Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  lechnical  restrictions  on  automated  querying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark"  you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countiies.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http: //books.  google  .com/l 


Google 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //book  s  .google .  coïrïl 


<^  (^^^^^ 


%  « 


TRAITE   ELEMENTAIRE 


I)»: 


PHYSIQUE 


^  c^.^^-. 


•  • 


TRAITE   ELEMENTAIRE 


l>K 


PHYSIQUE 


SPECTRES 

DE   DIVLRSE.S    SOURCES    LUMINEUSES 
(  Solaire , StcUaires .Métallisés .Gazeuses .  ) 


TRAITÉ  ÉLÉMENTAIRE 


nt: 


PHYSIQUE 


PAR 


A.    PRIVAT    DESCHANEL 


kl 


A^iCIK.M      l'KOVKftSRUK     DR     PHYHIQI'K     AU     I.YCRK     LnUIft-I.R-OKAND 

l'NSPRCTRIlK     nn    I.'aCADKMIR    DR     PAKIfJ 


OI}\R46K    ACCOyPAGNé    DK    1  [M    FinURKS 

DESSINÉES     PAR     BONNAFOUX    ET    JAHANDIER 
OR.WftRS    PAR    I.AIM.  \NTR 

Kl    «le  ô   pinnohon  en    oonlenr    rirck?»   t^   pari 


PARIS 

LIBRAIRIE    L.    HACHETTE    ET   C 

7',     BOULEVARD     SAI  NT- RERM  Al  N  ,     77 

186» 

Droits  de  propriété  et  de  traduction  réservés. 


(^t%^ 


'.,. ,»  *#t  ^    *♦     t*    »  ♦  ' 


PRÉFACE 


Uimportance  de  Tétude  de  la  physique  est  aujourd'hui 
généralement  reconnue;  outre  Tinlérôt  de  curiosité  que  doit 
présenter  évidemment  l'observation  de  la  nature,  il  y  a  dans 
l'emploi  de  la  méthode  expérimentale  un  exercice  des  plus 
salutaires  pour  l'esprit,  et  propre  à  compléter  très-utilement 
le  résultat  obtenu  par  l'étude  des  sciences  mathématiques.  La 
méthode  de  déduction  employée,  en  effet,  dans  ces  dernières, 
excellente  pour  développer  la  rectitude  du  raisonnement,  laisse 
peut-être  un  peu  trop  de  côté  le  point  de  vue  critique,  qui  joue 
un  si  grand  rôle  dans  les  sciences  physiques.  Ici,  en  effet,  il  s'agit 
non  pas  de  tirer  rigoureusement  les  conséquences  d'un  principe 
absolu,  mais  de  remonter  des  conséquences  particulières,  qui 
sont  sejiles  connues,  au  principe  général  d'où  elles  dérivent. 
Il  n'y  a  pas  pour  une  telle  opération  de  procédé  parfaitement 
sur,  et  on  ne  peut  arriver  à  une  certitude  relative  que  par  une 
discussion  qui  met  très-avantageusement  en  jeu  toutes  les  fa- 
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cultes  de  l'esprit.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  physique  a  pris  dans 
l'enseignement  une  place  considérable ,  et  elle  joue  un  rôle  im- 
portant dans  les  examens  qui  conduisent  aux  différents  grades 
universitaires.  Le  traité  que  je  publie  aujourd'hui  est  destiné 
à  faciliter  le  travail  des  jeunes  gens  qui  veulent  obtenir  ces 
grades;  j'espère  qu'il  pourra  aussi  être  lu  avec  quelque  profit 
par  les  personnes  qui,  dans  le  seul  but  de  leur  instruction, 
voudraient  acquérir  une  connaissance  un  peu  précise  des  phé- 
nomènes naturels.  Chargé,  depuis  près  de  vingt  ans,  d'une 
chaire  de  physique  dans  un  des  lycées  de  Paris ,  j'ai  dû  faire 
des  efforts  continuels  pour  vaincre  les  difficultés  inhérentes 
à  ce  genre  d'enseignement;  j'ai  tâché  de  profiter  de  cette 
expérience  dans  la  rédaction  de  mon  livre,  et  je  serais  heu- 
reux qu'il  pût  contribuer  à  propager  le  goût  d'une  science  utile 
et  intéressante. 

Dans  l'intérêt  des  élèves  qui  se  préparent  au  baccalau- 
réat, j'ai  fait  suivre  ce  traité  de  l'énoncé  d'un  certain  nombre 
de  problèmes  dont  la  plupart  ont  été  donnés  comme  sujets  de 
composition  dans  les  facultés  des  sciences  de  Paris  ou  des 
.départements;  dans  le  même  but,  j'ai  tâché  de  n'omettre  dans 
le  corps  de  l'ouvrage  aucune  des  formules  qui  sont  le  fonde- 
ment ordinaire  de  la  résolution  de  ces  sortes  de  questions. 
En  dehors  de  ces  cas,  je  n'ai  fait  qu'un  usage  restreint  de 
l'algèbre.  Bien  que  le  calcul  soit  un  auxiliaire  précieux  et  sou- 
vent indispensable  de  la  physique,  son  utilité  varie  toutefois 
suivant  les  circonstances.  Il  y  a,  en  effet,  des  phénomènes 
dont  l'intelligence  réelle  n'est  possible  qu'à  la  condition  d'aller 
jusqu'à  la  mesure  ;  mais  dans  beaucoup  de  cas  aussi  le  méca- 
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nisme  général  des  phénomènes  peut  se  manifester  en  dehors 
même  de  leur  expression  numérique  ;  le  calcul  est  alors  d'une 
importance  secondaire  et,  pour  ainsi  dire,  exclusivement  pra- 
tique. 

La  physique  a  pris  depuis  quelques  années  un  grand 
développement  :  les  faite  se  sont  multipliés  à  Tinfini,  les 
théories  elles-mêmes  ont  subi  de  grandes  modifications;  de 
là  une  difficulté  réelle  à  choisir  les  pointe  les  plus  essen- 
tiels et  les  plus  propres  &  donner  une  idée  précise  de  la 
science.  J*ai  fait  de  mon  mieux  pour  résoudre  cette  difficulté, 
et  j'espère  que  le  lecteur  qui  aura  parcouru  attentivement 
mon  ouvrage  se  trouvera  en  mesure  de  se  faire  une  opi- 
nion exacte  du  niveau  actuel  de  la  physique;  je  serais  heu- 
reux, du  reste,  de  profiter  pour  une  seconde  édition  des 
observations  qu'on  voudrait  bien  me  faire  sur  ce  point  aussi 
bieD  que  sur  tous  les  autres. 
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1.  Origines  de  la  physique.  —La  physique  a  pour  objet  l*étude 
du  monde  extérieur,  des  phénomènes  qu'il  nous  présente,  des  lois 
qui  les  régissent,  des  applications  qui  peuvent  en  être  faites  à  nos 
divers  besoins.  C*est  une  branche  de  la  philosophie  générale  qui, 
s' occupant  exclusivement  des  faits  qui  intéressent  la  matière,  a  revu 
le  nom  très-expressif  et  très-heureux  de  philosophie  naturelle  (fuatç, 
nature).  Ainsi  entendue,  la  physique  doit  remonter  évidemment  à 
Torigine  du  monde,  car  dès  que  l'homme  a  existé,  il  a  dû  nécessai- 
rement être  frappé,  et  par  le  spectacle  du  ciel  et  par  le  tableau  sans 
cesse  renaissant  des  phénomènes  terrestres  ;  mais  des  observations 
isolées  et  plus  ou  moins  vagues,  une  admiration  stérile  pour  des 
phénomènes  qui  provoquent  l'attention  ou  excitent  la  curiosité,  ne 
constituent  point  la  science;  celle-ci  résulte  d'un  corps  de  doctrine 
précis,  dans  lequel  les  faits  sont  rapprochés  les  uns  des  autres  et 
étudiés  au  point  de  vue  de  la  cause  qui  les  produit.  Ce  travail  de 
coordination  n'est  possible  qu'après  qu'un  ensemble  considérable  de 
faits  a  pu  être  recueilli  ;  mais  il  devient  alors  inévitable  par  suite  de 
l'essence  même  de  l'esprit  humain.  Aussi,  en  consultant  l'histoire 
des  peuples  chez  lesquels  nous  plaçons  le  berceau  de  notre  civilisa- 
tion,  nous  constatons  les  efforts  constants  des  philosophes  pour 
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expliquer  le  mécanisme  du  monde  extérieur,  pour  soumettre  à  une 
théorie,  à  un  système,  l'ensemble  des  faits  que  nous  préseulc  la 
nature.  Les  philosophes  grecs,  en  particulier,  qui  avaient  du  reste 
emprunté  la  plupart  de  leurs  connaissances  physiques  aux  prêtres 
égyptiens,  nous  ont  laissé  différents  systèmes  à  Taide  desquels  ils 
avaient  la  prétention  d'expliquer  tous  les  phénomènes  naturels. 
Ainsi  Thaïes,  le  plus  célèbre  des  sept  sages  de  la  Grèce  (640  avant 
J.-C).  faisait  de  Teau  un  principe  universel  dont  se  nourrissent  à 
la  fois  le  soleil,  la  terre  et  les  planètes  ;  Platon  (398  avant  J.-C.) 
admettait  deux  principes  distincts,  la  matière  et  la  forme,  qui  don- 
nent naissance  parleur  combinaison  à  cinq  éléments:  la  terre,  Teau, 
le  feu,  Tair  et  Téther.  Pour  Anaximandre  il  n'y*a  qu'un  principe, 
c'est  Yinfini  qui  donne  naissance  à  tous  les  corps;  suivant  Anaxagore, 
c'est  l'air  qui  est  le  souverain  de  la  nature.  Nous  n'avons  pas  à  exa- 
miner ici  la  signification  exacte  de  ces  propositions,  qui,  prises  dans 
leur  sens  littéral,  peuvent  paraître  aujourd'hui  assez  inintelligibles; 
tout  en  reconnaissant  d'ailleurs  que  ces  illustres  philosophes  ont 
enseigné  ou  connu  quelques  faits  importants  de  la  physique  géné- 
rale, nous  tenons  à  faire  remarquer  que  dans  l'élaboration  de  leurs 
systèmes  l'expérience  ne  jouait  aucun  rôle,  que  l'observation  elle- 
même  n'intervenait  que  d'une  façon  secondaire,  et  que  leurs  théo- 
ries étaient  de  véritables  conceptions  à  priori,  auxquelles  devaient 
s'accommoder  les  faits.  Il  n'y  a  donc  dans  leurs  travaux  rien  qui  se 
rapproche  de  la  méthode  expérimentale  qui  sert  de  fondement  à  la 
physique  moderne.  Cette  méthode  semble  avoir  été  pressentie  par 
Aristote  (383  avant  J.-C),  disciple  de  Platon,  d'un  génie  scientifique 
bien  supérieur  à  celui  de  son  maître,  naturaliste  éminent  d'ailleurs, 
dont  VHistoire  des  animaux  constitue  un  monument  impérissable. 
Ainsi  pour  se  rendre  compte  de  la  pesanteur  de  l'air  il  eut  recours  à 
une  expérience  directe,  qui  consistait  à  peser  une  outre  gonflée  et 
dégonflée.  Toutefois,  n'ayant  pas  trouvé  de  différence  de  poids,  il  en 
conclut,  à  tort,  que  l'air  n'est  point  pesant,  et  fut  ainsi  conduit,  pour 
l'explication  de  divers  phénomènes,  au  fameux  principe  de  l'aver- 
sion de  la  nature  pour  le  vide,  qui  fut  universellement  admis  jus- 
qu'au temps  de  Galilée. 

C'est  surtout  entre  les  mains  d'Archimèdc  (287  avant  J.-C.)  et 
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des  savants  de  l'école  d'Alexandrie,  qui  peuvent  être  considérés 
comme  ses  successeui*s,  que  la  méthode  d'observation  scientifique 
prend  un  corps  précis  et  donne  lieu  à  d'importants  résultats.  Tout 
le  monde  connaît  les  admirables  découvertes  d'Archimède  relatives 
à  la  théorie  du  levier,  à  la  détermination  des  centres  de  gravité,  à  la 
mesure  des  poids  spécifiques  effectuée  à  Falde  du  principe  qui  porte 
son  nom  :  découvertes  nées  d'une  expérimentation  qui  n'était  sans 
doute  pas  très-précise,  mais  qui,  dans  l'esprit  de  l'inventeur,  pouvait 
seule  servir  de  fondement  solide  à  ses  méditations.  Après  lui  Hip- 
parque  (140  avant  J.-C),  par  le  moyen  d'observations  persévérantes 
et  méthodiquement  dirigées,  renouvelle  la  face  de  l'astronomie, 
arrive  aux  plus  brillantes  découvertes,  parmi  lesquelles  il  convient 
de  citer  surtout  celle  de  la  précession  des  équinoxes.  Plus  tard 
Ctésibius,  Héron,  Possidonius,  etc.,  marchant  sur  les  traces  de 
leurs  illustres  devanciers,  agrandirent  le  domaine  des  connaissances 
exactes  déjà  acquises,  et  imaginèrent  différents  appareils  plus  ou 
moins  ingénieux;  c'est  au  premier  de  ces  savants,  paraît-il,  qu'est 
due  l'invention  des  pompes,  et  chacun  sait  que  la  fontaine  de 
Héron  se  rencontre  encore  dans  tous  les  cabinets  de  physique. 

Parmi  les  savants  qui  se  rattachent  plus  ou  moins  directement 
à  l'école  d'Alexandrie  et  qui  ont  enrichi  la  science  de  quelque  décou- 
verte importante,  nous  citerons  seulement  Plutarque,  qui  fit  con- 
naître la  réfraction  de  la  lumière  dans  son  passage  de  l'air  dans  l'eau, 
et  Ptolémée,  auteur  de  travaux  importants  sur  l'optique  et  la  phy- 
sique céleste,,  qui  constituent  pour  lui  un  titre  de  gloire  beaucoup 
plus  solide  que  le  système  astronomique  auquel  il  a  attaché  son  nom, 
et  qui  n'a  eu  d'autre  effet  que  de  retarder  les  progrès  de  la  science. 

Nous  ne  pousserons  pas  plus  loin  cet  aperçu  historique,  et  nous 
nous  bornerons  à  remarquer  qu'à  partir  du  vii«  siècle,  époque  de  la 
conquête  d'Alexandrie  par  les  Arabes  et  de  l'incendie  de  la  célèbre 
bibliothèque  que  renfermait  cette  ville,  jusqu'à  Galilée  (156i),  il  y  a 
comme  une  sorte  d'interruption  dans  la  marche  de  la  science.  Quel- 
ques découvertes  d'une  importance  capitale  se  rapportent  toutefois 
à  cette  période;  telle  est,  par  exemple,  celle  de  la  boussole,  connue 
dès  le  xm»*  siècle.  Peu  de  temps  avant  Galilée,  le  thermomètre,  le 
microscope  et  les  lunettes  avaient  pris  naissance;  mais  c'est  incon- 


4  NOTIONS    PRÉLIMINAIRES. 

testablement  à  ce  savant  illustre  qu'est  due  la  véritable  méthode 
scientifique,  la  méthode  expérimentale.  Ses  mémoires  sur  la  chute 
des  corps,  le  pendule,  etc.,  fournissent  d'admirables  exemples  de  la 
façon  dont  le  physicien  doit,  à  Taide  de  l'expérience,  interroger  la 
nature.  C'est  en  entrant  dans  cette  voie  que  la  physique  s* est  défini- 
tivement dégagée  des  préjugés,  des  principes  à  priori  qui  avaient 
jusque-là  embarrassé  sa  marche. 

Aujourd'hui,  après  des  découvertes  sans  nombre  qui  ont  amené 
dans  notre  état  social  une  modification  profonde,  la  physique  a 
atteint  un  degré  de  perfection  très-remai*quable  ;  c'est  à  la  méthode 
expérimentale  qu'est  dû  ce  résultat ,  c'est  en  y  demeurant  fidèle 
qu'on  peut  espérer  de  réaliser  de  nouveaux  progrès. 

2.  Méthode  expérimentale.  —  La  méthode  expérimentale  est 
facile  à  préciser  d'une  manière  générale  :  elle  consiste  à  observer  les 
faits,  au  lieu  de  chercher  à  les  deviner;  à  examiner  avec  soin  coni- 
ment  les  choses  se  passent,  et  non  point  à  rechercher  comment  elles 
devraient  se  passer.  Elle  est  donc  entièrement  exclusive  de  la  méta- 
physique, qui  doit  être  considérée  comme  une  ennemie  redoutable  ; 
tout  le  temps,  en  effet,  que  celle-ci  a  régné,  la  science  est  restée  dans 
l'ornière,  elle  n'en  est  sortie  que  lorsque,  grâce  aux  enseignements 
de  Bacon  et  surtout  de  Galilée,  il  a  été  admis  qu'il  n'y  a  de  vérité 
physique  que  celle  qui  résulte  de  l'observation  ou  de  l'expérience. 

Dans  le  langage  philosophique,  la  méthode  expérimentale  porte 
le  nom  de  méthode  ù^ohservalion  et  ô! induction.  De  l'observation  des 
faits  particuliers  elle  remonte  à  la  loi  générale  de  leut  production, 
bien  différente  en  cela  de  la  méthode  de  déduction  employée  en 
mathématiques,  dans  laquelle  on  descend  toujours  d'un  principe 
certain  et  absolu  aux  diverses  conséquences  qui  en  dérivent.  Entrons 
à  cet  égard  dans  quelques  détails. 

3.  Phénomène.  —Loi  physique.  -^  Un  phénomène  est  un  chan- 
gement quelconque  survenu  dans  l'état  d'un  corps  ;  la  chute  d'une 
pierre,  l'écoulement  de  l'eau,  la  fusion  du  plomb,  la  combustion 
du  bois,  etc.,  sont  des  phénomènes.  Quand  on  étudie  les  particula- 
rités qui  se  rapportent  à  des  phénomènes  d'un  môme  genre,  on 
reconnaît  aisément  que  les  diverses  circonstances  de  leur  produc- 
tion sont  dans  une  dépendance  mutuelle,  si  bien  que  si  l'une 
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d'elles  vient  h  varier,  les  autres  (éprouvent  une  variation  correspon- 
dante. L*eipression  de  ce  mode  de  variation  constitue  une  loi  phy- 
sique. 

Quelquefois  la  loi  apparaît  d'elle-même  sans  difûculté  par  Tob- 
servation  seule  ;  telle  est,  par  exemple,  celle-ci  :  Tous  le%  corps  aban- 
donnés  à  eux-mêmes  tombent  à  la  surface  de  la  terre.  Mais  le  plus 
souvent  elle  se  trouve  masquée  par  des  causes  perturbatrices  dont 
il  faut  (éliminer  autant  que  possible  l'influence.  C'est  là  l'objet  de 
Texpérience.  L'expérience  difl^re  de  l'observation  en  ce  que  le  phé- 
nomène se  produit  sous  des  conditions  déterminées  et  réglées  à 
l'avance  par  le  physicien.  Veut-on  savoir,  par  exemple,  quelle  est  la 
\itesse  que  la  pesanteur  imprime  aux  diflérents  corps,  il  ne  faut  pas 
les  faire  tomber  dans  l'air,  parce  que  ce  fluide  retarde,  et  d'une 
manière  inégale  pour  chacun  d'eux,  le  mouvement;  il  faut  opérer 
dftns  le  vide,  et  on  arrive  ainsi  à  cette  loi  que  l'observation  seule 
n*aurait  pu  faire  découvrir  :  La  pesanteur  imprime  à  tous  les  corps  la 
même  vitesse. 

On  conçoit  donc  que  l'art  d'expérimenter,  c'est-A-dire  de  régler 
les  conditions  spéciales  suivant  lescjnelles  s'accomplissent  les  phéno- 
mènes, et  d'en  mesurer  les  éléments  constitutifs,  est  absolument 
nécessaire  au  physicien  ;  que  c'est  dans  cette  aptitude  portée  h  un 
degré  plus  ou  moins  éminent  que  consiste  véritablement  le  génie 
de  la  physique.  Quoi  qu'il  en  soit,  remarquons  que,  la  loi  générale 
d'une  classe  de  phénomènes  étant  connue,  l'expression  de  cette  loi 
devient  ce  que  l'on  appelle  la  cause  physique  des  phénomènes  par- 
ticuliers qu'elle  embrasse.  Expliquer  l'un  quelconque  d'entre  eux 
revient  à  montrer  qu'il  est  contenu  dans  l'énoncé  de  la  loi. 

Ainsi,  quand  une  fois  on  a  posé  en  principe  que  les  volumes  des 
gaz  soumis  à  des  pressions  diflérentes  varient  en  raison  inverse  de 
ces  pressions,  on  parvient  à  expliquer  une  foule  de  faits  dans  lesquels 
intervient  l'action  d'un  gaz  dont  le  volume  et  la  pression  peuvent 
varier  simultanément. 

Lorsque  la  loi  des  phénomènes  observés  est  susceptible  d'une 
expression  algébrique,  le  calcul  intervient  comme  un  instrument 
précieux  propre  à  en  faire  connaître  toutes  les  conséquences.  La 
vérification  expérimentale  de  ces  conséquences  constitue  une  confir- 
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mation  de  la  loi  physique  elle-même.  A  ce  point  de  vue,  les  méthodes 
mathématiques  sont  un  auxiliaire  puissant  de  la  physique. 

4.  Théorie  physique.  —  L'énoncé  de  chacune  des  lois  physiques, 
le  développement  rationnel  des  conséquences  qui  en  dérivent,  con- 
stituent une  théorie  physique  partielle.  L'ensemble  des  lois  qui  se 
rapportent  à  une  même  classe  de  phénomènes  forme  une  théorie 
physique  plus  générale  ;  mais  on  comprend  que  ces  diverses  lois 
puissent  n'être  que  de  simples  corollaires  d'une  loi  unique. 

La  découverte  de  cette  loi  unique,  quand  elle  existe,  réalise  un 
progrès  important  dans  la  physique.  C'est  ainsi  que  Newton  a  ralUn- 
ché  à  la  loi  unique  de  la  gravitation  tous  les  mouvements  de  notre 
système  planétaire,  ainsi  que  ceux  dés  corps  qui  tombent  à  la  sur- 
face de  la  terre. 

De  même  les  diverses  théories  partielles  de  l'optique  sont 
toutes  une  conséquence  rigoureuse  des  propriétés  attribuées  à  un 
fluide  nommé  éther  qu'on  suppose  remplir  l'espace,  et  dont  les 
vibrations  servent  d'intermédiaire  à  la  propagation  de  la  lumière  et 
de  la  chaleur. 

Ce  travail  de  synthèse  est  du  reste  peu  avancé  encore,  bien 
que  des  efforts  très-efficaces  dans  ce  sens  aient  signalé  ces  dernières 
années  ;  mais  on  doit  le  considérer  comme  le  véritable  objectif  de 
la  physique  générale,  et  celle-ci  sera  arrivée  à  la  perfection  lors- 
qu'on pourra  rigoureusement  démontrer  que  tous  les  agents  phy- 
siques distincts  admis  jusqu'à  présent  ne  sont  que  la  transforma- 
tion d'un  seul  et  même  agent  primordial. 

5.  Divisions  de  la  physique  générale. —  La  physique  générale 
comprend  l'ensemble  de  tous  les  phénomènes  du  monde  extérieur; 
mais  l'accumulation  des  connaissances  acquises  sur  les  diverses 
parties  de  ce  vaste  ensemble  en  a  nécessité  le  partage  en  plusieurs 
branches,  qui  constituent'aujourd'hui  des  sciences  distinctes. 

Vhistoire  naturelle  se  compose  de  tout  ce  qui  se  rapporte  aux 
différents  êtres,  organisés  ou  non,  qui  se  rencontrent  à  la  surface 
du  globe;  elle  se  subdivise  elle-même  en  plusieurs  parties  : 

La  zoologie  s'occupe  de  l'organisation  et  des  mœurs  des  ani- 
maux, de  leur  classification  méthodique  et  de  tous  les  phénomènes 
qui  ont  trait  à  leur  développement  et  h  leur  reproduction. 
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La  botanique  (Hudie  los  mêmes  questions  relativement  aux  yégé- 
faux. 

La  minéralogie  a  pour  objet  la  description  et  la  classification 
méthodique  des  différents  corps  inorganiques  (minéraux)  que  la 
nature  nous  offre,  la  connaissance  des  caractères  spécifiques  qui 
servent  à  les  distinguer  les  uns  des  autres,  Ténumération  de  leurs 
principales  propriétés  ainsi  que  des  applications  diverses  qui  peu- 
vent en  être  faites. 

La  géologie  est  l'histoire  de  la  terre;  elle  raconte  les  diverses 
révolutioDs  qui  ont  modifié  sa  surface  et  amené  finalement  sa  con- 
figuration actuelle,  la  disposition  et  la  nature  des  roches  qui  entrent 
dans  sa  constitution,  la  description  des  animaux  et  des  végétaux 
anciens  dont  les  débris  fossiles  existent  encore,  et  dont  plusieure 
appartiennent  à  des  types  actuellement  disparus.  Elle  est  le  fonde- 
ment de  Tart  de  l'ingénieur  des  mines,  et  permet  à  celui-ci  de 
rechercher  d'une  manière  méthodique  dans  les  entrailles  du  sol  les 
diverses  substances,  combustibles  ou  métaux,  que  nous  utilisons 
pour  nos  divers  besoins. 

Vastronomie  s'occupe  des  lois  du  mouvement  des  astres  :  grûce 
au  perfectionnement  des  instruments  de  mesure,  aux  progrès  des 
sciences  mathématiques  et  à  la  découverte  de  la  gravitation  univer- 
selle, l'astronomie  est  arrivée  à  un  degré  de  perfection  tel,  qu'on 
peut  la  ranger  dans  la  catégorie  des  sciences  exactes. 

En  dehors  de  l'histoire  naturelle  et  de  l'astronomie,  il  y  a  lieu 
de  distinguer  encore  la  physique  de  la  chimie.  Cette  dernière 
science  a  en  effet  pour  objet  spécial  l'étude  des  phénomènes  dans 
lesquels  le  corps  est  profondément  altéré  dans  sa  nature  intime, 
où  la  matière  semble  se  détruire  ou  du  moins  se  métamorphoser. 
Qu'on  prenne  un  morceau  de  soufre,  qu'on  le  chauffe,  il  fondra  ; 
qu'on  le  frotte  avec  de  la  laine,  il  deviendra  susceptible  d'attirer 
les  corps  légers  et  présentera  les  propriétés  diverses  et  curieuses 
des  corps  électrisés;  mais  le  soufre  n'aura  pas  perdu  son  indivi- 
dualité et  lorsque  les  diverses  influences  auxquelles  nous  l'avons 
supposé  soumis  cesseront  d'agir,  il  se  retrouvera  avec  tous  ses 
caractères  primitifs.  Le  soufre  dans  ces  circonstances  a  manifesté 
des  phénomènes  physiques.   Qu'au  contraire  on  porte  ce  môme 
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corps  dans  Tintérieur  d'un  foyer,  on  le  verra  brûler  avec  une  flamme 
bleue;  au  bout  de  peu  de  temps  il  aura  entièrement  disparu  ou  du 
moins  il  se  sera  transformé  en  une  substance  gazéiforme  qui  s'est 
dissipée  avec  les  autres  produits  de  la  combustion.  Dans  ce  cas  le 
soufre  proprement  dit  a  cessé  d'exister,  il  s'est  produit  un  phéno- 
mène chimique. 

On  peut  donc  définir  la  physique  proprement  dite  l'étude  des 
phénomènes  qui  n'amènent  pas  dans  la  nature  intime  des  corps  de 
modification  essentielle  et  permanente.  C'est  de  cette  science  parti- 
culière seulement  qu'il  sera  question  dans  ce  traité. 

Remarquons  toutefois  que  les  deux  ordres  de  phénomènes  sont 
produits  souvent  par  les  mêmes  causes,  ils  sont  fréquemment  aussi 
la  conséquence  nécessaire  l'un  de  l'autre.  C'est  ainsi  qu'en  chauf- 
fant un  corps  on  le  rend  plus  propre  à  éprouver  des  transforma- 
tions chimiques;  réciproquement  la  conséquence  de  pareilles  trans- 
formations est  souvent  la  production  d'une  grande  quantité  de 
chaleur.  La  physique  et  la  chimie,  quoique  poursuivant  des  buts 
distincts,  doivent  donc  se  prêter  un  mutuel  appui.  On  n'aurait,  par 
exemple,  qu'une  idée  bien  incomplète  des  propriétés  de  l'électricité 
si  on  ignorait  les  phénomènes  chimiques  si  curieux,  et  souvent  st 
utiles,  qu'elle  est  capable  de  produire. 

Une  remarque  analogue  s'applique,  au  surplus,  à  toutes  les 
branches  de  la  physique  générale.  Comment  séparer,  par  exemple,  la 
minéralogie  de  la  chimie,  lorsqu'il  arrive  si  souvent  que  le  seul 
moyen  de  reconnaître  un  minéral  est  d'en  faire  l'analyse  chimique 
D'ailleurs,  les  substances  que  le  chimiste  produit  dans  son  labora- 
toire ne  doivent-elles  pas,  pour  être  bien  spécifiées,  être  étudiées  au 
point  de  vue  des  caractères  extérieurs,  de  la  forme  cristalline  par 
exemple,  caractère  qui  est  plus  proprement  du  domaine  de  la  miné- 
ralogie? 

Peut-on  davantage  établir  une  démarcation  tranchée  entre  la 
zoologie  et  la  botanique  d'une  part,  et  la  physique  et  la  chimie  de 
l'autre?  Ne  se  passe-t-il  pas  dans  le  tissu  des  êtres  organisés  des 
réactions  chimiques  diverses,  qui  sont  un  appendice  nécessaire  des 
phénomènes  vitaux?  Les  agents  physiques  ne  produisent-ils  pas  à 
leur  tour  des  phénomènes  très-complexes  et  de  nature  à  embar- 


DIVISIONS   DE   LA   PHYSIQUE  GÉNÉRALE.  9 

rasspr  complètement  le  physiologiste  ou  le  médecin,  s'il  n*a  pour  se 
guider  la  connaissance  des  lois  qui  régissent  l'action  de  ces  agents 
sur  les  corps  inorganiques? 

Enfin,  si  Fastronomie  semble  former  une  science  bien  distincte 
réduite  à  Fétude  géométrique  ou  mécanique  des  mouvements  des 
corps  célestes,  ne  doit-elle  pas  recourir  à  toutes  les  ressources  de  la 
physique,  si  elle  veut  arriver  à  quelques  conjectures  rationnelles 
sar  la  constitution  de  ces  mêmes  corps? 

Nous  pouvons  donc  dire  que  toutes  les  parties  de  la  physique 
générale  se  pénètrent  mutuellement;  elles  forment  un  tout  juste- 
ment appelé  du  nom  de  philosophie  naturelle.  Si  on  Ta  divisé, 
c*est  pour  en  faciliter  Tétude,  Tintelligence  la  plas  vaste  et  la  plus 
adiré  ne  pouvant  suffire  à  suivre  le  développement  de  ses  diverses 
branches. 


CHAPITRE   II 


MÉCANIQUE. 


6.  Principe  de  l'inertie.—  Le  principe  fondamental  de  la  phy- 
sique est  celui  de  Kinertle  de  la  matière.  L'inertie  ne  consiste  point 
dans  rinactivité  des  particules  matérielles  ni  dans  Timpossibilitë  oii 
elles  seraient,  en  agissant  les  unes  sur  les  autres,  de  modifier  leur 
état  de  repos  ou  de  mouvement;  car  il  suffit  de  jeter  un  coup  d'œil 
sur  la  nature  pour  voir  que  le  repos  n'existe  nulle  part,  que  le  mou- 
vement se  modifie  et  s'altère  de  mille  manières  difl*érentes.  Le  prin- 
cipe de  rinertie  est  un  principe  abstrait  qui  doit  être  considéré  par 
rapport  à  un  point  matériel  isolé.  11  peut  s'énoncer  de  la  manière 
suivante  : 

Un  point  matériel  isolé  ne  peut  rien  changer  à  son  état  de  repos  ou 
de  mouvement;  de  sorte  que  s*il  est  en  repos,  il  demeurera  indéfiniment 
en  repos;  s'il  est  en  mouvement,  il  continuera  indéfiniment  à  se  mouvoir 
suivant  la  même  direction  et  avec  la  même  vitesse. 

Si  donc  on  voit  un  point  matériel  en  repos  entrer  en  mouve- 
ment, ou  si  Ton  constate  une  modification  dans  le  mouvement  d'un 
point,  on  dit  qu'il  y  a  eu  action  d'une  force. 

Sans  nous  préoccuper  ici  de  la  question,  fort  obscure  d'ailleurs, 
de  la  nature  intime  des  forces,  sans  chercher  à  savoir  si  elles  font 
partie  intégrante  des  corps  ou  si  elles  ont  une  existence  distincte,  ne 
les  envisageant  que  dans  les  effets  qu'elles  produisent,  nous  pour- 
rons les  définir  de  la  manière  suivante  : 

Une  force  est  toute  cause  qui  tend  à  entraîner  un  point  matériel  sui- 
vant une  certai7ie  direction  et  avec  une  certaine  vitesse. 

7.  Manifestations  de  l'inertie.  —  Énoncé  comme  il  vient  de 
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l'être,  le  principe  de  Tinertie  n'est  point  susceptible  d'une  vëriflcalion 
expërimentale.  Car  nous  ne  saurions  observer  un  point  matc^riel,  qui 
est  une  abstraction,  et  encore  moins  un  point  matériel  isole.  Le  prin- 
cipe de  l'inertie  est  un  de  ces  principes  synthétiques  et  abstraits  qui 
se  sont  présentés  à  l'esprit  des  fondateurs  de  la  mécanique  et  de 
Newton  en  particulier,  comme  la  clef,  la  raison  d'être  des  caractères 
multiples  et  complexes  des  phénomènes  extérieurs.  Mais  s'il  est 
impossible  de  vérifler  exactement  le  principe  de  Tinertie,  il  est  au 
contraire  très-aisé  d'en  montrer  l'influence  dans  les  phénomènes 
extérieurs,  celte  influence  se  réduisant  évidemment  à  la  tendance 
des  corps  à  persévérer  dans  leur  état  de  repos  ou  de  mouvement. 

La  persévérance  dans  le  repos  se  manifeste  à  l'observation  la 
plus  superficielle  ;  quant  à  la  persévérance  dans  le  mouvement,  une 
élude  un  peu  attentive  des  faits  la  fait  concevoir  avec  netteté.  Si,  par 
exemple,  on  fait  osciller  un  pendule ,  l'amplitude  des  oscillations 
décroit  de  plus  en  plus  et  finit,  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins 
long,  par  devenir  nulle.  C'est  que  le  pendule  éprou\e  de  la  part  de 
l'air  une  résistance  due  au  déplacement  successif  des  particules  de 
ce  fluide.  En  outre,  l'axe  de  suspension  frotte  sur  les  appuis  qui  le 
supportent,  et  cette  double  circonstance  a  pour  résultat  de  diminuer 
la  vitesse  de  l'appareil  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  complètement  anéan- 
tie. Qu'on  atténue  par  des  moyens  convenables  le  frottement  au 
point  de  suspension,  qu'on  fasse  osciller  l'appareil  dans  le  vide,  et  la 
durée  du  mouvement  s'accroîtra  d'une  manière  sensible. 

L'analogie  indique  évidemment  que,  s'il  était  possible  de  sup- 
primer complètement  ces  deux  causes  de  destruction  de  la  vitesse 
du  pendule,  celui-ci  consenerait  indéfiniment  son  même  mouve- 
ment. 

C'est  à  cette  persévérance  dans  le  mouvement  que  sont  dus  les 
effets  qui  se  produisent  lorsqu'une  voilure  ou  un  convoi  de  chemin 
de  fer  éprouvent  un  arrêt  brusque  :  les  voyageurs  sont  projetés  pour 
ainsi  dire  dans  le  sens^  du  mouvement,  en  vertu  de  la  vitesse  qu'ils 
possédaient  au  moment  où  l'arrêt  a  eu  lieu.  Si  Ton  conçoit  que  l'on 
pût  trouver  un  frein  assez  puissant  pour  arrêter  tout  à  coup  un 
convoi  dans  sa  marche,  les  effets  d'un  arrêt  aussi  subit  seraient 
identiquement  les  mêmes  que  ceux  qui  résulteraient  du  choc  d'un 


42  MÉGANIQUE. 

autre  convoi  venant  en  sens  contraire  et  animé  de  la  même  vitesse. 

C'est  aussi  à  l'inertie  qu'il  faut  attribuer  les  chutes  souvent  si 
graves  qui  ont  lieu  lorsqu'on  descend  sans  précaution  d'une  voiture 
et  à  plus  forte  raison  d'un  convoi  en  marche.  En  effet,  tous  les  points 
du  corps  possèdent  un  certain  mouvement,  et  les  pieds  seuls  étant 
réduits  à  l'immobilité,  la  tôte  continue  à  se  mouvoir  et  se  trouve  ainsi 
lancée  contre  le  sol  avec  une  vitesse  plus  ou  moins  considérable. 

Lorsque,  pour  emmancher  un  marteau  par  exemple,  on  frappe 
l'extrémité  du  manche  contre  le  sol,  on  utilise  l'inertie  de  la  ma- 
tière. En  effet,  au  moment  du  choc  et  de  l'arrêt  qui  en  résulte,  la 
tête  continue  à  se  mouvoir  et  finit,  au  bout  de  quelques  chocs,  par 
s'emmancher  complètement. 

8.  Mécanique.  —  Les  divers  phénomènes  physiques  ne  sont  an 
fond  que  des  mouvements  ;  mais  à  ces  mouvements  correspondent 
souvent  des  manifestations  spéciales  et  qui  ont  un  intérêt  propre. 
Ainsi  quand  on  chauffe  un  corps  solide  et  qu'on  le  fond,  il  est  bien 
certain  que  l'état  liquide  résulte  d'un  déplacement  particulier,  ou 
peut-être  aussi  d'un  changement  de  forme  des  molécules,  c'est-à- 
dire  de  circonstances  qui  se  réduisent  à  des  mouvements;  mais  le 
corps  liquide  formé  ainsi  a  acquis  des  propriétés  particulières,  et  ce 
sont  elles  qui  intéressent  surtout  le  physicien. 

Toutefois  on  conçoit  que  les  mouvements  puissent  être  consi- 
dérés en  eux-mêmes  d'une  manière  géométrique  et  en  rapport  avec 
les  forces  qui  les  produisent;  c'est  là  l'objet  d'une  science  particu- 
lière, la  mécanique,  que  l'on  doit  considérer  comme  un  prélimi- 
naire indispensable  de  la  physique.  Nous  renvoyons  le  lecteur  aux 
ouvrages  spéciaux  sur  cette  malière;  toutefois  nous  donnerons  dans 
ce  chapitre  l'énoncé  de  quelques  propositions  fondamentales,  en  les 
appuyant  d'explications  propres  à  en  faciliter  l'intelligence. 

9.  Éléments  de  la  force.  —  Le  point  matériel  soumis  à  l'action 
de  la  force  s'appelle  le  point  ^application  de  la  force.  Il  tend  en  vertu 
de  cette  action  à  se  mouvoir  suivant  une  certaine  direction  que  Ton 
appelle  la  direction  de  la  force  et  qu'on  peut  représenter  géométri- 
quement par  une  droite  aboutissant  au  point  matériel.  On  conçoit 
d'ailleurs  évidemment  que  la  force  agisse  avec  une  certaine  inten- 
sité variable  d'un  cas  à  l'autre.  Cette  intensité  se  manifestera,  par 
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exemple,  par  une  vitesse  plus  ou  moins  grande  du  point  suivant  les 
circonstances,  de  sorte  qu'à  la  plus  grande  vitesse  corresponde  la 
plus  grande  force. 

Lorsque  deux  forces  appliquées  au  même  point  en  repos  lui 
donnent  le  même  mouvement,  ou  peut  dire  qu'elles  sont  égales.  La 
réunion  d*un  certain  nombre  de  forces  égales  donne  lieu  à  une  force 
multiple,  et  l'on  conçoit  ainsi  que  les  intensités  des  forces  puissent 
être  comparées  les  unes  aux  autres. 

Les  forces  peuvent  donc  être  repré-     '  '  *" 

sentées  soit  par  des  nombres ,  soit  ^*^"  *• 

par  des  lignes,  en  prenant  pour  unité  une  certaine  force  qui  est 
le  plus  souvent  le  kilogramme.  On  figure  ordinairement  la  force 
par  une  ligne  AF  qui  indique  sa  direction,  A  est  son  point  d'ap- 
plication et  la  longueur  AB  représente,  suivant  une  échelle  déter- 
minée, son  intensité. 

10.  Résultante.  —  Quand  un  point  matériel  ou  un  système  de 
points  est  sollicité  par  un  certain  nombre  de  forces,  on  comprend 
qu'une  force  unique  de  grandeur  déterminée  et  appliquée  en  un 
point  convenable  puisse  produire  le  môme  effet  que  l'ensemble  des 
forces  données;  cette  force  unique  porte  le  nom  de  résaltanie.  Les 
forces  primitives  se  nomment  des  composantes. 

Ainsi,  par  exemple,  un  bateau  descendant  une  rivière,  soumis 
à  l'action  des  roues  ou  du  vent,  mais  de  façon  toutefois  que 
son  mouvement  soit  rectiligne,  est  en  réalité  soumis  à  un  très- 
grand  nombre  de  forces  qui  agissent  sur  les  différents  points  ;  il  est 
toutefois  évident  qu'une  force  convenable  de  grandeur  et  de  posi- 
tion pourrait  produire  le  môme  effet  que  toutes  ces  forces. 

Il  n'arrive  pas  toujours  qu'un  système  de  forces  puisse  être 
remplacé  par  une  force  unique  ;  mais  quand  cela  a  lieu,  il  est  fort 
important  de  déterminer  la  grandeur  et  la  position  de  celte  résul- 
tante, car  l'étude  du  mouvement  du  corps  en  sera  évidemment  sim- 
plifiée. Voici  un  cas  important  où  celte  détermination  se  fait  aisé- 
ment. 

11.  Parallélogramme  des  forces.  —  Si  un  point  matériel  A  est  sou- 
mis  à  P action  de  deux  forces  représentées  en  grandeur  et  en  direction  par 
AB  et  AC,  il  y  a  une  résultanie  représentée  exactement  par  la  diagonale 
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AD  du  parallétogramme  coiistruil  sur  les  grandcun  viétnes  des  forces. 
On  peut  rendre  sensible  expérimentalement  l'exactitude  do 
cette  proposition  fondamentale  à  l'aide  de 
l'appareil  suivant,  dû  au  physicien  S'Gravc- 
sande.  ABCD  est  un  parallélogramme  arti- 
culé à  ses  quatre  sommcls;   aux  points  B 
I  et  G  sont  fixés  des  cordons  qui,  passant  sur 
les  poulies  de  renvoi  M  et  N.  supportent  à 
leurs  extrémités  des  poids  P  et  P'  égaux  respectivement  à  90  et 
60  xrammes. 

Les  longueurs  des  côtés  AB  et  AC  sont  elles-mêmes  propor- 
tionnelles aux  nombres  90  et  60.  Au  sommet  A  on  suspend  un 
poids  P"  égal  à  120  grammes;  on  remarque  dans  ces  circonstances 


Kig.  3.  —  Appareil  de  S'Cravesandc. 

que  le  parallélogramme  est  en  équilibre.  On  constate  en  outre  que 
les  cordons  fixés  en  B  et  C  sont  sur  le  prolongement  exact  des  cOtés 
AB  et  AC,  et  qu'une  tige  verticale  fixée  en  A  se  trouve  précisément 
concorder  avec  la  diagonale  du  parallélogramme.  H  suit  de  là  que 
les  forces  P  et  P'  ont  une  résultante  verticale  dirigée  suivant  la 
diagonale  Al),  égale  et  opposée  d'ailleurs  à  la  force  P".  Maïs  cette 
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dernière  a  pour  valeur  120  grammes,  et  la  longueur  de  AD  mesurée 
à  la  même  échelle  que  AB  et  AC  se  trouve  précisément  égale  à  120; 
la  résultante  est  donc  exactement  égale  à  la  diagonale  du  parai* 
lélogramme  construit  sur  les  grandeurs  des  forces  composantes. 

12.  Composition  des  forces. —  Quand  on  sait  trouver  la  résul- 
tante de  deux  forces,  c'est-à-dire  composer  deux  forces  appliquées 
en  un  même  point,  on  peut  aisément  en  composer  un  nombre 
quelconque. 

Soient,  en  effet  (fig.  6),  quatre  forces  appliquées  au  point  maté- 
riel A  :  on  compose  d'abord  la  force  AB  avec  AC,  ce  qui  donne  la 
résultante  Ar;  celle-ci,  composée  avec  AD,  donne  une  deuxième  résul- 
tante partielle  Ar',  laquelle,  composée  avec  la  quatrième  force,  donne 
la  résultante  générale  AR. 

Dans  le  cas  particulier  de  trois  forces  (ûg.  5),  on  voit  aisément 

r 
v^  .  _    _   r 

><    /  \  .     .''" 

^^  V'i' Il 

Fig.  4.  —  Composition  d'un  nombre  Fig.  5.  —  Parallélipipède 

■  quelconque  de  forces.  des  forces. 

que  la  résultante  Ar'  n'est  autre  chose  que  la  diagonale  du  parallélipi- 
pède construit  sur  les  grandeurs  AB,  AC,  AD  des  trois  forces.  Dans  la 
figure  le  parallélipipède  a  été  complété  pour  que  la  proposition  soit 
bien  claire,  mais  la  construction,  tout  à 
fait  semblable  à  la  précédente,  se  réduit 
à  composer  AB  avec  AC  et  leur  résultante       .  .  ^^, 

kr  avec  AD.  „, 

13.  Composition    des   forces  paral- 
lèles. —  Lorsque  deux  forces  parallèles  Fet¥'  ^^ 

sont   appliquées   aux  deux  extrémités   d'une  Fig.  6. 

j     .,       .,  •     I.     ,    «    •      I      '     I  Forces  parallèles. 

droite,  il  y  a  une  résultante  R  égale  a  leur 

somme  et  dont  le  point  d'application  C  partage  la  droite  AB  en  parties 

inversement  proportionnelles  aux  forces. 

Si,  par  exemple,  les  deux  forces  F  et  F'  sont  égales,  le  point  C 
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sera  au    milieu  du  AB;  si  la  force  F  est  double  de   F',  le  seg- 
ment CA  devra  être  moitié  de  CB. 

Or  peut,  à  l'aide  de  l'appareil  suivant,  connu  sous  le  nom 
de  Uvier  ariUimélique,  vérifier  la  justesse  de  cette  proposition. 

Le  levier  AB  supporte  deux  poids  égaux  Pà  ses  extrémités;  il 
est  suspendu  par  sou  milieu  à  un  cordon  qui,  passant  sur  la  poulie 
de  renvoi  M,  soutient  un  poids  P'.  On  reconnaît  que  lorsque  le 
poids  P'  a  une  grandeur' convenable,  le  levier  est  en  équilibre  ;  d'où 
il  suit  que  les  deux  poids  P  et  les  poids  des  diverses  parlies  du  levier, 
que  l'on  peut  supposer  distribués  deux  à  deux  à  égale  distance  du 
point  milieu,  ont  une  résultante  appliquée  en  ce  point,  laquelle  est 
égale  et  opposée  à  la  force  P'.  On  constate  en  outre  quie  P'  est  égal 
à  la  somme  des  deux  poids  P  et  du  poids  même  du  levier. 


Fig.  7.  —  Composition  des  forces  parallèles. 

Dans  le  cas  de  la  seconde  figure,  un  poids  unique  P  est  placé  à 
l'une  des  extrémités  B,  tandis  que  deux  poids  égaux  sont  suspendus 
au  milieu  G  de  la  seconde  moitié  du  levier.  On  reconnaît  qu'il  y  a 
encore  équilibre,  pourvu  que  le  poids  P'  soit  la  somme  des  trois 
poids  P  et  de  celui  du  levier. 
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Pour  interpréter  ce  résultat,  il  iàut  remarquer  que  le  levier 
étant  équilibré  directement  par  une  portion  convenable  de  P\  on 
peut  négliger  son  propre  poids;  il  reste  donc  seulement  deux  forces 
dont  Tune,  celle  qui  est  à  gauche,  est  deux  fois  plus  grande  que 
l'autre.  Or  la  résultante  passe  évidemment  au  point  de  suspension 
0  qui  se  trouve  précisément  à  une  distance  de  B  double  de  celle 
qui  le  sépare  du  point  G. 

14.  Lorsque  les  forces  parallèles  F  et  F'  sont  dirigées  en  sens 
contraire,  il  y  a  encore  une  résultante 
parallèle  aux  composantes  dirigées  dans  le  f 

sens  de  la  plus  grande  des  deux  et  égale  à 
leur  différence  F  —  F^  De  plus,  son  point 
d'application  G  est  tellement  placé,  que 
les  distances  GA  et  GB  sont  inversement 


S-p 


r\ 


proportionnelles  aux  forces,  résultat  ana-  ^^ 

logue  à  ce  qui  a  lieu  lorsque  les  forces    ^'«-  *' ""  ''^''^  p^'**~ 

^  et  de  sens  contriire. 

sont  dirigées  dans  le  même  sens. 

On  voit,  d'après  cette  proposition,  que  si  les  forces  parallèles  et 
opposées  diffèrent  très-peu  l'une  de  l'autre,  la  résultante  a  une 
valeur  très-petite  ;  mais  son  point  d'application  s'éloigne  beaucoup. 
Dans  le  cas  particulier  où  les  deux  forces  seraient  égales,  la  règle 
de  composition  est  absolument  inapplicable.  Un  pareil  système, 
composé  de  deux  forces  égales  parallèles  et  dirigées  en  sens  con- 
traire, porte  le  nom  de  couple.  Il  n'est  pas  susceptible  d'èlre  équi- 
libré ou  remplacé  par  une  force  unique,  mais  on  conçoit  qu'il  tend 
à  produire  un  mouvement  de  rotation.  Or  dans  la  nature  nous 
voyons  tous  les  corps  posséder  à  la  fois  un  mouvement  de  transla- 
tion et  un  mouvement  de  rotation.  On  peut  admettre  que  la  trans- 
lation est  produite  par  une  force  et  la  rotation  par  un  couple;  ce 
dernier  se  présente  donc  comme  une  sorte  d'élément  naturel  en 
mécanique  ;  il  constitue  une  conception  très-originale  due  au  géo* 
mètre  Poinsot,  et  qui  est  d'ailleurs  souvent  susceptible  d'apporter 
de  grandes  simplifications  dans  l'étude  de  la  mécanique. 

15.  Composition  d*un  nombre  quelconque  de  forces  parallèles. 
—  Pour  composer  ensemble  un  certain  nombre  de  forces  parallèles, 
F,  F',  F",  F'",  on  compose  d'abord  la  première  avec  la  seconde,  ce 

PBTS.   DESCHANEL.  t 
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qui  donne  une  première  résultante  partielle  r;  celle-ci,  composée 
avec  la  troisième  force  F",  donne  une  deuxième  résultante  r'  qui, 
combinée  avec  F'",  donne  la  résultante  générale  R.  Il  est  clair  que 
ce  procédé  est  applicable  à  un  nombre  de  forces  quelconque  et 
que  la  résultante  est  toujours  égale  à  la  somme  de  toutes  les  forces. 
Quant  à  son  point  d'application,  remarquons  que  le  point  d'appli- 
cation de  la  première  résultante  partielle  s'obtient  en  divisant  AB 
en  deux  parties  AI  et  BI,  inversement  proportionnelles  à  F  et  F'. 

De  même  le  point  d'application  K  de  r' 
s'obtient  par  la  division  de  IG  en  parties 
IK  et  KG  inversement  proportionnelles  à  r 
et  F",  et  enûu  le  point  d'application  L  de 
la  résultante  générale  s'obtient  par  une  opé- 
ration analogue  faite  sur  la  droite  KD.  Or 
on  remarquera  que  cette  série  de  construc- 
tions est  indépendante  de  la  direction  abso- 
Ig  lue  des  forces  et  suppose  seulement  qu'elles 

Fîg.9.  -  Composition  d'un  ^ont  parallèles;  si  donc  les  forces  venaient 
nombre  quelconque  de  à  tourner  autour  de  leur  point  d'applica- 
forces  parallèles.  ^j^j^^  ^j^^jg  ^j^  façon  à  rester  toujours  paral- 

lèles entre  elles,  la  résultante  passerait  toujours  par  le  point  L. 
Ce  point,  à  raison  de  cette  circonstance,  a  été  nommé  centre  des 
forces  parallèles. 

16.  Décomposition  des  forces.  —  De  même  qu'on  peut  composer 
un  certain  nombre  de  forces  en  une  force  unique,  on  peut  aussi 
décomposer  une  force  donnée  en  deux  ou  un  plus  grand  nombre 
de  forces  qui  produii*aient  le  même  effet.  Ainsi,  par  exemple,  la 
force  AD  (flg.  2)  peut  être  remplacée  par  les  deux  forces  AB  et  AG, 
puisqu'elle  est  précisément  leur  résultante.  On  voit  que  pour  dé- 
composer une  force  appliquée  à  un  point  matériel  en  deux  autres 
suivant  des  directions  déterminées ,  il  faut  par  l'extrémité  D  de 
la  longueur  qui  représente  la  force  k  décomposer,  mener  des  droites 
parallèles  aux  directions  données;  elles  déterminent  par  leur  inter- 
section les  points  B  et  G  et,  par  suite ,  les  grandeurs  AB  et  AG  des 
deux  forces  qui  peuvent  être  substituées  à  la  force  donnée. 

La  composition  de  plusieurs  forces  en  une  force  unique  consti- 
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tue  une  simpUQcation  évidente  sur  laquelle  il  est  inutile  d'insister. 
Quant  à  la  décomposition,  on  oe  voit  pas  aussi  bien  son  utilité;  il 
semble,  au  premier  abord,  que  ce  soit  une  complication.  Il  n'en  est 
pas  ainsi  toateCois,  et  nous  verrons  dans  le  cours  de  ce  traité  qu'on 
en  fait  un  usage  continuel.  On  conçoit,  en  effet,  que  quand  une 
force  est  appliquée  à  un  point  dont  les  mouvements  sont  gênés  par 
certaioes  liaisons  physiques,  on  n'aperçoive  pas  facilement  l'efietque 
celte  force  peut  produire.  Mais  on  peut  quelquefois,  en  la  décompo- 
sant, la  remplacer  par  des  composantes  dont  les  unes  s'annulent 
par  les  conditions  mêmes  du  système,  et  dont  les  autres  peuvent  agir 
d'une  façon  directement  appréciable. 

Nous  Dooa  bornerons  à  donner  de  ceci  un  seul  exempte,  c'est 
l'explication  de  la  route  opposée  que  peuvent  prendre  deux  bateaux 


Hg.  10.  —  Oécom position  de  rarlion  du  vent  aur  tes  voiles. 

places  au  même  point  et,  par  suite,  soumis  à  l'impulsion  du  même 
vent.  On  sait  que  ce  résultat' s'obtient  par  une  orientation  conve- 
nable de  la  Toîie. 

Considérons,  par  exemple,  le  cas  de  la  première  figure.  Le  vent 
soufOant  dans  la  direction  Vm  donne  lieu  k  une  impulsion  que  l'on 
peot  décomposer  en  deux  au  point  m,  l'une  ii'  tangenticlleù  la  voile 
qui  n'a  aucun  effet,  l'autre  perpendiculaire  mn.  Cette  dernière 
tend  à  pousser  obliquement  le  bateau  vers  la  gauche  de  la  figure. 
Mais  le  mouvement  du  bateau  s'effectuant  surtout  avec  facilité  dans 
le  sens  de  son  axe,  on  peut  décomposer  cette  dernière  force  en  deux 
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autres:  l'une  perpendiculaire  à  i*axe,  qui  n*a  que  peu  d'effet  ;  l'autre 
dans  la  direction  même  de  Taxe,  qui  détermine  la  progression  du 
bateau  dans  le  sens  de  la  flèche  placée  au-dessous  de  la  ûgure. 

Dans  la  seconde  figure,  on  volt  que  les  mêmes  décompositions 
conduisent  à  un  résultat  opposé  et  que  le  sens  du  mouvement  est 
contraire,  bien  que  la  direction  du  vent  soit  la  même.  En  réalité,  les 
deux  mouvements  ne  sont  pas  directement  contraires,  parce  qu'il 
est  impossible  de  négliger  faction  de  la  composante  perpendicu- 
laire à  Taxe  du  bateau;  cette  action,  toujours  appréciable,  produit 
ce  qu'on  appelle  la  dérive. 

17.  Travail  d'une  force.  —  Dans  les  diverses  opérations  aux- 
quelles on  applique  les  forces,  qu'il  s'agisse  d'élever  des  fardeaux,  de 
comprimer,  de  percer,  de  pulvériser  des  corps  solides,  il  est  clair 
qu'il  faut  toujours  surmonter  une  certaine  résistance  et  produire  un 
certain  déplacement.  On  est  donc  conduit  à  considérer,  au  point  de 
vue  des  applications,  un  élément  mécanique  spécial,  combinaison 
de  la  force  et  du  déplacement  de  son  point  d'application  ;  c'est  ce 
qu'on  appelle  le  travail. 

Le  travail  (tune  force  est  le  produit  de  cette  force  par  le  déplacement 
qu^elle  fait  subir  a  son  point  d'application. 

On  suppose,  dans  cette  définition,  la  force  constante  et  le  mouve- 
ment du  point  d'application  suivant  la  direcTtion  même  de  la  force. 

Pour  évaluer  le  travail  d'une  machine,  on  prend  pour  unité  le 
travail  correspondant  au  poids  d'un  kilogramme  élevé  à  un  mètre 
de  hauteur;  c'est  ce  qu'on  nomme  le  kilogrammèire. 

La  notion  du  travail  est  par  elle-même  indépendante  du 
temps  ;  mais  il  est  bien  évident  que  dans  la  pratique  une  machine 
est  d'autant  plus  avantageuse,  qu'elle  emploie  moins  de  temps  à 
produire  un  travail  déterminé.  On  a  donc  dû  introduire  cet  élé- 
ment du  temps  dans  l'unité  qui  sert  à  se  rendre  compte  du  travail 
des  machines.  Cette  unité  est  le  cheval-vapeur;  elle  correspond  à  un 
travail  de  75  kilogrammètres  par  seconde.  Ainsi  une  machine  dite  de 
30  chevaux  est  une  machine  qui  serait  capable  d'élever  en  une 
seconde  30  x  75  =  2250  kilogrammes  à  un  mètre  de  hauteur  en  une 
seconde;  ou  plus  généralement  un  certain  nombre  de  kilogrammes 
P  &  une  hauteur  H  telle  que  le  produit  PH  soit  égal  à  2250. 


CHAPITRE  III. 


CONSTITUTION   DES  CORPS. 


18.  Divers  états  de  la  matière.  —La  physique  ayant  pour  objet 
l'étude  des  propriétés  générales  des  corps,  il  importe  de  se  faire  une 
idée  de  la  constitution  de  ces  derniers.  Nous  remarquerons  d*abord 
qu*ils  peuvent  se  présenter  à  nous  sous  trois  états  différents  :  Tétat 
solide,  rétat  liquide  et  Fétat  gazeux.  Les  corps  solides  sont  ca- 
ractérisés par  une  sorte  d'invariabilité  de  la  forme,  laquelle   ne 
saurait  être  changée  qu*à  l'aide  d'un  effort  plus  ou  moins  con- 
sidérable. Ils  forment  par  conséquent  un  tout  dont  les  diverses 
parties  ont  une  solidarité  mutuelle,  si  bien,  par  exemple,  que  le 
mouvement  de  Tune  d'elles  détermine  celui  des  autres. 

Les  corps  liquides  paraissent  formés,  au  contraire,  de  particules 
indépendantes  les  unes  des  autres,  pouvant  obéir  individuellement 
à  l'action  des  forces  qui  les  sollicitent,  et  glisser  ainsi  avec  la  plus 
grande  facilité  les  unes  sur  les  autres.  De  cette  particularité  vient 
le  mot  fluides  par  lequel  on  les  désigne  souvent  (Jluere,  couler). 
C'est  aussi  à  raison  de  cette  circonstance  que  les  particules  prennent 
les  diverses  positions  nécessitées  par  la  forme  des  vases  dans  les- 
quels on  place  les  liquides.  Ceux-ci  se  moulent  exactement  sur  les 
parois,  de  sorte  qu'on  peut  dire  qu'ils  n'ont  d'autre  forme  que  celle 
des  vases  qui  les  contiennent.  La  liquidité,  consistant  essentiellement 
dans  la  mobilité  parfaite  des  parties  constituantes  d'un  corps,  peut 
se  rencontrer  évidemment  à  différents  degrés  de  perfection.  Ainsi 
rétber  sulfurique,  l'alcool,  sont  des  liquides  plus  mobiles  que  l'eau, 
Teaa  est  plus  mobile  elle-même  que  l'huile,  etc.  On  désigne  sous  le 
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nom  de  Tiscosité  le  défaut  d'indépendance  entre  les  particules 
liquides,  qui  établit  une  sorte  d'état  intermédiaire  entre*  ces 
corps  et  les  solides;  aussi  peut-on  dire  qu'il  y  a  un  passage 
insensible  des  liquides  plus  ou  moins  parfaits  aux  liquides  vis- 
queux, de  ceux-ci  aux  corps  appelés  mous  et  de  ces  derniers  aux 
corps  solides. 

Les  corps  gazeux,  dont  l'air  atmosphérique  nous  offre  un 
exemple,  sont  formés,  comme  les  liquides,  de  particules  indépen- 
dantes. Mais  il  y  a  plus  :  ces  particules  paraissent  être  dans  un  état 
continuel  de  répulsion,  de  telle  sorte  qu'une  masse  gazeuse  a  une 
tendance  continuelle  â  se  répandre  dans  un  volume  de  plus  en  plus 
grand.  C'est  en  cela  que  consiste  l'expansibilité  des  gaz,  au  sujet 
de  laquelle  on  fait  ordinairement  l'expérience  suivante. 

On  place  sous  le  récipient  d'une  machine  pneumatique  une 
vessie  dégonflée  et  fermée.  Dans  cet  état,  l'air  qu'elle  contient  et 
l'air  extérieur  agissent  en  sens  inverse,  en  vertu  de  leur  expansibilité 
propre,  et  se  font  mutuellement  équilibre.  Mais  si  l'on  vient  à  faire 


Fig.  11.  —  ExpantibiJité  des  gaz. 

fonctionner  la  machine  qui  a  pour  effet  d'enlever  une  partie  de 
l'air  exténeur,  la  force  expansive  de  l'air  intérieur  n'étant  plus 
contre-balancée  au  même  degré,  on  voit  la  vessie  se  gonfler  graduel- 
lement et  manifester  ainsi  la  tendance  qu'a  le  gaz  qu'elle  contient  à 
occuper  un  volume  plus  grand. 
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Il  sait  de  là  que,  quelque  grand  que  soit  un  vase,  il  peut  tou- 
jours être  rempli  par  une  quantité  quelconque  d*un  gaz  qui  exer- 
cera, dans  tous  les  cas,  une  certaine  pression  sur  les  parois.  CVstà 
Texistencede  cette  pression,  résultat  même  de  Fexpansibilité,  qu'est 
dû  le  nom  de  fluides  élastiques  qu'on  donne  souvent  aux  gaz. 

II  convient  de  remarquer  que  la  même  substance  peut,  suivant 
les  températures,  se  présenter  sous  les  trois  états;  ainsi  Feau,  par  les 
froids  de  Tbiver,  passe  à  l'état  solide  :  c'est  la  glace.  Aux  tempéra- 
tures ordinaires,  il  y  en  a  toujours  une  portion  qui  est  répandue 
dans  l'atmosphère  à  Tétat  de  gaz  :  c'est  ce  qu'on  appelle  la  vapeur 
d'eau.  Si  les  conditions  thermiques  du  globe  terrestre  venaient  à 
changer  notablement  dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  quelques-uns 
des  corps  que  nous  voyons  habituellement  à  l'état  liquide,  par 
exemple,  seraient  ou  solides  ou  à  l'état  de  vapeurs.  Ainsi,  un  froid 
rigoureux  amènerait  la  congélation  de  la  totalité  de  Teau  qui  existe 
à  la  surlace  du  globe;  une  température  élevée  en  produirait  la  vapo- 
risation complète. 

19.  Constitation  molécnlaire.—  Quel  que  soit  l'état  sous  lequel 
se  présente  un  corps,  on  admet  aujourd'hui  en  physique  qu'il  n'est 
pas  formé  d'une  matière  continue,  qu'il  est  au  contraire  le  résultat  de 
l'agrégation,  de  la  réunion  de  parties  distinctes  tenues  à  distance 
les  unes  des  autres.  Ces  parties,  éléments  constitutifs  des  corps, 
s'appellent  particules  ou  molécules.  On  doit  les  considérer  comme 
soumises  à  des  actions  mutuelles,  les  unes  attractives,  les  autres 
répulsives,  qui  dans  les  corps  solides  et  les  corps  liciuides  se  font 
équilibre.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  gaz;  dans  celte  classe  de  corps 
il  y  a  entre  les  éléments  une  force  répulsive  permanente  qui  donne 
lieu  à  l'expansibilité  ou  à  la  force  élastique. 

Les  molécules  des  corps  solides  et  des  corps  liquides  ne  doivent 
pas  être  considérées  comme  pareilles.  En  effet,  dans  ces  derniers 
corps,  chacune  d'elles  peut  tourner  sur  elle-même  sans  qu'il  en 
résulte  une  modification  quelconque  dans  l'équilibre;  celui-ci, 
en  d'autres  termes,  résulte  uniquement  des  distances  molécu- 
laires et  nullement  de  la  forme  ou  de  la  disposition  réciproque 
des  molécules.  On  se  fait  de  cette  constitution  physique  une  idée 
approximative  suffisamment  juste,  en  admettant  que  les  molécules 
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liquides  ont  une  forme  sphérique;  dès  lors  il  est  évident  que  l'équi- 
libre moléculaire  résulte  uniquement  de  la  distance  des  centres 
des  sphères. 

L'influence  de  la  forme  et  de  la  disposition  réciproque  des  élé- 
ments caractérise  les  solides.  Il  semble  que  leurs  molécules,  suivant 
l'idée  de  quelques  philosophes  anciens,  formées  de  parties  cro- 
chues, s'enchevêtrent  les  unes  dans  les  autres,  et  donnent  lieu  ainsi 
à  une  figure  déterminée  de  l'ensemble.  Il  n'est  pas  besoin  de  cette 
image,  un  peu  grossière,  pour  se  rendre  compte  de  la  solidité;  il 
suffit  de  concevoir  seulement  que  lorsqu'on  vient  à  exercer  un 
effort  sur  une  portion  d'un  corps  solide,  les  molécules  tournent  sur 
elles-mêmes,  s'orientent  d'une  manière  différente  et  se  placent  dans 
une  nouvelle  position  d'équilibre.  C'est  à  cela  que*  correspond  l'in- 
variabilité de  la  forme  par  laquelle  on  caractérise  ordinairement 
l'état  solide.  En  réalité,  cette  invariabilité  n'existe  pas,  et  si  petite 
que  soit  une  force  appliquée  à  un  corps  solide,  elle  doit  produire  un 
changement  de  forme,  mais  souvent  ce  changement  n'est  appré- 
ciable que  quand  la  force  est  très-intense. 

20.  Divisibilité.—  Cette  hypothèse  sur  la  constitution  des  corps 
revient  à  admettre  que  la  matière  n'est  point  indéfiniment  divisible, 
que  quelle  que  soit  la  nature  des  agents  mis  en  jeu,  il  y  a  pour 
chaque  corps  une  limite  au-dessous  de  laquelle  la  division  ne  des- 
cend jamais.  Ces  parties  toujours  indivisées  de  la  substance  d'un 
corps  portent  le  nom  d'atomes  (a  privatif,  Té[xvco  couper),  et  il  faut 
entendre  par  cette  expression  non  point  des  éléments  insécables 
d'une  façon  pour  ainsi  dire  absolue  ou  métaphysique,  mais  des  élé- 
ments qui,  par  aucune  des  forces  connues,  ne  sont  susceptibles 
d'être  divisés. 

C'est  surtout  en  chimie  qu'on  trouve  les  bases  de  la  doctrine  qui 
admet  une  limite  à  la  division  de  la  matière;  on  voit  en  effet  dans 
les  phénomènes  chimiques  cette  division  atteindre  des  limites  fort 
reculées  sans  doute,  mais  fixes.  La  composition  des  corps  compo- 
sés est  invariable,  quelles  que  soient  les  circonstances  de  leur  pro- 
duction; leurs  propriétés,  qui  devraient  changer  suivant  le  degré 
de  petitesse  des  parties  qui  s'unissent,  sont  aussi  les  mêmes;  d'où 
il  faut  conclure  que  les  éléments  entre  lesquels  s'exerce  l'affinité 
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chimique  ont  une  existence  propre,  qu'ils  ne  sauraient  ni  s'alté- 
rer, ni  se  briser,  ni  se  modifier  d'une  manière  quelconque.  Ce  sont 
là  les  véritables  individiis  de  la  nature  minéraie,  ce  sont  eux  qu'on 
appelle  atomes. 

Dans  la  notion  d'atome  n'entre  pas  l'idée  de  grandeur,  mais 
l'expérience  nous  apprend  que  l'atome  doit  être  d'une  prodigieuse 
petitesse,  car  nous  pouvons,-  par  des  procédés  divers,  diviser  la 
matière  en  parties  extrêmement  ténues,  sans  que  rien  autorise  à 
penser  que  nous  ayons  atteint  la  limite  de  la  division,  ou  même 
que  nous  en  ayons  approché  ;  nous  citerons  ici  quelques  exemples 
qui  prouvent  l'extrême  divisiou  possible  de  la  matière. 

WoUaston  est  parvenu  à  obtenir  des  fils  de  platine  dont  le  dia- 
mètre ne  dépasse  pas  .1/1200  de  millimètre.  Le  procédé  qu'il  em- 
ployait pour  les  préparer  consiste  à  tirer  à  la  filière  un  fil  d'ar- 
gent dont  Taxe  est  occupé  par  du  platine  et  à  dissoudre  la  couche 
d'argent  dans  de  l'acide  azotique.  On  peut  en  employant  ce  procédé 
obtenir  des  fils  tellement  minces,  qu'ils  sont  réellement  invisibles 
d'une  manière  directe  et  qu'on  ne  peut  s'assurer  de  leur  existence 
qu'à  l'aide  de  certains  phénomènes  optiques  particuliers.  Dans  Fart 
da  batteur  d'or,  on  obtient  des  feuilles  dont  l'épaisseur  peut  ne  pas 
dépasser  1/10000  de  millimètre.   Une  pareille  feuille  de  1  déci- 
mètre carré  de  surface  ne  pèse  pas  2  centigramme.  Si  l'on  con- 
çoit un  carré  de  1/10  de  millimètre  de  côté,  dimension  qui,  quoique 
très-petite,  est  parfaitement  perceptible  à  l'œil,  on  voit  que  la  feuille 
considérée  en  contiendrait  un  million  ;  de  sorte  que  les  2  centi- 
grammes d'or  se  trouvent  effectivement  divisés  en  un  million  de 
parties  visibles. 

C'est  surtout  dans  la  diffusion  des  substances  colorantes  et  odo- 
rantes que  la  matière  se  divise  jusqu'à  une  limite  extrêmement 
recalée;  ainsi,  1  millimètre  cube  d'indigo  dissous  dans  l'acide  sulfu- 
riqoe  peut  colorer  d'une  manière  appréciable  plus  de  dix  litres 
d'eau.  Or,  dans  un  litre  se  trouve  un  million  de  millimètres  cul)es, 
volume  très-nettement  perceptible  ;  le  millimètre  cube  d'indigo  se 
divise  donc, dans  cette  expérience,  en  dix  millions  de  parties  visibles. 
La  diffusion  des  matières  odorantes  est  plus  étonnante  encore  : 
on  sait  qu'un  grain  de  musc  peut  fournir,  pendant  des  années,  à 
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Tair  qui  se  renouvelle  autour  de  lui,  des  particules  en  nombre  suf- 
fisant pour  lui  communiquer  son  odeur;  Tesprit  a  peine  à  se  faire 
une  idée  du  degré  de  ténuité  que  doivent  avoir  des  particules  sem- 
blables. 

Mais  rien  sous  le  rapport  de  la  division  de  la  matière  ne  peut 
être  comparé  comme  résultat  à  ce  qui  se  produit,  ou  plutôt  est 
censé  se  produire,  dans  la  confection  des  doses  homœopatbiques. 
Voici,  en  quelques  mots,  le  procédé  employé.  On  prend,  par 
exemple,  1  centigramme  du  médicament  et  on  le  mêle  à  99  cen- 
tigrammes d'une  substance  inerte;  on  prend  1  centigramme  de 
cette  solution  et  on  la  mêle  avec  99  centigrammes  de  la  matière 
inerte,  et  ainsi  de  suite  pendant  un  certain  nombre  de  fois  :  les 
bomœbpatbes  vont  au  delà  de  la  trentième  solution.  En  se  plaçant 
au  point  de  vue  physique  pur,  on  peut  dire  qu'il  y  a  dans  remploi 
de  ces  procédés  l'admission  implicite  de  la  divisibilité  indéfinie  de  la 
matière.  En  effet,  dans  une  solution  au  centième  amené  à  la  tren- 
tième dilution,  la  proportion  du  poids  du  médicament  à  celui  du  dis- 
solvant est  représentée  par  une  fraction  qui,  ayant  pour  numérateur 
l'unité,  aurait  pour  dénominateur  Tunité  suivie  de  60  zéros  ;  cela 
correspondrait  à  peu  près  à  1  millimètre  cube  de  substance  répartie 
dans  une  spKère  qui  aurait  pour  rayon  la  distance  de  la  terre  aux 
premières  étoiles  (1400  milliards  de  myriamètres).  A  moins  d'ad- 
mettre la  divisibilité  indéfinie  de  la  matière,  il  est  impossible  de 
concevoir  la  diffusion  de  la  substance  active  dans  tous  les  points  de 
cette  immense  sphère,  et  à  cet  égard  la  doctrine  bomœopathique 
parait  en  contradiction  avec  celle  qui  suppose  tous  les  corps  formés 
de  molécules,  et  qui  forme  la  base  de  la  physique  actuelle. 

21.  Porosité.  —  La  porosité  est  une  conséquence  immédiate  de 
l'hypothèse  faite  sur  la  constitution  des  corps.  C'est  la  propriété 
générale  des  corps  de  posséder  dans  leur  intérieur  des  intervalles 
vides  ou  pores  entre  leurs  particules  matérielles.  Cette  porosité  con- 
stitue souvent  un  caractère  très-sensible  et  qui  permet,  par  exemple, 
le  passage  des  liquides  ou  des  gaz  à  travers  la  substance  même  des 
solides:  on  lui  donne  alors  le  nom  de  perméabilité.  C'est  la  perméa- 
bilité que  l'on  utilise  dans  l'emploi  des  filtres,  de  la  pierre  filtrante 
par  exemple  ;  les  pores  sont  assez  larges  pour  laisser  passer  l'eau  et 
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assez  étroits  pour  arrêter  au  passage  les  petits  corps  solides  tenus 
en  suspension  dans  Teau  elle-même. 

G^està  raison  de  la  perméabilité  que  se  fait  dans  l'organisation 
la  communication,  le  contact  des  liquides  qui  doivent  agir  l'un  sur 
l'autre;  car  nulle  part  les  vaisseaux  ne  sont  ouverts  et  c'est  toujours 
à  travers  la  substance  de  leurs  parois  que  se  font  les  derniers 
échanges  d'éléments  nécessaires  à  l'action  vitale. 

En  faisant  intervenir  une  pression  considérable,  on  peut  faire 
passer  les  liquides  à  travers  les  métaux.  Ces  derniers,  ou  du  moins 
quelques-uns  d'entre  eux,  le  fer  et  le  platine  par  exemple,  portés  à 
une  température  élevée,  livrent  un  passage  des  plus  faciles  ô 
différents  gaz.  C'est  ainsi  que  les  poêles  en  fonte  peuvent,  quand 
ils  sont  rouges^  laisser  passer  au  dehors  quelques-uns  des  produits 
insalubi*es  de  la  combustion,  et  donner  lieu  à  des  accidents  plus 
ou  moins  graves. 

Maia  alors  même  qu'on  ne  peut  constater  aucun  degré  de  per- 
méabilité, on  doit  toujours  admettre  qu'il  existe  des  pores,  et  on 
en  trouve  la  preuve  dans  ce  fait  que  tous  les  corps  peuvent  augmenter 
ou  diminuer  de  volume,  qu'ils  sont  tous  dilatables  et  compres- 
sibles. La  dilatation  des  corps  par  l'action  de  la  chaleur  est  un  phé- 
nomène général  qui  sera  étudié  plus  loin;  nous  parlerons  seulement 
ici  de  la  compressibililé. 

22.  Compressibililé. — La  compressibilité  consiste  dans  la  réduc- 
tion de  volume  qu'éprouvent  les  différents  corps  sous  l'action  d'une 
pression  extérieure.  La  compressibilité  des  solides  est  extrêmement 
faible,  c'est-à-dire  qu'il  faut  une  pression  extrêmement  considérable 
pour  produire  une  diminution  de  volume  sensible.  Toutefois  le 
fait  a  été  plus  d'une  fois  constaté,  notamment  dans  les  constructions 
où  l'on  a  souvent  besoin  d'en  tenir  compte. 

La  compressibilité  des  liquides,  plus  forte  que  celle  des  solides, 
est  encore  extrêmement  faible.  Aussi,  en  les  comparant  aux  gaz,  les 
a-t-on  appelés  souvent  fluides  incompressibles.  On  peut  très-aisé- 
ment, à  l'aide  de  l'appareil  imaginé  par  CErstedt  et  que  réprésente 
la  ligure  12,  constater  que  les  liquides  sont  plus  compressibles  que 
les  solides,  et  mesurer  approximativement  le  degré  de  leur  com- 
pressibilité. Le  liquide  à  comprimer  est  renfermé  dans  une  sorte  de 
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gros  thermomètre  b,  appelé  piézomètre,  dont  le  tube  est  soigneuse- 
ment divisé  et  dont  on  a  Jaugé  le  réservoir  de  façon  que  Ton  sait  à 
combien  de  divisions  du  tube  équivaut  son  volume.  Une  bulle  de 
mercure  placée  au-dessus  de  la  colonne  liquide  sert  d'index,  et  l'ap- 
pareil est  placé  dans  un  vase  a  k  parois  très-épaisses. 

On  exerce  alors  à  l'aide  du 
bouchon  à  vis  klh  une  pression 
plus  ou  moins  considérable,  et 
on  voit  l'index  de  mercure  des- 
cendre et  accuser  ainsi  une  di- 
minution de  volume  du  liquide. 
Quant  Â  la  pression,  elle  se  dé- 
duit du  volume  de  l'air  contenu 
dans  le  tube  c  qui  sert  de  mano- 
mètre. Dans  cette  expérience,  le 
nombre   de  divisions  .dont   se 
meut  l'extrémité  de  la  colonne 
liquide  indique  la    diminution 
apparente  de  volume,  c'est-è-dire 
l'excès  de  la  diminution  du  vo- 
lume du  liquide  sur  celle  de  l'en- 
veloppe. Il  est  aisé  en  effet  de 
concevoir  que  le  vase  thermo- 
métrique  lui-même  doit,  sous  la 
Fig.  13.  -  Piéiomttre  d-oEraiedt.       pression   qu'il   subit,    éprouver 
une  variation  de  capacité  dont  il 
est  nécessaire  de  tenir  compte.  (Erstedt  supposait  que  cette  varia- 
tion est  insensible  ou  nulle,  puisque  la  pression  se  manifesie  A 
l'extérieur  aussi  bien  qu'à  l'intérieur  du  piézomètre.  Mais  celte  con- 
clusion est  erronée,  car  si  l'on  suppose  le  vase  thermométrique  plein 
et  qu'on  le  soumette  à  une  compression,  les  couches  intérieures 
devront  réagir  avec  une  force  précisément  équivalente  à  celle  qui 
se  produit  lorsque  le  liquide  occupe  l'intérieur  de  l'instrument 
creux.  Il  suit  de  cette  remarque  que  le  piézomètre,  dans  l'expé- 
rience d'CKrstedt,  éprouve  une  diminution  de  volume  égale  à  celle 
qu'éprouverait  un  piézomètre  plein  dans  les  mêmes  circonstances. 
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[1  faut  doDc,  pour  avoir  la  diminuUoD  véritable  du  voluiiip  du 
liquide,  ajouter  à  la  contraction  apparente  celle  de  l'enveloppe. 
Cette  dernière  est  assez  délicate  à  connaître,  et  les  différents 
auteurs  n'ont  pas  été  d'accord  sur  la  manière  de  la  calcu- 
ler. Ce  qu'il  y  aurait  de  plus  simple,  ce  serait,  ainsi  que  le 
faU  M.  Jamin  dans  des  recherches  qui  ne  sont  pas  encore 
terminées,  de  la  mesurer  directement. 

Il  résulte  des  cipérieRces  Tattes  sur  ce  sujet,  que  la 
compressibililé  de  l'eau  est  de  O.OOOOEiâ  pour  une  pression 
de  1  kilogramme  par  centimètre  carré  de  surfncc  (une 
atmosphère);  elle  diminue  quand  la  température  aug- 
mente. L'alcool  et  i'éther  sont  un  peu  plus  compres- 
sibles; mais,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  pour  l'eau, 
la  compressibililé  augmente  avec  la  température.  Le  mer- 
cure est  beaucoup  moins  compressible,  à  peu  prU»  16  fois 
moins  que  l'eau  :  on  peut  donc,  dans  les  expériences  ordi- 
naires, négliger  tout  à  fait  la  variation  de  son  volume. 

Les  gaz  sont  énormément  plus  compressibles  que  les 
solides  et  les  liquides;  il  suffit  pour  s'eu  convaincre  de  se 
servir  de  l'instrument  appelé,  on  verra  plus  lard  pourquoi, 
briquet  A  air. 

Cest  un  cylindre  de  verre  à  parois  épaisses,  fermé  à 
uoe  de  ses  extrémités.  On  adapte  à  l'autre  un  piston  qui 
joint  exactement  le  tube;  il  suffit  alors  de  presser  avec  ■'■g-  t^- 
une  certaine  force  pour  réduire  le  gaz  à  la  moitié,  au     '"•'."'' 
tiers,  au  dixième  de  son  volume. 

On  doit  couclure  de  là  que  dans  les  gaz  les  particules  sont 
incomparablement  plus  écartées  que  dans  les  solides  et  les  liquides, 
et  par  conséquent  qu'il  existe  beaucoup  moins  de  matière  sous  le 
même  volume.  Pour  donner  une  idée  de  cette  diiTérence,  il  nous 
suffira  de  dire  qu'un  centimètre  cube  d'eau  réduit  en  vapeur  à  la 
température  de  100»  occupe,  sous  ce  nouvel  état,  un  volume  de  1700 
centimètres  cubes  environ. 

23.  ËlasticïU. —  La  constitbtitin  moléculaire  des  corps  conduit  à 
la  notion  de  l'élasUcité.  Il  résulte,  en  effet,  des  explications  précé- 
dentes que,  si  des  forces  extérieures  viennent  à  agir  sur  un  corps,  les 
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molécules  se  rapprocheront  ou  s'éloigneront  les  unes  des  autres, 
jusqu'à  ce  qu'un  nouvel  état  d'équilibre  se  soit  établi  entre  les  forces 
extérieures  et  les  forces  moléculaires.  Si  alors  les  premières  cessent 
d'agir,  il  pourra  arriver  que  les  molécules  reprennent  exactement 
leurs  positions  primitives.  Toutefois  elles  ne  s'arrêteront  pas  immé- 
diatement dans  ces  positions,  elles  les  dépasseront  en  vertu  des 
vitesses  acquises  et  exécuteront  autour  d'elles  un  certain  nombre 
d'oscillations.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'une  lame  d'acier  fixée  à 
une  de  ses  extrémités  et  dont  on  écarte  l'autre,  revient  à  sa  première 
position  en  exécutant  autour  d'elle  une  série  de  vibrations.  On 
donne  le  nom  d'èlasticUé  à  la  propriété  en  vertu  de  laquelle  les  mo- 
lécules des  corps,  écartées  de  leure  positions  d'équilibre  par  des 
forces  extérieures,  y  reviennent  quand  ces  forces  ont  cessé  d'agir.  Il 
y  a  sous  ce  rapport  de  très-grandes  différences  entre  les  corps  solides; 
les  uns,  comme  le  caoutchouc,  peuvent  subir  de  très-grandes  défor- 
mations sans  cesser  de  revenir  à  leur  premier  état;  tandis  que 
d'autres,  comme  la  cire  molle,  la  terre  glaise,  conservent  successi- 
vement les  diverses  formes  qu'on  leur  imprime.  Dans  les  premiers 
la  limite  d'élasticiié  est  très-étendue,  dans  les  seconds  elle  est  très- 
faible  ou  nulle.  On  dit  aussi  que  les  premiers  corps  sont  très-élas- 
tiques, tandis  que  les  seconds  le  sont  très-peu.  Toutefois  ces 
expressions  ne  sont  pas  très-précises  et  peuvent  donner  lieu  à  des 
équivoques.  On  peut  dire  en  effet  qu'un  corps  est  très-élastique 
lorsqu'une  certaine  action  extérieure  développe  une  très-forte  réac^ 
tion  moléculaire,  circonstance  qui  ne  suppose  pas  du  tout  que  la 
limite  d'élasticité  soit  étendue.  A  ce  point  de  vue,  les  corps  ana- 
logues au  caoutchouc  seraient  peu  élastiques. 

Dans  les  liquides  et  les  gaz  il  n'y  a  pas  de  limite  d'élasticité.  En 
effet,  la  forme  et  la  disposition  des  molécules  n'ayant  aucune 
influence  sur  l'équilibre,  celui-ci  ne  dépend  que  de  l'intervalle  qui 
les  sépare.  Il  en  résulte  que  ces  molécules  reviendront  à  la  même 
distance  lorsque  les  forces  auront  la  même  valeur.  Aussi,  quelque 
compression  que  l'on  exerce  sur  un  liquide  ou  sur  un  gaz,  ceux-ci 
reprennent  toujours  leur  volume  primitif,  lorsque  la  force  qui  pro- 
duit la  compression  cesse  d'agir. 

Les  applications  de  l'élasticité  des  solides  sont  nombreuses  et 
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importantes.  (Test  à  son  élasticité  que  le  caoutchouc  doit  d*étre 
employé  dans  un  si  grand  nombre  de  circonstances.  L*acier  plus 
ou  moins  trempé  est  une  des  substances  qui  présentent  cette  pro- 
priété à  un  degré  remarquable,  et  c'est  avec  lui  qu'on  construit  tous 
les  ressorts.  Les  ressorts  sont  employés  comme  moteurs  dans  les 
montres,  les  pendules,  les  tournebroches,  par  suite  de  leur  disposi- 
tion à  reprendre  leur  première  forme  quand  on  les  a  tendus.  Ils 
sont  également  d'un  usage  continuel  dans  les  machines  pour  main- 
tenir et  ramener  dans  des  positions  invariables  certaines  pièces 
qui  ne  doivent  s'en  écarter  que  très-peu,  comme,  par  exemple, 
les  soupapes,  les  armatures  des  électro-aimants,  etc. 

Dans  les  voitures  suspendues,  le  corps  de  la  voiture  est  porté 
par  des  ressorts  formés  de  lames  d'acier  assujetties  ensemble,  mais 
dont  les  longueurs  vont  en  décroissant  ;  de  cette  façon  le  milieu  où 
s'exerce  l'effort  principal  du  poids  a  une  épaisseur  suffisante  pour 
y  rfeister,  tandis  que  les  extrémités  possèdent  la  flexibilité  néces- 
saire au  but  qu'on  se  propose,  qui  est  d'atténuer  la  violence  des 
chocs  que  peut  recevoir  l'essieu. 

L'élasticité  des  ressorts  fournit  un  moyen  très-simple  de  com- 
parer les  forces  entre  elles.  La  figure  \h  représente  un  des  appareils 
propres  à  atteindre  ce  but  ;  on  le  nomme  un  dynamomètre.  Il  est 
formé  de  deux  lames  d'acier  AB  et  A'B'  articulées  à  leurs  extrémités 
à  deux  brides  métalliques  qui  les  réunissent.  Le  milieu  de  la  lame 
supérieure  présente  un  anneau  que  l'on  peut  suspendre  à  un  point 
fixe;  au  point  correspondant  de  la  lame  inférieure  se  trouve  un 
crochet  qui  peut  recevoir  des  poids,  ou  par  lequel  on  peut  faire  agir 
les  forces  que  Ton  veut  comparer.  Sous  l'action  de  ces  forces ,  les 
lames  de  ressort  se  recourbent,  la  distance  des  points  milieux  aug- 
mente et  cet  accroissement  peut  servir  de  mesure  à  l'action  de  la 
force  elle-même.  D'ailleurs,  si  on  cherche  le  nombre  de  kilogrammes 
qui  produit  la  même  flexion  qu'une  force  donnée,  ce  nombre  expri- 
mera la  grandeur  même  de  la  force,  et  on  conçoit  ainsi  que  toutes 
les  forces  puissent  être  évaluées  en  kilogrammes. 

L'élasticité  étant  un  phénomène  moléculaire,  il  est  évident  que 
toutes  les  circonstances  qui  auront  pour  résultat  de  modifier  la 
constitution  moléculaire  des  corps  changeront  aussi  leur  élasticité; 
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mais,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  on  ne  saurait  prévoir  à  pnori 
le  sens  dans  lequel  ces  modifications  auront  lieu.  C'est  ainsi  que  la 
trempe,  qui  augmente  si  notablement  la  dureté  et  l'élasticité  de 
l'acier,  produit  un  effet  inverse  sur  le  bronze  des  tam-tams.  Cet 
alliage,  en  effet,  refroidi  lentement,  possède  la  fragilité  du  verre  ; 
tandis  que,  refroidi  brusquement,  il  peut  être  travaillé  au  marteau 
et  supporter  les  chocs  qui  doivent  déterminer  son  état  de  vibra- 
tion. 

L'obscurité  qui  règne  encore  à  beaucoup  d'égards  dans  tout  ce 
qui  regarde  les  actions  moléculaires  explique  l'imperfection  rela- 
tive de  la  théorie  de  l'élasticité,  malgré  les  impoilants  travaux  de 
Coulomb,  Cagniard  de  Latour,  Poisson,  Wertheim,  etc.  11  existe  tou- 
tefois une  loi  générale  d'une  haute  importance  :  c'est  que  toutes  les 
fois  que  )a  limite  d'élasticité  n'est  pas  dépassée,  l'écart  moléculaire 
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est  proportionnel  à  la  force  qui  Je  produit.  Dans  le  cas,  par  exemple, 
d'une  barre  soumise  à  des  tractions  successives,  les  accroissements 
de  longueur  qui  en  résultent  croissent  régulièrement  comme  les 
tractions.  Quant  à  la  valeur  absolue  de  l'allongement  pour  une  trac- 
tion donnée,  elle  varie  d'une  substance  à  l'autre.  La  différence  qui 
existe  entre  les  différents  corps,  à  ce  sujet,  est  définie  par  ce  qu'on 
appelle  le  coefficient  d'élasticité.  On  appelle  ainsi  le  rapport  de  la 
charge  à  l'allongement.  Quand  ce  coefficient  est  connu,  on  peut 
en  déduire  l'allongement  d'une  barre  soumise  à  une  traction  quel- 
conque. La  mesure  de  cet  élément  se  réduit  d'ailleurs  à  celle 
de  l'allongement  effectif,  dans  des  conditions  déterminées. 

Voici  le  tableau  du  coefficient  d'élasticité  de  quelques  sub- 
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Stances.  Les  nombres  qu'il  contient  supposent  que  la  charge  est 
exprimée  en  kilogrammes  par  millimètre  carré  de  section  et  Talion* 
gement  en  millimètres  par  mètre. 
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CHAPITRE    IV 


PESANTEUR. 


24.  La  pesanteur  est  la  force  en  vertu  de  laquelle  tous  les  corps 
tombent  à  la  surface  de  la  terre.  Cette  force  est  générale;  on  en  ob- 
serve les  effets  dans  tous  les  lieux  et  pour  tous  les  corps.  Si  quelques- 
uns  de  ces  derniers,  la  fumée,  les  nuages,  paraissent  faire  exception, 
c'est  qu'ils  sont  soutenus  par  l'air  atmosphérique  de  la  même  façon 
que  le  liège  est  soutenu  par  l'eau.  Dans  un  espace  vide  d'air,  non- 
seulement  tous  les  corps  tombent,  mais, 
comme  nous  le  verrons  plus  loin ,  ils  tom- 
bent tous  avec  la  môme  vitesse. 

25.  Direction  de  la  pesanteur.  —  La 
direction  de  la  pesanteur  se  nomme  verti- 
cale. On  la  détermine  facilement  à  l'aide  de 
l'appareil  très-simple  appelé  fil  à  plomb.  Il 
se  compose  d'un  fil  fixé  à  l'une  de  ses  ex- 
trémités, et  portant  à  l'autre  un  corps  pe- 
sant. Lorsque  le  système  est  en  équilibre, 
il  est  clair  que  la  résultante  des  actions  de 
.  la  pesanteur  sur  toutes  les  particules  de  la 

JL  masse  pesante  a  exactement  la  même  direc- 

V  tion  que  le  fil ,  puisque  c'est  lui  qui  em- 

Fig.  i5.  —  Fil  à  plomb,     pêche  la  chute.  Mais  cette  direction  ne 

change  pas,  on  peut  le  constater,  lorsqu'on 
fait  varier  la  forme  et  le  volume  du  corps  suspendu;  c'est  donc 
la  direction  même  de  la  force  appliquée  à  Tune  des  particules  élé- 
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menlaires,  comme  si  elle  était  scale  suspendue  à  l'eitr^mitë  du  ûl. 
On  peut  démontrer  que  la  direction  de  la  pesanlenr  est  perpen- 
diculaire à  la  surface  d'un  liquide  en  équilibre,  ou,  comme  on  le  dit 
ordinairemenl,  à  la  surface  des  eaax  tranquilles.  A  cet  effet  on  dis- 
pose aa-dessQS  de  la  sur- 
face d'un  liquide  en  équi- 
libre un  fil  ft  plomb  OA; 
on  a  la  précaution  de  pren- 
dre OD  liquide  un  peu  opa- 
que, par  exemple  de  Teau 
noircie ,  et  on  laisse  plon- 
ger le  corps  pesant  dans 
le  liquide.  De  cette  façon  on 
peut  observer  avec  beau- 
coop  de  netteté  l'image  AB 
du  fil  produite  par  réflexion 
sur  ia  surface  du  liquide. 
On  reconnaît  ainsi  que 
celle  image  est  rigoureu- 
sement sur  le  prolonge- 
ment du  fil  lui-même.  Or 

nous  verrons  dans  la  suite  pg.  lO.  —  Eip^riencc  pour  dérnootrer  que  Is  Hl  à 
de    ce    traité   que     l'image       P'""''   «*'  perpendiculaire  à  >■  lurface   d'un 
...  ■      •      .  liquide  en  équilibre. 

produiteparun  miroirplan        ^  ^ 

est  symétrique  de  l'objet,  c'est-à-dire  que  ses  difTércnIs  points  sont 
sur  des  perpendiculaires  abaissées  du  point  correspondant  de  l'ob- 
jet, et  prolongées  d'une  quantité  égale  à  elles-mêmes.  Or  puisque, 
dans  le  cas  actuel,  l'image  est  sur  le  prolongement  du  âl,  c'est  que 
celui-ci  est  perpendiculaire  à  la  surface. 

La  surface  des  eaux  tranquilles  définit  en  chaque  lieu  ce  que  l'on 
appelle  la  surface  de  la  terre.  Cest  la  surface  de  l'Océan  supposée 
tranquille  et  prolongée  de  manière  à  couvrir  la  totalité  du  globe 
terrestre.  On  sait  que  cette  surface  est  sensiblement  sphérique.  Il 
suit  de  là  que  les  diverses  verticales  vont  aboutir  au  centre  de  la 
terre.  La  figure  montre  la  position  relative  de  quelques  verticales 
CZ,  GZ',  CZ";  OD  voit  évidemment  qu'elles  forment  entre  elles  des 
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angles  égaui  à  la  dislance  angulaire  qui  sépare  les  lieux  corres- 
pondants, distance  qu'il  est  loujours  facile  de  calculer. 

Dans  un  même  lieu  les  yerlicales,  à  raison  de  la  dislance 
considérable  du  centre  de  la 
terre,  doÏTont  (^tre  considérées 
comme  véritablement  paral- 
lèles. Cherchons,  par  exem- 
ple, l'angle  formé  par  deux 
I  verticales  situées  à  1  mètre 
dedistance.On  sait  que  10  mil- 
lions de  mètres  correspondent 
au  quart  de  la  circooférence 
terrestre,  c'est-à-dire  à  90  de- 
grés; nne  longueur  de  1  mètre 
représente  donc  une  distance 

Fig,  n.  —  Verticales  dos  dilTfreiits  lieui,  ,   .  ,      .      .  90° 

angulaire  égale  à  5555^55, 

c'est-à-dire  à  S/100  de  seconde  environ,  quantité  complètement 
inappréciable  même  avec  nos  instruments  les  plus  parfaits.  Il 
convient  de  remarquer  d'ailleurs  que  le  parallélisme  des  verticales 
dans  un  même  Heu  est  un  fait  physique  complètement  indépen- 
dant de  toute  connaissance  préalable  de  la  figure  de  la  terre;  on 
peut  s'en  assurer  directement  par  les  moyens  ordinaires. 

26.  Point  d'application  de  la  pesanteur.  —  Centre  de  gra- 
vité. —  La  pesanteur  étant  une  propriété  de  la  matière,  a  évidem- 
ment pour  point  d'application  les  diverses  particules  matérielles  qui 
constituent  les  corps.  Que  l'on  divise  un  corps  en  autant  de  parties 
qu'on  voudra,  qu'on  le  réduise  à  l'état  de  poussière  impalpable, 
chacun  des  grains  ainsi  obtenus  sera  soumis  à  l'action  de  la  pesan- 
teur. C'est  la  réunion  ou  plutôt  la  résultante  de  toutes  les  forces 
que  l'on  conçoit  ainsi  appliquées  à  chacun  des  éléments  d'un 
corps  qui  constitue  la  force  totale  qui  sollicite  le  corps  à  tomber. 
Or  ces  diverses  forces  sont  parallèles,  comme  il  vient  d'être  dit; 
elles  sont  d'ailleurs  dirigées  dans  le  même  sens  :  leur  résultante 
est  donc  égale  A  leur  somme  et  constitue  ce  que  l'on  appelle  le 
poids  du  corps,  c'est-à-dire  la  force  avec  laquelle  il  presse  l'olratacle 
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qui  Tempéche  de  tomber.  Le  point  d'application  G  de  cette  résul- 
tante (flg.  18)  s'appelle  le  centre  de  gravité.  Il  résulte  de  la  pro- 
priété indiquée  au  §  15  que  la  position  de  ce  point  ne  varie  pas, 
quand  on  fait  varier  la  direction  des  composantes;  on  peut  donc 
faire  tourner  le  corps  sur  lui-même,  X^"^i9l^ 

d'une  manière  quelconque,  sans  que  ^.jir  ""^^^ 

la  position  du  centre  de  gravité  change.     ^^  g       ^^h 

Cest  un  point  fixe  qui  dépend  seu-     !\||^^  ]  _,^Jf 

lement  de  la  forme  du  corps  et  du  mode      ^^^^ÊÊÊÊI0f^^\\ 
de  distribution  de  la  matière  dans  son 
intérieur.  ' 

Si  le  corps  a  la  même  densité  par-  \ 

tout,  la  position  du  centre  de  gravité  ne  ! 

dépend  que  de  la  figure,  et  dans  ce  ^ 

cas  on  peut  dire  que  les  corps  de  tor--p.g  ^g^p^raiiéUsme  des  actions 

mes  semblables  ont   leurs   centres    de      de  la  pesanteur  sur  les  différents 

gravité  semblablement  placés.  p^'°^  ^'"^  '"'P'' 

La  détermination  du  centre  de  gravité  constitue  un  problème 
de  mécanique  que  l'on  résout  par  des  méthodes  appropriées. d'une 
application  générale,  et  dont  nous  n'avons  pas  à  parler  ici.  Nous 
remarquerons  seulement  que  toutes  les  fois  qu'il  y  a  dans  un  corps 
homogène  un  point  de  symétrie,  on  peut  affirmer  que  ce  point  est 
lui-même  le  centre  de  gravité.  Il  suit  de  là  que  : 

1<»  Le  centre  de  gravité  d'une  droite  est  en  son  milieu; 

2*  Le  centre  de  gravité  d'un  cercle  ou  d'une  circonférence  est 
au  centre  ; 

3«  Le  centre  de  gravité  d'un  parallélogramme  est  au  point  de 
rencontre  des  diagonales; 

k^  Le  centre  de  gravité  d'une  sphère  est  en  son  centre  ; 

5»  Le  centre  de  gravité  d'un  cylindre  est  au  milieu  de 
son  axe; 

« 

6"^  Le  centre  de  gravité  d'un  parallélipipède  est  au  point  de 
concours  des  diagonales,  etc. 

On  peut  être  surpris  qu'il  soit  question  du  centre  de  gravité  de 
lignes  ou  de  surfaces  qui,  ne  possédant  qu'une  ou  deux  des  dimen- 
sions de  l'étendue,  ne  sauraient  avoir  de  poids,  et  par  conséquent 
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de  centre  de  gravité.  On  fait  ici  une  abstraction  analogue  à  celle  du 
point  matériel.  On  suppose  des  lignes  ou  des  surfaces  dont  les  diffé- 
rents éléments  seraient  pesants.  Les  résultats  obtenus  de  cette  façon 
peuvent  être  utilisés  pour  la  recherche  des  centres  de  gravité  des 
corps  réels.  Ainsi  considérons,  par  exemple,  un  prisme  triangulaire; 
on  pourra  le  concevoir  décomposé  en  éléments  qui  seraient  pour 
ainsi  dire  des  triangles  pesants.  Le  centre  de  gravité  du  solide  se 
trouvera  donc  sur  la  ligne  qui  réunit  les  centres  de  gravité  de  tous 
les  triangles,  et  en  son  milieu.  On  pourra  donc  dire  que  le  centre 
de  gravité  d'un  prisme  triangulaire,  et  en  général  d'un  prisme  quel- 
conque homogène,  est  au  milieu  de  la  droite  qui  joint  les  centres  de 
gravité  des  deux  bases. 

Nous  ferons  encore  une  remarque,  qui  n'est  pas  sans  impor- 
tance :  c'est  que  le  centre  de  gravité  n'est  pas  un  point  ayant  une 
existence  propre.  Il  n'y  a  de  réel  que  les  différents  points  du  corps 
qui  sont  sollicités  par  la  pesanteur.  La  résultante  de  toutes  ses 
actions  et  son  point  d'application  sont  des  conceptions  de  notre 
esprit,  destinées  dans  ceilains  cas  à  faciliter  l'étude  des  phéno- 
mènes. 

Le  centre  de  gravité  peut  donc  se  trouver  en  dehors  du  corps  ; 
c'est  ce  qui  arrive,  par  exemple,  dans  le  cas  d'une  sphère  creuse, 
d'un  anneau,  etc.  Dans  les  questions  mécaniques  relatives  à  ces 
corps,  quand  on  considérera  le  centre  de  gravité,  on  devra  le  con- 
sidérer comme  lié  invariablement  au  corps  lui-même. 

27.  Définition  physique  du  centre  de  gravité.  —  Le  centre  de 
gravité  considéré  au  point  de  vue  mécanique  n'est,  en  réalité,  que  le 
centre  de  forces  parallèles  distribuées  d'une  manière  déterminée. 
On  peut  donc  faire  la  recherche  de  ce  point  d'une  façon  purement 
géométrique  et  en  dehors  de  toute  idée  physique  sur  la  nature 
des  corps.  Il  est  constant  toutefois  que  la  découverte  du  centre  de 
gravité  est  due  à  la  considération  des  phénomènes  d'équilibre  qui 
se  produisent  dans  les  corps  sous  l'influence  de  la  pesanteur.  L'expé- 
rience montre,  en  effet,  que  dans  la  plupart  des  corps  il  y  a  un  point 
tel,  que,  si  on  vient  à  le  fixer,  le  corps  se  trouve  entièrement  sous- 
trait à  l'action  de  la  pesanteur.  C'est  précisément  le  centre  de  gra- 
vité. Cette  propriété  est  une  conséquence  évidente  de  la  définition 
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mécaniqQe  de  ce  point;  mais  on  peut  la  prendre  pour  définition, 
bien  qu'elle  ne  soit  peut-être  pas  d'une  précision  suffisante.  Nous 
allons  noos  en  seirir  dans  l'examen  de  quelques  cas  d'équilibre 
qu'il  est  utile  de  connaître. 

28.  Éijuilibre  d'un  corps  retenu  par  un  axe  ou  un  point  fixe. 


Fig.  19.  —  Équilibre  stable. 


Fig.  20.  -<  Équilibre  insUble. 


—  Considérons,  par  exemple,  une  plaque  triangulaire  mobile  autour 
d'un  axe  de  rotation  0,  et  soit  G  la  position  du  centre  de  gravité. 
Pour  quHl  y  ait  équilibre,  il  faut  que  le  centre  de  gravité  soit  sou- 
tenu, c'est-à-dire  que  la  verticale  menée  par  ce  point  rencontre 
Taxe.  Cette  condition  peut  être  remplie  pour  deux  positions  très- 
différentes  du  corps  :  le  centre  de  gravité  peut  être  au-dessus  ou  au- 
dessous  de  Taxe.  Dans  le  premier  cas  (fig.  20),  il  est  évident  que  si 
le  corps  est  tant  soit  peu  dérangé  de  sa  position  d'équilibre,  l'effet 
de  la  pesanteur  sera  de  la  lui  faire  abandonner  sans  retour.  Dans 
le  second  cas  au  contraire  (fig.  19),  l'action  de  la  pesanteur  tend 
continuellement  à  rétablir  l'équilibre  s'il  vient  &  être  troublé.  Dans 
le  premier  cas  l'équilibre  est  instable;  il  est  stable  dans  le  second. 
On  voit  donc  que  la  condition  d'équilibre  stable,  c'est  que  le  centre 
de  gravité  soit  au-dessous  de  Caxe  ou  du  point  de  suspension. 

Le  jouet  connu  sous  le  nom  d'équilibriste  est  une  application 
de  ce  principe.  Il  est  formé  d'une  figurine  en  ivoire  reposant  par  un 
point  sur  un  petit  socle  horizontal.  Deux  tiges  métalliques  fixées 
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â  la  figure  se  termiDent  inférieuremeot  pardeux  boules  de  plomb  : 

le  centre  de  gravité  rtu  système  se  trouve  abaissé  de  cette  façon 
au-dessous  du  point  de  suspen- 
sion; l'équilibre  est  par  consé- 
quent stable.  On  peut,  en  effet, 
imprimer  à  l'appareil  divers  mou- 
vements d'oscillation,  il  finit  tou- 
jours par  se  placer  dans  la  position 
d'équilibre  telle,  que  la  verticale 
menée  par  le  centre  de  gravité 
passe  par  le  point  d'appui. 

Si  un  corps  était  traversé  par 
un  axe  passant  par  son  centre  de 
gravité,  l'équilibre  serait  indiffé- 
rent, c'est-à-dire  qu'il  aurait  lieu 
dans  toutes  les  positions  possi- 
bles. Cetle  condition  doit  «ïtre 
rigoureusement  remplie  dans  les 
roues  de  mécanismes  qui  ne 
Fig.  3).  — Ëquiiibriïte.  Servent  qu'à  la  transmission  du 

mouvement,  et  qui   ne  doivent 

avoir  aucune  position  d^équilibre  qui  leur  soit  propre. 

29.  Équilibre  d'an  corps  reposant  sar  un  plan  boriiontal  par 

on  point.— Considérons  (fig.  22  et  23)  un  corps  de  forme  ellipsoïdale 


F>g.  n.  —  Équilibre  insUble.  Fig.  23.  —  Équilibre  itable. 

reposant  sur  un  plan  horizontal;  pour  qu'il  y  ait  équilibre  il  faut, 
et  il  suffit  évidemment,  que  la  verticale  menée  par  le  centre  de  gra- 
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vite  G  reocontre  le  plan  horizontal  au  point  d'appui  M.  On  voil  par  la 
figure  que  celle  condition  se  iroure  réalisée  dans  deux  circonstances 
différentes. 

La  première  figure  correspond  à  l'f^uilibre  instable,  la  deuxième 
à  l'équilibre  sU^te.  La  figure  montre  que.  dans  ce  dernier  cas.  If 
rentre  de  gravité  est  te  plus  bas  possi'Jf, 


FIg.  i\.  —  Poutsaliii. 

Le  poussah  (flg.  Sfi)  est  fondé  sur  ce  principe.  Le  centre  de  gra- 
vité se  (rouvanl  abaissé  vers  la  partie  inférieure,  par  suite  de  l'accu- 
mulation de  la  matière  dans  cette  région,  l'appareil  est  en  équilibre 
stable.  Si  l'on  vient  k  l'écarter  de  sa  position  et  à  lui  imprimer 
même  des  mouvements  très-étendus,  il  se  relève  toujours  et  revient 
à  sa  position  d'équilibre  après  un  nombre  plus  ou  moins  grand 
d'oscillations. 

Si  le  centre  de  gravité  était  constamment  à  la  même  distance 
du  plan,  si,  par  exemple,  le  corps  avait  In  forme  sphérique,  il  ; 
aurait  équilibre  dans  toutes  les  positions;  l'équilibre  serait  îndilTé- 
renL  Remarquons,  en  général,  qu'une  position  d'équilibre  instable 
est  de  l'ordre  purement  mathématique  ;  physiquement  il  ne  saurait  y 
avoir  d'équilibre  de  ce  genre.  En  efTet,  un  pareil  équilibre  se  détruit 
dès  qu'il  se  produit  le  plus  petit  dérangement,  et  dans  la  nature 
une  foule  de  causes,  telles  que  le  mouvement  de  l'air,  la  flexibilité 
des  points  d'appui,  etc.,  amènent  des  déplacements  qui  devraient 
provoquer  la  rupture  de  l'équilibre.  Si  cet  équilibre  se  maintient 
toutefois  dans  certaiBS  cas,  si,  par  exemple,  il  est  rigoureusement 
possible  de  faire  tenir  un  œuf  sur  sa  pointe,  c'est  à  cause  du  frotte- 
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ment  qui  modifie  la  nature  du  phénomène  et  qui  constitue  une 

force  nouvelle  empêchant  les  causes  de  rupture  d'avoir  leur  effet. 

30.  Équilibre  d'an  corps  reposant  sur  un  plan  borizontal 

par  plusieurs  poiats.  —  Lorsqu'un  corps  repose  sur  un  plan  hori- 


Fig.  35.  —  Equilibre   d'un  corps  ruposant  sur  un   piun  Lorimnlal 
par  plusieurs  points. 

zontal  par  un  cerlain  nonihre  de  points,  il  faut  poijr  l'équilibre  que 
la  verticale,  menée  par  le  centre  de  gravite,  tombe  dans  l'intdrieur 
du  polygone  convexe  que  l'on  peut  former  en  réunissant  les  points 
d'appui.  Il  est  clair  que  dans  ce  cas  la  pesanteur  n'aura  d'autre 
effet  que  d'appliquer  le  corps  contre  le  plan.  Il  est  visible  d'ailleurs 
que  l'équilibre  sera  d'autant  plus  stable  que  le  centre  de  gravite 
sera  plus  bas  et  que  la  base  de  sustentation  sera  plus  considérable. 
On  voit  aussi  que  la  stabilité  de  l'équilibre  dépend  de  la  position 
du  point  où  la  verticale  du  centre  de  gravité  coupe  le  polygone 
d'appui.  Si,  par  exemple,  ce  point  d'appui  est  tout  près  de  la 
limite  du  polygone,  une  petite  force  dirigée  dans  un  sens  conve- 
nable pourra  détruire  l'équilibre,  tandis  que  dans  le  sens  opposé 
il  faudrait  une  force  beaucoup  plus  considérable. 

3i.  Hétbode  pratique  pour  la  détermination  du  centre  de 
gravité.  —  C'est  à  des  phénomènes  d'équilibre  du  genre  de  ceux 
qui  viennent  d'âtre  cités  que  sont  empruntées  les  diverses  méthodes 
employées  dans  la  pratique  pour  la  détermination  du  centre  de 
gravité  d'un  système.  Quelle  que  soit  la  nature  particulière  du 
procédé,  il  consiste  toujours  à  placer  le  corps  dans  un  cerlain 
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état  d'équilibre  qui  permette  d'assigner  une  ligne  ou  une  surface 
sar  laquelle  se  trouve  le  centre  de  grav  ilë. 

Ainsi,  par  exemple,  si  l'on  suspend  un  corps  à  un  de  ses  points, 
il  est  clair  que  le  centre  de  gravité  doit 
se. trouver  sur  le  prolongement  du  fil 
de  suspension.  Il  en  sera  de  même  si 
Ton  répète  l'expérience  pour  un  autre 
point  du  coips.  Par  conséquent,  le 
centre  de  gravité  devra  se  trouver  au 
point  d'intersection  G  des  deux  direc- 
tions obtenues. 

Si  Ton  veut,  par  exemple,  travei-ser 
une  plaque  prismatique  par  un  axe  qui 
passe  par  son   centre  de  gravité,   on 
cherchera  à  soutenir  le  corps  en  le  fai- 
sant reposer  par  deux  points  de  son  con- 
tour; on  aura  ainsi  une  ligne  qui  con- 
tient le  centre  de  gravité  de  la  face  sur  laquelle  on  a  opéré.  En 
faisant  deux  opérations  semblables,  on  obtiendra  deux  lignes  qui, 
par  leur  intersection,  détermineront  ce  centre  de  gravité.  11  suffira 
dés  lors  que  Vaxe  passe  par  ce  point  pour  qu'il  contienne  le  centre 
(le  gravité  du  corps ,  puisque  ce  dernier,  ainsi  que  cela  a  été  dit 
précédemmeot,  est  au  milieu  de  la  droite  qui  passe  par  les  centres 
de  gravité  des  deux  bases. 


Fig.  20.   —  Détermination  expé- 
rimentale du  rentre  de  gravité. 


CHAPITRE  \. 


LOIS  DE  L\  CHUTE  DES  CORPS. 


32.  Dans  Tair  les  corps  tombent  avec  des  vitesses  inégales;  les 
corps  d'une  grande  densité,  comme  le  plomb,  tombent  rapidement; 
les  corps  légei^,  comme  le  duvet,  le  papier,  tombent  avec  beaucoup 
de  lenteur.  On  avait  cru  d*abord  que  cette  diflférence  tient  à  la  nature 
même  des  corps,  mais  il  est  aisé  de  voir  qu'il  n'en  est  rien.  Compri- 
mons le  duvet,  le  papier,  de  façon  à  en  faire  une  boulette,  réduisons 
au  contraire  le  plomb  en  une  feuille  très-mince,  et  nous  verrons 
alors  que  ce  dernier  corps  tombera  moins  vite  que  les  premiers.  Il 
est  naturel,  d'après  cela,  d'attribuer  l'inégalité  de  vitesse  que  l'on 
observe  à  la  résistance  de  l'air,  qui  doit  être  d'autant  plus  forte  que 
les  corps  présentent  à  ce  fluide  une  plus  grande  surface. 

C'est  Galilée  qui' découvrit  le  premier  la  cause  de  l'inégale  rapi- 
dité de  chute  des  diflférents  corps.  Pour  la  mettre  en  évidence,  il 
façonna  de  petites  boules  de  substances  diverses  et  les  laissa  tomber 
en  même  temps  du  haut  de  la  tour  de  Pise.  Elles  vinrent  toucher  le 
sol  presque  au  même  moment  ;  en  les  déformant  de  manière  à  leur 
donner  des  surfaces  très-différentes,  il  reconnut  qu'elles  tombaient 
avec  des  vitesses  très-inégales.  Il  fut  ainsi  conduit  à  penser  que  la 
pesanteur  agit  effectivement  sur  tous  les  corps  avec  la  même  inten- 
sité, et  que  si  on  pouvait  opérer  dans  le  vide,  tous  les  corps  tombe- 
raient avec  la  même  vitesse. 

Cette  expérience  n'était  pas  possible  au  temps  de  Galilée,  ta 
machine  pneumatique  n'étant  pas  encore  inventée;  elle  fut  réa- 
lisée par  Newton  et  on  la  répète  aujourd'hui  dans  tous  les  cours  de 
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physique.  On  se  sert  à  cet  effet  d'un  tube  de  l'",50  à  2  mètres  de 
longueur,  dans  lequel  on  peut  faire  le  vide.  On  a  placé  dans  le  lube 
des  corps  d'inégale  densité,  tels  que  des  grains  de 
plomb,  de  petits  morceaux  de  papier,  du  duvet. 
Lorsque  le  tube  est  plein  d'air  et  qu'on  le  re- 
tourne, on  Toit  ces  dilTërents  corps  tomber  avec 
des  vitesses  très -différentes,  mais  si  on  répète 
l'expérience  après  avoir  fait  le  vide  dans  l'inté- 
rieur du  lube,  on  ne  peut  reconnaître  aucune 
différence  entre  la  durée  de  leur  chute. 

33.  Lois  de  la  chute.  —  Après  avoir  reconnu 
que  l'effet  de  la  pesanteur  est  le  même  sur  tous 
les  corps ,  Galilée  se  proposa  de  déterminer,  eu 
opérant  sur  l'un  d'eux,  suivant  quelle  loi  se  pro- 
duit la  chute.  Mais  l'observation  de  la  chute  libre 
présente  de  grandes  difficultés,  à  cause  de  sa  rapi- 
dité même;  Galilée  imagina  de  diminuer  cette 
rapidité,  sans  toutefois  altérer  la  loi  physique  du 
mouvement  qu'il  s'agissait  d'étudier.  11  eut  recours 
pour  cela  au  plan  incliné. 

Considérons,  en  effet  (âg.  28),  un  corps  pesant 
H,  mobile  le  long  du  plan  incliné  ABC.  Le  poids 
du  corps  H  étant  représenté  par  MP,  on  peut, 
suivant  ce  qui  a  été  dit  {16},  le  décomposer  en 
deux  autres  forces,  l'une  MN,  perpendiculaire 
au  plan  et  qui  est  détruite  par  la  résistance  du 
plan  lui-même,  l'autre  MT,  parallèle  au  plan, 
qui  seule  produit  le  mouvement.  Or  cette  der- 
nière force  est  plus  petite  que  HP,  mais  e 
est  une  fraction  constante ,  car  dans  tous  les 
points  du  plan  la  figure  de  décomposition  sera  la  môme  et  les  deux 
lignes  MT  et  MP  conserveront  toujours  le  môme  rapport.  On  peut 
d'ailleurs  calculer  la  grandeur  de  MT;  en  effet,  dans  le  triangle 
MPT  on  a  MT  ==  MP  sin  MPT  =  MP  sin  ABC. 

La  force  effective  qui  produit  le  mouvement  est  donc  une  frac- 
tion du  poids  représentée  par  le  sinus  de  l'angle  d'inclinaison  du 


là;/ 


Fig.  S7.— Chute  des 
corps  dans  le  vide. 


46  LOIS  DE  LA  CHUTE  DES  CORPS. 

plan  avec  T  horizon.    Donc  le   mouvement  sera  moins  rapide, 

A  mais  sa  loi  restera  évidemment 

::>T  la  même  et  l'observation  sera 

/  ^"~'""^--^^,,.^^^  plus  facile.  La   diminution   de 

l ~-^^    vitesse    a   en   outre  l'avantage 

^  p 
„.    ao      ni     .   ,.  ^  d'atténuer  l'importance  relative 

Fig.  28.  —  Plan  mcliné.  ^ 

de  la  résistance   de  Tair,   qui 
croit  très-rapidement  à  mesure  que  la  vitesse  augmente. 

Le  plan  incliné  employé  par  Galilée  se  composait  d'une  longue 
règle  creusée  en  gouttière,  dans  Tintérieur  de  laquelle  il  faisait  rou- 
ler une  petite  bille  pesante.  Ayant  observé  ainsi  les  espaces  parcou- 
rus pendant  1,  2,  3  unités  de  temps,  il  reconnut  que  ces  espaces 
étaient  dans  le  rapport  des  nombres  i,  4,  9,  c'est-à-dire  que  lorsque 
le  temps  de  la  chute  devient  double  ou  triple,  l'espace  parcouru 
devient  ft  ou  9  fois  plus  grand.  On  peut  énoncer  cette  loi  en  disant 
que  les  espaces  parcourus  sont  proportionnels  au  carré  des  temps  em- 
ployés à  les  parcourir. 

34.  Machine  d'Atwood.  —  Atwood,  professeur  à  l'université  de 
Cambridge,  a  imaginé,  vers  la  fin  du  dernier  siècle,  une  machine 
qui  permet  de  vérifier  les  lois  de  la  chute  des  corps  avec  beaucoup 
de  précision.  Elle  a  pour  objet,  comme  le  plan  incliné  de  Galilée, 
de  diminuer  la  vitesse  de  chute  ;  mais  ce  résultat  est  obtenu  par  un 
procédé  tout  différent. 

La  machine  se  compose  d'une  colonne  au  sommet  de  laquelle 
est  disposée  une  poulie  très-mobile,  qui  fopme  la  partie  essentielle 
de  l'appareil.  Pour  obtenir  une  plus  grande  mobilité  de  la  poulie, 
on  fait  reposer  les  extrémités  de  son  axe,  non  point  sur  des  appuis 
fixes,  mais  sur  les  jantes  croisées  de  deux  poulies  mobiles,  ce  qui  a 
pour  résultat  de  diminuer  beaucoup  le  frottement.  Autour  de  la 
poulie  s'enroule  un  fil  très-fin  supportant  à  ses  extrémités  deux 
poids  égaux  P.  Si  l'on  fait  abstraction  du  poids  du  fil,  il  est  clair 
que  dans  une  position  quelconque  les  deux  poids  doivent  se  faire 
équilibre.  Mais,  si  l'on  charge  l'un  des  poids  d'une  masse  addition- 
nelle p,  le  système  se  mettra  en  mouvement.  Or  tous  les  points  du 
système  décrivant  des  lignes  droites  égales  et  parallèles,  on  peut 
imaginer  que  la  force  qui  le  sollicite  est  répartie  uniformément 
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dans  toas  les  points.  Mais  la  seule  force  agissante  est  le  poids  p.  de 
sorte  que .  si  le  sys- 
tème mobile  forme  an< 
masse  égale,  par  exem 
pie,  A  20  fois  celle  dt 
poids  p.  cbacuD  de  se: 
points  sera  sollicité  pai 
uue  force  20  fois  plu: 
petite  que  si  ce  poid: 
tombait  seul.  En  gêné' 
rai,  si  p  est  le  poids  ad- 
ditionnel et  P  le  poids 
de  chacune  des  masses 
égales,  la  force  qui  pro- 
duit le  mouvement  du 
système  sera  diminuée, 
relativement  à  celle 
qui  produit  la  chute 
libre,  dans  le  rap- 
port constant  -^-^ — , 
La  force  est  donc  dimi- 
nuée dans  UD  rapport 
coDstaol,  comme  dans 
le  plan  incliné,  et  par 
conséquent  tes  lois  du 
mouTement  observé  se- 
ront celles  de  la  chute 
libre.  Cela  posé,  les 
dispositions  suivantes 
pennettent  d'étudier 
bellement  le  monve- 
ment  produit  dans  la 
machine.  ,.-,.... 

L'un  des  poids  se  «s-  m.  -  uactiiae  d-Atwood. 

ment  en  regard  d'une  règle  graduée,  sur  laquelle  on  petit  arrêter 
à  différentes  hauteurs  un  curseur  plao. 
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Une  horloge  à  secondes  sert  à  compter  le  temps.  Pour  mesurer 
respace  parcouru  pendant  une  seconde,  on  remonte  le  poids  à 

forigine  de  la  graduation,  on  le  charge  de  la 
masse  additionnelle  et  on  l'abandonne  au  mo- 
ment où  le  pendule  commence  une  oscillation. 
On  place  d'ailleurs  le  curseur  en  un  point  de 
la  règle  tel,  qu'on  entende  simultanément  le 
bruit  du  pendule  achevant  son  oscillation  et 
celui  du  corps  qui  vient  frapper  le  curseur.  Ce 
procédé  est  très-précis,  car  l'oreille  s'aperce- 
vrait aisément  du  plus  petit  intervalle  existant 
entre  les  deux  bruits.  On  a  donc  très-exacte- 
ment l'espace  parcouru  pendant  une  seconde. 
Pour  être  bien  sûr  que  la  chute  commence 
à  l'origine  de  Toscillation  du  pendule,  on  dis- 
pose le  poids  sur  une  planchette  M  (ûg.  30) 
qui  est  maintenue  par  l'extrémité  du  levier  ao^ 
dont  la  partie  inférieure  s'appuie  sur  un  excen- 
trique fixé  à  la  roue  d'échappement  de  l'horloge. 
Supposons  la  roue  tournant  dans  le  sens  indiqué 
par  la  flèche,  l'extrémité  6,  qui  glisse  sur  le  pro- 
fil de  l'excentrique,  arrive  dans  la  position  indiquée  par  la  figure  ; 
alors,  si  le  mouvement  continue  un  peu,  le  point  b  cesse  d'être 
soutenu  et  se  trouve  rejeté  brusquement  vers  la  gauche;  par 
contre  l'extrémité  supérieure  est  rejetée  vers  la  droite,  la  plan- 
chette M  abandonnée  à  elle-même  s'abaisse  et  la  chute  commence. 
Il  suffit  donc  de  caler  l'excentrique  de  façon  que  ceci  se  produise 
au  moment  même  de  l'échappement  d'une  dent. 

Il  est  donc  très-aisé  de  mesurer  les  espaces  parcourus  par  le 
système  mobile  pendant  1,  2,  3  secondes.  Si,  par  exemple,  on  cons- 
tate que  dans  la  première  seconde  l'espace  parcouru  est  de  11  divi- 
sions, on  trouve  : 


Fig.  30.  —  Détail  de 
la  détente. 


Espace  parcouru  pendant  %*.  . 

—  —  3».  . 

*  • 

—  —  4« 


44  =  H    X  2* 

99  =  H    X  3« 

476  =  M   X  4* 


On  voit  donc  que  les  espaces  parcourus  varient  proportionnel- 
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lement  au  carré  des  temps  employés  à  les  parcourir.  Si  on  désigne 
d*une  manière  générale  par  K  l'espace  parcouru  pendant  la  pre- 
mière unité  de  temps ,  l'espace  parcouru  pendant  le  temps  (  sera 
donné  par  la  formule 

35.  Vitesses.  —  La  machine  d'Atwood  permet  d'étudier  les 
vitesses  successives  que  la  pesanteur  imprime  au  système.  Pour  com- 
prendre le  moyen  employé  à  cet  effet,  il  faut  donner  une  définition 
précise  da  mot  vitesse. 

Quand  un  point  matériel  se  meut  d'une  manière  uniforme, 
c'estnà-dire  quand  les  espaces  parcourus  dans  des  temps  égaux  quel- 
conques sont  égaux,  la  notion  de  la  vitesse  est  parfaitement  claire  : 
c'est  l'espace  parcouru  pendant  l'unité  de  temps.  Ainsi,  un  point  se 
mouvant  uniformément  parcourt  2,  3  mètres  par  seconde,  on  dit 
que  sa  vitesse  est  de  2,  3  mètres,  la  seconde  étant  prise  pour  unité 
de  temps.  Le  mouvement  uniforme  se  rencontre  rarement  dans  la 
nature,  et  cela  est  tout  natui^l.  En  effet,  un  pareil  mouvement  ne 
peut  exister  que  lorsque  les  forces  agissantes  sont  nulles  on  se  font 
équilibre.  Il  se  présente  à  l'esprit  comme  la  vérification  du  principe 
de  l'inertie  ;  mais  lorsqu'un  point  est  soumis  à  l'action  incessante 
d'une  force,  celle-ci  a  évidemment  pour  résultat  de  modifier  à 
chaque  instant  la  valeur  de  l'espace  parcouru,  et  par  conséquent  le 
mot  vitesse  a  besoin  d'une  définition  spéciale.  A  cet  effet,  on  sup- 
pose qu'à  un  moment  donné  l'action  de  la  force  soit  supprimée  ;  le 
mouvement  devient  uniforme,  et  la  vitesse  de  ce  mouvement  uni- 
forme est  ce  qu'on  appelle  la  vitesse  du  point  à  l'instant  considéré. 
On  lui  donne  aussi  le  nom  de  vitesse  acquise.  La  machine  d'Atwood 
permet  de  supprimer  à  un  moment  donné  l'action  de  la  pesanteur. 
On  dispose  pour  cela  au  point  où  arrive  le  mobile,  au  bout  d'une 
seconde,  un  curseur  annulaire  qui  laisse  passer  le  poids,  mais  arrête 
la  masse  additionnelle  à  laquelle  on  donne  pour  cette  expérience 
une  forme  allongée.  A  partir  de  ce  moment,  le  poids  ne  se  meut 
qu'en  vertu  de  la  vitesse  acquise  pendant  la  première  seconde.  On 
place  le  curseur  plan  au  point  où  arrive  le  poids  une  seconde 
après  ;  l'intervalle  compris  entre  les  deux  curseurs  est  la  vitesse 
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acquise  pendant  la  première  seconde.  En  effectuant  cette  expérience 
dans  les  conditions  où  ont  été  supposées  faites  celles  relatives  aux 
espaces,  on  trouye  que  la  vitesse  acquise  pendant  la  première 
seconde  est  représentée  par  22  divisions.  On  opère  ensuite  en 
plaçant  le  curseur  annulaire  au  point  où  arrive  le  système  au  bout 
de  2,  3  secondes,  et  le  curseur  plan  au  point  où  il  arrive  une 
seconde  après;  on  mesure  ainsi  la  vitesse  acquise  au  bout  de  2, 
3  secondes,  et  on  la  trouve  égale  à  hk  et  66  divisions.  On  voit  donc 
que  les  vitesses  acquises  varient  proportionnellement  au  temps.  De  plus, 
la  vitesse  acquise  pendant  une  seconde  22  est  le  double  de  l'espace 
parcouru  pendant  la  première  seconde. 

Dans  la  formule  (1),  K  désigne  l'espace  parcouru  pendant  la 
première  unité  de  temps  ;  la  vitesse  acquise  est  donc  2  K,  et  par 
conséquent  la  vitesse  acquise  au  bout  du  temps  (  est  donnée  par  la 
formule 

36.  La  machine  d'Atwood  ne  laisse  rien  à  désirer  sous  le  rap- 
port de  l'exactitude,  mais  elle  est  d'une  assez  grande  complication 
de  construction  et  par  suite  d'un  prix  fort  élevé.  Nous  donnons  ici 
la  figure  d'une  machine  d'Atwood,  modifiée  par  M.  Bourbouze,  qui 
est  d'un  emploi  fort  simple.  AB  est  la  poulie  sur  Taxe  de  laquelle 
se  trouve  un  cylindre  P  que  l'on  entoure  d'une  feuille  de  papier 
enfumé.  L'un  des  poids  M  en  fer  est  retenu  à  la  partie  inférieure  de 
l'appareil  par  l'action  d'un  électro-aimant  animé  par  l'élément  de 
pile  0  qu'on  voit  à  gauche  de  la  figure.  De  cette  façon  le  poids  M' 
chargé  de  sa  masse  additionnelle  N  ne  peut  obéir  à  l'action  de  la 
pesanteur.  D'autre  part,  une  lame  vibrante  L,  qui  s'appuie  par 
un  style  très-léger  sur  le  cylindre  enfumé,  est  retenue  par  un  électro- 
aimant E'  animé  par  le  même  élément  de  pile.  Si  à  un  moment 
déterminé  on  interrompt  le  courant,  le  poids  M' tombe,  la  lame  vibre 
et  décrit  une  certaine  courbe  ondulée  sur  la  surface  du  cylindre. 
Les  ondulations  de  cette  courbe  correspondent  à  des  vibrations 
d'un  corps  élastique  et  par  suite  à  des  temps  rigoureusement  égaux; 
quant  aux  distances  qui  les  séparent  successivement,  elles  sont  évi- 
demment égales  à  la  rotation  du  cylindre  P  et  par  suite  proportion- 
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Délies  au  chemin  parcouru  par  le  système  mobile.  Or  OD  remarque 
(fue  ces  distances  rarient  exactement  comme  la  suite  des  nombres 
1,  k.  9,  etc.  L'anneau  D  est 
destiné  à  retenir,  â  un  in- 
stant doané  de  la  chute,  la 
masse  additionnelle  N  ;  à 
partir  de  ce  moment  le  mou- 
vement devient  uniforme  et 
les  ondulations  de  la  courbe 
sont  paiement  espacées. 

Quelle  quesoitla  modifi- 
cation adoptée,  ta  machine 
d'Atwood  donne  lieu  à  une 
eipérience  indirecte,  puis- 
qu'on n'obsene  pas  le  mou- 
vement d'un  corps  tombant 
librement.  Bien  qu'il  ne 
puisse  résulter  de  celle  cir- 
constance aucune  incerti- 
tude sur  la  légitimité  des 
conclusiODS  auxquelles  on 
est  conduit,  il  peut  y  avoir 
quelque  intérêt  à  observer 
le  phénomène  même  de  la 
chute  libre,  et  montrer  que        ''■s-  3'-  -  "«''in"  J'Atirood  modiBée 

,       ,      ,  p*r  H.  Boorbouie. 

pendant  toute  sa  durée  les 

lois  qui  viennent  d'être  démontrées  se  vérifient.  C'est  là  l'objet  de 

l'appareil  de  H.  Uorio. 

37.  Appareil  de  M.  Morin.  --  L'appareil  de  H.  Morin  se  com- 
pose (fig.  32}  d'un  cylindre  en  bois  recouvert  de  papier,  qui  peut 
recevoir  un  mouvement  de  rotation  uniforme  autour  de  son  axe 
par  la  chute  d'un  assez  gros  poids.  La  corde  qui  supporte  le  poids 
est  enroulée  autour  d'un  tambour  muni  d'une  roue  dentée,  laquelle 
engrène  d'une  part  par  l'intermédiaire  d'une  vis  sans  fin  avec  l'axe 
du  cylindre,  d'autre  part  avec  un  axe  portant  des  ailettes  destinées 
à  régulariser  le  mouvement. 
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En  regard  du  cylindre  tournant  se  trouve  un  poids  cylindro- 
conique  en  fonte  qui  porle  un  crayon  dont  la  pointe  s'appuie  sur 
le  papier,  et  qui  est  muni  d'ailleurs  d'oreilles  glissant  sur  des  ûls 
verticaux  destinés  à  le  diriger  dans  sa  chute.  En  appuyant  sur  un 
levier  on  peut  faire 
tomber  le  poids  à  un 
moment  déterminé;  on 
attend  pour  cela  que  le 
mouvement  du  cylindre 
soit  devenu  sensible- 
ment uniforme.  Il  ré- 
sulte de  c«tte  disposi- 
tion que,  pendant  son 
mouvement  vertical,  le 
crayon  rencontrera  les 
diverses  génératrices  du 
cylindre  tournantelqu'il 
décrira  par  suite  sur  sa 
surface  une  certaine 
courbe ,  dont  l'étude 
permet  de  remonter  à 
la  loi  de  la  chute  du 
corps  qui  l'a  tracée.  A 
cet  effet,  on  décrit  avec 
le  crayon  de  l'appareil 
la  circonférence  qui 
passe  par  l'origine  de 

la  courbe,  et  la  verti- 
Fig.  33.  —  Appareil  de  H.  Uorin.  ,  ,      . 

*  '^^  cale  correspondante  au 

môme  point,  on  coupe  la  feuille  de  papier  suivant  cette  dernière 

ligne,  et  ou  la  développe ,  ainsi  que  le  montre  la  ûg.  33- 

Si  nous  prenons  sur  la  droite  horizontale  des  distances  égales 

1,  2,  3,  il.  p.-.,  et  que  nous  abaissions  les  perpendiculaires  corres- 

pondaQtes  aboutissant  à  la  courbe,  il  est  évident  que  les  points  de 

celle-ci  ont  été  tracés  par  le  crayon  lorsque  le  cylindre  a  tourné  des 

quantités  1,  2,  3,  k--  Les  verticales  correspondantes  représentent 
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donc  la  longueur  des  espaces  parcourus  pendant  les  temps  1 ,  2,  3... 
Or  on  trouve,  comme  le  montre  la  figure,  que  ces  espaces  sont 
repr^ntés  par  les  nombres  1 ,  &,  9...  On  vérifle  donc  que  les  espaces 
parcourus  sont  proportionnels  aux  carres  des  temps  employés  à 
les  parcourir. 

Remarquons  que  des  vérifications  analogues  peuvent  être  faites 
pour  un  très-grand  nombre  de  points;  s  4  s  t  i  o 
elles  établissent  d'ailleurs  une  propriété 
purement  géométrique  de  la  courbe, 
c'est-à-dire  que  la  longueur  des  lignes 
verticales  crott  proportionnellement  au 
carré  de  celle  des  lignes  horizontales. 
Cette  propriété  définit  la  parabole.  Le 
tracé  parabolique  est  donc  la  conséquence 
de  la  loi  de  la  chute  et  dès  lors  ce  tracé 
devient  lui-même  la  preuve  graphique  de 
Taccroissement  continu  des  espaces  pro- 
portionnellement au  carré  du  temps. 

On   pourrait  aussi  vérifier  séparé- 


Fig.  33. 


ment,  à  l'aide  de  Tappareil  de  M.  Morin,  la  loi  des  vitesses;  nous 
ne  décrirons  pas  la  méthode  qu'il  faudrait  employer  pour  cela , 
nous  nous  bornerons  à  dire  que  la  loi  des  vitesses  est  en  réalité 
une  conséquence  mécanique  de  celle  des  espaces  ^ 

3S.  Formules  relatives  à  la  chute  des  corps.  —  Les  for- 
mules (1)  et  (2)  caractérisent  ce  que  Ton  appelle  en  mécanique 
le  mouvement  uniformément  accéléré;  on  peut  donc  conclure 
des  expériences  précédentes  que  la  pesanteur  imprime  aux  corps 


1.  Considérons,  en  effet,  Tespace  (larcoura  pendant  un  certain  temps  t,  cet  espace 
est  donné  par  la  formule  e=ict*;  pendant  le  temps  t-{-b  cet  espace  serait  donné  par 
l'expression  K  (  <  -f  0)<  =  K  t*  -|-  2  K  (  0  +  K  6s,  d'où  il  suit  que  Tespace  parcouru  pen- 
dant le  temps  0,  après  le  temps  t,  est  égal  à  2K  tO-f  ^ ^-  ^1  ^  ^st  très-petit,  on  pourra 
supposer  approximativement  le  mourement uniforme;  dans  ce  cas  la  vitesse  s*obtiendrait 

en  divisant  l'espace  parcouru  par  le  temps;  elle  serait  donc  égale  à X =  2  K 1 4-  K  0. 

La  supposition  do  moavement  uniforme  pendant  la  durée  du  temps  0  est  erronée  ;  mais 
elle  le  sera  d'autant  moins  que  6  sera  plus  petit.  Si  donc,  dans  la  dernière  expression, 
on  suppose  0  égal  h  zéro,  on  aura  la  valeur  véritable  de  la  vitesse,  qui  se  trouve  être 
^eàSKf. 
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pesants  un  mouvement  uniformément  accéléré.  Pour  résoudre  nu- 
mériquement les  diverses  questions  qui  peuvent  se  présenter  au 
sujet  de  la  chute  des  corps,  il  suffit  de  connaître  Tespace  parcouru 
par  un  corps  qui  tombe  pendant  une  seconde,  ou  la  vitesse  acquise 
au  bout  du  même  temps. 

Les  appareils  qui  viennent  d'être  décrits  permettraient  de  faire 
cette  détermination,  mais  avec  peu  de  précision-,  une  méthode 
beaucoup  plus  exacte  est  fournie  par  le  pendule  :  elle  sera  indiquée 
dans  le  chapitre  suivant. 

On  trouve  ainsi  qu*à  Paris  la  vitesse  acquise  par  un  corps  qui 
tombe  pendant  une  seconde  est  de  9»,8088;  on  désigne  ordinaire- 
ment cette  quantité  par  la  lettre  g,  à  laquelle  on  donne  assez  sou- 
vent le  nom  d'intensité  de  la  pesanteur.  Cette  dénomination  n'est 
pas  correcte,  puisque  g  s'exprime  en  unités  de  longueur  et  non 
point  en  unités  de  force;  mais  elle  a  un  sens  très-clair,  car  évi- 
demment plus  la  force  qui  produit  le  mouvement  est  grande,  plus 
est  grande  aussi  la  vitesse  acquise  au  bout  de  l'unité  de  temps.  Il  y 
a  même  entre  ces  deux  quantités  un  rapport  de  proportionnalité, 
ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin. 

L'espace  parcouru  pendant  la  première  seconde  de  la  chute  est 

1 
égal  à  2  ^,  c'est-à-dire  à  4,90ù4. 

Par  l'introduction  de  la  quantité  <;  dans  les  formules  (1)  et  (2), 
celles-ci  deviennent  : 

^-Igt',  {a) 

V  =  gl.  (b) 

Éliminant  t  entre  ces  deux  équations,  on  obtient  une  troisième 
formule  très  fréquemment  employée  qui  fait  connaître  la  vitesse 
acquise  correspondante  à  un  espace  donné  : 

v=^^l[g'e.  (c) 

39.  Applications.  —  I.  Calculer  l'espace  parcouru  par  un  corps 
qui  tombe  pendant  un  nombre  connu  de  secondes.  Il  suffit  pour  cela 
de  se  servir  de  la  formule  {a)  en  mettant  à  la  place  de  t  le  nombre 
de  secondes  donné.  En  faisant  le  calcul  jusqu'à  10  secondes,  on 
forme  le  tableau  suivant  : 
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TBMFS  DB  LA  CHUTB 
esprîM  en  weconit*. 

ESPACES 

TEMPS  DB  LA  CHUTB 

ESPACES 

p«i«ourM. 

4 

\    i 

■    3 

4 

5 

4",905 

19"',6«0 

44-445 

78"',480 

Ii2'",6î5 

6 

7 

H 

9 

10 

176-,58l 
i40'»,345 
313'»,9«0 
397-,305 
490"*,500 

II.  Quel  est  le  temps  employé  par  un  corps  pour  tomber 
d'une  hauteur  de  250  mètres,  et  quelle  est  la  vitesse  acquise  au  bas 
de  la  chute? 

Les  formules  (a)  et  {ffj  donnent  : 


/  — 


\/'-H 


500 


9.8088 
r  =  y/ÎT^  =  V^2.9.8088.250  «  70'»*» 

III.   De  quelle  hauteur  devrait  tomber  un  cx)rps  pour  acquérir 
une  vitesse  de  500  mètres  par  seconde? 
La  formule  (e)  donne 


l!  _  <50000 
i^~"i.  9,8088 


r-  1«74î«*«. 


La  vitesse  de  500  mètres  par  seconde  est  à  peu  près  celle  que 
possède  on  projectile  quand  il  sort  d'une  bouche  à  feu;  on  voit 
qu*ellc  serait  donnée  par  la  pesanteur  à  un  corps  qui  tomberait 
d'une  hauteur  de  13  kilomètres  environ.  La  durée  de  la  chute  serait 
d'ailleurs  d'à  peu  près  50  secondes.  Il  est  bon  de  remarquer  à  ce 
sujet  que  les  formules  (a),  (6),  (c)  ne  sont  relatives  qu'à  la  chute  dans  le 
vide;  dans  l'air,  surtout  quand  la  vitesse  est  considérable,  les  résultats 
qu'elles  fournissent  sont  trës-éloignés  de  la  vérité.  D'ailleurs,  quand 
on  s'élève  notablement  au-dessus  de  la  surface  terrestre,  la  pesanteur 
elle-même  change  de  valeur  d'une  manière  sensible.  On  ne  saurait 
donc  se  servir  avec  sûreté  des  formules  précédentes  que  quand  il 
s'agit  de  corps  tombant  d'une  petite  hauteur,  et  dans  des  condi- 
tions à  n'éprouver  qu'une  faible  résistance  de  la  part  de  l'air. 
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La  différence  principale  à  noter  entre  la  chute  dans  le  yide  et- 
la  chute  dans  Fair,  c*est  que  dans  ce  dernier  cas  la  Titesse,  au  lieu 
de  croître  indéfiniment,  atteint  une  limite  sensiblement  constante, 
et  d'autant  plus  yite  que  la  surface  du  corps  est  plus  grande  et  que 
sa  densité  est  plus  petite. 

40.  Force  constante.  —  Nous  venons  de  voir  dans  la  pesanteur 
l'exemple  d'une  force  qui  imprime  successivement  à  un  corps  des 
accroissements  égaux  de  vitesse  dans  chaque  unité  de  temps.  On 
peut  remarquer  aussi  que,  dans  chacune  des  unités  de  temps  suc- 
cessives, l'espace  parcouru  dû  à  la  nouvelle  action  de  la  force  est 
toujours  le  même.  En  effet,  soit  a  Tespace  parcouru  pendant  la  pre- 
mière seconde,  l'espace  parcouru  pendant  deux  secondes  est  h  a,  et 
par  suite  l'espace  parcouru  pendant  la  deuxième  seconde  est  3  a. 
Or  cet  espace  se  compose  de  deux  parties  :  de  celui  qui  résulte  de  la 
vitesse  acquise  et  qui  est  égal  à  2  a,  et  de  celui  qui  provient  de 
l'action  nouvelle  de  la  force;  ce  dernier  est  donc  égal  à  a. 

De  même  l'espace  parcouru  pendant  la  troisième  seconde  est 
5a;  si  on  retranche  l'espace  ka  qui  serait  parcouru  en  vertu  de 
la  vitesse  acquise  pendant  deux  secondes,  il  reste  encore  a  pour 
celui  qui  résulte  de  l'action  nouvelle  de  la  force,  et  ainsi  de  suite. 

11  est  naturel  d'appeler  force  constante  une  force  qui  présente 
de  pareils  caractères  ;  nous  pouvons  donc  dire  que  la  pesanteur  est 
une  force  constante. 

D'autre  part,  du  moment  que  l'esprit  arrive  à  se  faire  une  idée 
de  la  force,  il  peut  concevoir  à  priori  qu'une  force  soit  constante,  et 
on  n'imagine  pas  qu'une  pareille  force  puisse  se  manifester  autre- 
ment qu'en  produisant  dans  des  temps  égaux  des  accroissements 
égaux  de  vitesse  et  d'espace  parcouru.  Il  suit  de  là  qu'une  force 
constante  agissant  sur  un  point  matériel  en  repos  lui  imprimera  un 
mouvement  uniformément  accéléré.  Mais  en  acceptant  cette  consé- 
quence on  admet  implicitement  qu'une  force  produit  sur  un  point 
matériel  en  mouvement  le  même  effet  que  celui  qu'elle  produirait 
sur  le  point  en  repos.  Ce  n'est  là  au  surplus  qu'un  cas  particulier 
d'un  principe  plus  général,  se  confondant  d'ailleurs  en  partie  avec 
celui  de  l'inertie  : 

Lorsqu'un  système  de  points  est  entraîné  par  un  mouvement 
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commun  et  que  Fan  d*eux  Tient  à  être  sollicite  par  une  force  parti- 
culière, son  mouyement  relatif  est  indépendant  du  mouyement  com- 
mun et  par  conséquent  le  même  que  si  le  système  était  en  repos. 
C'estainsi,par  exemple.quedansun  t>ateau,dansun  wagon  entraînés 
avec  une  yitesse  plus  ou  moins  grande,  les  mouyements  particuliers 
qui  peuTent  être  obsenrés  n'éprouvent  aucune  modification. 

41.  Propor^onnalitè  des  forces  aux  Titesses.  --  Il  suit  direc- 
tement de  ce  principe  que  si  une  force  F  imprime  à  un  point  matériel 
une  yitesse  V  au  bout  de  l'unité  de  temps,  une  nouvelle  force  égale  à  F 
agissant  sur  le  même  point  donnera  lieu  à  une  nouvelle  vitesse  V, 
de  sorte  que  la  vitesse  totale  sera  2  V.  On  désigne  ordinairement 
sous  le  nom  d'accélération  d'une  force  constante  l'accroissement 
de  vitesse  qu'elle  imprime  à  un  point  matériel  par  chaque  unité  de 
temps.  On  peut  donc  dire  que  les  forces  appliquées  à  un  point  maté- 
riel sont  proportionnelles  aux  accélérations  qu'elles  produisent,  ou 
en  général  aux  vitesses  qu'elles  font  acquérir  dans  le  même  temps. 

Quelques  auteurs  ont  cherché  à  établir  à  priori  la  légitimité  de 
cette  relation,  mais  c'est  là  évidemment  une  entreprise  vaine.  Nous 
ne  savons  rien,  en  effet,  sur  la  nature  intime  des  forces,  nous  ne 
connaissons  que  leurs  effets,  et  nous  disons  qu'elles  sont  égales 
lorsqu'elles  donnent  lieu  à  un  phénomène  physique  identique. 
C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'un  poids  qui  fléchit  le  dynamomètre 
au  même  degré  qu'un  certain  effort  musculaire  constitue  une  force 
équivalente  ou  égale.  On  ne  saurait  donc  établir  aucun  lien  né- 
cessaire entre  la  cause  que  nous  appelons  force  et  Teffet  qu'elle 
produit,  puisque  c'est  cet  effet  seul  que  nous  connaissons. 

42.  Masse  des  corps.  —  Si  un  même  corps  est  sollicité  par 
diverses  forces  F,  F*,  F"....  qui  lui  impriment  au  bout  de  l'unité 
de  temps  des  vitesses  V,  V,  V"....,  on  aura  d'après  ce  qui  précède  : 

F_  f;_f;;_ 

Y         Y»  """  Y"  """  '  *  *  • 

Si  P  est  le  poids  du  corps  considéré,  on  sait  qu'il  produit  au 
bout  de  l'unité  de  temps  une  vitesse  égale  g;  on  aura  donc 

f_f;    f;^_      Z_if 

Y  """  Y*  "^^  V"  "~"  '  *  '  n  ~~ 

Les  mêmes  forces  agissant  dans  le  même  lieu  sur  un  corps  de 
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poids  P'  donneraient  lieu  à  des  vitesses  différentes  V,,  V',,  V;...,  et 
on  aurait  de  même  les  relations 

F         F'       F"  P' 

■^   *^   i__ y 

v,-Vi~vr*"  y ~ 

Ce  fait  que  les  mêmes  forces,  appliquées  à  des  corps  différents, 
donnent  lieu  à  des  vitesses  différentes  est  l'origine  de  l'idée  de 
masse.  Un  corps  a  une  masse  plus  grande  qu'un  autre,  ou,  comme 
on  dit  en  physique,  il  renferme  plus  de  matière,  lorsque  la  même 
force  lui  imprime  une  vitesse  plus  petite,  et  réciproquement.  En  tout 
cas^^quotient  de  la  force  par  l'accélération  produite  définît  le  corps 
au  point  de  vue  de  la  masse,  on  peut  le  prendre  pour  la  mesure  de 
cette  dernière  quantité,  et  l'on  voit  ainsi  qu'une  force  quelconque 
pourra  être  mesurée  par  le  produit  de  la  masse  sur  laquelle  elle 
agit  et  de  la  vitesse  qu'elle  lui  imprime  au  bout  de  l'unité  de  temps. 

Si  nous  considérons  en  particulier  le  poids  d'un  corps,  on 
aura,  entre  ce  poids,  la  masse  et  l'accélération  de  la  pesanteur,  la 
relation  fondamentale 

P  =  %. 

Cette  formule  nous  montre  que  dans  le  môme  lieu  le  poids  est 
proportionnel  à  la  masse,  parce  que  ^  a  la  même  valeur  pour  tous 
les  corps.  Il  n'en  est  pas  de  même  quand  on  passe  d'un  lieu  à  un 
autre;  mais  comme  après  tout  les  variations  sont  extrêmement 
petites,  en  réalité  la  masse  et  le  poids  sont  deux  quantités  toujours 
sensiblement  dans  le  même  rapport,  et  souvent  on  donne  aux  deux 
mots  la  même  signification.  Toutefois  il  faut  se  rappeler  que  ces 
deux  expressions  correspondent  à  des  notions  distinctes,  et,  abstrac- 
tion faite  de  toute  évaluation  numérique,  la  masse  d'un  corps  est 
quelque  chose  qui  lui  est  propre  et  qui  est  indépendant  du  poids. 
La  pesanteur  n'existerait  pas  qu'il  n'en  serait  pas  moins  vrai 
qu'une  sphère  de  plomb  a  une  masse  plus  grande  qu'une  sphère  de 
liège  de  même  diamètre.  Nous  reconnaissons  ce  fait  ordinairement 
à  ce  que  le  poids  de  la  première  sphère  est  plus  grand  que  celui 
de  la  seconde  ;  mais  à  défaut  de  la  pesanteur,  l'emploi  de  toute 
autre  force  pourrait  nous  conduire  au  même  résultat. 


; 
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PENDULE. 


43.    Pendnle.  —  Lorsqu*un  corps  est  suspendu  par  un  axe  de 


rotation  qui  ne  passe  pas  son  centre  de  gravité,  il  ne 
saurait  être  en  équilibre  stable  que  lorsque  le  centre 
de  gravité  est  au-dessous  de  Taxe  et  dans  le  même 
plan  vertical  (28).  Si  cette  condition  n*est  pas  satis- 
faite, le  corps  oscille  de  part  et  d*autre  de  cette  posi- 
tion d'équilibre  jusqu'à  ce  que  la  résistance  de 
Pair  et  le  frottement  sur  Taxe  de  suspension  aient 
anéanti  son  mouvement.  Un  corps  suspendu  de  la 
sorte,  quelle  que  soit  sa  forme  d'ailleurs,  est  ce  que 
Ton  appelle  un  pendule.  Il  est  formé  assez  ordi- 
nairement d'une  tige  qui  peut  se  mouvoir  à  la 
partie  supérieure  autour  d'un  axe  0  et  qui  porte 
inférieurement  une  lourde  lentille  M;  celle-ci  peut 
être  élevée  plus  ou  moins  par  le  moyen  de  la  vis  V. 
Les  applications  du  pendule  sont  des  plus  impor- 
tantes :  c'est  lui  qui  sert  de  régulateur  dans  les  hor- 
loges, c'est  à  son  aide  qu'on  a  pu  mesurer  l'intensité 
de  la  pesanteur  et  constater  ses  variations  dans  les 
différents  lieux  du  globe;  il  est  donc  important  de 
connaître  au  moins  les  points  fondamentaux  de  sa 
théorie.  Pour  cela  nous  aurons  recours  à  la  con- 
sidération d'un  pendule  idéal,  que  Ton  nomme  en 
mécanique  le  pendule  simple. 

44.    Pendule  simple.  —  On   appelle  pendule 
simple  un  pendule  formé  par  une  molécule  pesante 


oA 


Fig.  34. 
Pendule . 
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PENDULE. 


Fig.  35.  —  Mouvement 
du  pendule  simple. 


M  suspendue  à  Tune  des  extrémités  d*un  fil  inextensible  et  sans 
poids,  dont  l'autre  extrémité  est  fixée  en  A.  Lorsque  le  fll  est  ver- 
tical, le  poids  de  la  molécule  agissant  suivant  la  direction  même 
du  fil,  il  y  a  équilibre.  Mais  supposons  qu'on  l'amène  dans  une 

position  telle  que  AM.  Dans  ce  cas,  le 
poids  MG  de  la  molécule  peut  être  dé- 
composé en  deux  forces,  MG  et  MH.  La 
première,  dirigée  suivant  le  prolonge- 
ment du  fil,  est  détruite  par  la  résistance 
de  celui-ci;  l'autre,  dirigée  suivant  la 
tangente  MH,  produit  le  mouvement  de 
la  molécule.  Gette  composante  efficace 
est  évidemment  d'autant  plus  grande  que 
l'angle  d'écart  est  lui-môme  plus  grand. 
Le  point  matériel  se  mouvra  donc  sui- 
vant l'arc  de  cercle  dont  le  centre  est  en 
A,  et,  à  mesure  qu'il  s'approchera  de  la 
verticale  AM',  la  force  qui  le  sollicite  ira  en  diminuant.  Lorsqu'il  est 
arrivé  en  M',  la  force  est  nulle  ;  mais  en  vertu  de  la  vitesse  acquise  il 
s'élèvera  de  l'autre  côté  et  subira  en  sens  contraire  les  actions  de 
la  pesanteur  telles  qu'elles  se  sont  produites  dans  la  partie  MM'.  Il 
faut  donc,  pour  que  la  totalité  de  la  vitesse  imprimée  par  la  pesan- 
teur soit  annulée,  que  la  molécule  s'élève  jusqu'en  M",  point  situé 
à  la  même  hauteur  que  M.  De  M  "  elle  redescend  pour  exécuter 
autour  de  la  verticale  AM'  une  série  d'oscillations  d'égale  amplitude 
et  par  suite  d'égale  durée. 

Lorsque  l'amplitude  change,  la  durée  de  l'oscillation  change 
aussi  et  dans  le  même  sens;  mais  lorsque  cette  amplitude  est  très- 
petite,  quand  elle  ne  dépasse  pas  par  exemple  10  ou  15  degrés, 
on  démontre  que  l'oscillation  a  très-sensiblement  la  même  durée. 
G'esl  en  cela  que  consiste  la  loi  de  Visochronisme. 

Dans  ce  cas  particulier,  où  les  oscillations  ont  une  petite 
amplitude,  on  peut  exprimer  sa  durée  constante  par  la  formule 
suivante  : 


=v? 
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dans  laquelle  /  désigne  la  longueur  du  pendule,  g  raccélération  de 
la  pesanteur  et  i?  le  rapport  de  la  circonférence  au  diamètre. 

On  Tolt  d'après  cette  formule  que  la  durée  de  Foscillation 
Tarie  proportionnellement  à  la  racine  carrée  de  la  longueur  du 
pendule,  de  sorte  que  si  cette  longueur  devient  li,  9,  16  fois  plus 
considérable,  la  durée  de  l'oscillation  sera  double,  triple  ou  qua- 
druple. 

45.  Lois  expérimentales  du  mouTement  du  pendnle.  —  Les 
lois  précédentes  se  rapportent  au  pendule  simple,  c'est-à-dire  à  un 
appareil  idéal  ;  mais  elles  s'appliquent  dans  une  certaine  mesure 
aux  pendules  ordinaires  que,  par  comparaison  avec  le  pendule 
simple,  on  nomme  pendules  composés.  La  découverte  des  lois  expé- 
rimentales du  mouvement  pendulaire  a  même  de  beaucoup  pré- 
cédé sur  ce  point  la  théorie.  C'est  la  première  et  on  peut  dire 
Tune  des  plus  belles  découvertes  de  Galilée  ;  elle  date  de  l'année 
1582,  alors  que  cet  illustre  savant  était  à  peine  âgé  de  vingt  ans. 
On  raconte  que,  se  trouvant  un  jour  dans  l'église  métropolitaine 
de  Pise,  il  fut  frappé  de  la  régularité  des  oscillations  d'une  lampe 
suspendue  à  la  voûte  et  il  lui  parut  que  ces  oscillations,  tout  en 
diminuant  d'étendue,  conservaient  la  même  durée.  Il  soumit  le  fait 
à  des  expériences  réitérées  qui  lui  en  confirmèrent  la  parfaite  exac- 
titude. On  peut  facilement  vériOer  cette  loi  de  l'isochronisme  :  il 
suffit  de  compter  le  temps  nécessaire  pour  un  certain  nombre 
d'oscillations  à  des  moments  où  l'amplitude  est  différente  ;  on  trouve 
qu'il  est  exactement  le  même.  Ce  résultat  se  vérifiera  pour  les  plus 
petites  oscillations,  alors  même  qu'elles  seront  devenues  tellement 
petites  qu'on  ne  peut  plus  les  discerner  qu'à  la  loupe. 

La  durée  de  l'oscillation,  qui  ne  dépend  pas  de  l'amplitude,  ne 
dépend  pas  non  plus  de  la  matière  qui  forme  le  pendule.  C'est  une 
conséquence  facile  à  déduire  de  ce  fait  que  la  pesanteur  agit  de  la 
même  manière  sur  tous  les  corps.  On  constate  en  effet  que  de 
petites  boules  égales,  de  plomb,  de  cuivre,  d'ivoire,  etc.,  suspen- 
dues à  l'extrémité  de  fils  d'égale  longueur,  oscillent  dans  le  même 
temps,  pourvu  qu'elles  aient  assez  de  masse  pour  vaincre  facilement 
la  résistance  de  l'air.  C'est  un  résultat  tout  à  fait  semblable  à  celui 
de  l'expérience  de  Galilée  sur  la  chute  des  corps  (32)  ;  on  peut  en 
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conclure  avec  certitude  que  dans  le  vide  ces  divers  pendules  oscil- 
leraient rigoureusement  avec  la  naême  vitesse. 

En  employant  des  boules  suspendues  à  des  ûls  de  longueurs 
différentes,  Galilée  reconnut  Tinfluence  de  la  longueur  du  fil  et 
parvint  à  en  découvrir  la  loi.  Il  constata  ainsi  que  quand  la  lon- 
gueur augmente,  la  durée  de  Foscillation  augmente  aussi,  non  pas 
proportionnellement  à  la  longueur  du  fil,  mais  proportionnelle- 
ment à  la  racine  carrée  de  cette  longueur  ;  c'est-à-dire  que  pour 
une  longueur  quadruple  la  durée  de  l'oscillation  est  double  ;  elle 
est  triple  pour  une  longueur  neuf  fois  plus  grande,  et  ainsi  de 

suite. 

Ainsi,  sachant  que  la  durée  du  pendule  qui  bat  la  seconde  à 
Paris  est  d'environ  1  mètre  (0"»,994),  on  voit  qu'un  pendule  qui  aurait 
64  mètres  de  longueur  effectuerait  son  oscillation  en  8  secondes. 
C'était  à  peu  près  la  longueur  du  pendule  établi  par  M.  Foucault 
au  Panthéon,  dans  ses  expériences  célèbres  sur  la  rotation  de  la 
terre.  Cette  loi  des  longueurs,  découverte  par  Galilée,  est  précisé- 
ment celle  que  donne  la  formule  du  pendule  simple  ;  cela  est  facile 
à  comprendre,  car  un  appareil  formé  d'une  petite  boule  suspendue 
à  un  fil  mince  peut  en  quelque  sorte  ôtre  assimilé  à  un  pendule 
simple.  Mais  quand  la  forme  du  pendule  est  différente  et  plus  ou 
moins  compliquée,  on  ne  sait  plus  alors  la  signification  exacte  du 
mot  longueur,  il  faut  avoir  recours  à  la  théorie  mécanique  de  l'ap- 
pareil, et  nous  allons  sur  ce  point  donner  quelques  explications. 

46.  Pendule  simple  correspondant.  —  On  démontre  en 
mécanique  que,  quelle  que  soit  la  forme  du  pendule,  il  y  a  toujours 
un  pendule  simple  qui  oscillerait  exactement  de  la  même  ma- 
nière ;  c'est  ce  que  l'on  appelle  le  pendule  simple  correspondant 
ou  synchrone.  Si,  à  une  distance  de  l'axe  de  suspension  égale  à  cette 
longueur,  on  suppose  une  ligne  parallèle  à  cet  axe,  cette  ligne 
porte  le  nom  Saxe  d'oscillation  ;  elle  peut  se  trouver  dans  l'intérieur 
du  pendule,  mais  elle  peut  se  trouver  aussi  au  dehors;  cela  dépend 
de  la  forme  du  corps  oscillant,  de  ses  dimensions,  de  la  manière 
dont  varie  la  densité  dans  son  intérieur  et  enfin  de  la  position  de 
l'axe  de  suspension. 

Dans  tous  les  cas,  l'axe  de  suspension  et  l'axe  d'oscillation  jouis- 
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sent  d'uue  propriété  curieuse  :  si  l'on  imagine  qu'après  avoir  Tait 
osciller  le  pendule  autour  de  Taxe  de  suspension,  on  le  fasse  osciller 
autour  de  Taxe  d'oscillation  (quand  celui-ci  est  en  dehors  du  corps« 
il  faut  le  supposer  in?ariablement  lié  avec  lui),  on  trouvera  une 
oscillation  rigoureusement  de  même  durée.  C'est  ce  qu'on  exprime 
en  disant  que  Taxe  d'oscillation  et  l'axe  de  suspension  sont  récipro- 
ques. Cette  importante  propriété  a  été  découverte  par  Huyghens. 

Nous  voyons  d'après  ce  qui  précède  que  les  lois  du  pendule 
simple  sont  applicables  à  un  pendule  quelconque;  mais  il  faudra 
entendre  par  longueur,  la  longueur  du  pendule  simple  correspon* 
dant,  c^est-^-dire  la  distance  entre  l'axe  de  suspension  et  l'axe  d'os- 
cillation. 

47.  Déterminaiioii  de  y.— Revenons  actuellement  à  la  formule  du 

pendule  simple  T  =  x  y On  en  déduit  aisément  (;  =  -^7-5-,  d'où 

il  suit  qu^il  suffirait  pour  déterminer  la  valeur  de  g  de  faire  osciller 
un  appareil  de  ce  genre  et  de  mesurer  exactement  T  et  /. 

En  réalité  il  suffit  de  faire  osciller  un  pendule  composé  quelcon- 
que, pourvu  que  dans  la  formule  ou  mette  à  la  place  de  l  la  longueur 
du  pendule  simple  correspondant.  Cette  longueur  peut  être  déter- 
minée en  faisant  usage  des  formules  que  la  mécanique  fait  connaître 
sur  ce  sujet.  On  peut  aussi  utiliser  la  réciprocité  des  axes  de  suspen- 
sion et  d'oscillation  en  se  servant  d'un  pendule  dit  réversible,  dont  la 
première  idée  est  due  au  savant  français  de  Prony.  Il  y  a  dans  l'ap- 
pareil deux  couteaux  de  suspension:  l'un  d'eux  est  fixe,  l'autre  est 
mobile^et  peut  être  arrêté  aux  différents  points  d'une  rainure,  sur 
les  bords  de  laquelle  se  trouve  une  graduation.  Après  avoir  fait 
osciller  le  pendule  autour  du  premier  axe,  on  le  fait  osciller  autour 
du  second  et  on  fait  varier  la  position  de  celui-ci  jusqu'à  ce  que  la 
durée  de  l'oscillation  soit  la  même.  La  longueur  du  pendule  simple 
est  alors  la  distance  qui  sépare  les  arêtes  des  deux  couteaux. 

48.  Tariations  de  rinteneité  de  la  pesanteur.  ^  Les  expé- 
riences pendulaires  ont  été  multipliées  à  la  surface  du  globe,  elles 
ont  conduit  à  ce  résultat,  que  l'intensité  de  la  pesanteur  varie  d'un 
point  de  la  terre  à  l'autre.  A  Paris  la  valeur  de  g  est  égale  à  9»,8088 
(Borda);  elle  augmente  quand  on  s'approche  du  pôle  et  diminue 
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quand  on  va  vers  l'équateur.  Ces  variations  ne  sont  pas  d'ailleurs 
très-considérables,  ainsi  que  le  montre  le  tableau  suivant  : 

Pesanteur  à  l'équateur 9,7845 

Accroissement  de  l'équateur  aux  pôles .  .  .  .  0,0549 

Pesanteur  aux  pôles 9,83î7 

Pesanteur  moyenne ■ 9,8064 

Il  suit  de  là  que  le  poids  d'un  corps  n'est  pas  le  même  dans 
les  différents  points  du  globe;  il  varie  évidemment  dans  le  même 
rapport  que  l'intensité  de  la  pesanteur,  et  il  y  a  des  circonstances 
où  il  peut  être  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  variations  ;  mais 
on  les  néglige  complètement  dans  la  plupart  des  applications. 

49.  Force  centrifuge.  --  Il  y  a  deux  causes  distinctes  de  ces 
variations  de  l'intensité  de  la  pesanteur  :  la  première  est  ce  qu'on 

appelle  la  force  cenlripuge.  Considérons  un  point 
matériel  M  retenu  à  l'eitrémité  d^un  fil  OM  et 
supposons  qu'on  lui  imprime  une  certaine  im 
pulsion.  A  chaque  instant,  en  vertu  de  l'iner- 
tie, le  point  tend  à  se  mouvoir  suivant  la  tan- 
gente au  cercle;  mais  le  fil  empêche  ce  mou- 
Mi  vement  de  se  produire  en  tirant  le  point  qui 
Rg.  36.  —  Force      réagit  à  son  tour  sur  lui  et  lui  imprime  une 

centrifuge* 

certaine  tension  à  laquelle  on  a  donné  le  nom 
de  force  centrifuge.  Il  est  clair  que  Ton  pourrait  par  la  pensée  sup- 
primer le  fil,  pourvu  qu'on  supposât  au  point  0  une  force  de  gran- 
deur convenable.  Cette  force,  qui,  combinée  avec  l'impulsien  ini- 
tiale, produirait  le  mouvement  circulaire,  porte  le  nom  de  force 
centripète,  et  il  est  évident  qu'elle  est  égale  et  opposée  à  la  force 
centrifuge. 

Il  est  facile  de  calculer  la  valeur  de  la  force  centripète.  Suppo- 
sons qu'à  un  certain  moment  le  point  M  soit  uniquement  soumis  à 
son  action,  il  parcourrait  sur  le  rayon  une  longueur  MP  dans  un 
petit  temps  t.  Soumis  à  la  fois  à  la  vitesse  acquise  et  à  la  force  cen 
tripète,  il  se  meut  sur  le  cercle  et  parcourt  dans  le  même  temps 
l'arc  MM';  mais  en  vertu  du  principe  des  mouvements  relatifs,  la 
projection  de  cet  arc  sur  le  diamètre  OM  est  précisément  MP. 
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Or,  si  Ton  appelle  9  Faccélération  de  la  force  centripète,  cette 
force  pouvant  être  considérée  comme  constante  dans  le  temps  (,  on 

doit  avoir  (39)  MP  =  —-'  ^'^^  Ç  =  ^72"-  Mais,  en  désignant  par  v  la 

vitesse  au  moment  considéré  et  r  le  rayon  du  cercle,  on  a  MM'  =  vt 
et  comme  l'arc  MM'  peut  être  confondu  avec  sa  corde,  MM'  =  r'/* 

=  MP.  2  r,  d'où  MP  =  -^ —  et  par  suile  ç  =  -  - .  On  voit  par  cette 

formule  que  la  force  centripète  et  par  suite  la  force  centrifuge  va- 
rient proportionnellement  au  carré  de  la  vitesse.  Pour  avoir  la  gran- 
deur de  la  force,  il  faut  multiplier  l'accélération  par  la  masse,  ce  qui 

donne  F  =  —  =  '-.-.  ^  p  désignant  le  poids  du  point  matériel. 

Lorsque  le  mouvement  circulaire  est  uniforme,  on  peut  donner 
à  la  formule  de  la  force  centrifuge  une  expression  plus  commode. 
En  effet,  si  on  désigne  par  T  la  durée  de  la  révolution,  la  vitesse  v 

est  égale  à  -7=—  et  par  suite  l'expression  -  devient  ç  =  —      . 

Supposons,  par  exemple,  un  poids  de  50  grammes  fixé  à  Texlré- 
mité  d'un  fil  de  0",80  et  animé  d'une  vitesse  de  rotation  de  60  tours 
par  minute.  La  force  centrifuge  développée  a  pour  expression 

OS 030  /4^*.0,80.40* 


9,8088 


/4îr».0,80.40-\       .,, 
V         60*         J 


Si  la  cohésion  était  inférieure  à  7U  grammes,  le  fil  se  romprait 
et  le  corps  rendu  libre  s'échapperait  suivant  la  tangente  au  der- 
nier élément  du  cercle  décrit. 

50.  Effets  dlTers  de  la  force  centrifuge.  —  On  fait  dans  les 
cours  de  physique  diverses  expériences  sur  la  force  centrifuge.  Ainsi, 
par  exemple,  on  prend  une  tringle  AB  (fig.  37)  qui  passe  à  travers 
deux  billes  d'ivoire  H  et  M'  et  à  l'aide  du  mécanisme  que  représente 
la  figure,  on  imprime  à  l'appareil  un  mouvement  de  rotation  plus 
ou  moins  rapide  ;  on  voit  alors  les  billes  s'échapper  vers  les  extré- 
mités de  la  tringle.  Si  l'on  a  placé  un  ressort  du  côté  de  la  boule  M' 
par  exemple,  celui-ci  est  pressé  avec  une  force  qui  est  précisément 
égale  à  chaque  instante  la  valeur  de  la  force  centrifuge. 

PRTS.   DESCHANEL.  5 


66  PENDULE. 

Le  chemin  de  fer  à  Torce  centrifuge  (Qg.  38)  nous  montre  un 
effet  curieux  de  cette  force.  Un  wagon  partant  du  point  A  descend 
sur  des  rails  inclinés  AB,  se  relève  en  suivant  leur  tracé  qui  forme 
un  contour  d'hélice,  et  vient  finalement  s'arrêter  en  D.-Ily  a  donc  an 


Fig.  37.  —  Appareil  de  la  force  centrirugr. 

moment  oCi  le  wagon  situé  en  C  à  la  partie  supérieure  de  la  portion 
curviligne  est  soutenu  contrairement  à  l'action  de  la  pesanteur. 
Bien  de  plus  simple  à  comprendre.  Le  wagon,  à  raison  de  son 
mouvement  sur  la  première  portion  inclinée,  a  reçu  une  certaine 
vitesse.  En  vertu  de  l'inertie  11  tend  à  se  mouvoir  avec  cette  vitesse 
d'une  fâçoD  rectilîgne;  mais,  obligé  de  suivre  les  rails  courbes  qui 
lui  sont  offerts,  il  réagit  sur  eus  avec  une  force  dont  la  valeur  est 
précisément  donnée  par  la  formule  trouvée  plus  haut.  Si  le  point 
A  est  assez  élevé  au-dessus  du  point  D,  celte  force  pourra  préci- 
sément équilibrer  le  poids  du  wagon  et  celui-ci  ne  tombera  pas. 
On  démontre  aisément  qu'il  faut  pour  cela  que  la  hauteur  du  point 
A  surpasse  celle  du  point  D  d'au  moins  1/5. 
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Si  l'on  moDte  sur  l'appareil  une  sorte  de  sphère  foru»^  par 
qaatre  ressorts  flexibles  en  acier  (flg.  39),  et  qu'on  la  fosse  tourner 
rapidement,  OD  la  voit  s'aplatir  d'une  façon  d'autant  plus  prononcée 


Fig.  3S,  -~  ClHiniD  de  tn  k  force  centrifuge. 

(jue  la  rotation  est  plus  rapide.  Ccst  un  effet  de  la  force  centrifuge 
qui,  plus  grande  dans  les  points  où  la  rotation  est  plus  rapide,  doit 
nécessairement  produire  un  ren- 
flement dans  cette* région.Oo  con- 
sidère celte  eipërience  comme 
montrant  la  manière  dont  la  lerre 
autrefois  fluide  s'est  renflée  à  Té- 
qaateur  et  aplatie  vers  les  pAles. 
M.  L'influence  de  la  force 
centrifuge  sur  la  pesanteur  se 
déduit  aisément  de  ce  qui  pré-  .  ' 
cède.  Les  différents  corps  qui 
sont  à  la  surface  de  la  terre 
sont  retenus  sur  elle  par  la  pe- 
santeur, et  c'est  à  cause  de  ce 
lieu  physique  qu'ils  décrivent 
un  moarement  circulaire.  Ils  ré- 
agissent donc  d'une  quantité  qui 
est  précisément  égale  à  la  force 

ceotrifage.  et  il  en  résulte  une  „    „ 

"  Flg.  30.  —  ApUtiuemcnt 

diminution  correspondante  de  la  de  ta  terre, 

pesantear. 

A  i'éqaateur  la  force  centrifuge  est  directement  opposée  à  la 
pesanteur,   et    la   diminue  de  toute  sa  valeur.    Cette  valeur  est 


68  PENDULE. 

d'ailleurs  facile  à  calculer.  Appelons  en  cflfet  r  le  rayon  terrestre 
et  T  la  durée  du  jour  sidéral  qui  est  la  durée  même  de  la  rotation 
de  la  terre,  l'expression  de  la  force  centrifuge  est,  d'après  ce  qui 

vient  d'ôtre  dit,         ^  =  — jfj^--  Mettons  à  la  place  de  2tcR 

60,000,000 de  mètreset  remplaçons!  par  sa  valeur  86,16/»",  onapour 
la  valeur  cherchée  0'",033.  Ce  nombre  est  sensiblement  la  289« 

partie  de  flf;  on  en  conclut  qu'à  l'équateur  la  force  centrifuge  est 

1 
diminuée  d'environ  sôg' 

On  peut  remarquer  que  289  est  le  carré  de  17;  et  comme  la 
force  centrifuge  varie  proportionnellement  au  carré  de  la  vitesse, 
on  en  conclut  que  si  la  terre  tournait  17  fois  plus  vile,  à  l'équateur 
les  corps  n'auraient  pas  de  poids. 

A  mesure  qu'on  s'éloigne  de  l'équateur,  d'une  part  la  force  cen- 
trifuge diminue  puisque  la  vitesse  de  rotation  est  moindre,  d'autre 
part  elle  n'est  plus  directement  opposée  à  la  pesanteur  et  ne  dimi- 
nue celle-ci  que  d'une  partie  de  sa  valeur.  Par  cette  double  raison  la 
pesanteur  doit  être  moins  diminuée,  et  il  est  par  conséquent  bien 
démontré  que,  par  suite  de  l'influence  de  la  force  centrifuge,  la  pe- 
santeur doit  décroître  à  mesure  qu'on  s'approche  de  l'équateur. 

Ajoutons  que  la  force  centrifuge  n'influe  pas  seulement  sur 
l'intensité  de  la  pesanteur,  elle  modifie  aussi  sa  direction.  L'angle 
que  fait  la  verticale  réelle  avec  celle  qui  aurait  lieu  si  la  terre  était 
en  repos  varie  d'une  latitude  à  l'autre  ;  à  Paris,  où  sa  valeur  est  à 
peu  près  maxima,  elle  est  de  5  à  6  minutes. 

52.  Gravitation  universelle.  —  La  pesanteur  n'est  qu'un  cas 
particulier  de  l'atti^action  ou  de  la  gravitation  universelle.  Newton 
a  établi,  par  des  recherches  poursuivies  pendant  plus  de  vingt-cinq 
ans,  que  le  mouvement  des  planètes  autour  du  soleil,  celui  des 
satellites  autour  des  planètes,  pouvaient  s'expliquer  en  admettant 
qu'il  existe  entre  ces  différents  corps  une  attraction  mutuelle  qui, 
combinée  avec  une  impulsion  initiale,  détermine  la  trajectoire 
généralement  elliptique  que  décrivent  ces  différents  corps.  Cette 
attraction  est  proportionnelle  à  la  masse  des  corps  agissant  l'un  sur 
l'autre,  elle  varie  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  qui  les 
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sépare.  Personne  n'ignore  qu'à  Faide  de  ce  système,  non-seulement 
les  astronomes  sont  parvenus  à  expliquer  toutes  les  particularités 
du  système  solaire,  mais  qu'ils  peuvent  calculer  et  prévoir  à  l'avance 
les  diverses  positions  des  corps  célestes  à  une  époque  quelconque 
et  avec  une  merveilleuse  exactitude.  Grâce  à  Tattraction,  l'étude 
des  mouvements  des  astres  est  devenue  une  partie  de  la  méca- 
nique rationnelle,  qui  à  raison  de  son  objet  spécial  a  reçu  le 
nom  de  mécanique  céleste. 

11  est  dès  lors  tout  naturel  de  considérer  la  pesanteur  comme 
un  cas  particulier  de  l'attraction  universelle.  La  chute  d'un  corps 
n'est  donc  que  le  résultat  de  l'attraction  qu'exercent  sur  lui  les 
diverses  parties  du  globe  terrestre.  Les  preuves  de  celte  identité 
sont  d'ailleurs  surabondantes.  Si  la  pesanteur  n'est  en  effet  que  la 
résultante  de  l'attraction  terrestre,  celle-ci  doit  évidemment,  d'après 
la  symétrie  de  l'action  produite,  être  dirigée  suivant  le  rayon  ter- 
restre; c'est  ce  que  l'expérience  confirme  d'une  manière  générale. 
On  démontre  en  mécanique  que  non-seulement  l'attraction  d'une 
sphère  sur  un  point  extérieur  est  dirigée  suivant  le  rayon,  mais 
qu'elle  est  la  même  que  si  toute  la  masse  était  réunie  au  centre.  Il 
suit  de  là  et  de  ce  que  la  terre  est  un  peu  aplatie  aux  pôles ,  que 
l'intensité  de  la  pesanteur  devra  diminuer  à  mesure  qu'on  ira  du 
pôle  vers  l'équateur.  De  plus,  la  figure  de  la  terre  étant  connue, 
on  pourra,  en  prenant  pour  base  l'attraction,  étudier  à  priori  la  loi 
des  variations  de  la  pesanteur,  en  tenant  compte  des  effets  de  la 
force  centrifuge.  On  arrive  ainsi  à  la  loi  qui  résulte  des  obsena- 
tions  pendulaires,  c'est-à-dire  que  la  pesanteur  varie  proportion- 
nellement au  carré  du  sinus  de  la  latitude. 

L'hypothèse  de  l'attraction  explique  donc  tous  les  phénomènes 
de  la  pesanteur;  ajoutons  qu*on  peut  en  fait  démontrer  sur  la  sur- 
face de  la  terre  la  réalité  physique  de  Fattraclion.  Ainsi  on  a  pu 
constater  que  dans  le  voisinage  des  montagnes  le  fil  à  plomb  est 
dévié  ;  Cavendish  a  pu  mettre  en  évidence  par  un  appareil  extrê- 
mement sensible  l'attraction  qu'exercent  deux  grosses  sphères  de 
plomb  sur  des  sphères  beaucoup  plus  petites;  il  a  même  déduit  de 
cette  action,  comparée  à  celle  qu'exerce  le  globe,  la  densité 
moyenne  de  celui-ci,  qu'il  a  trouvée  égale  à  5,5. 
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53.  Il  résulte  de  Tidentilé  entre  ratlraclion  et  la  pesanteur 
que  cette  dernière  force  n'est  pas  rigoureusement  constante,  comme 
semblent  le  démontrer  les  expériences  que  nous  avons  indiquées. 
Ainsi,  à  mesure  qu'un  corps  tombe,  sa  distance  au  centre  de  la 
terre  diminue  et  la  force  qui  le  sollicite  augmente.  Mais  les  hau- 
teurs sur  lesquelles  nous  pouvons  expérimenter  sont  tellement 
petites  par  rapport  au  rayon  terrestre,  que  les  variations  de  la  force 
motrice  sont  absolument  inappréciables.  11  n*en  est  pas  de  même 
quand  on  considère  un  point  notablement  éloigné  de  la  surface 
de  la  terre;  alors  cette  variation  devient  sensible.  Ainsi  il  est  très- 
facile  de  constater  la  différence  d'intensité  de  la  pesanteur  au 
sommet  et  à  la  base  d'une  montagne. 

Quand  un  point  pénètre  dans  l'intérieur  du  globe,  la  loi  de 
l'action  qu'il  subit  devient  plus  complexe.  Si  la  terre  était  homo- 
gène, l'attraction  devrait  diminuer  d'une  manière  continue,  et  on 
démontre  qu'en  chaque  point  elle  serait  proportionnelle  à  la  dis- 
tance au  centre.  Mais  la  densité  du  globe  va  en  croissant  à  mesure 
qu'on  s'avance;  cela  résulte  de  ce  que  la  densité  moyenne  est 
égale  à  5,5  environ,  tandis  que  les  couches  superficielles  ont  une 
densité  qui  n'atteint  pas  3.  Cette  augmentation  de  densité  tend 
à  augmenter  la  force  attractive.  La  prédominance  de  Tune  ou  de 
l'autre  de  ces  actions  inverses  dépend  de  la  loi  même  suivant 
laquelle  varie  la  densité.  Or  l'expérience  a  montré  que  dans  les 
premières  couches  c'est  la  seconde  action  qui  l'emporte.  Ainsi 
M.  Airy  ayant  déterminé  l'intensité  de  la  pesanteur  au  fond  d'un 
puits  de  mine  de  385  mètres  de  hauteur,  l'a  trouvée  plus  considé- 

rable  qu'à  la  surface  du  globe,  de  TqTôâ  environ. 

11  faut  donc  admettre  qu'à  l'intérieur  du  globe  la  pesanteur  va 
en  augmentant  jusqu'à  une  certaine  distance;  elle  diminue  ensuite, 
jusqu'à  un  certain  point  où  elle  a  la  même  valeur  qu'à  la  surface 
et,  continuant  à  diminuer,  elle  devient  évidemment  nulle  au 
centre,  où  toutes  les  forces  attractives  s'équilibrent  mutuellement. 
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BALANCE. 


54.  La  balance  a  pour  objet  la  mesure  du  poids  des  corps.  Elle 
se  compose  essentiellement  d'un  levier  rigide  AB  appelé  fléau,  mobile 
autour  d'uD  axe  central  0.  Cet  aie  repose  sur  un  plan  d'appui,  et 
comme  il  se  trouve  un  peu  au-dessus  du  centre  de  gravité,  le  fléau 


Fig.  40.  —  Balance. 


se  place  dans  une  position  d'équilibre  stable  (28).  Cette  position 
est  accusée  ordinairement  par  une  aiguille  fixée  perpendiculaire- 
ment au  fléau  et  dont  Textrémité  se  place  dans  ce  cas  en  regard 

du  zéro  d'un  cadran  divisé. 

Cet  équilibre  ne  sera  pas  troublé  si  aux  extrémités  du  fléau  on 

suspend  deux  plateaux  de  même  nature,  de  même  forme  et  de 
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mêmes  dimensions.  11  ne  le  sera  pas  dayantage  si  dans  les  plateaux 
on  place  des  poids  égaux.  Réciproquement,  si  deux  corps  placés 
dans  les  deux  plateaux  se  font  équilibre,  c'est  que  leurs  poids  sont 
égaux;  c'est  là  le  principe  de  remploi  si  connu  de  la  balance. 

55.  Justesse  de  la  balance.  —  Pour  que  cette  conclusion  soit 
exacte,  il  faut  que  le  fléau,  étant  d'ailleurs  bien  symétrique  par  rap- 
port au  plan  qui  passe  par  l'axe  de  suspension,  les  plateaux  soient 
suspendus  rigoureusement  à  la  même  distance  de  l'axe,  c'est-à-dire 
que  les  bras  de  levier  soient  exactement  égaux.  On  reconnaît  qu'il 
en  est  ainsi  lorsque  l'aiguille  se  maintient  en  regard  du  zéro,  les 
plateaux  étant  vides  ou  chargés  de  deux  poids  égaux.  Si  l'on  n'a 
pas  deux  poids  exactement  égaux,  il  sufût  de  placer  un  corps  quel- 
conque dans  Tun  des  plateaux  et  de  lui  faire  équilibre  dans  l'autre  ; 
en  changeant  les  corps  de  plateau,  cet  équilibre  devra  se  maintenir. 
S'il  n'en  était  pas  ainsi,  c'est  que  les  bras  de  levier  ne  seraient  pas 
égaux.  • 

Autant  l'égalité  des  bras  de  levier  est  facile  à  obtenir  approxi- 
mativement, autant  elle  est  difficile  à  réaliser  d'une  manière  rigou- 
reuse ;  aussi  toutes  les  fois  qu'on  a  besoin  d'une  grande  rigueur, 
on  se  sert  de  la  méthode  de  la  double  pesée,  qui  permet  d'obtenir 
exactement  le  poids,  même  quand  les  bras  de  levier  sont  un  peu 
inégaux.  Cette  méthode  consiste  à  tarer  d'abord  le  corps  à  peser  avec 
des  substances  quelconques,  de  la  grenaille  de  plomb  par  exemple, 
puis  à  le  remplacer  par  les  poids  marqués  nécessaires  pour  obtenir 
l'équilibre.  Il  est  clair  que  ces  derniers,  remplaçant  le  corps  dans 
les  mêmes  circonstances,  ont  un  poids  exactement  égal  au  sien. 

56.  Sensibilité  de  la  balance.  —  On  dit  qu'une  balance  est 
plus  ou  moins  sensible  lorsque  le  fléau,  supposé  horizontal,  s'incline 
plus  ou  moins  sous  l'influence  d'un  excédant  de  poids  déterminé 
placé  dans  l'un  des  plateaux.  La  sensibilité  dépend  d'abord  du 
frottement  de  l'axe  contre  les  appuis.  Dans  les  balances  de  con- 
struction soignée,  cet  axe  est  formé  par  l'arête  d'un  prisme  triangu- 
laire en  acier  très-dur  qui  repose  sur  un  plan  également  d'acier  ou 
d'agate.  De  cette  façon,  la  rotation  s' exécutant  autour  d'un  axe  très- 
délié,  les  matières  étant  d'ailleurs  très-dures,  le  frottement  est 
extrêmement  faible. 
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Au  point  de  Yue  mécanique,  la  sensibilité  dépend  du  poids  du 
fléau,  de  sa  longueur  et  de  la  distance  qui  sépare  Taxe  de  suspen- 
sion du  centre  de  gravité.  Nous  allons  apprécier  Finfluence  de  ces 
divers  éléments. 

Soit  AB  raie  du  fléau,  0  le  point  de  suspension  et  G  le  centre 
de  gravité.  Si,  les  plateaux  étant 

chargés  de  poids  égaux,  on  vient      v j^^ 

à  mettre  dans  Fun  d'eux  un  excé-      '  ;        "^  ^ 

dant  de  poids  p,  le  fléau  s'incii-    ^  ;  '       /.,  -^  ; 

nera  et  prendra  une  position  telle      *"  .  ^^ ^b- 

que  A'B\  en  tournant  d'un  angle  „ 

que  nous  appelerons  a  et  qu'il  est  i**^** 

facile  de  calculer.  { 

£n  effet,  eu  A'  et  B'  agissent  Fig.  41. 

■ 

les  forces  P  et  P  +  p,  P  désignant 

la  partie  commune  de  la  charge  qui  comprend  le  poids  des  pla- 
teaux. Or  les  deux  forces  P  se  détruisent  mutuellement  par  la  résis- 
tance de  Taxe  O;  il  ne  reste  plus  que  la  force  p  appliquée  en  B'  et  le 
poids  X  du  fléau  appliqué  en  G',  nouvelle  position  du  centre  de 
gravité.  Ces  deux  forces  sont  parallèles,  elles  se  font  équilibre  par 
l'intermédiaire  de  l'axe  0,  c'est-à-dire  que  leur  résultante  passe  au 
point  O.  Les  distances  de  ce  point  aux  points  d'application  des 
forces  doivent  donc  être  inversement  proportionnelles  à  ces  forces 
elles-mêmes,  ce  qui  donne  la  relation 

r.G'R  =  p.BL. 

Mais  en  appelant  /  la  demi-longueur  du  fléau  et  r  la  distance  OG, 
on  a 

d'où  irr  sin  a  =  pZ  cosa  et  par  suite 


tang  «  =  -- .  la) 


La  fornaule  {a)  contient  toute  la  théorie  de  la  sensibilité  de  la 
balance.  On  voit  d'abord  que  tang  a  augmente  avec  Texcédant  de 
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poids  p,  ce  qui  est  évident  à  priori.  On  voit  aussi  que  la  sensibilité 
sera  d'autant  plus  grande  que  l  sera  plus  grand  et  tc  plus  petit, 
c'est-à-dire  que  le  fléau  sera  à  la  fois  plus  long  et  plus  léger;  mais  il 
est  évident  d'ailleurs  que,  sous  Faction  des  poids  employés,  le  fléau 
doit  être  invariable  et  n'éprouver  aucune  déformation.  Construire 
un  fléau  qui,  capable  de  supporter  sans  fléchir  l'action  de  forces 
données,  soit  le  plus  long  et  le  plus  léger  possible,  tel  est  donc  le 
problème  de  la  construction  de  la  balance. 

Fortin,  qui  a  construit  des  balances  justement  estimées,  em- 
ployait pour  ses  fléaux  des  règles  d'acier  placées  de  champ;  il  obte- 
nait ainsi  une  grande  rigidité,  mais  certainement  pas  toute  la 
légèreté  possible.  Aujourd'hui  les  constructeurs  emploient.de  préfé- 
rence, comme  le  montre  la  figure  42,  des  fléaux  de  cuivre  ou  d'acier 
évidés.  Ils  leur  donnent  assez  ordinairement  la  forme  d'un  losange 
très-allongé,  dont  les  côtés  sont  réunis  par  des  tiges  diversement 
disposées.  C'est  un  problème  spécial  et,  sur  une  petite  échelle,  l'ap- 
plication de  ce  principe  de  mécanique  appliquée  qui  nous  apprend 
que  les  organes  creux,  à  égalité  de  poids,  résistent  plus  que  les 
organes  pleins,  et  par  conséquent,  à  égalité  de  résistance,  sont 
plus  légers.  L'aluminium,  qui  réunit  à  une  rigidité  comparable  à 
celle  du  cuivre  une  densité  près  de  quatre  fois  plus  faible,  se  trouve 
naturellement  indiqué  pour  la  construction  des  fléaux.  Tputefois  son 
emploi  s'est  peu  étendu,  soit  que  son  prix,  toujours  fort  élevé,  ait 
été  un  obstacle,  soit  qu'on  ait  reconnu  que  ce  métal  n'a  pas  un  de- 
gré d'inaltérabilité  aussi  grand  qu'on  l'avait  supposé  à  l'origine. 

La  formule  (a)  nous  montre  en  second  lieu  que  la  sensibilité  est 
d'autant  plus  grande  que  r  est  plus  petit,  c'est-à-dire  que  le  centre 
de  gravité  est  plus  près  du  centre  de  suspension.  Il  ne  faut  pas 
pourtant  que  ces  deux  points  coïncident,  car  dans  ce  cas,  quel  que 
fût  l'excédant  de  poids,  le  fléau  s'inclinerait  aussi  complètement 
que  le  permettrait  le  mécanisme;  il  n'y  aurait  aucun  moyen 
d'appréciation  sous  ce  rapport,  la  balance  serait  indiffèrenie .  Dire 
que  la  distance  entre  le  centre  de  gravité  et  le  point  de  suspen- 
sion ne  doit  pas  être  nulle,  c'est  dire  qu'elle  ne  doit  pas  être 
trop  petite,  car  physiquement  c'est  la  même  chose.  En  réalité, 
cette  distance  est  déterminée  par  la  valeur  en  poids  qui  correspond 
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aux  divisions  de  Tare  gradué  en  regard  duquel  se  meut  l'aiguille. 
Si,  par  exemple,  il  y  a  20  divisions  de  part  et  d'autre  du  zéro,  et  qu'il 
faille  2  milligrammes  pour  le  déplacement  total  de  raiguiiie,  chaque 

2  1 
division  correspondra  à  un  excédant  de  poids  ^^  ââ  ou  rx  de  milli- 
gramme. Pour  qu'il  en  soit  ainsi,  il  faut  évidemment  une  valeur 
de  r  convenable  ;  le  constructeur  arrive  à  la  régler  avec  précision 
en  se  servant  de  Técrou  que  Ton  voit  dans  la  figure  au-dessus  du 
fléau  et  qui  permet  de  faire  varier  un  peu  la  position  du  centre  de 
gravité. 

Dans  l'analyse  qui  vient  d'être  faite,  nous  avons  supposé  que 
les  trois  points  de  suspension  du  fléau  et  des  plateaux  sont  en  ligne 
droite;  dans  ce  cas,  la  valeur  de  tang  a  ne  renferme  pas  P,  c'est-à-dire 
que  la  sensibilité  est  indépendante  de  la  charge.  Cela  tient  à  ce  que 
la  résultante  des  deux  forces  P  passe  par  le  point  0  et  y  est  détruite 
par  la  fixité  de  Taxe.  Il  n'en  serait  pas  de  même  si,  par  exemple,  les 
points  de  suspension  des  plateaux  étaient  au-dessus  de  celui  du 
fléau;  dans  ce  cas.  le  point  d'application  de  la  charge  commune 
est  au-dessus  du  point  0 ,  et  quand  le  fléau  s'incline,  elle  agit  dans 
le  même  sens  que  l'excédant  de  poids;  la  sensibilité  augmente 
donc  avec  la  charge.  Elle  diminue,  au  contraire,  lorsque  les  points 
de  suspension  des  plateaux  sont  au-dessous  de  celui  du  fléau. 
Cette  variation  de  la  sensibilité  avec  la  charge  constitue  un  incon- 
vénient grave,  car,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  tout  à  l'heure,  on  se 
sert  pour  évaluer  les  poids  des  déplacements  de  l'aiguille,  et  il  faut 
pour  cela  que  les  mêmes  déplacements  correspondent  au  même 
excédant  de  poids.  Si  on  voulait  employer  l'une  des  deux  disposi- 
tions précédentes,  il  faudrait  peser  sous  charge  constante.  Cette 
méthode,  qui  constitue  une  sorte  de  double  pesée,  consiste  à  placer 
à  demeure  dans  l'un  des  plateaux  un  poids  égal  à  la  charge 
maxima.  Dans  l'autre  plateau  se  trouve  la  même  charge  en  poids 
marqués  subdivisés.  Quand  on  place  le  corps  dans  ce  dernier  pla- 
teau, on  est  obligé,  pour  maintenir  Téquilibre,  d'enlever  un  certain 
nombre  de  poids  qui  représentent  évidemment  le  poids  du  corps. 

Dans  la  seconde  des  dispositions  indiquées,  la  charge  maxima 
<^rrespond  au  minimum  de  sensibilité;  il  est  clair  par  conséquent 
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rences  de  poids  dont  on  peut  se  rendre  compte  à  l'avance  une 
fois  pour  toutes. 

58.  Densités.  —  Si  Ton  pèse  les  différents  corps  de  la  nature 
sous  le  même  volume,  on  trouve  qu'ils  ont  des  poids  différents. 
C'est  ainsi  que  tandis  que  1  litre  d'eau  pèse  1  kilogramme,  1  litre 
de  mercure  pèse  13'',6,  1  litre  d'alcool  0^79,  etc.  C'est  ce  qu'on 
exprime  en  disant  que  les  différents  corps  ont  des  densités  diffé- 
rentes. Il  est  évident  qu'il  y  a  un  intérêt  très-réel  à  connattre  le 
poids  spécifique  de  chacune  des  substances  naturelles;  c'est  là  en 
effet  un  élément  fondamental  de  leur  constitulion  physique.  On 
conçoit  donc  que  Ton  ait  cherché  à  dresser  une  liste  de  tous  les  corps 
connus  et  renfermant,  par  exemple,  le  poids  du  litre  de  chacun 
de  ces  corps.  La  manière  de  dresser  cette  liste  se  conçoit  aisément, 
il  suffirait  de  peser  un  certain  volume  connu  de  chaque  corps,  et 
de  diviser  le  poids  obtenu  par  le  volume;  on  aurait  ainsi  le  poids  de 
l'unité  de  volume. 

On  peut  s'y  prendre  d'une  tout  autre  façon.  On  sait,  d'après  les 
conventions  de  notre  système  de  poids  et  mesures,  que  : 

Un  centimètre  cube  d'eau  pèse  un  gramme; 

Un  décimètre  cube  ou  un  litre  pèse  un  kilogramme; 

Un  mètre  cube  pèse  mille  kilogrammes,  ou  une  tonne. 
Si  d'après  cela  on  cherche  le  rapport  du  poids  d'un  certain  volume 
d'un  corps  au  poids  du  même  volume  d'eau,  ce  rapport  exprimera 
en  grammes,  kilogrammes  ou  tonnes,  le  poids  de  1  centimètre  cube, 
de  1  décimètre  cube  ou  de  1  mètre  cube  de  la  substance  considérée. 
Si,  par  exemple,  c'est  du  platine  et  qu'on  trouve  que  le  rapport  du* 
poids  du  platine  au  poids  d'un  égal  volume  d'eau  est  21,  cela  veut 
dire  que  1  centimètre  cube  de  platine  pèse  21  grammes,  ou  que 
1  décimètre  cube  pèse  21  kilogrammes,  ou  que  1  mètre  cube  pèse 
21  tonnes. 

On  voit  donc  que  le  même  nombre  exprime  soit  le  rapport  du 
poids  du  corps  au  poids  du  même  volume  d'eau,  soit  le  poids  de 
l'unité  de  volume.  On  donne  indifféremment  à  ce  nombre,  en  phy- 
sique, le  nom  de  densité  ou  poids  spécifique. 

La  connaissance  des  densités  est  fort  utile  au  point  de  vue  pra- 
tique, elle  permet  de  déterminer  le  volume  quand  on  connaît  le 
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poids,  ou  réciproquement.  Soit  en  effet  P  le  poids  d'un  corps,  et 

P 
V  son  Yolume,  le  poids  de  l'unité  de  volume  est  ^.  On  a  donc,  en 

désignant  ce  poids,  qui  n'est  autre  chose  que  la  densité,  par  D, 

?  =  D  ou  P  =  VD. 

• 

Dans  cette  formule,  les  unités  qui  servent  à  évaluer  le  poids  et 
le  volume  sont  quelconques,  mais  P  et  D  sont  nécessairement 
exprimés  à  l'aide  de  la  même  unité.  Si,  conformément  à  notre 
système  de  poids  et  mesures,  on  prend  pour  unité  de  poids  le  poids 
de  Tunité  de  Tolume  de  l'eau,  D  représentera  le  rapport  du  poids  de 
Tunité  de  volume  du  corps  au  poids  de  l'unité  de  volume  de  l'eau, 
ou  plus  généralement  le  rapport  du  poids  d'un  certain  volume  du 
corps  au  poids  du  même  volume  d'eau.  On  voit  donc  que  dans 
les  résultats  de  la  formule  le  poids  obtenu  sera  toujours  exprimé 
en  unités  représentant  le  poids  de  l'eau  contenue  dans  l'unité  de 
volume  adoptée. 

Exemple  I.  —  Quel  est  le  poids  d'une  masse  de  granité  de 
8!i  mètres  cubes,  la  densité  du  granité  étant  2,75?  La  formule  donne 

p  «  84  X  tJ5  =  «34  tonnes. 

Exemple  II.  —  Quel  est  le  volume  de  1000  kilogrammes  de 
mercure,  la  densité  du  mercure  étant  13,6? 

IIOOO 
^-43,6      ^*^    '^ 

59.  Dëtermination  de  la  densité.  —  Pour  déterminer  la  densité 
d'an  solide  on  commence  par  le  peser,  soit  par  exemple  son  poids 
égal  à  10  grammes.  On  le  place  ensuite  sur  l'un  des  plateaux  d'une 
balance,  à  côté  d'un  flacon  à  large  goulot  (flg.  bk)  d'une  forme  sem- 
blable à  celle  qu'indique  la  figure  et  exactement  plein  d'eau  ;  on  fait 
équilibre  dans  Tautre plateau  avec  des  matières  quelconques.Cela  fait, 
on  introduit  le  corps  dans  le  flacon,  il  sort  évidemment  un  volume 
d'eau  égal  au  volume  même  du  corps.  Si  donc  on  ferme  le  flacon 
en  s'assurant  bien  qu'il  est  rempli  de  la  même  façon  que  tout  à 
l'heure,  qu'on  Pessnie  et  qu'on  le  remette  sur  la  balance,  il  n'y  aura 
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plus  équilibre.  Pour  le  l'établir  il  faudra  ajouter  par  exemple  2^,5, 
c*est  le  poids  d'un  volume  d'e^u  égal  à  celui  du  corps;  la  densité  de 

celui-ci  est  donc  -—  =  4. 

Quand  on  veut  déterminer  la  densité  d'un  liquide,  on  se  sert  d'un 


Fig.  44.  —  Flacon  à  densité  pour  les  solides. 


Fig.  -45.  —  Flacon  à 
densité  pour  les  liquides. 


flacon  (fig.  45)  terminé  supérieurement  par  un  tube  étroit  sur  lequel 
est  tracé  un  point  de  repère.  Après  avoir  pris  la  tare  du  flacon  vide, 
on  le  remplit  successivement  du  liquide  et  d'eau  jusqu'au  point 
de  repère,  on  détermine  ainsi  les  poids  du  même  volume  d'eau  et 
du  liquide  dont  on  veut  déterminer  la  densité,  le  quotient  du  pre- 
mier poids  par  le  second  donne  la  densité  cherchée. 

Le  remplissage  du  flacon  présente  quelque  difficulté  à  cause  du 
très-petit  diamètre  du  tube.  On  met  ordinairement  un  peu  de 
liquide  dans  l'entonnoir  qui  termine  le  tube  à  la  partie  supérieure, 
et  on  presse  avec  le  bouchon  ;  cette  pression  est  généralement  sutR- 
sante  pour  faire  pénétrer  le  liquide  dans  le  flacon.  Ces  deux  méthodes 
de  détermination  des  densités  sont  susceptibles  de  beaucoup  de 
précision . 

Nous  donnons  dans  le  tableau  suivant  les  densités  de  quelques 
corps  solides  et  liquides. 
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SOLIDES. 


Glace  (eau  solide) 0,92 

Diamant 3,55 

Graphite 2,50 

Phosphore  blanc 4 ,83 

Phosphore  rouge 4 ,96 

Soufire  octaédrique 2,67 

Soufre  cristallisé  par  fusion.   .     4,96 

Soufre  mou 4,92 

Séiéoiam 4,28 

Or 20,688 

Allient 40,56 

P/atine 24à22 

Arsenic 5,67 

Antimoine 6,72 

Potassium 0,86 

Sodium 0,972 

Manganèse de  7  à  8 

Cuivre 8,8 

Élain 7,294 

Chrome 5,90 

Plomb 44,445 

Bismuth 9,82 

Silice  cristallisée  (QuartzJ  .   .  2,653 


Chaux 3,45 

Acier 7,83 

Fonte 7,06 

Bronze  des  canons 9,235 

Laiton 8,427 

Verre  à  vitre 2,527 

Cristal 3,330 

Porcelaine 2,242 

Albâtre 2,758 

Marbres 2,65  à  2,75 

Brique  dure 4,56 

Jais 4,305 

Asphalte 4,063 

H  /Chêne 4,53 

0  I 

n  I  Peuplier 4,45 

1  )  Saule 4,55 

S  J  Tilleul 4,46 

w  f  Aune 4,48 

Chône 0,640 

Peuplier 0,387 

Saule 0,487 

Tilleul 0,604 


Eau  de  mer 

Brome -   .   . 

Mercure 

Acide  sulfurique  à  66<*.   .   .   . 
Acide  azotique  concentré   .   . 
Acide  chlorhydrique  concen- 
tré   

Acide  acétique  cristallisable   . 

Huile  d'olive  • 

Alcool  absolu 

Éther 

Esprit  de  bois 

Benzine 


LIQUIDES. 

4,026  Huile  de  naphte 0,84 

2,96'  Essence  de  térébenthine .  .  .  0,87 

43,596  Essence  de  citron 0,85 

4,84  Essence  d'amandes  amôres.   .  4,043 

4,52  Nicotine 4,024 

Vin  de  Bordeaux 0,996 

4,24  Vin  de  Bourgogne 0,925 

4,47  Vin  du  Rhin 0,99 

0,949  VindeMalaga 4,070 

0,80  Sang  (homme) .'  4,055 

0,73  Lait  de  vache 4,03 

0,82  Urine  (homme) 4,02 

0,85 
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CHAPITRE    VIII 


HYDROSTATIQUE. 


Fig.  46.  —  TransmissioD 
des  pressions. 


60.  Transmission  des  pressions.  —  La  constitution  spéciale 
des  liquides  (19)  donne  lieu  à  des  remarques  importantes  au  sujet 
de  la  nature  et  de  la  transmission  des  pressions  dans  cette  classe 
de  corps.  Si  Ton  imagine  que  dans  un  vase  A  (fig.  /|6)  plein  de 

liquide  on  pratique  une  ouverture  en  P,  et 
qu'à  l'aide  d'un  piston  on  exerce  sur  le  liquide 
une  certaine  pression,  TeAfet  de  cette  pres- 
sion sera  de  rapprocher  les  molécules  et 
de  faire  naître  par  suite  une  réaction  répul- 
sive  entre  elles.  Cet  effet  se  produisant  dans 
toute  rétendue  de  la  masse,  on  conçoit  que 
chacun  des  points  des  parois  sera  pi'essé 
de  telle  sorte  que  l'effet  de  la  pression  unique 
se  transmettra  dans  une  infinité  de  directions  diverses.  Cette  sorte 
d'irradiation  des  pressions  dans  les  fluides  en  général  constitue 
un  caractère  tout  à  fait  distinctif  et  d'une  application  continuelle. 
Ce  n'est  pas  seulement  sur  les  parois  que  se  manifeste  l'effet  de 
la  pression  exercée  en  P,  c'est  aussi  dans  tous  les  points  de  la  masse 
liquide.  Ainsi  une  petite  lame  plane,  que  l'on  peut  supposer  en  M, 
éprouvera  deux  pressions  égales  et  contraires  sur  ses  deux  faces 
opposées.  Il  est  en  outre  très-important  de  remarquer  qu'à  raison 
de  l'homogénéité  du  liquide,  ces  pressions  ne  changeront  pas  de 
valeur,  si  l'on  imagine  que  la  lame  tourne!  sur  elle-même  en  pre- 
nant diverses  directions  dans  la  masse  liquide,  car  il  n'y  a  évidem- 
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ment  aucune  raison  pour  que  la  pression  soit  plus  grande  dans 
un  sens  que  dans  l'autre. 

61.  Direction  des  pressions.  —  La  même  raison  de  symdtrie 
nous  indique  qu'en  chacun  des  points  où  elles  s'exercent,  ces  pres- 
sions sont  normales  ou  perpendiculaires  à  la  surface;  car  s'il  y  avait 
une  raison  pour  qu'elles  fussent  inclinées  dans  un  certain  sens,  il 
y  en  aurait  une  pareille  pour  qu'elles  le  fussent  dans  tout  autre. 
On  se  rend  compte  aussi  de  ce  fait  fort  important  en  remarquant 
que  si  en  un  point  M  d'une  paroi  quelconque 
(fig.  67  ),  la  pression  PM  n'était  pas  normale, 
on  pourrait  la  décomposer  en  deux,  Tune,  HN, 
dirigée  suivant  la  normale  à  la  paroi ,  et  qui 
serait  détruite  par  la  résistance  de  la  paroi 
elle-même;  l'autre,  MA,  dirigée  suivant  lapa- 
roi  elle-même  :  celle-ci  aurait  pour  effet  de 
faire  glisser  la  molécule  liquide  située  en  M,  laquelle  sert  d'organe 
de  transmission  à  la  pression. 

On  peut  sinon  démontrer  rigoureusement  par.  la  voie  expérimen- 
tale, du  moins  rendre  sensible  la  direction 
normale  des  pressions  transmises  à  l'aide 
de  l'expérience  suivante.  On  se  sert  d'une 
sphère  percée  de  diverses  ouvertures  et 
renfermant  un  liquide  ((ue  l'on  comprime 
à  Faide  d'un  piston  que  contient  un  tube 
en  communication  avec  la  sphère.  On  voit 
le  liquide  jaillir  en  filets  qui  affectent  une 
forme  curviligne  produite  par  l'action  de 
la  pesanteur,  mais  qui  à  leur  origine  pa- 
raissent perpendiculaires  à  la  surface  spbé- 
rique;  l'effet  est  d'ailleurs  d'autant  plus 
appréciable  que  la  pression  exercée  est 
plus  grande. 

62.  Principe  de  Pascal  ou  de  la  transmission  égale  des  pres- 
sions en  tous  sens.  —  Si  l'on  a  un  vase  A  plein  de  liquide  (fIg.  bO), 
et  qu'en  un  certain  point  P  on  exerce  à  l'aide  d'un  piston  d'un  centi- 
mètre carré  de  surface,  par  exemple,  une  certaine  pression,  chaque 
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centimètre  carré  des  parois  supportera  une  pression  égale.  Si  donc 
en  un  point  quelconque  on  pratique  une  ouverture  d'un  centimètre 
carré  de  surface,  et  qu'on  la  ferme  avec  un  piston,  il  faudra,  pour 

empêcher  celui-ci  de  se  mouvoir,  lui  ap- 
pliquer de  dehors  en  dedans  une  pression 
égale  à  celle  qui  est  appliquée  directe- 
ment au  piston  P.  Une  lame  de  même 
surface  et  placée  comme  on  voudra  dans 
le  liquide  éprouvera  sur  ses  deux  faces 
^^^^^-       -  -^^^^^      une  pression  égale. 

Fig.  49.  -  Principe  de  Pascal.         »«  **  résulte  que  si  Ton  imagine  un 

piston  d'une  surface  égale  à  deux  centi- 
mètres carrés  fermant  une  ouverture  correspondante ,  chacun  de 
ces  centimètres  superficiels  recevant  une  pression  égale  à  celle 
qui  agit  sur  P,  leur  ensemble  subira  une  pression  double,  d'où 
Ton  voit  qu'en  général  la  pression  transmise  devra  varier  propor- 
tionnellement à  rétendue  de  la  surface  qui  la  reçoit. 

C'est  sous  cette  forme  que  Pascal  a  énoncé  le  principe  dans  son 
traité  célèbre  de  YÈquilibre  des  liqueurs.  «  Si  un  vaisseau  plein  d'eau, 
clos  de  toutes  parts,  a  deux  ouvertures,  l'une  centuple  de  l'autre  : 
en  mettant  à  chacune  un  piston  qui  lui  soit  juste,  un  homme 
poussant  le  petit  piston  égalera  la  force  de  cent  hommes  qui 
pousseront  celui  qui  est  cent  fois  plus  large  et  en  surmon- 
tera 99. 

c(  Et  quelque  proportion  qu'aient  ces  ouvertures,  si  les  forces 
qu'on  mettra  sur  les  pistons  sont  comme  les  ouvertures,  elles 
seront  en  équilibre  \  » 

Soit  en  général  P  la  pression  exercée  sur  un  liquide  à  l'aide 

d'un  piston  d'une  étendue  superficielle  S;  l'unité  de  surface  de  ce 

p 

piston  sera  soumise  à  une  pression  —  et  par  suite  sur  chacune  des 

unités  de  surface  des  parois  se  produira  une  pression  pareille.  Si 
donc  on  pratique  en  différents  points  des  ouvertures  de  sections 
S',  S"...  et  qu'on  les  ferme  avec  des  pistons,  il  faudra,  pour  empêcher 

1.  Pascal,  Traité  de  VéguUibr$  des  liqueurs ,  chdip,  ii. 
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ceux-ci  de  se  mouvoir,  leur  appliquer  des  forces  P',  P"...  égales  res- 

P        P 

pectivemenl à  S'.  ^,S".—,...  ce  qui  donne  les  égalités  suivantes  : 


P  P  P      P'      P" 

P» c'  _L   P" — Q"    _        Ail  JL - _— 


ICI 


63.  Le  principe  de  Pascal  conduit  à  une  conséquence  qu'on 
pourrait  chercher  à  vérifier  expérimentalement.  Soit  un  système 
de  deux  tubes  communiquant  Tun  avec  l'autre  et  de  sections  iné- 
gales; supposons  que  Ton  y  introduise  un  liquide,  celui-ci  s'élèvera 
à  la  même  hauteur  dans  les  deux  bran- 
ches, c'est  un  fait  d'expérience  que  nous 
justifierons  d'ailleurs  plus  loin.  Si  alors 
on  place  au-dessus  du  liquide  dans  le 
tube  étroit  un  piston,  et  qu'on  le  sou- 
mette à  une  certaine  pression  P,  celle-ci 
se  transmettra  au  liquide  qui  sera  refoulé 
dans  le  grand  tube;  pour  empêcher  ce 
mouvement,  il  faudra  placer  un  piston 
et  le  presser  avec  une  force  qui  ait  avec  la 
force  P  le  même  rapport  que  celui  qui  ^''^'  ^O- -Principe  de  la  presse 

*^*^         ^  ^  hydraulique. 

existe  entre  la  surface  du  grand  piston 

et  celle  du  petit.  Si,  par  exemple,  le  premier  a  une  section  seize 
fois  plus  grande,  une  pression  de  1  kilogramme  exercée  à  Tune  des 
extrémités  de  la  colonne  liquide  produira  une  pression  de  16  kilo- 
grammes à  l'autre  extrémité.  On  voit  donc  qu'avec  une  petite  force 
on  pourra  en  produire  une  très-considérable;  c'est  là  le  principe  de 
la  presse  hydraulique,  appareil  qui  sera  décrit  plus  loin. 

On  remarquera  toutefois  que  s'il  s'agit  de  produire  une  pres- 
sion effective ,  les  deux  pistons  devront  se  déplacer,  et  il  est  bien 
évident  que  par  suite  de  la  différence  des  sections,  si  le.petit  piston 
parcourt  un  certain  espace,  le  grand  piston  parcourra  un  espace 
seize  fois  plus  petit,  de  sorte  qu'on  vérifie  directement  dans  cet 
appareil  ce  principe  général  de  mécanique,  que  ce  que  Von  gagne  en 
force  on  le  perd  en  vitesse. 

Cette  double  observation  a  été  clairement  énoncée  par  Pascal, 
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qui  s'exprime  ainsi  à  la  suite  du  passage  que  nous  avons  déjà  cité  : 
«  D*oii  il  paraît  qu'un  vaisseau  plein  d'eau  est  un  nouveau  principe 
de  mécanique  et  une  machine  nouvelle  pour  multiplier  les  forces 
à  tel  degré  qu'on  voudra,  puisqu'un  homme  par  ce  moyen  pourra 
enlever  tel  fardeau  qu'on  lui  proposera. 

«  Et  Ton  doit  admirer  qu'il  se  rencontre  en  cette  machine  nou- 
velle cet  ordre  constant  qui  se  trouve  en  toutes  les  anciennes, 
savoir  :  le  levier,  le  tour,  la  vis,  etc.,  qui  est  que  le  chemin  est 
augmenté  en  même  proportion  que  la  force  ;  car  il  est  visible  que 
comme  une  de  ces  ouvertures  est  centuple  de  l'autre,  si  l'homme 
qui  pousse  le  petit  piston  l'enfonçait  d'un  pouce,  il  ne  repousserait 
l'autre  que  de  la  centième  partie  seulement.  » 

Si  l'on  essayait  d'exécuter  l'expérience  précédente  pour  démon- 
trer expérimentalement  le  principe  de  Pascal,  on  n'arriverait  qu'à 
une  vérification  grossière;  ce  qui  tient  à  ce  que  les  pistons  devant 
s'ajuster  exactement  dans  les  ouvertures  pour  que  l'expérience  soit 
précise,  il  en  résulte  un  frottement  très-considérable.  On  aurait  une 
vérification  moins  satisfaisante  encore  si  l'on  essayait  de  réaliser 
l'expérience  décrite  (62),  car  ici,  outre  la  cause  d'erreur  qui  vient 
d'être  indiquée,  il  y  a  à  tenir  compte  de  l'action  de  la  pesanteur  qui 
produit  par  elle-même  des  pressions  variables  aux  diverses  ouver- 
tures suivant  leur  profondeur  dans  la  masse  liquide.  En  réalité ,  le 
principe  de  Pascal  est  un  principe  abstrait,  sorte  de  synthèse  géné- 
rale des  phénomènes  et  qui  ne  saurait  être  l'objet  d'une  démonstra- 
tion particulière.  C'est  par  l'accord  constant  des  conséquences  qui 
en  découlent  avec  l'observation,  que  l'autorité  et  la  légitimité  du 
principe  peuvent  être  établies;  on  verra  partout  ce  qui  va  suivre  que 
cet  accord  est  complet  et  ne  souffre  aucune  exception. 

64.  Principe  fondamental  d'équilibre  dans  les  liquides  pe- 
sants. —  Couches  de  niveau.  —  Le  principe  de  Pascal  est  une  con- 
séquence générale  de  la  constitution  des  liquides,  il  est  indépendant 
de  l'action  de  la  pesanteur.  Quand  on  fait  intervenir  cette  dernière 
force,  on  arrive  à  des  résultats  particuliers  que  nous  allons  faire 
connaître  successivement.  Le  plus  important,  qui  peut  être  consi- 
déré comme  la  règle  fondamentale  de  l'hydrostatique,  consiste  en 
ce  que  les  différents  points  d*une  couche  horizontale  dans  un  liquide 
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Fig.  51. 


pesant  sont  soumis  à  une  même  pression.  Considérons  en  effet  dans 
une  masse  liquide  (fig.  51  )  deux  points  A  et  B  situés  sur  un  même 
plan  horizontal.  Imaginons  que  les  deux  points  A  et  B  soient  les 
centres  de  deux  petites  surfaces  planes,  verticales  et  parallèles,  nous 

pouvons  considérer  ces  surfaces  comme  les  

bases  d'un  cylindre  horizontal  trës^élié  de 
liquide.  Ce  cylindre  étant  particulièrement  en 
équilibre  dans  la  masse  générale,  on  doit  en 
conclure  que  ses  bases  A  et  B  subissent  dans 
le  sens  des  flèches  que  montre  la  figure  des 
pressions  égales  et  contraires,  car  les  autres 
pressions  provenant  du  liquide  ambiant  et  qui 
sont  perpendiculaires  aux  génératrices  ne  sau- 
raient en  rien  influer  sur  Téquilibre  dans  le  sens  horizontal.  Les 
deux  éléments  A  et  B  subissent  donc  dans  un  sens  déterminé 
une  même  pression;  mais  cette  pression  est  d'ailleurs  la  même 
dans  tous  les  sens  (60).  Les  points  A  et  B  sont  des  points  quel- 
conques de  la  surface  «  celle-ci  supporte  donc  des  pressions 
égales  en  chacun  de  ses  points.  On  peut  ajouter  comme  consé- 
quence que  la  densité  est  aussi  constante  dans  tous  les  points  de 
la  couche  horizontale.  A  raison  du  peu  de  compressibililé  des 
liquides,  la  variation  de  densité  est  très -peu  sensible;  mais  le 
résultat  précédent  est  vrai  pour  un  fluide  pesant,  quel  que  soit  le 
degré  de  compression  qu'il  puisse  subir. 

On  nomme  en  général  couclies  de  niveau  dans  un  liquide  les 
couches  d'égale  pression;  on  doit  donc  conclure  de  ce  qui  précède 
que,  par  suite  de  Faction  de  la  pesanteur 
sur  une  masse  liquide,  les  couches  de  ni- 
veau sont  des  surfaces  horizontales. 

D*une  couche  de  niveau  à  l'autre  la  pres- 
sion augmente  ou  diminue  suivant  que  la 
profondeur  augmente  ou  diminue  elle- 
même.  Ainsi,  par  exemple,  si  nous  considé- 
rons dans  le  plan  de  niveau  AB  (fig.  52)  un 
petit  élément  horizontal  m,  et  que  nous  concevions  le  cylindre 
vertical  mm'  s*élevant  jusqu'à  la  couche  de  niveau  CD,  il  est  bien 


Fig.  52. 
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clair  qu'indépeadamment  de  la  pression  que  supporte  m'  et  qui  se 
transmet  intégralement  jusqu'en  m,  ce  dernier  élément  supporte 
en  plus  une  pression  égale  au  poids  du  liquide  contenu  dans  le 
cylindre  mm\ 

Si  l'on  appelle  s  l'aire  de  Téiément  m,  h  la  distance  des  deux 
couches  de  niveau  et  d  la  densité  du  liquide,  le  volume  du  cylindre 
a  pour  mesure  sh  et  son  poids  est  shd.  Cette  dernière  expression 
représente  donc  la  variation  de  pression  pour  un  élément  d'éten- 
due s,  quand  la  profondeur  varie  d'une  quantité  égale  à  h. 

65.  Surface  libre.  —  De  ce  qui  précède  résulte  que  la  surface 
libre  d'un  liquide  pesant  doit  être  horizontale.  Nous  avons  déjà 
donné  de  ce  fait  important  une  démonstration  expérimentale.  On 
peut  aussi  le  prévoir  à  priori.  Soit  en  effet  CD  (fig.  53)  la  surface 
libre,  et  m,  m'  deux  petits  éléments  de  surface  égaux,  pris  dans  la 
couche  horizontale  AB.  Ces  deux  éléments  doivent  supporter  une 
même  pression,  laquelle  est  évidemment  représentée  d'ailleurs 
par  le  poids  des  deux  cylindres  liquides  mn,  m'n';  ceux-ci  doivent 
donc  avoir  même  hauteur,  ce  qui  veut  dire  que  les  points  n  et  n* 
sont  sur  un  même  plan  horizontal. 
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Fig.  53. 


Fig.  54. 


On  arrive  à  la  même  conclusion  en  remarquant  que  si  en  un 
point  quelconque  de  la  surface  M  (fig.  54)  il  n'y  avait  pas  horizon- 
talité, on  pourrait  décomposer  le  poids  de  la  molécule  liquide  située 
en  M  en  deux  forces,  Tune  perpendiculaire  à  la  surface  du  liquide, 
l'autre  suivant  la  surface  même.  La  première  n'aurait  d'autre  effet 
que  de  comprimer  le  liquide  et  serait  détruite  par  la  réaction  de 
celui-ci;  mais  la  seconde  produirait  le  déplacement  même  de  la 
molécule.  L'équilibre  ne  saurait  donc  exister  qu'à  la  condition  de 
l'annulation  de  la  seconde  composante,  c'est-à-dire  qu'en  chaque 
point  la  surface  doit  être  horizontale. 
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Fig.  55. 


Ge  mode  de  raisonnement  nous  montre  qu'en  général,  lorsque 
la  masse  liquide  est  soumise  à  l'action  d'un  nombre  quelconque 
de  forces,  il  faut  pour  l'équilibre  qu'en  chaque 
point  la  surface  libre  soit  perpendiculaire  à  la 
résultante  des  forces  agissantes.  Si,  par  exemple, 
OD  dispose  sur  le  banc  de  la  force  centrifuge  un 
Tase  contenant  un  liquide  (fig.  55)  et  qu'on  lui 
imprime  un  mouvement  de  rotation,  on  verra 
la  surface  se  creuser  et  affecter  une  forme  cur- 
îiligne.  En  effet,  chacune  des  molécules  est  sou- 
mise simultanément  à  l'action  de  la  pesanteur 
et  à  la  force  centrifuge,  et  c'est  la  résultante  de 
ces  deux  forces  qui  doit  être  en  chaque  point 
perpendiculaire  à  la  surface  libre.  On  démontre 
aisément  que  cette  surface  doit  être  un  para- 
boloîde  de  révolution,  de  sorte  que  la  section 
représentée  par  la  ligure  est  une  parabole. 

66.  Pression  sur  le  fond  des  vases.  —  Si 
Ton  considère  un  liquide  pesant  placé  dans  un  vase  dont  le  fond 
soit  formé  par  une  surface  plane  et  horizontale,  il  est  aisé  d'évaluer 
la  pression  que  le  liquide  exerce  sur  ce  fond.  Soit  ABMN  (fig.  56) 
un  vase  renfermant  du  liquide  jus- 
qu'au niveau  M N,  et  m  un  élément 
superficiel  de  surface  sur  le  fond  AB. 
Élevons  sur  m  un  petit  cylindre  ver- 
tical qui  rencontre  en  m' la  couche 
de  niveau  LL'.  Au-dessus  de  l'élé- 
ment n  égal  à  m  et  pris  sur  la  cou- 
che LL',  concevons  un  cylindre 
vertical  qui  coupe  en  n'  la  couche 
de  niveau  RR'.  Construisons  de 
même  le  cylindre  vertical  qui ,  s'é- 
levant  au-dessus  de  l'élément  r  égal  à  m,  vient  rencontrer  SS' 
en  r';  il  est  évident  qu'en  poursuivant  cette  construction  on  arri- 
vera toujours,  quelle  que  soit  la  forme  du  vase ,  à  un  cylindre  ss' 
qui  aboutira  à  la  surface  libre  M  N.  Gela  posé,  l'élément  m  supporte 


Fig.  56.  —  Pression  sur  le  fond 
des  vases. 
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une  pression  supérieure  à  celle  que  supporte  m'  d'une  quantité 
égale  au  poids  du  cylindre  mm'.  De  même,  m'  supporte  une  pres- 
sion qui,  égale  à  celle  que  subit  n,  surpasse  celle  qui  se  produit 
en  n'  d'une  quantité  égale  au  poids  du  cylindre  nn',  d'où  on  voit 
évidemment,  en  poursuivant  le  raisonnement,  que  l'élément  m  sup- 
porte une  pression  égale  à  la  somme  des  poids  des  cylindres  mm\ 
nn\  rr\  ss\  c'est-à-dire  au  poids  d'un  cylindre  liquide  qui,  ayant  pour 
base  m,  s'élèverait  verticalement  jusqu'à  la  surface  libre.  Gomme  tous 
les  points  du  fond  horizontal  AB  sont  également  pressés,  il  s'ensuit 
que  la  pression  totale  *  que  supporte  le  fond  du  vase  est  égale  au 
poids  d'une  colonne  liquide  ayant  pour  base  le  fond  lui-même,  et 
pour  hauteur  la  distance  verticale  qui  le  sépare  de  la  surface  libre, 
ou  ce  que  Ton  appelle  la  hauteur  du  liquide  dans  le  vase. 

Appelons  B  la  surface  du  fond  du  vase,  H  la  hauteur  du  liquide 
et  D  sa  densité,  la  pression  est  exprimée  par  la  formule  BH  D. 

Si,  par  exemple,  dans  un  vase  dont  le  fond  a  2  décimètres  carrés 
de  surface  se  trouve  du  mercure  jusqu'à  une  hauteur  de  0™,55,  le 
volume  de  la  colonne  de  mercure  qui  mesure  la  pression  est  égal 
à  2  X  5,5  =  11  décimètres  cubes,  et  son  poids  à  11  x  13,54  = 

iigk"«f-,49. 

67.  Expérience  des  vases  de  Pascal.  —  La  proposition  précé- 
dente montre  que  la  pression  exercée  sur  le  fond  d'un  vase  ne 
dépend  que  de  la  surface  du  fond  et  de  la  hauteur  du  liquide,  la 
forme  du  vase  étant  tout  à  fait  sans  influence.  Pascal  a  imaginé, 
pourvérifler  ce  fait,  une  expérience  qu'on  répèle  dans  tous  les  coure 
de  physique,  avec  quelques 'modifications  qui  la  rendent  plus  simple. 
On  se  sert  d'un  trépied  (fig.  57)  portant  un  anneau  sur  lequel  on 
peut  visser  successivement  trois  vases  de  forme  différente,  l'un  évasé 
par  le  haut,  l'autre  cylindrique,  le  troisième  rétréci  à  la  partie  su- 
périeure. A  la  partie  inférieure  de  l'anneau  se  trouve  un  disque 
supporté  par  un  fil  fixé  lui-même  à  l'un  des  plateaux  d'une  ba- 
lance. Des  poids  placés  dans  l'autre  plateau  maintiennent  le  disque 
contre  l'anneau  avec  une  certaine  force.  Le  vase  cylindrique,  par 
exemple,  étant  placé  sur  le  trépied,  on  y  verse  de  l'eau  jusqu'à  ce 

1.  On  fait  abstraction  ici  de  la  pression  atmosphérique  qui  s'exerce  si^r  la  surface 
libre  et  qui  se  transmet  jusqu*au  fond  du  vase. 
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que  la  pression  exercée  sur  le  disque  le  force  à  se  détacher.  Un  indi- 
cateur marque  le  niveau  du  liquide  lors<|uc  ce  phénomène  se  pro- 
duit. Si  on  répète  l'expérience  avec  les  deux  autres  vases,  on  recon- 
naît que  le  disque  se  détache  lorsque  le  niveau  est  arrivé  à  la  même 
hauteur,  ce  qui  montre  hien  que  la  pression  exercée  sur  le  fond  du 
vase  est  indépendante  de  la  forme  de  ce  vase. 


Fig.  57.  —  Kipvridiice  des  vilscs  <Jc  Pascul. 

L'expérience  permet  d'aller  plus  loin,  car,  dans  le  cas  du  vase 
cylindrique,  il  est  évident  que  la  pression  que  supporte  le  fond  est 
égale  au  poids  du  liquide  qu'il  contient.  Or  ce  poids  est  précis(iment 
égal  à  celui  qui  a  été  placé  dans  le  plateau  de  la  l>alancc,  ce  qui 
démontre  que  dans  tous  les  cas  la  pression  exercise  sur  le  fond  d'un 
vase  est  égale  au  poids  d'une  colonne  liquide  nynnt  pour  base  le 
fond,  et  pour  hauteur  la  hauteur  du  liquide  dans  le  vase. 

68.  Presnon  de  bas  eu  haat.  —  La  pression  qui  s'exerce  en 
un  point  d'une  niasse  liquide  étant  la  même  dans  tous  les  sens, 
une  surface  horizontale  devra  éprouver  fi  Fa  partie  inférieure  une 
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pression  de  bas  en  haut,  égale  à  celle  qu'elle  éprouverait  de  haut  en 
bas  si  le  liquide  agissail  dans  l'autre  sens.  Prenons  un  tube  ouvert  aux 
deux  bouts  (flg.  58)  et  appliquons  à 
sa  partie  inférieure  un  obturateur. 
En  enfonçant  le  tube  dans  un  li- 
quide, la  pression  exercée  par 
celui-ci  appliquera  l'obturateur 
contre  le  fond  et  l'y  maintiendra 
avecune  force  d'autant  plusgrande 
qu'on  l'enfoncera  plus  profondé- 
ment. Versant  alors  du  liquide 
dans  le  tube,  l'obturateur  sera 
pressé  de  haut  en  bas,  et  lorsque 
le  niveau  du  liquide  à  l'iotérieur 
sera  le  mi^nie  qu'à  l'extérieur,  on 
le  verra  se  détacher;  c'est  qu'alors 
la  pression  de  bas  en  haut  sera 

Fig.  M.  —  Prcsiiaii  de  la»  en  liaut.  ^ 

détruite  par  la  pression   équiva- 
lente que  le  liquide  intérieur  exerce  en  sens  contraire. 

69.  Pression  totale.  —  Paradoxe  hydrostatique.  —  Considé- 
rons actuellement  un  vase  de  forme  quelconque  rempli  de  liquide  : 
en  chacun  des  points  des  paroisse  produisent  des  pressions  nor- 
males d'autant  plus  intenses  i^ue  les  points  sont  plus  éloignés 
de  la  surlace  libre,  et  égales  d'ailleurs  pour  chacun  d'eux  à  celle 

Équi  règne  sur  tous  les  points  de  la  couche 
de  niveau  correspondante.  On  peut  imaginer 
qu'on  fasse  la  somme  de  toutes  les  pressions 
^X       qui  s'exercent  ainsi  sur  les  différents  éléments 
\  ,    superficiels  de  la  paroi,  c'est  ce  que  l'on  ap- 
■  J      pelle  la  pression  totale  exercée  par  le  liquide. 
^  Il  est  trèa-importanl  de  ne  pas  confondre 

_  celte  pression  totale  avec  celle  qui  se  transmet 

„    .„  '  au  support  sur  lequel  repose  le  vase.  On  voit 

Fit!.10.  —  l>reB8ion  totale.  *^*^  i  *■ 

en  effet  que,  parmi  les  pressions  élémentaires, 
les  unes  se  transmettent  întégralemeni  au  support ,  ce  sont  les  pres- 
sions verticales  qui  agissent  sur  le  fond  horizontal  AB;  d'autres, 
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c«llesqui  uiit  lieu  en  »  et  n',  ne  se  transmettent  qu'en  partie  puis- 
que leur  direclion  est  oblique;  les  pressions  horizontales  en  r  et  r' 
sont  évidemment  sans  influence,  et  quant  aux  pressions  produites 
en  I  et  i',  elles  tendent  à  soulever  le  vase.  C'est  de  la  combinaison, 
de  la  composition  de  ces  pressions  diverses  d'intensité  et  de  direc- 
tion, que  résulte  finalement  la  pression  résultante  transmise  au 
support  sur  lequel  le  vase  repose. 

C'est  cette  confusion  entre  la  pression  exerci'e  sur  le  roiiil  d'un 
vase  et  celle  qui  se  transmet  au  support  qui  le  soutient,  qui  a 
donné  naissance  à  ce  qu'on  a  appelé  le  paradoxe  liydrostatique.  On 
trouvait  contradictoire  que  des  vases  dont  le  fond  horizontal  est 
également  pressé  ne  transmissent  pas  une  pression  éf^ale  au  support 
sur  lequel  ce  fond  repose  directement.  Rien  en  réalité  n'est  moins 
paradoxal;  la  pression  sur  le  fond  du  vase  n'est  que  l'un  des  élé- 
ments qui  doivent  se  combiner  ensemble  et  produire  la  pression 
résultante  et  définitive  qui  se  transmet  au  support. 

70.  Composition  des  pressions.  —  On  peut  regarder  comme 
absolument  évident  que  cette  pression  résultante  est  égale  dans  tous 
les  cas  au  poids  du  liquide,  ce  qui  revient  à  dire  que  si  l'on  place  le 
'  vase  et  le  liquide  qu'il  contient  sur  le  plateau  d'une  balance,  il 
faudra,  pour  leur  faire  équilibre,  placer  dans  l'autre  plateau  un 
poids  égal  à  la  somme  des  poids  du  liquide  et  du  vase.  Ce  résultat 
se  démontre  d'ailleui-s  aisément  à  priori  dans  un  certain  nombre 
de  cas  simples. 

Ainsi,  dans  le  cas  d'un  vase  cylindrique  ADCD  (  (Ig.  60  ) ,  il  est 
clair  qu'il  n'y  a  d'autre 
pression  transmise  que 
celle  que  supporte  le  fond 
et  qui  est  égale  au  poids 
du  liquide.  Dans  le  cas  du 
vase  évasé,  le  support  re- 
çoit la  pression  exercée  sur 
le  fond  ^B,  égale  au  poids 
delà  colonne  liquide  ABKS,  plus  les  poids  des  colonnes  GHKC.  RLDS, 
qui  pressent  sur  GH  et  BL,  ce  qui  fait  en  déûnitive  le  poids  total 
do  liquide  contenu  dans  le  vase.  Enfin,  dans  le  troisième  cas,  la 


Fig.  60.  —  Paradme  h^drosUIique. 
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pression  que  supporte  le  fond  AB,  et  qui  est  égale  au  poids  de  la 
colonne  liquide  ABSK,  doit  être  diminuée  des  pressions  contraires 
exercées  sur  HG  et  RL.  Ces  dernières  étant  représentées  par  les 
colonnes  liquides  HGKG,  RLDS,  il  n'y  a  de  transmis  au  support 
qu'une  pression  égale  au  poids  du  liquide  que  le  vase  contient. 

En  appliquant  les  règles  ordinaires  de  la  composition  des  forces, 
on  peut  démontrer  facilement  que  ce  résultat  est  tout  à  fait  général. 
Or  cette  démonstration  se  fonde  sur  le  principe  de  Pascal,  elle 
conduit  à  une  conséquence  évidente  par  elle-même,  on  peut  donc 
la  considérer  comme  une  justification  rigoureuse  de  ce  principe 
constitutif  et  fondamental  de  l'hydrostatique. 

71.  MouTement  produit  par  récoulement  d'un  liquide.  —  Là 
démonstration  dont  il  vient  d'être  question  revient  au  fond  à  faire 
voir,  par  l'analyse  des  diverses  pressions,  que  les  composantes  hori- 
zontales de  ces  pressions  se  font  mutuellement  équilibre,  et  que 
les  composantes  verticales  se  réduisent  à  une  force  unique  égale  au 

poids  du  liquide.  L'évidence  de  la 
première  partie  de  la  proposition  au 
point  de  vue  expérimental  n'est  pas 
moins  grande  que  celle  de  la  seconde. 
Si  l'on  place  en  effet  un  vase  E  (fig.  61  ) 
de  façon  à  le  rendre  très-mobile  dans 
le  sens  horizontal,  soit  en  le  suspen- 
dant à  un  fil ,  soit  en  le  plaçant  sur 
un  flotteur,  et  qu'on  vienne  à  le  rem- 
plir de  liquide,  on  n'observe  jamais, 
quelle  que  soit  la  mobilité  de  l'appa- 
reil, le  moindre  déplacement.  Cela 
prouve  que  les  composantes  horizon- 
tales des  pressions  s'équilibrent  mu- 
tuellement. Cet  équilibre  a  lieu  par  l'intermédiaire  du  vase;  mais 
si  on  suppose  qu'en  un  point  de  celui-ci  on  pratique  une  ouverture, 
le  liquide  s'écoule  et  la  pression  exercée  au  point  diamétralement 
opposé  fait  mouvoir  le  vase  en  sens  contraire  de  l'écoulement. 

Cette  observation  explique  le  jeu  de  l'appareil  appelé  tourniquet 
hydrauliqxie.  11  se  compose  (fig.  62)  d'un  vase  mobile  autour  d'un  axe 
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Fig.  61.  —  Réaction  due 
à  l'écoulement. 
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lerticaE  et  présentant  à  sa  partie  inférieure  un  tube  recourbé  en 
sens  contraire  à  ses  deux  extrémités  par  If^uclles  le  liquide 
peut  s'écouler. 
La  réaction  exer- 
cée sur  les  points 
opposés  à  cenx 
oùalieurécouie- 
meut  détermine 
lemouTemenlde 
rotation  de  rai>- 
pareil. 

Lorsque  la 
Titesse  d'écoule- 
ment est  suOi- 
sammentgrande 
le  mouvomenl 
de  rotation  peut 
i^lre  utilisé  in- 
dustriellement ; 

on  a  proposé  et  *'^-  ■"  -  To-rnlquel  hydraulique. 

essayé  plusieurs  fois  des  moteurs  hydrauliques  fondés  sur  ce 
principe;  la  turbine  Burdin  est  un  moteur  do  ce  genre. 

72.  Centra  de  pression. —  Lorsqu'on  considère  en  particulier 
la  pression  exercée  par  un  liquide  sur  une  paroi  plane,  les  ditcrscs 
pressions  étant  toutes  parallèles  entre  elles,  on  peut  se  proposer  de 
déterminer  le  point  d'application  de  la  pression  résultante.  Ce  point 
porte  le  nom  de  centre  de  pression.  Le  centre  de  pression  ne  coïn- 
cide pas  avec  le  centre  de  gravilé,  il  est  situé  toujours  au-dessous 
de  ce  dernier,  puisque  les  forces  éléinenlairos  '{u'il  faut  composer 
pour  l'obtenir,  au  lieu  d'être  réparties  d'une  maniùre  uniforme  sur 
ta  surface,  vont  en  croiss.int  avec  la  profondeur. 

La  recherche  des  centres  de  pression  consliluc  un  chapitre 
particulier  de  la  mècanitiue  rnlioniielle,  et  nous  ne  nous  en  occupe- 
rons pas  ici;  nous  examinerons  -seulement  un  cas  particulier, 
propre  à  fixer  les  idées  sur  ce  point. 

Soit  ane  paroi  rectangulaire  HB  baignée  par  un  liquide,  qui 


96 


HYDROSTATIQUE 


Fig.  63.  —  Centre  de  pression. 


s'élève  jusqu'en  R;  ce  sera,  par  exemple,  une  vanne  ou  une  porte 
de  barrage  destinée  à  retenir  Teau.  La  pression  va  en  croissant 

depuis  le  point  R,  où  elle  est  nulle, 
jusqu'en  R,  où  elle  possède  sa  valeur 
maxima;  elle  a  la  même  valeur  sur  une 
même  horizontale,  et  se  trouve  d'ail- 
leurs en  chaque  point  proportionnelle  à 
la  distance  qui  sépare  ce  point  de  la  sur- 
face libre.  Si  donc  nous  menons  au 
point  R.  une  perpendiculaire  Bb  égale  à 
RR  et  que  nous  joignions  R6,  les  divei*ses  parallèles  Dd,  H/i,  Ll,  dans 
le  triangle  RR6,  seront  la  mesure  proportionnelle  des  pressions  qui 
s'exercent  aux  points  D,  H,  L.  La  composition  de  ces  pressions 
revient  donc  à  trouver  le  centre  de  gravité  du  triangle  R6R  ;  mais 
celui-ci  est  situé  au  tiers  de  la  hauteur  :  le  centre  de  pression  se 
trouvera  donc  au  tiers  de  la  hauteur  RR.  La  raison  de  symétrie 
indique  du  reste  qu'il  sera  sur  la  ligne  qui  joint  les  milieux  des 
côtés  supérieur  et  inférieur  du  rectangle. 

Quant  à  la  pression  totale  que  supporte  la  paroi  RR,  on  peut 
l'évaluer  dans  le  cas  particulier  que  nous  traitons  en  remarquant 
que,  la  pression  croissant  uniformément  depuis  R  jusqu'à  R,  on 
pourra  supposer  qu'elle  est  constante  en  tous  les  points  et  égaie  à 
la  valeur  qu'elle  possède  au  point  milieu.  La  surface  est  donc 
dans  le  même  cas  que  si  elle  était  pressée  sur  tous  ses  points  par 
une  hauteur  d'eau  égale  à  la  moitié  de  RR. 

Supposons  la  hauteur  RB  égale  à  3  mètres  et  la  largeur  égale 
à  5  mètres.  La  pression  totale  sera  représentée  par  le  poids  de 
5  X  1,5  =  7,5  mètres  cubes  d'eau,  soit  7,500  kilogrammes. 

Remarquons  que  le  milieu  de  la  hauteur  du  rectangle  corres- 
pond précisément  au  centre  de  gravité  de  la  figure  et  que  par  suite  on 
peut  dire  que  la  pression  totale  supportée  par  la  paroi  rectangulaire 
est  égale  au  poids  d'une  colonne  liquide  qui  au7*ait  pour  base  sa  surface 
même  et  pour  hauteur  ia  distance  du  centre  de  gravité  à  la  surface  libre. 
On  démontre  en  mécanique  que  cette  proposition  est  entièrement 
générale  et  qu'elle  exprime  la  valeur  de  la  pression  totale  qui  s'exerce 
sur  une  surface  quelconque,  plane  ou  courbe,  baignée  par  un  liquide. 


CHAPITRE   IX. 
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73.  Poussée.  —  Lorsqu'un  corps  est  plongé  dans  Tintérieur 
d'un  liquide,  il  éprouve  sur  les  différents  points  de  sa  surface  des 
pressions  dont  l'intensité  et  la  direction  sont  soumises  aux  règles 
qui  ont  été  posées  dans  le  chapitre  précédent.  Gomme  ces  pressions 
croissent  avec  la  profondeur,  on  voit  évidemment  que  celles  qui 
tendent  à  soulever  le  corps  l'emportent  sur  celles  qui  tendent  à 
l'enfoncer,  de  sorte  que  l'effet  résultant  est  une  force  dirigée  en 
sens  contraire  de  la  pesanteur;  cette  force  se  nomme  la  poussée  du 
liquide. 

En  employant  une  analyse  analogue  à  celle  dont  il  est  question 
au  S  70 ,  on  démontre  que  cette  poussée  est  exactement  égale  au 
poids  du  liquide  dont  le  corps  tient  la  place. 

Cette  conclusion  peut  se  vérifier  très-aisément  dans  quelques  cas 
simples.  Soit,  par  exemple  (flg.  6i),  un  cylindre  droit  vertical  plongé 
dans  un  liquide,  et  examinons  l'effet  des  diverses  pressions  que  ce 
liquide  exerce  sur  sa  surface.  Il  est  évident  d'abord  que  si  Ton  con- 
sidère un  point  de  la  surface  latérale,  la  pression  normale  et 
horizontale  qui  s'exerce  slir  lui  est  détruite  par  la  pression  égale  et 
contraire  qui  se  produit  au  point  diamétralement  opposé  ;  comme 
il  en  est  de  même  de  tous  les  points  analogues,  on  voit  que  toutes 
les  pressions  horizontales  se  détruisent  mutuellement.  Quant  aux 
pressions  verticales  qui  s'exercent  sur  les  bases,  l'une,  celle  que 
supporte  la  base  supérieure  AB,  est  dirigée  de  haut  en  bas  et  égale 
au  poids  de  la  colonne  liquide  ABNN;  Tautre,  exercée  sur  la  base 
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inférieure  CD,  est  dirigée  de  bas  en  haut  et  égale  au  poids  de  la 
colonne  liquide  CNND  ;  cette  dernière  remporte  sur  la  précédente 
précisément  du  poids  du  cylindre  liquide  ABGD,  de  sorte  que  l'effet 
résultant  de  la  pression  est  de  soulever  le  corps  avec  une  force 
égale  au  poids  du  liquide  dont  il  tient  la  place. 
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Fig.  64. 


Principe  d'Ârchimède. 


Fig.  65. 


On  peut  par  un  raisonnement  synthétique,  et  sans  avoir  recours 
à  ranalyse  des  diverses  pressions,  montrer  que  cette  conclusion  est 
absolument  générale.  Soit  en  effet  une  masse  liquide  en  équilibre 
et  considérons  en  particulier  la  portion  M  (fig.  65)  ;  celle-ci  est  aussi 
en  équilibre.  Si  nous  imaginons  que,  sans  changer  d'ailleurs  ni  de 
volume  ni  de  nature,  elle  devienne  solide,  l'équilibre  subsistera  tou- 
jours. Or  cette  masse  est  pesante,  et  puisqu'elle  ne  tombe  pas,  il  faut 
en  conclure  que  l'effet  des  pressions  qui  s'exercent  sur  sa  surface  est 
de  produire  une  poussée  exactement  égale  et  contraire  à  son  poids. 
Si  on  suppose  maintenant  que  M  soit  remplacé  par  un  corps  qui  en 
occupe  exactement  la  place,  les  pressions  extérieures  restant  les 
mêmes,  leur  effet  résultant  sera  le  même  aussi,  c'est-à-dire  que  le 
corps  sera  soumis  à  une  poussée  égale  au  poids  du  liquide 
déplacé. 

On  peut  remarquer  que,  quelle  que  soit  la  position  de  la 
masse  M,  l'équilibre  aura  toujours  lieu,  ce  qui  veut  dire  que  la 
poussée  passe  toujours  par  son  centre  de -gravité.  On  appelle  centre 
de  poussée  ou  de  pression  le  centre  de  gravité  du  liquide  déplacé 
par  un  corps  immergé,  et  Ton  voit  que  ro«-peut  toujours  sup- 
poser que  c'est  en  ce  point  qu'est  appliquée  la  poussée  du  liquide. 
On  peut  donc  résumer  dans  la  proposition  suivante  le  résultat  des 
explications  qui  précèdent  : 

Tout  corps  plongé  dans  un  liquide  est  soumis  à  une  poussée  varti- 
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cale,  dirigée  de  bas  en  haut,  égale  au  poids  du  liquide  déplacé  et  appli- 
quée au  centre  de  gravité  de  la  maae  liquide. 

Cette  proposition  constitue  le  célèbre  principe  d'Archimède. 
ÛD  l'énonce  souvent  en  disant  que  fout  corps  plongé  dans  un  liquide 
perd  de  son  poids  un  poids  égal  à  celui  du  liquide  dont  il  tient  la  place. 
Bien  que  moins  correct  peut-être,  cet  énoncé  est  au  fond  identique 
avec  le  précédent,  car  si  l'on  vient  à  peser  un  corps  plongé  dans  un 
liquide,  le  poids  sera  éTiderament  diminué  d'une  quantité  égale  à 
la  poussée. 

74.  Démonstration  expérimentale  du  principfl  d'Arcbiméde. 
—  On  exécute  ordinairement  dans  les  cours  de  physique  l'expé- 
rience suivante,  qui  donne  une  démonstration  expérimentale  du 
principe  d'Archimède  : 

On  suspend  à  l'un  des  plateaux  d'une  balance  hydrostatique  un 


Fjg.  60.  —  Dèmonstralion  eipérimentalu  du  principe  d'Archimède. 

cylindre  creux  en  cuivre  et  au-dessous  un  cylindre  plein  d'un 
volume  extérieur  égal  au  volume  intérieur  du  cylindre  creux;  on 
fait  équilibre  par  une  tare  convenable  mise  dans  l'autre  plateau.  Cela 
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fait,  on  dispose  au-dessous  des  cylindres  un  vase  contenant  de  l'eau 
dans  lequel  on  fait  plonger  le  cylindre  inférieur.  L'équilibre  est 
immédiatement  rompu  et  la  poussée  fait  incliner  le  fléau  du  côté 
du  plateau  où  se  trouve  la  tare.  Si  alors  on  verise  de  l'eau  dans  le 
cylindre  creux,  l'équilibre  se  rétablit  graduellement,  et  si  le  vase  a  été 
placé  à  la  hauteur  convenable,  on  voit  que  le  fléau  redevient  hori- 
zontal lorsque  d'une  part  le  cylindre  creux  est  plein  d'eau,  et  que 
de  l'autre  le  cylindre  plein  plonge  exactement  dans  le  liquide.  La 
poussée  qu'éprouve  ce  dernier  est  donc  égale  au  poids  de  l'eau  que 
Ton  a  ajoutée,  c'est-à-dire  au  poids  du  liquide  quïl  déplace. 

75.  Corps  plongé  dans  un  liquide.  —  Il  résulte  du  principe 
d'Archimëde  que,  quand  un  corps  est  plongé  dans  un  liquide,  il 
est  soumis  à  deux  forces  :  l'une,  égale  à  son  poids,  appliquée  à  son 
centre  de  gravité  et  qui  tend  à  le  faire  descendre;  l'autre,  égale 
au  poids  du  liquide  déplacé,  appliquée  au  centre  de  pression  et  qui 
tend  à  le  faire  monter.  11  peut  dès  lors  se  présenter  trois  cas  diffé- 
rents : 

l*'  Le  poids  du  corps  est  plus  grand  que  le  poids  du  liquide 
déplacé,  en  d'autres  termes  la  densité  moyenne  du  corps  est  plus 
grande  que  celle  du  liquide;  dans  ce  cas,  le  corps  descend  dans 
l'intérieur  du  liquide,  comme  le  fait,  par  exemple,  un  morceau  de 
plomb  que  l'on  abandonne  dans  l'eau. 

2^"  Le  poids  du  corps  est  moindre  que  celui  du  liquide  déplacé  ; 
dans  ce  cas,  il  s'élève,  sort  en  partie  du  liquide  lui-même,  jusqu'à 
ce  que  le  poids  du  liquide  déplacé  soit  égal  au  sien.  C'est  ce  qui 
arrive,  par  exemple,  si  on  plonge  un  morceau  de  liège  dans  l'eau  et 
qu'on  l'abandonne  à  lui-même. 

3°  Le  poids  du  corps  est  égal  au  poids  du  liquide  déplacé;  dans 
ce  cas,  les  deux  forces  contraires  étant  égales,  le  corps  se  place  dans 
une  position  convenable  (77)  et  se  maintient  en  équilibre. 

Ces  trois  cas  se  réalisent  dans  les  expériences  suivantes  (ûg,  67)  : 

!•  On  place  un  œuf  dans  une  éprouvette  contenant  de  l'eau  ; 
il  descend  au  fond  du  vase,  sa  densité  moyenne  étant  un  peu  supé- 
rieure à  celle  du  liquide. 

2<»  Au  lieu  d'eau  ordinaire,  on  se  sert  d'eau  salée;  l'œuf  vient 
flotter  à  la  surface  du  liquide,  qui  est  un  peu  plus  dense  que  lui. 


LUDTON.  lOt 

3*  Od  verse  avec  précautiou  Peau  ordinaire  sur  l'oaa  salée,  il 

se  fait  un  mélange  des  deux  liquides  dans  tes  parties  qui  sont  eu 

contact;  et  si  on  met  l'œnf  dans  la  partie  supérieure,  on  le  voit  de»- 
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Fig.  67.  —  OEuf  plongé  dam  l'eaa  et  I'mu  ulée. 

œndre  et,  après  quelques  mouvements  d'oscillation,  se  fixer  dans 
une  couche  où  il  déplace  un  volume  de  liquide  dont  le  poids 
est  égal  au  sien.  H  est  à  remarquer  que  l'œuf  présente  dans  ces 
conditions  un  équilibre  stable  ;  car  s'il  s'élève,  la  poussée  devenant 
moindre,  son  poids  tend  à  le  faire  redescendre;  si  au  contraire  il 
s'abaisse,  la  poussée  augmente  et  tend  à  le  faire  remonter. 

76.  Ladion.  —  L'expérience  du  ludion,  qui  se  trouve  décrile 
dans  les  anciens  traités  de  physi<]ue,  nous  uionti'e  également  les 
différents  cas  qui  peuvent  se  présenter  dans  l'immersion  d'un 
corps.  Le  ludion  (Ûg.  68}  est  formé  d'une  boule  creuse  au  bas  de 
laquelle  se  trouve  une  petite  ouverture  0;  une  figurine  en  émail 
est  fixée  à  la  boule  et  le  tout  flotte  sur  l'eau  que  renferme  une 
éprouvette,  dont  l'ouverture  est  fermée  par  une  membrane  ou  une 
lame  de  caoutchouc.  Si  l'on  appuie  la  main  sur  la  membrane,  on 
comprime  l'air,  et  la  pression,  se  transmettant  dans  les  diverses 
couches,  détermine  la  compression  de  l'air  contenu  dans  la  boule  et 
par  suite  l'entrée  d'une  portion  de  liquide  par  l'ouverture  0;  le 
système  devient  plus  lourd ,  et  par  suite  de  «et  accroissement  de 
poids  il  se  produit  un  mouvement  descendant  du  ludion.  Lors- 
qu'on cesse  d'appuyer  sur  la  membrane,  la  pression  redevient  ce 
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qu'elle  était,  de  l'eau  sort  de  la  boule  et  le  ludion Temonte-  Il  laut 
remarquer  toutefois  qu'à  mesure  que  le  ludion  desceud,  l'eau 
continue  à  pénétrer 
dans  la  boule  par 
suite  de  l'accroisse- 
ment de  pression, 
de  sorte  que  si  la 
profondeur  de  l'ap- 
pareil dépassait  une 
certaine  limite,  le 
système  ne  pourrait 
plus  remonter. 

Si  l'on  imagine 
qu'A  un  certain  mo- 
ment le  poidsdu  lu- 
dion devienne  égal 
exactemcntau  poids 
du  liquide  déplacé, 
il  yaurait  équilibre; 
niais,conlrairement 
à  ce  qui  a  lieu  dans 
l'expérience  citée 
(75),  cet  équilibre  serait  évidemment  instable,  car  un  petit  mou- 
vement dans  un  sens  quelconque  produirait  une  force  dont  le 
résultat  serait  la  continuation  du  mouvement  lui-même. 

77.  Position  relative  du  centre  de  gravité  et  du  centre  de 
pression.  —  Pour  qu'un  corps  flottant  dans  l'intérieur  ou  à  la 
surface  d'un  liquide  soit  en  équilibre,  il  faut  évidemment  que  son 
poids  soit  égal  au  poids  du  liquide  déplacé.  Cette  condition,  qui 
est  absolument  nécessaire,  n'est  toutefois  pas  suffisante  :  il  faut 
encore  que  l'action  de  la  poussée  soit  dii^ctement  contraire  à  celle 
du  poids,  c'est-à-dire  que  le  centre  de  gravité  et  ie  centre  de  pres- 
sion soient  sur  une  môme  verticale;  car  s'il  n'en  était  pas  ainsi, 
les  deux  forces  contraires  formeraient  un  couple  dont  l'effet  serait 
évidemment  de  faire  tourner  le  coi-ps. 

Quand  il  s'agit  d'un  corps  complètement  immergé,  il  faut  en 


Fig.  08.  —  Ludion. 
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oatre  que  le  centre  de  graviU  soit  au-dessous  du  centre  de  pression; 
on  Yoit  en  effet  par  la  figure  69  que  dans  toute  autre  position  que 
celle  qui  conyient  à  l'équilibre,  l'effet  des  deux  forces  appliquées 
aux  deux  points  G  et  0  sera  de  faire  tourner  le  corps  en  ame- 
nant le  centre  de  gravité  dans  la  région  inférieure.  Mais  il  n'en 
est  plus  de  même  quand  le  corps  sort  en  partie  du  liquide ,  ce 
qui  arrive  le  plus  ordinairement.  Dans  ce  cas,  il  peut  arriver  sans 
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rig.  69.  Fig.  70. 

Positions  relatives  du  centre  de  gr«Tit<i  et  du  centre  de  pression. 

doute  que,  l'équilibre  étant  stable,  le  centre  de  gravité  soit  au-des- 
sous du  centre  de  pression ,  mais  cela  n'est  point  nécessaire,  et  dans 
la  plupart  des  circonstances  il  n'en  est  pas  ainsi.  Soit,  par  exemple 
(fig.  70),  la  partie  inférieure  d'un  corps  flottant,  d'un  navire  par 
exemple;  le  centre  de  poussée  est  en  0,  le  centre  de  gravité  en  G 
bien  au-dessus;  si  le  corps  vient  à  se  déplacer  et  à  prendre  la  posi- 
tion indiquée  par  la  figure,  on  voit  que  l'effet  des  deux  forces  agis- 
sant en  O  et  en  G  est  de  ramener  le  corps  à  sa  position  initiale. 
Cette  différence  avec  ce  qui  arrive  lorsque  le  corps  est  complète- 
ment immergé  tient  à  ce  que,  dans  le  cas  du  corps  flottant,  la 
figure  du  liquide  déplacé  change  avec  le  mouvement  du  corps,  et  le 
centre  de  pression  se  trouve  rejeté  du  côté  où  le  corps  plonge 
davantage.  Il  suit  naturellement  de  là  que  la  poussée  agit  en  sens 

contraire  du  mouvement  produit  et  tend  à  rétablir  l'équilibre  pri- 
mitif. 

78.  Nécessité  d'abaisser  le  centre  de  gravité.  —  La  recherche 
des  conditions  de  la  stabilité  de  l'équilibre  d'un  corps  flottant  con- 
stitue une  des  questions  les  plus  délicates  de  la  mécanique  ration- 
nelle, et  nous  n'en  parlerons  pas  davantage  ici.  Nous  devons  faire 
remarquer  toutefois  que,  dans  tous  les  cas,  lorsque  l'équilibre  d'un 
corps  flottant  est  troublé  par  une  cause  quelconque,  il  tend  à  se 
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rétablir  avec  une  Torce  d'autant  plus  grande,  que  le  centre  de  gra- 
vité est  situé  plus  bas;  aussi  importe-t-il,  si  Ton  veut  éviter  que  le 
corps  chavire,  d'abaisser  autant  que  possible  son  centre  de  gravité. 
C'est  là  le  principe  de  l'utilité  du  lest.  C'est  cette  considération 
qui  domine  toutes  les  règles  techniques  relatives  à  Varrimage  ;  on 
désigne  ainsi  la  disposition  des  objets  de  chargement  à  bord  d'un 
navire.  Ces  règles  sont  naturellement  variables  suivant  les  circon- 
stances, mais  elles  doivent  toujours,  si  elles  sont  rationnelles,  avoir 
pour  résultat  d'abaisser  le  plus  possible  le  centre  de  gravité  de  la 
masse  flottante. 

79.  Phénomèn«s  en  contradiction  avec  le  principe  d'Archi- 
mède.  —  Un  corps  ne  saurait  flotter  sur  un  liquide,  h  moins  d'avoir 
une  densité  plus  faible  que  celle 
du  liquide  lui-même.  Cette  con- 
séquence naturelle  du  principe 
d'Archimède  est  en  contradiction 
avec  des  faits  bien  connus.  Ainsi, 
par  exemple,  si  l'on  pose  avec 
précaution  des  aiguilles  d'acier 
suffisamment  fines  k  la  surface 

Fig.  71.  —  Aiguilles  d'acier  floiunl  ,      „  „  , 

[.  de  leau,  elles  y  demeurent  en 

équilibre  (ûg.  71).  C'est  en  vertu 
d'un  phénomène  analogue  que  plusieurs  insectes  marclieni  sur  l'eau 
(ûg.  73],  qu'un  grand  nombre  de  corps,  de  nature  tout  à  fait  quel- 
conque, pourvu  qu'ils  soient  tr'es-iénus .  peuvent  être,  pour  ainsi 
dire,  posés  à   la  surface    d'un 
liquide  sans  pénétrer  dans  son 
intérieur.  Ces  faits  curieux  sont 
dus  en  partie  à  la  légèreté  ab- 
solue des  corps  dont  il  s'agit.  La 

Tig.  72,  —  Hydromëtre  marchant 

jur  l'eau.  ^orce  avec  laquelle  ils  agissent 

sur  les  molécules  liquides  est 
insuffisante  pour  vaincre  leur  cohésion  mutuelle;  celles-ci  ne  se 
séparent  point,  le  corps  ne  se  trouve  pas  mouillé,  et  il  se  forme 
autour  de  lui  une  dépression,  une  sorte  de  bassin  au  fond  duquel 
il  repose.  La  courbure  de  la  surface  liquide,  dans  le  voisinage  du 
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A. 


Fig.  73. 


corps,  est  rendue  très- sensible  par  Tobservation  de  Tombre  por- 
tée par  le  corps  flottant,  quand  il  est  éclairé  par  le  soleil  ;  on  la 
voit  bordée  de  bandes  lumineuses  qui  sont  dues  à  la  réfraction 
des  rayons  de  lumière  dans  la  portion  du  liquide  terminée  par  une 
surface  curviligne. 

L'existence  de  la  dépression  autour  du  corps  flottant  permet 
de  ramener  la  condition  d'équilibre,  dans  ce  cas  particulier,  à 
renoncé  général  du  principe  d'Archimëde.  Soit  en  eflet  M  la  sec- 
tion du  corps,  CD  la  distance  à  laquelle  s'étend 
la  dépression  et  AB  la  portion  correspondante 
d'une  couche  de  niveau  quelconque;  la  pression 
exercée  sur  chacun  des  points  de  AB  devant  être 
la  même  que  dans  les  autres  parties  de  la  cou- 
che, le  liquide  agit  exactement  de  la  même 
façon  qae  si,  M  n'existant  pas,  la  cavité  était  remplie  par  le  liquide 
lui-même.  On  peut  donc  dire  encore  que  le  poids  du  corps  flottant 
est  égal  au  poids  du  liquide  déplacé,  en  entendant  ici  par  ces  mots 
le  liquide  qui  occuperait  la  totalité  de  la 
dépression  due  à  la  présence  du  corps. 

80.  Liquides  •  superposés.  —  Lors- 
qu'on place  dans  un  même  vase  des 
liquides  de  densité  différente,  les  parti- 
cules des  liquides  les  plus  denses  se 
réunissent  et  se  rendent  à  la  partie 
inférieure  de  la  même  façon  qu'un 
corps  solide  s'en  fonce  dans  un  liquide 
plus  léger;  finalement  les  liquides  se 
placent  dans  l'ordre  de  leurs  densités 
respectives,  les  surfaces  de  séparation 
étant  horizontales.  On  vérifie  le  fait 
à  l'aide  de  la  fiole  dite  des  quatre  élé- 
ments. C'est  un  flacon  (flg.  Ik)  contenant  du  mercure,  de  Teau  et  de 
rhuile.  Dans  l'état  d'équilibre,  le  mercure  occupe  la  région  inférieure, 
l'huile  la   partie  supérieure,  et  l'eau  la  portion  moyenne;  si  Ton 
agite  le  flacon,  les  liquides  se  mêlent  momentanément,  mais  par  le 
repos  ils  ne  tardent  pas  à  reprendre  leurs  places  primitives. 


vrr 


Fig.  n. 

Fiole  des  quatre  éléments. 
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Fig.  75. 


On  voit  aisément,  d'après  les  règles  ordinaires  de  l'hydrosta- 
tique, que  la  surface  de  séparation  des  deux  liquides  différents  doit 

être  horizontale.  Soient  en  effet  deux 
liquides  contenus  dans  un  vase  (flg.  75);  la 
surface  libre  est  nécessairement  horizon- 
tale. Or,  si  on  prend  sur  une  couche  de 
niveau  dans  le  liquide  inférieur  deux  élé- 
ments superficiels  égaux  n  et  n\  les 
pressions  qu'ils  supportent  doivent  être 
égales  ;  d'ailleurs ,  ces  pressions  sont  me- 
surées par  les  poids  des  cylindres  liquides  nr s,  n'  il;  et  ces  derniers 
ne  sauraient  être  égaux  qu'au  tant  qu'il  y  a  au-dessus  des  points 
n  et  n'  une  même  hauteur  du  liquide  inférieur.  Ceci  s'applique 
naturellement  à  tous  les  points  de  la  couche  de  niveau  qui  doit 
par  conséquent  être  à  une  distance  constante  de  la  surface  de 
séparation,  ce  qui  veut  dire,  en  d'autres  termes,  que  celte-ci  est 
horizontale. 

Cette  propriété  ne  peut  se  vérifier  qu'autant  que  les  liquides  ne 
sont  pas  susceptibles  de  se  dissoudre  mutuellement  ou,  à  plus  forte 
raison,  d'agir  chimiquement  l'un  sur  l'autre.  Ainsi,  en  versant  avec 
précaution  de  l'alcool  sur  de  l'eau  que  contient  déjà  un  verre,  on 
verra  les  deux  liquides  séparés  par  une  couche  horizontale;  mais 
qu'on  agite  et  il  se  formera  un  liquide  unique  résultant  de  leur  dis- 
solution mutuelle,  et  dont  les  éléments  ne  se  sépareront  plus. 

Si  l'agitation  est  insuffisante,  le  mélange  intime  ne  sera  que  par- 
tiel dans  la  région  du  contact,  et  il  y  aura  deux  couches  séparées  par 
une  zone  intermédiaire  de  densité  variable.  C'est  ce  qui  arrive  dans 
une  embouchure  de  rivière,  l'eau  douce  forme  à  la  surface  de  l'eau 
de  mer  une  couche  dont  la  base  est  en  partie  mêlée  avec  l'eau  salée. 


CHAPITRE  X. 


APPLICATION  DO  PRINCIPE  DARCHIMÈDE  A  LA  MESURE 

DES   DENSITÉS.    —   ARÉOMÈTRES. 


81.  Herare  des  densités.  —  On  a  vu  dans  le  chapitre  vu  que 
pour  déterminer  la  densité  d'un  corps  il  suffit  de  mesurer  le  rap- 
port qui  existe  entre  le  poids  d*un  certain  volume  de  ce  corps  et 
le  poids  d'un  égal  volume  d'eau.  Le  principe  d'Archimède  permet 
d'effectuer  cette  mesure  très-aisément;  toutefois  le  procédé  auquel 
il  donne  lieu  n'a  ni  la  commodité  ni  l'exactitude  de  celui  qui  a  été 
décrit  dans  le  chapitre  cité. 

!•  Carps  solides.  —  Soit  un  morceau  de  cuivre  dont  on  veut 
déterminer  la  densité;  on  le  suspend  par  un  fil  très-fin  à  l'un  des 
plateaux  d'une  balance  (fig.  76)  et  on  en  détermine  le  poids  que 
Ton  trouve  égal,  par  exemple,  à  125«^35.  On  fait  ensuite  plonger  le 
corps  dans  l'eau  :  l'équilibre  est  rompu  à  cause  de  la  poussée  du 
liquide,  et  pour  le  rétablir  on  est  obligé  d'ajouter  au  plateau  qui 
soutient  le  corps  un  poids  de  14-^2^,  qui  représente,  d'après  le  prin- 
cipe d'Archimède,  le  poids  d'un  volume  d'eau  égal  à  celui  du  corps. 

La  densité  du  cuivre  est  donc  -rri-  =  8,8. 

la, 4 

2«  Corps  liquides,  —  On  suspend  à  l'un  des  plateaux  de  la  balance 

(fig.  77)  un  corps  quelconque,  qui  ne  puisse  toutefois  être  attaqué 

par  les  liquides  dans  lesquels  on  doit  l'immerger;  une  boule  dç 

verre  lestée   intérieurement  avec  du  mercure  convient  très-bien 

pour  cela.  On  en  fait  la  tare  exacte;  on  la  fait  ensuite  plonger  dans 

le  liquide  dont  on  veut  déterminer  la  densité,  l'alcool  par  exemple; 
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il  se  produit  une  poussée,  et  pour  rétablir  l'équilibre  on  est  obligé 
(l'ajouter  dans  le  plateau  un  poids  de  35b',ù3.  On  répète  l'expérience 
en  faisant  plonger  la  boule  dans  l'eau,  la  poussée  est  plus  forte,  et 


-  Mesure  de  In  dïosité 
l'un  liquide. 


pour  rétablir  l'équilibre  il  faut  un  poids  defi/i'',28.  Les  poids  iifi>'.2H 
et  SSi'tliS  sont  les  poids  de  volumes  égaux  d'eau  et  d'alcool;  la  den- 


sité de  ce  dernier  liquide  est  donc 


35^îi3 

ù(i.28 


=  0,8. 


82.  Balance  on  aréomètre  de  Kicholson.  —  Cet  appareil,  sorte 
de  balance  portative,  est  formé  (fig.  78)  d'un  corps  cylindre-conique 
en  métal, terminé  supérieurement  par  une  tige  surmontée  d'un  petit 
disque,  et  inférieuremcnt  par  une  sorte  de  corbeille.  Cette  dernière 
est  lestée  de  façon  que,  l'instrument  étant  plongé  dans  l'eau,  il 
faille  mettre  sur  le  disque  supérieur  un  poids  de  100  grammes 
par  exemple  pour  le  faire  affleurer  à  un  point  de  repère  tracé  sur 
la  tige.  On  place,  je  suppose,  un  morceau  de  plomb  sur  le  disque. 
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et  pour  produire  l'anieurement,  au  lieu  de  100  grammes,  il  oe  font 
que  9li'',52;  c'est  que  le  poids  du  plomb  est  de  &*',fi8.  On  place  ensuite 
ce  dernier  à    la    partie  inrérieure  de  l' instrument,  il  se  produit 


Fig.  78.  —  Balance  de  Xîcholson, 

nne  poussée  qui  soulève  l'appareil,  on  rélablit  l'anieurement  à 
Taide  d'un  poids  égal  à  Og',Ii82.  C'est  le  poids  d'un  volume  d'eau  égal 

5.fi8 

Cet  appareil,  un  peu  préconisé  autrefois,  est  d'un  maniement 
incommode  et  présente  peu  d'exactitude  à  cause  de  l'adhérence 
capillaire  du  liquide  pour  la  tige.  Cette  adhérence  est  d'ailleurs 
perpétuellement  variable  par  suite  des  mouvements  de  l'instrument 
qui  modulent  d'une  façon  continuelle  la  forme  de  la  surface  liquide. 

83.  Aréomètre  de  Fahrenheit.  —  Les  mêmes  obsenations  s'ap- 
pliquenlà  l'aréomètre  de  Fahrenheit  (llg.  79).  Le  corps,  ordinairement 
en  verre,  se  termine  inférieurement  par  une  boule  lestée  et  supérieu- 
rement par  one  sorte  de  petite  cuvelte.  Supposons  que  le  poids  de 
l'instrument  soit  de  60  grammes  et  que,  pour  le  faire  affleurer  dans 
l'eau  jusqu'au  point  de  repère,  il  faille  mettre  sur  la  partie  supé- 
rieure ûO  grammes  :  c'est  que  le  poids  du  Tolumc  d'eau  déplacé 
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est  égal  ù  100  grammes.  Pour  le  faire  affleurer  dans  l'alcool,  par 
exemple,  il  ne  faut  que  ^0  grammes,  ce  qui  veut  dire  que  le 
poids  d'un  volume  égal  d'alcool  est  de  60  +  20  =  80  grammes.  La 

densité  de  ce  liquide  est  donc  jrr^  =  0,8. 


Fig.  '9.  —  Aréomètre  de  Fahrenheit. 


Fig.  80.  —  Aréonièlrcs. 


84.  Aréomètres.  —  On  désigne  sous  le  uom  d'aréomètres  des 
appareils  fort  anciennement  connus  et  employés  pour  apprécier  la 
densité  des  liquides.  Ce  sont  des  Inslruments  toujours  à  peu  près 
semblables  à  ceux  A,B,  C  que  représente  la  Qgurc  80;  on  les  construit 
le  plus  souvent  en  verre,  quelquefois  en  métal-,  on  choisit  dans  ce  cas 
des  métaux  peu  altérables,  tels  que  l'argent,  le  cuivre  ou  le  maille- 
chort.  La  tige  porte  une  graduation  qui  permet  de  constater  le  point 
d'affleurement  qui  se  produit  dans  un  liquide  donne.  Il  est  clair  que 
l'instrument  s'enfonce  d'autant  plus  que  le  liquide  est  moins  dense, 
et  réciproquement,  puisque  dans  tous  les  cas  le  poids  du  liquide 
déplacé  doit  Otre  égal  au  poids  de  l'instrument  lui-même.  Si  l'on 
imagine  par  conséquent  que  la  graduation  ait  été  faite  de  telle  façon 
que  les  différents  instruments  soient  comparables  entre  eux,  c'est-à- 
dire  que  dans  des  liquides  de  même  densité  ils  marquent  le  même 
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degré,  on  poarra  vérifier  la  densité  d'un  liquide  à  l'aide  d'une 
simple  immersion  de  Taréomètre,  opération  pas  très-précise  sans 
doute,  mais  extrêmement  simple  à  exécuter.  Aussi  ces  instruments 
sont-ils  d'un  usage  continuel  dans  le  commerce  et  l'industrie. 

85.  Pèse-sel  et  pôse-liquear  de  Banmé.  —  Les  deux  appareils 
imaginés  par  le  savant  français  Baume  vers  la  fin  du  dernier  siècle 
sous  les  noms  de  phse-sel  et  pèse-liqueur  réalisent  les  cou- 
ditions  indiquées  précédemment,  et  s'ils  donnent  sou- 
vent des  indications  peu  exactes,  ce  n'est  pas  que  leur 
principe  ne  soit  irréprochable,  mais  bien  parce  qu'on 
apporte  généralement  peu  de  soin  dans  leur  construc- 
tion. 

Le  pèse-sel,  qu'on  appelle  B.ussi  pèse-acide ,  pèse-sirop, 
pèse-vinaigre,  etc.,  et  qui  est  destiné  aux  liquides  plus 
denses  que  l'eau,  est  construit  de  façon  que,  plongé  dans 
l'eau  à  la  température  de  12"*,  il  s'affleure  à  peu  près 
vers  le  haut  de  la  tige  en  un  point  oii  Ton  marque  0  ; 
on  le  plonge  ensuite  dans  une  dissolution  de  15  parties 
de  sel  dans  85  parties  d'eau  dont  la  densité  est  1,116  envi- 
ron et  on  marque  15  au  nouveau  point  d'affleurement.  On  divise 
rintervalle  en  15  parties  égales  et  on  prolonge  la  division  jusqu'au 
bas  de  la  tige;  la  longueur  de  celle-ci  varie  suivant  les  cas  :  elle 
s'arrête  assez  ordinairement  au  degré  66,  qui  correspond  à  l'acide 
sulfurique,  dont  la  densité  est  à  peu  près  la  plus  grande  de  celles 
que  l'on  peut  avoir  à  explorer.  Il  existe  pour  l'usage  des  labo- 

• 

ratoires  des  tables  qui  donnent  les  densités  correspondantes  aux 
divers  degrés  marqués  par  le  pèse-sel  ;  on  peut  aussi  se  servir  de  la 

formule  D  =  ttt^^t- 

lui  —  N 

Dans  le  pèse-liqueur  ou  le  pèse-éiher  le  point  d'affleurement  dans 
Teau,  situé  vers  le  bas  de  la  tige,  est  marqué  10;  le  zéro  correspond 
au  point  d'affleurement  dans  une  dissolution  de  10  parties  de  sel 
dans  90  parties  d'eau  dont  la  densité  est  environ  1,085.  L'affleure- 
ment au  degré  N  correspond  à  une  densité  donnée  par  la  formule 

D=-128_. 

118 +  N 


Fig.   81. 
Pèse-sel. 
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Les  expressions  usitées  pour  caractériser  les  différents  alcools, 
alcool  à  36*^,  alcool  à  40**,  sont  empruntées  à  Téchelle  du  pèse-liqueur 

de  Baume,  ou  plutôt  à  celle  d'un  instrument  qui 
n*en  est  qu'une  modification  insignifiante  et  qui 
porte  le  nom  de  Cartier.  Les  bases  de  la  graduation 
de  Cartier  n*ont  jamais  été  ni  bien  connues  ni  bien 
fixées.  Suivant  Gay-LussaQ,  le  degré  10  est  sensible- 
ment le  même  dans  l'échelle  de  Cartier  et  celle  de 
I   ■  ^^   Baume,  et  le  29*  degré  de  Cartier  correspond  à  peu 
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.  r      près  au  degré  31  de  Baume. 
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\\  86.  Théorie  générale  des  aréomètres.  —  Les 

formules  indiquées  dans  le  paragraphe  précédent 
ne  sont  qu'un  cas  particulier  d'une  formule  plus 
Pèse-"'  pfJe-éther  ë^^^^^^^  5^0  nous  allons  faire  connaître  et  qui  con- 
iqueur.  stitue  le  résumé  de  la  théorie  des  aréomètres. 

Soit  un  aréomètre  s'affleurant  aux  degrés  n  et  n'  dans  deux 
liquides  de  densités  d  et  d\  et  cherchons  la  densité  x  d'un  liquide 
marquant  un  degré  N.  Si  V  et  V  désignent  les  volumes  de  l'instru- 
ment jusqu'aux  degrés  n  et  7i',  on  a,  d'après  le  principe  d'Archimède, 

\d=Yd\  d'où  V— V  =V'  ^^^-^1  d'où  résulte  que  le  volume  d'une 

division  est  égal  à  i—' r-r- 

°         (u  —  n)  d 

Quand  l'instrument  s'affleure  au  degré  N,  la  partie  plongée  a 
pour  volume  V'—(N—n')  .  ;^  .  ^,  et  par  suite  le  poids  du  liquide 

déplacé  est  égal  à    Y'—{N—n')    , ~"  j  \x;  c'est  la  mémo  quan- 
tité qui  est  représentée  par  \d  ou  V  d';  on  a  donc 

,      v*_,[,._,n_..;Ï;^5|], 
d'où  -^ 


X  = 


'  a  (»'  —  n) 


Si  dans  cette  formule  générale  on  fait  d  =  1,  n  «  0,  d'  =  1,116, 
n'  =  15,  on  obtient  la  formule  du  pèse-sel.  On  aura  celle  du  pèse- 
liqueur  en  faisant  d  =  1,  n  =  10,  d'  =  1,085.  n'  «  0.  On  doit  sur- 
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tout  Toir  dans  la  formule  la  démonstration  rigoureuse  de  ce  fait 
que,  quand  on  gradue  un  aréomètre  à  Taide  de  deux  points  flxes 
correspondant  à  des  liquides  de  densité  connue,  le  degré  d*afOeure- 
ment  dans  un  liquide  quelconque  définit  rigoureusement  sa  densité; 
c'est  là  le  principe  théorique  des  appareils  construits  par  Baume. 

87.  Densimètres,  volumètres.  —  Les  nombres  inscrits  sur  la 
lige  du  pèse-sel  et  du  pèse-liqueur  sont  en  réalité  arbitraires;  on 
aurait  pu,  tout  en  conservant  le  principe  de  la  construction,  chan- 
gerla  désignation  des  points  fixes  ou  employer  d'autres  liquides  que 
ceux  qui  ont  été  indiqués.  II  peut  être  commode  d'avoir  en  regard 
des  dîTîsions,  soit  la  densité  elle  même,  soit  le  volume  de  la  partie 
immergée.  On  appelle  densimètres  et  volumètres  les  instruments 
qui  donnent  Fune  ou  Fautre  de  ces  indications. 

Dans  les  densimètres  les  plus  répandus,  en  regard  du  point 
d'affleurement   se    trouve    le    nombre  qui   exprime  en 
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grammes  le  poids  du  litre;  ainsi  la  division  correspon- 
dante à  Teau  porte  le  chiffre  1,000,  celle  de  l'acide  sulfu- 
rique  1,860,  etc.  Les  degrés  croissent  par  centièmes,  ce 
qui  permet  de  moins  surcharger  l'échelle,  en  supprimant 
le  dernier  zéro. 

Les  constructeurs  n'emploient  pas  des  procédés  uni-  T 
formes  pour  effectuer  la  graduation  des  densimètres.  La 
méthode  suivante  est  une  des  plus  commodes.  Supposons 
que  l'on  veuille  construire  une  échelle  pour  des  liquides 
dont  la  densité  puisse  être  comprise  entre  celle  de  l'eau  et 
celle  de  l'acide  sulfurique,  l'instrument  est  préparé  de 
façon  qu'en  haut  de  la  tige  soit  le  point  d'affleurement  X 
de  l'eau,  et  en  bas  celui  de  l'acide.  ^ 

On  compose  des  dissolutions  ayant  des  densités  inler-  Densi.' 
médîaîres  qu'on  détermine  par  les  procédés  connus,  et  on  iàU5.^ 
constate  directement  les  points  d'affleurement  R,  L,  K,I  (fig.  83)  dans 
ces  liquides  auxiliaires.  En  ces  points  et  en  B,  on  élève  des  perpendi- 
culaires représentant,  à  une  échelle  déterminée,  l'ercès  do  la  den- 
sité correspondante  sur  celle  de  l'eau,  et  on  unit  les  extrémités  de 
ces  perpendiculaires  par  un  trait  continu;  on  obtient  ainsi  la  courbe 
AI'  K'...  Si  l'on  prend  alors  sur  la  droite  BC  des  hauteurs  delorrai- 
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nées  40  ,  60...  qu'on  mène  par  les  points   correspondants   des 
parallèles  à  AB  jusqu'à  la  renconti-e  de  la  courbe,  et  qu'on  reporte 

les  points  d'intersection  sur 

cm  ^ 

/)  la  droite  AB  elle  même,  on 
détermine  précisément  les 
points  de  l'échelle  qui  cor- 
respondent aux  densités  1 ,40, 
1,60... 

La  graduation  des  volu- 
mètres  peut  se  faire  directe- 
ment par  un  procédé  indi- 
qué par  Gay-Lussac.  L'in- 
strument étant  lesté  de  façon 

• 

que  le  point  d'affleurement  dans  l'eau  soit  vers  la  partie  supérieure 
de  la  tige,  on  marque  en  ce  point  le  nombre  100  que  l'on  regarde 
comme  l'expression  du  volume  immergé.  On  compose  en- 
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suite  une  dissolution  dont  la  densité  soit  ;; ,  on  y  plonge  l'in- 
strument qui  s'y  affleure  à  un  point  auquel  on  marque  75, 
nombre  qui  exprime  encore  le  volume  immergé.  En  effet, 
le  poids  du  liquide  déplacé  étant  le  même  dans  les  deux 

cas,  le  volume  du  second  liquide,  dont  la  densité  est  ^ , 

doit  être  les  3/4  seulement  de  celui  de  l'eau.  On  divise  en 
25  parties  égales  la  longueur  comprise  entre  100  et  75,  et 
on  prolonge  la  division  jusqu'au  bas  de  la  tige.  Il  suit  de 
ce  mode  de  graduation  que  le  degré  N  d'affleurement  dans  un 
liquide  quelconque  exprime  le  volume  de  la  partie  plongée 
du  volumëtre,  et  que  par  conséquent  la  densité  du  liquide 
100 


Volume- 6st  -j^.  Cette  conclusion  n'est  légitime  qu'autant  que  le 

tre. 

tube  est  cylindrique.  Cette  condition  devrait  aussi  être  rem- 
plie par  les  tubes  de  tous  les  aréomètres;  dans  le  fait  il  est  loin 
d'en  être  ainsi,  et  c'est  une  des  principales  causes  d'inexactitude 
de  ces  divers  appareils. 

88.  Alcoomètre  centésimal  de  Gay-Lussac.  —  Les  liquides 
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dhers  que  l'industrie  connaît  sous  les  noms  à^alcooU,  esprits, 
eauX'de-vie,  etc.,  peuvent  être  considérés  comme  des  mélanges  en 
proportions  yariables  d'alcool  pur  ou  absolu  et  d'eau.  Leur  com- 
merce est  soumis  à  un  droit  considérabie,  qui  est  basé  sur  la  quan- 
tité d^alcool  réel  qu'ils  renferment,  et  qui  s'élève  aujourd'hui  à 
environ  90  francs  par  hectolitre  d'alcool  pur. 

L'appréciation  du  titre  d'un  esprit  se  faisait  autrefois  d'une 
façon  assez  incertaine,  à  l'aide  du  pèse-liqueur  de  Cartier; 
on  emploie  aujourd'hui,  exclusivement  pour  cet  objet,  l'al- 
coomètre centésimal  de  Gay-Lussac.  Cet  instrument  donne       f* 
directement  <du  moins  quand  on  observe  à  la  température 
de  15")  la  proportion  en  volume  d'alcool  réel  que  contient       ! 
un  alcool  commercial;  ainsi  un  esprit  marquant  Ih"*  ren- 
ferme  74  pour  100  en  volume  d'alcool  pur.  Au  sommet  de       j.^ 
la  tige  se  trouve  le  point  100  d'affleurement  dans  l'alcool       I' 
absolu ,  et  à  la  partie  inférieure  le  point  0  d'affleurement      |  I 
dans  l'eau  pure.  La  détermination  des  degrés  intermé-      [   . 
diaires  est  assez  délicate,  parce  que  l'alcool  est  un  liquide      ^ 
très-dilatable,  et  que  quand  on  le  mélange  avec  l'eau,  il  se    Fjg.  S7. 
produit  à  la  fois  et  une  contraction  de  volume  et  une  éié-      tre. 
vation  de  température.  Gay-Lussac  n'a  pas  indiqué  avec  précision 
les  détails  de  la  méthode  qu'il  a  employée  ;  mais  il  est  certain  que 
son  procédé  est  analogue  à  celui  qui  a  été  décrit  pour  le  densi- 
mètre  (87).  Il  consiste  à  composer  des  mélanges  contenant  un 
volume  déterminé  d'alcool  et  de  l'eau  ;  on  attend  que  ces  mélanges 
soient  refroidis  à  15",  et  du  volume  qu'ils  occupent  alors  on  déduit 
la  proportion  centésimale  d'alcooP.  On  note  le  point  d'affleurement 
de  l'instrument  dans  ces  mélanges,  et  on  détermine  ainsi  directe- 
ment un  certain  nombre  de  points  M,  N,  R,  S  de  l'échelle.  On  élève  en 
ces  points  des  perpendiculaires  MM  ,  NN...  représentant  la  propor- 
tion en  centièmes  d'alcool,  et  on  unit  les  extrémités  de  ces  perpen- 
diculaires par  un  trait  continu.  En  divisant  la  ligne  BC  en  100  par- 


1.  Si,  psr  exemple,  à  SOO*''^  d'alcool  pur  on  ajoute  460^'  d*oau,  on  obtiendra  après 
refroidiuement  un  Tolume  de  930«%  qui  renferme  par  conséquent  j-—  X  tOO  =--  53,7 
pour  100  d*alcooI. 
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Fig.  88.  —  Graduation  de  ralcoomètre. 
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ties  égales,  menant  par  les  points  de  division  des  parallèles  à  AD 
et  rabattant  les  points  d'intersection  avec  la  courbe  sur  la  droite  AB, 
on  a  les  degrés  de  Téchelle. 

Les  indications  de  Talcoomètre  se  rapportent  à  la  température 

de  15«;  lorsqu'on  ob- 
seiTe  à  une  tempéra- 
ture différente,  il  faut 
rectifier  le  degré  mar- 
qué à  Faide  de  tables 
qui  ont  été  dressées 
par  Gay-Xiussac. 

Il  importe  de  re- 
mai'quer  que  Téchelle 
de  ralcoomètre  centé- 
simal ayant  été  cons- 
truite avec  des  mélan- 
ges d'alcool  et  d'eau , 
ce  n'est  que  pour  les  liquides  de  cette  nature  que  rinslrumenl  est 
directement  applicable.  Si  Ton  veut  connaîlre  la  quantité  d'alcool 
contenue  dans  un  liquide,  comme  le  vin  par  exemple,  qui  contient, 
outre  Teau  et  l'alcool,  des  substances  divei^ses,  il  faut  préalable- 
ment le  soumettre  à  la  distillation  qui  fournit  un  produit  dans 
lequel  la  totalité  de  Talcool  se  rencontre  mêlé  seulement  avec  une 
quantité  variable  d'eau.  Une  remarque  du  môme  genre  doit  être 
faite  pour  tous  les  aréomètres;  ces  instruments  ne  donnent  que 
la  densité  et  ne  nous  apprennent  évidemment  rien  sur  la  nature  du 
liquide.  Une  vérification  aréométrique  devient  donc  absolument 
illusoire  au  point  de  vue  de  la  pureté  d'un  produit,  s'il  est  possible 
par  l'introduction  de  substances  diverses  de  constituer  la  densité 
normale.  Ainsi,  par  exemple,  il  serait  tout  à  fait  insuffisant  d'exiger 
que  le  laît  marque  un  degré  donné  au  lactomètrc,  si  l'on  n'avait  le 
soin  de  constater  par  un  autre  genre  d'épreuves  que  la  soustraclion 
de  la  crème,  opération  qui  augmente  la  densité  du  liquide,  n'a  pas 
été  compensée  par  l'addition  de  l'eau  qui  produit  un  eflet  inverse. 


CHAPITRE    XI. 


VASES  COMMUNICANTS. 


S9.  Équilibre  dans  les  vases  commimicanu.  —  Quand  un 
liquide  est  enfermé  dans  des  vases  qui  couniiuniquciit  entre  eu\,  il 
s'élève  daDS  Télat  d'équilibre  à  la  même  hauteur  dans  les  diverses 
parties  du  système,  de  sorte  que  les  surfaces  libres  se  trouvent 
toutes  dans  un  même  plan  horizontal. 

C'est  uiie  «mséquence  directe  de  ce  fait  que  la  surfare  libnt 


Plg.  S9.  —  Vaaea  commuiiicanu. 

d'un  liquide  est  toujours  horizontale;  car,  à  partir  d'une  couche  de 
niveau  placée  dans  la  région  inférieure  du  système,  il  faudra  s'iSIrver 
verticalement  de  la  même  quantité  dans  toutes  les  parties  pour 
atteindre  la  surface  libre  qui  correspond  à  une  mi'me  pression. 
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Ainsi,  dans  le'syslème  que  représente  la  figure  89,  on  voit  le  liquide 
s'élever  à  la  même  hauteur  dans  le  vase  principal  et  dans  les  tubes 
de  forme  variée  qui  sont  en  communication  avec  lui.  Si  l'un  des 
tubes  est  coupé  à  une  hauteur  moindre  que  celle  du  liquide  dans  le 
vase  principal  et  qu'on  place  à  son  extrémité  un  ajutage  délié,  on 
verra  le  liquide  jaillir  et  s'élever  à  peu  près  à  la  hauteur  du  niveau 
dans  ce  vase. 

Cette  tendance  des  liquides  à  reprendre  leur  niveau  est  très- 
importante  à  connaître,  elle  est  d'une  application  continuelle.  Ainsi 
d'un  réservoir  d'eau  peuvent  partir  des  conduites  diverses  rayonnant 
dans  toutes  les  directions  possibles,  et  présentant  telles  circonvolu- 
tions que  Ton  voudra;  pourvu  que  les  extrémités  de  ces  conduites 
soient  situées  au-dessous  du  niveau  dans  le  réservoir,  l'eau  les 
atteindra  et  s'écoulera  par  elles.  Toutefois  la  vitesse  qu'elle  possé- 
dera à  sa  sortie  dépendra,  indépendamment  de  la  différence  de 
niveau,  de  .la  forme  et  du  développement  des  tuyaux.  C'est  cette 
vitesse  qui  sert  de  base  à  l'évaluation  de  la  quantité  d'eau  écoulée 
dans  un  temps  donné,  et  par  suite  aux  règles  de  la  distribution  dans 
les  concessions  publiques;  c'est  elle  aussi  qui  détermine  la  hauteur 
à  laquelle  l'eau  devra  jaillir,  si  l'on  élablit  un  jet  d'eau  à  l'extrémité 
de  la  conduite. 

90.  Niveau  d'eau.  —  L'instrument  si  connu  sous  le  nom  do 


Fig.  90.  —  Niveau  d*eau. 

niveau  d'eau  est  fondé  sur  la  propriété  que  nous  venons  d'examiner. 
Il  est  formé  d'un  tube  en  métal  bb,  recourbé  à  angle  droit  à  se^ 
extrémités.  Celles-ci  se  terminent  par  deux  fioles  aa  de  verre,  forte- 
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ment  rëlrécJes  vers  le  haut  et  qui  ont  d'aillfurs  le  même  diamètre. 
Le  tube  est  porte  par  un  pied  à  trois  branches,  surmonté  supé- 
rieurement d'un  genou  qui  permet  de  tourner  l'appareil  et  de  le 
placer  dans  une  direction  quelconque.  On  introduit  dans  le  tube, 
toujours  placé  à  peu  pris  horizontalement,  de  l'eau,  généralement 
un  peu  colorée,  qui  s'élève  aux  trois  quarts  environ  de  la  hauteur 
dans  les  tubes  de  verre. 

Eq  vertu  du  principe  de  l'équilibre  dans  les  vases  communi- 
cants, les  surfaces  du  liquide  dans  les  deux  branches  sont  sur  un 
niérae  plan  horizontal,  de  telle  sorte  que  si  l'on  dirige  un  rayon 
visuel  mn  qui  rase  les  extrémités  des  colonnes  liquides,  on  sera  sûr 
que  ce  rayon  est  horizontal. 

C'est  là  le  principe  du  nivelleuent,  qui  a  pour  objet  de  déter- 
miner la  diiTérence  de  hauteur  verticale,  ou  de  cote  de  deux  poinis 


Fig.  ai.  —  Mvellemeat. 

donnés.  Supposons  qu'il  s'agisse  des  deux  poinis  A  et  B  (Qg.  90).  On 
plante  en  chacun  de  ces  points  une  mire,  c'est-à-dire  une  règle 
verticale  divisée  en  parties  d'égale  longueur,  sur  laquelle  peut  se 
mouvoir  une  petite  plaque  carrée  appelée  voyant,  dont  le  centre  sert 
de  point  de  visée. 

Le  niveau  étant  placé  dans  une  station  intermédiaire,  on  vise 
successivement  sur  chaque  mire  el  on  arrête  le  voyant  dans  la  posi- 
tion pour  laquelle  la  ligne  de  visée  aboutit  en  son  centre.  On  obtient 
ainsi  deux  hauteurs  différentes  sur  la  règle,  dont  la  différence 
exprime  évidemment  la  différence  de  niveaudesdeux  points  donnés. 

Quand  les  points  dont  on  veut  connalli'e  la  cote  relative  sont 
trop  éloignés,  et  présentent  une  difféi'ence  de  niveau  plus  grande 
que  la  longueur  de  la  mire,  on  procède  par  stations  successives  e( 
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on  déduit  la  différence  clierctiée  de  la  ctimbinaison  dps  ratps  par- 
tielles. 

91'.  HiTeau  à  bulle  d'air.  —  Ces  observations  se  font  d'une 
façon  beaucoup  plus  exacte  et  plus  commode  avec  le  niveau  à  bulle 
d'air.  Cet  inslruoienl  se 
compose  d'un  tube  de  verre 
légèrement  courbé,  rempli 
d'un  liquide  qui  est  oixil- 
nairemenl  l'alcool,  à  l'ex- 

Fig.  93.  —  Niveau  à  bulle  d'air. 

ception  duu  petit  espace 
occupé  par  une  bulle  d'air;  ce  tube  est  enchâssé  dans  une  monture 
qui  repose  elle  même  sur  une  plaque  de  lailon  appelée  platine. 

Supposons  que  le  tube  ait  été  travaillé  de  façon  que  le  profil  de 
son  arête  supérieure  soit  un  arc  de  cercle  et  qu'on  place  l'instru- 
ment sur  un  plan  horizontal 
(flg.  93).  La  bulle  d'air  devra 
se  placer  en  MN  à  la  partie 
*"'B-  ^J-  culminantedulube.desorle 

que  les  arcs  MA  et  NB  seront  nécessairement  égaux.  Il  suit  de  là 
que  si  on  retourne  le  niveau  de  180o,  la  bulle  occupera  la  même 
position,  le  point  N  venant  en  M  et  rice  versa.  Il  n'en  serait  pas  ainsi 
dans  le  cas  où  AB  serait 
_^_     inclinéà  l'horizon  (flg.9fi], 
car  alors  la  distance  MA 
j,.    gj  étant  différente  de  NB, 

après  le  retournement  de 
l'appareil  la  bulle  se  placerait  d'une  façon  symétrique  sur  le  cOté 
opposé  du  tube.  La  condition  d'horizontalité  de  la  ligne  sur  laquelle 
le  niveau  à  bulle  d'air  est  placé  consiste  donc  en  ce  que,  après  te 
retournement,  la  bulle  reste  comprise  entre  les  mêmes  limites. 
Afin  d'éviter  cette  opération  du  retournement,  le  constructeur 
marque  sur  le  tube  ou  sur  sa  monture  ces  limites  qu'on  appelle 
repères,  et  pour  s'assurer  qu'une  ligne  est  horizontale  il  suffit  de 
constater  qu'en  plaçant  sur  elle  le  niveau,  la  bulle  se  place  exacte- 
ment entre  ses  repèi'es. 

Pour  qu'une  surface  plane  soit  horizontale,  il  faut  que  deux 
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lignes  tracées  sur  la  surface  soient  liorizontnies  elles-inr-iiK-s.  On 
attelai  méthodiquemenl  ce  résultat  de  la  nianit're  stiivanio  :  Un  .sup- 
porte la  surface  à  l'aide  de  trois  vis  calantes  formant  les  trois  som- 
mets d'un  trianfçle  isocèle;  on  place  d'abord  le  niveau  parallèlement 


Rg.  9y.  —  Hlmploi  du  uîvesu  à  bulU'  |iour  ï'dssurtT  qu'une  surfatP  i-si  li«rltoiiial<'. 

;i  la  base  du  triangle  et  par  le  moyen  de  l'une  des  vis  on  ann^iie 
la  bulle  entre  ses  repères.  L'instrument  esl  plac*^  ensuite  peipendi- 
rtilairement  à  la  première  position,  et  la  bulle  est  ament'e  entre 
les  repères  par  l'action  de  la  troisième  vis-,  celte  deuxième  opé- 
ration ue  peut  point  troubler  le  résultat  de  la  première,  puis- 
i|ue  le  plan  n'a  fait  que  lonnier  aiitoitr  d'une  li^ne  bon  7.0  nia  le 
comme  cbarnière. 

93.  HiveaQ  à  lanette.  —  Pour  appliquer  le  niveau  à  bulle  aux 
opérations  du  nivellemenl,      •■  ^ 

on  se  sert  d'un  appareil  dis- 
posé comme  celui  que  repré- 
sente la  ligure.  Sur  un  châs- 
sis A\  mobile  autour  d'un 
aie  vertical  B  sont  disposés 
parallèlement  l'un  à  l'autre 
im  niteau  à  bulle  d'air  nu 
et  une    lunette   LL.    Celte 

Fig.  \Mi.  -  Nivfsii  à  lu.ielrp. 

'lernière  est  mante  it  son 

rojer  d'un  réticule  formé  de  deux  Qls  liès-rius dont  le  point  de  croi- 
sement détermine  avec  beaucoup  de  précision  lalifçiiedevisée.  L'ap- 
pareil, muni  de  vis  calantes  H.  est  porté  par  un  supports  trois 
liranches,  et  l'on  peut,  en  le  faisant  tourner  autour  de  son  axe,  viser 
les  ditTérents  points  de  l'horizon.  Par  un  réglage  dont  nous  n'avons 
pas  ici  à  donner  le  détail,  on  s'est  assnré  que  lorsque  la  bulle  du 
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niveau  csl  enlrc  ses  repères,  la  li^iie  do  lisëe  est  liorizonlalu,  de 
sorle  qu'il  suffit  d'op(*rer  comme  avec  le  niveau-  d'eau  pour  relever 
les  dîHérences  de  niveau  de  divers  points;  mais  l'opëration  est  ici 
beaucoup  plus  précise  et  la  portée  de  l'instrumerit  bien  plus  considé- 
rable. En  munissant  la  plaie-forme  circulaire  P  sur  laquelle  se  meut 
l'appareil  de  divisions,  on  peut  assigner  les  azimuts  des  points 
observés  el  déterminer  ainsi  la  ligne  qui  représente  l'ensemble  dos 
points  situés  sur  un  même  plan  horizontal. 

De  part  el  d'autre  des  repères  de  la  bulle  se  trouvent  des  divi- 
sions (jui   permellenl  de  mesurer  l'angle  que  fait  une  ligne  avec 


Fig.  n'i.  ~~  Ai'pareil  k  ii^bIit  les  niveaui. 

l'borizon.  Il  est  aisé  de  voir,  en  effet,  en  se  reportant  à  la  flg.  93. 
que  par  le  mouvement  de  la  ligne  sur  laquelle  repose  le  niveau,  la 
bulle  se  déplace  d'une  quanlilë  proportionnelle  a  cet  angle  lui- 
même,  du  moins  lorsque  la  courbure  de  l'instrument  est  celle  d'un 
cercle.  Il  suffit  donc,  pour  pouvoir' résoudre  la  question  dont  il 
s'agit,  de  déterminer  préalablement  la  valeur  angulaire  qui  corres- 
pond â  une  des  divisions  du  tube.  On  se  sert  à  cet  effet  d'une  sorte 
de  compas  à  charnière  C  (lîg.  97)  dont  l'une  des  branches  .\  peut  rece- 
voir sur  des  coussinets  la  fiole  T  du  niveau.  L'ouverture  du  compas 
se  produit  à  l'aide  d'une  vis  micrométrique  V  d'un  pas  très-régulier: 
et  comme  l'on  connaît  la  dislance  de  la  charnière,  à  la  pointe  de  la 
vis,  les  divers  degrés  de  progression  de  celle-ci  cori'espondent  à  des 
angles  qu'il  est  très-facile  de  calculer  h  l'avance.  Les  vis  calantes  de 
l'inslrument  servent  A  amener  la  bulle  entre  ses  repères,  afin  de  ne 
se  servir  de  la  vis  micrométrique  que  pour  déinrminer  la  valeur  des 
divisions. 
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93.  Ëqnilibre   de  denx  liquides   différents  dans  des  vases 

commonicanU.  —  Si  dans  deu\   tiilws  communicaiils  on  TPrs»' 

(l'abord  du  mercure,  ce 

liquide  s'éli^vera  à   la 

même  hauteur  dans  les 

deux  branches.  Qu'on 

veree  ensuite  de  l'eau 

dans  l'une  d'elles,   le 

mercure  sera    refoul»^ 

daiisl'autre  branche, et 

lorsque  ('équilibre  sera 

('labli.  les  hauteurs  des 

deux  liquidesau-dessus 

de  la  surface  de  sfipa- 

ratiuii  seront  três-iné- 

gales,  comme  le  montre 

la  ligure.  En  général, 

ces   liauleure,   corres- 
pondant à  une  même  pression  sur  la  surface  de  séiiaralion,  devront 

être  inversement  proportionnelles  aux  densités. 

94.  Capillarité.  —  Phénomènes  généraux.  —  Los  diverses 
conditions  d'équilibre  qui  ont  été  exposées  dans  tout  ce  qui  pré- 
ci^de  souffrent  des  exceptions  remarquables  lorsque  les  liquides 
sont  contenus  dans  des  vases  tr<>s-étmils,  dits  capillaires  {capillus, 
rheveu].  ou  bien  lorsque,  quelle  que  soit  la  section  du  vase,  on 
considère  la  portion  du  liquide  qui  est  en  contact  immédiat  avec  les 
parois. 

J"  Surface  libre.  ~  L'horizontalité  de  la  surface  d'un  liquide  ne 
sp  vérifie  qu'aulant  que  l'on  considère  des  points' situés  à  une  cer- 
taine distance  des  parois:  au  contact  de  ces  parois  elles-mêmes,  le 
liquide  présente  une  courbure  Iri-s-prononcée,  Lorsque  le  liquide 
laoaille  le  vase,  comme  cela  a  lieu,  par  exenqde,  pour  l'eau  et  le 
verre  (ûg.  99),  la  surface  est  concave  vers  l'exlérieur:  elle  est  con- 
vexe, au  conli'aire,  quand  le  litiuide  ne  mouille  pas.  comme  cela  a 
lieu  (K>ur  le  mercure  (fig.  100). 

2"  ascension  et  df^ression  tapiUairr,.  —  Si  l'on  plonge  un  lui»  de 
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verre  irès-étroit  et  ouvert  A  ses  deux  exti-émités  dans  Teau  ou  rtans 
tout  antre  liquide  capable  de  le  mouiller  (ttg.  lot),  on  voit  que  lo 
niveau,  au  lieu  de  se  montrer  le  m^me  a  rp-xtërieurel  Arinlérieur. 


est  ti-ùs-notablement  pins  ,i|ev.t  dans  le  tube;  il  y  a  une  asœmion 
tnpHIaire.  variable  d'ailleurs  avec  la  nature  dn  liquide  et  le  diamètre 
du  tube.  On  reconnaît  en  outre  que  la  colonne  liquide  soulevée  s<- 
lermine  par  nne  surface  courbe,  concave  vers  l'extérieur.  Si  on 
plonge  un  tube  de  verre  dans  du  mercure  qui  ne  le  mouille  pas. 
on  reconnaît,  en  appi-ochant  le  tube  de  la  paroi  du  vase,  que  le 
mercure  esl  déprima  dans  son  intérieur  et  qu'il  se  termine  par 
nne  surface  courbe  convexe  vers  l'extérieur  {(Ig.  102). 

3'  l'oMs  commmkami  capillaires.  -  Si  dans  des  tubes  commu- 
nicants(fig.  103),  dont  une  branche  a 
un  diamètre  assez  considérable,  tandis 
que  l'autre  est  très-éiroite,  on  verso 
dans  les  uns  différents  liquides  pou- 
vant mouiller  les  tubes,  dans  les  autres 
du  mei-cure,  on  voit  dans  le  premier 
cas  le  liquide  atteindre  un  niveau  plus 
élevé  dans  la  branche  capillaire,  et  un 
niveau  plus  bas  dans  le  second;  les 
surfaces  terminales  sont  d'ailleurs  con- 
caves  pour  Ips  liquides  qui  niouillenl 
les  tubes   et  convexes  pour  le  mercui-e. 

95.  CirconstaDces  qui  influent  sur  l'ascension  ou  la  dépres- 
sion capillaire.  —  Dans  les  tubes  mouillés,  l'ascension  dépend  de 
la  naluredu  liquide;  ainsi  'a  la  température  de  18",  l'eau  s'élève  dans 


ir 
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uu  tube  de  1  millimètre  de  diamètre  à  29"",79,  Talcbol  à  12'"",18, 
l'acide  nitrique  à  22»»,57,  l'essence  de  lavande  à  4'"",  28,  elc.  La 
nature  du  tul)e  est  à  peu  près  sans  influence,  pourvu  du  moins  que 
ron  ait  la  précaution  de  le  mouiller  préalablement  avec  le  liquide 
sur  lequel  on  expérimente,  de  telle  sorte  qu'il  reste  une  sorte  de 
allie  adliérente  formée  par  le  liquide  lui-même. 

Quand  il  s*agit  des  dépressions,  celles-ci  dépendent  à  la  fois  et 
(le  la  nature  du  liquide  et  de  la  nature  du  tube.  Dans  tous  les  cas, 
lascension  ou  la  dépression  diminuent  quand  la  température  aug- 
mente. 

Ainsi  à  zéro  l'ascension  de  l'eau  se  trouvant  égale  à  132"'",  à  100" 
elle  devient  seulement  égale  à  106'""».  Il  parait  même  résulter  des 
observations  faites  sur  ce  point  qu'il  y  aurait  pour  chaque  liquide 
une  température  à  laquelle  l'ascension  deviendrait  nulle.  Ce  résultat 
s  est  produit  dans  quelques  expériences  de  M.  Wolf,  qui  ont  donné 
lieu  toutefois  à  certaines  contestations. 

96.  Loi  des  diamètres.  —  La  circonstance  la  plus  importante 
à  noter,  c'est  l'influence  du  diamèti*e  des  tubes.  Gay-Lussac  a  le 
premier  montré,  par  une  série  d'expériences  exécutées  avec  beau- 
coup de  soin,  que  les  ascensions  et  les  dépressions  capillaires  sont, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  inversement  proportionnelles  aux  dia- 
mètres des  tubes.  Comme  cette  loi  se  trouve  être  une  conséquence  des 
théories  mathématiques  (divergentes  d'ailleurs  en  quelques  points) 
que  Laplace  et  Poisson  ont  données  des  phénomènes  capillaires, 
00  a  attaché  une  très-grande  importance  à  sa  vérification. 

MM.  Wolf,  Quet,  Ed.  Desains,  etc.,  ont  répété  en  les  modifiant 
un  peu  les  expériences  de  Gay-Lussac.  La  méthode  consiste  essen- 
tiellement à  mesurer  l'ascension  capillaire  d'un  liquide  en  visant 
successivement  avec  la  lunette  //  d'un  cathétomètre  (flg.  lOi)  le 
sommet  n  de  la  colonne  dans  le  tube;  et  l'extrémité  inférieure  d'une 
pointe  b,  que  l'on  a  fait  affleurer  à  la  suiface  du  liquide  extérieur, 
en  un  point  où  celle-ci  est  horizontale.  Lorsqu'on  veut  observer 
la  dépression  du  mercure,  il  faut,  à  cause  de  l'opacité  du  métal 
qui  empêche  de  voir  le  tube ,  amener  celui-ci  tout  contre  la 
paroi  du  vase  e. 

Quant  au  diamètre  du  tube,  on  peut  le  mesurer  directement 


tl6  VASES  COMMUNICANTS.    , 

en  obsei'vant  sa  section  au  microscope;  ou  bien  eiicoi-e.  comme 
faisait  Gay-Lussac,  on  pèse  le  inercui-e  qui  en  occupe  une  certaine 
longueur  l;  le  poids  obtenu  p  est  celui  d'un  cylindre  de  mét<il  dont 
le  rayon  inconnu  a;  se  délerniine  par  l'égalité  iri'i.  13,59  =  p. 


Fig.  lut.  -~  Vériflcalion  de  la  loi  des  dUmètrcs. 

Il  résulte  de  ces  diverses  expériences  que.  dans  le  cas  des  tubes 
mouillés,pourvu  qu'on  ait  la  précaution  de  leslaveravecle  plus  grand 
soin  pour  enlever  les  matières  étrangères  et  d'y  faire  passer  préala- 
blement le  liquide  soumis  A  l'expérience,  )a  loi  de  Gay-Lussac  se 
vérifie  très-exactement.  11  n'en  est  pas  de  même  lorsque  le  liquide 
ne  mouille  pas  le  tube;  dans  ce  cas,  des  causes  très-diverses  peuvent 
faire  varier  la  forme  du  ménisque  qui  termine  la  colonne  liquide, 
et  par  suite  la  dépression  qui  est  intimement  liée  à  la  courbure  de 
la  surface  terminale.  La  connaissance  du  diamètre  ne  suffit  donc 
pas  dans  ce  cas  pour  qu'on  puisse  en  déduire  la  dépression;  il  faut 
y  ajouter  un  élément  constitutif  du  ménisque,  la  grandeur  de  la 
flèche  par  exemple,  ou  la  valeur  de  l'angle  que  font  les  derniers 
éléments  de  la  surface  courbe  avec  le  lube,  ce  qu'on  appelle  Vangle 
de  raccordement. 

97.  Cause  des  pfaénomânes  capillaires.  —  Les  phénomènes 
capillaires  se  produisant  dans  le  vide  aussi  bien  que  dans  l'air  ue 
sauraient  être  attribués  à  l'action  de  l'almospbère;  toutes  les  cir- 
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constances  que  nous  avons  indiquées  prouvent  qu'ils  dépendent  des 
actions  moléculaires  qui  se  produisent  soit  entre  les  molécules  du 
liquide  lui-même,  soit  entre  le  liquide  et  le  solide  qui  le  contient. 
C'est  sur  cette  idée  fondamentale  que  repose  la  théorie  mathéma- 
tique de  la  'capillarité  de  Laplace,  dont  les  déductions  se  sont 
trouvées  jusqu'à  présent  en  parfait  accord  a\ec  Texpérience  *. 

La  capillarité  joue  un  rôle  important  dans  plusieut-s  phéno- 
mènes naturels,  et  en  particulier  dans  Tascension  de  la  sève  des 
végétaux;  on  comprend  en  effet  que  si  un  tube  de  1  millimètre  de 
diamètre  soutient  l'eau  à  une  hauteur  de  30'""  environ ,  cette  hau- 
teur deviendrait  égale  à  9  ou  10  mètres  pour  un  diamètre  de  3  cen- 
tièmes de  millimètre,  et  ce  degré  de  ténuité  est  tout  à  fait  compa- 
rable à  celui  des  vaisseaux  qui  se  rencontrent  dans  les  plantes.  Les 
anciennes  expériences  de  Boucherie  sur  l'injection  des  bois  mon- 
tœnt  que  la  sève  peut  entraîner  avec  elle  les  li(|uides  qui  sont  mis 
**n  rapport  avec  les  vaisseaux.  Ainsi  un  tronc  d'arbre  coupé  à  son 
pied  en  pleine  végétation,  et  plongé  dans  une  cu\e  contenant  un 
liquide,  se  trouve  au  bout  de  quelques  joui^  injecté  jusqu'à  sa 
partie  supérieure. 

L'aspiration  produite  par  les  feuilles  joue  sans  doute  un  rôle 
important  dans  ce  curieux  phénomène,  puisqu'il. ne  réussit  bien 
complètement  que  lorsqu'on  en  laisse  au  moins  un  bouquet  à  la 
partie  smpérieure;  mais  il  n'est  pas  douteux  non  plus  que  la  capil- 
larité n'intervienne  pour  une  part  plus  ou  iTK)ins  grande.  Il  est 
probable  aussi  que  l'ascension  se  trouve  favorisée  par  une  parficu- 
larité  fort  intéressante  qui  a  été  l'objet  des  recherches  de  M.  Jamin. 
Lorsque  dans  un  tube  capillaire  on  laisse  s'introduire  de  petites 
bulles  d'air  qui  séparent  les  colonnes  liquides,  la  force  capillaire 
^'accroît  dans  une  forte  proportion.  Un  chapelet  de  ce  genre  peut 
maintenir  de  l'air  fortement  comprimé  dans  un  réservoir,  ou,  ce 
qui  est  plus  curieux  encore,  fermer  complètement  un  récipient 
dans  lequel  on  a  fait  le  vide. 

98.  Endosmose.  —  Les  phénomènes  capillaires  ont  une  ana- 


i.  Voir  le  Rapport  sur  les  progrès  du  magnétisme,  de  réiectricité  et  de  la  capillarités 
ar  M.  Qaet.  Paria  1867,  imprimerie  impériale.  —  Librairie  L.  Hachette  H  C". 
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logie  iuconleslable  avec  un  fait  forï  important  découvert  par  Putro- 

chet  et  auquel  il  a  donné  le  Jiom  à'endosmose. 

L'endosmomiire  qu'il  a  imaginé  pour  montrer  ce  phénomène 
se  compose  d'un  réservoir  v  ferme  infé- 
rieui-ement  par  une  membrane  ba,  et  pré- 
sentant à  la  partie  supérieure  un  tube  d'tine 
assez  grande  longueur.  On  place  dans  ce 
réservoir  de  l'eau  gommée,  par  exemple,  et 
on  le  maintient  plongé  dans  l'eau.  Au  bout 
de  quelque  temps  on  voit  que  le  niveau  a 
monté  dans  le  tube  jusqu'en  n  par  exemple, 
et  on  reconnaît  d'ailleurs  que  l'eau  du  vaso 
extérieur  renferme  de  la  gomme.  On  en 
conclut  que  les  deux  liquides  ont  traversé 
la  membrane,  mais  en  proportion  différente  ; 
c'est  en  cela  que  consiste  précisément  le 
phénomène  de  l'endosmose. 

L'expérience  se  produirait  dans  le  même 
sens,  sinon  avec  la  même  intensité,  si  à  la 
place  de  l'eau  gommée  l'on  employait  des 
Fig.  105.  —  Endosmomètre.  dissoluUons  sucrées, albumineuses  ou  gélati- 
neuses. La  cloison  membraneuse  peut  être  remplacée  par  une 
plaque  de  bois,  d'argile  ou  de  terre  poreuse.  Les  physiologistes  ont 
avec  raison  attaché  une  très-grande  importance  à  la  découverte  dv 
Dutrochet.  On  y  trouve  en  effet  l'explication  de  l'échange  des 
liquides  qui  se  fait  continuellement  dans  les  tissus  et  les  vaisseaux 
de  l'ot^anisation,  de  l'absorption  de  l'eau  par  les  spongioles  des 
racines  et  de  plusieurs  phénom<>nes  analogues. 

La  cause  de  l'endosmose  est  encoi-c  imparfaitement  connue; 
nous  nous  bornerons  à  remarquer  que  l'action  est  surtout  pro- 
noncée lorsque  les  liquides  agissent  chimiquement  sur  la  cloison; 
or,  comme  toute  action  chimique  donne  lieu  à  la  production  d'un 
courant  électrique,  on  comprend  qu'on  puisse  rattacher  les  phéno- 
mènes dont  il  s'agit  aux  transports  effectués  par  le  courant.  Ou 
expliquerait  ainsi  comment  la  chaleur,  qui  diminue  l'inlensilé  dos 
actions  capillaires,  active  au  contraire  les  phénomènes  d'endosmose. 
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99.  Poids  de  l'air  et  des  gas.  —  Les  corps  gazeux  possèdent 
un  ensemble  de  propriétés  qui  leur  sont  communes  arec  lei 
liquides;  comme  eux,  ils  transmettent  intégralement  et  dans  tous 
les  sens  les  pressions  conformément  au  principe  de  Pascal,  mais 
ils  en  diflërent  surtout  par  la  force  répulsive  permanente  qui 
s'exerce  entre  leurs  molécules.  Cette  expansibilité,  en  vertu  de 
laquelle  une  masse  de  gaz  tend  à  se  dilater  dans  un  volume  de  plus 
en  plus  grand,  a  pu  sembler  au  premier  abord  en  contradiction 
avec  la  loi  de  la  pesanteur  qui  attire  tous  les  corps  vers  la  surface 
du  sol.  Aussi  l'opinion  que  l'air  n'est  pas  pesant  a-t-elle  prévalu 
pendant  longtemps;  ou,  pour  parler  plus  exactement,  il  n'est  venu 
à  l'esprit  d'aucun  des  savants  qui  ont  précédé  Galilée  d'attribuer 
un  rôle  quelconque  dans  les  phénomènes  naturels  au  poids  de 
l'air  atmosphérique.  Or,  comme  ce  rôle  est  capital,  qu'il  y  a  lieu 
d'en  tenir  compte  dans  la  plupart  des  phénomènes  physiques  et 
surtout  dans  ceux  qui  sont  le  plus  anciennement  connus,  il  en 
est  résulté  que  la  découverte  de  la  pesanteur  de  l'air  a  déter- 
miné dans  la  physique,  qui  n'existait  guère  que  de  nom,  une 
sorte  de  renaissance ,  point  de  départ  de  progrès  successiis  qui 
n'ont  subi,  jusqu'à  l'époque  actuelle,  aucune  interruption. 

11  parait  toutefois  qu'Aristote  avait  songé  à  la  possibilité  de  la 
pesanteur  de  l'air,  et  pour  s'en  convaincre  il  pesait  une  outre  suc- 
cessivement gonHée  et  dégonflée.  Ayant  obtenu  le  même  poids  dans 
les  deux  circonstances,  il  renonça  à  l'idée  conçue  un  instant  dans 

PHTS.   l>eSCBA!(EL.  9 


130 


BAROMÈTRE. 


son  esprit.  L'expérience  telle  qa*il  rexécutait  ne  pouvait  avoir 
d'ailleurs  qu'un  résultat  négatif.  En  effet,  si  le  poids  de  l'outre  aug- 
mentait d'une  pail  par  l'introduction  d'une  nouvelle  quantité  d'air, 
elle  diminuait  de  l'autre  d'une  quantité  équivalente,  par  suite  de 
l'augmentation  correspondante  de  la  poussée  de  l'air  déplacé.  Pour 
pouvoir  tirer  une  conclusion  certaine,  il  faudrait  opérer  avec  un 
vase  qui,  conservant  le  même  volume  extérieur,  pourrait  recevoir  à 
l'intérieur  de  l'air  dans  différents  états. 

On  attribue  à  Galilée  une  expérience  consistant  à  peser  succes- 
sivement un  ballon  plein  d'air  ordinaire  et  d'air  comprimé;  le 
poids  s'étant  trouvé  supérieur  dans  le  second  cas,  Galilée  en  aurait 
déduit  que  l'air  est  pesant.  Il  ne  parait  pas  toutefois  que  l'impor- 
tance de  cette  conclusion  l'ait  beaucoup  frappé,  car  il  ne  lui  a 
donné  aucun  des  développements  qui  devaient  pourtant  se  présen- 
ter si  naturellement  à  un  esprit  comme  le  sien. 

100.  Expérience  d'Otto  de  Guéricke.  —  Otto  de  Guéricke,  l'il- 
lustre inventeur  de  la  machine 
pneumatique,  exécuta  en  1650  l'ex- 
périence suivante,  qui  est  décisive  : 
On  fait  le  vide  dans  un  ballon 
en  verre  muni  d'un  robinet  et  d'une 
assez  grande  capacité  (une  douzaine 
de  litres  environ),  on  le  suspend 
dans  cet  état  à  l'un  des  plateaux 
d'une  balance,  et  on  met  dans 
l'autre  plateau  une  tare  convenable 
pour  établir  Téquilibre.  On  ouvre 
alors  le  robinet,  l'air  s'introduit 
dans  le  ballon,  et  on  voit  le  fléau 
s'incliner  graduellement  du  côté  de 
celui-ci.  Pour  rétablir  l'équilibre,  il 
faut  ajouter  dans  l'autre  plateau  des 
poids.  Si  la  capacité  est  de  12  litres, 
il  faudra  environ  15«',5,  ce  qui 
donne  approximativement  pour  le  poids  du  litre  d'air  ls^3. 

En  prenant  pour  exécuter  cette  expérience  des  précautions 


Fig.  100.  —  Poids  de  l*air. 
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particulières  pour  en  assurer  la  précision,  qui  seront  exposées  dans 

le  lirre  de  la  chaleur,  on  trouve  qu'à  la  température  de  zéro  et  sous 

la  pression  de  760  millimètres,  un  litre  d*air  sec  pèse  li>',293.  Dans 

cet  état,  le  rapport  du  poids  de  l'air  à  celui  de  l'eau  sous  le  même 

1  293        1 
volume  est  égal  à  .'    ^  =  r=^.  L'air  pèse  donc  772  fois  moins  que 

Peau. 

En  répétant  cette  expérience  avec  d'autres  gaz,  on  peut  déter- 
Qiiner  le  poids  de  ceux-ci  par  rapport  à  l'air  et  le  poids  absolu  d'un 
litre  de  chacun  d'eux.  C'est  ainsi  qu'on  trouve  que  1  litre  d'oxygène 
pèse  1^,/|5,  1  litre  d'acide  carbonique  is',9/»,  1  litre  d'hydro- 
gène 0»',087,  etc. 

KM.  Pression  atmosphérique.  —  L'air  atmosphérique  forme 
autour  de  la  terre  une  couche  qui  paraît  s'élever  jusqu'à  15  ou 
20  lieues;  cette  masse  fluide  pesante  exerce 
sur  la  surface  de  tous  les  corps  des  pres- 
sions tout  à  fait  analogues,  et  par  leur  ori- 
gine et  par  leur  nature,  à  celles  que  subit 
un  corps  plongé  dans  l'intérieur  d'un  liquide. 
Elles  sont  soumises  en  particulier  à  la  loi 
fondamentale  indiquée  au  S  6^«  A  partir  de 
la  surface  du  sol,  la  pression  doit  diminue^ 
à  mesure  qu'on  s'élève,  mais  elle  doit  -^ï*-  Fig.  107.— Preswon  atmo- 
server  la   même  valeur  dans  les  (i^^érenls  sphérique. 

points  d'une  couche  horizontale.  *  raison  de  la  grande  compres- 
sibilité  du  gaz,  les  couches  in^^i^^^es  sont  beaucoup  plus  denses 
que  les  couches  supérieure"  ™^'s  ^  densité,  comme  la  pression, 
conserve  une  valeur  co»^^"^^  ^^^^  ^^^  même  couche  de  niveau. 

On  peut  mettre  -^  évidence  la  pression  atmosphérique  par  une 
expérience  fort  sî^-P'®  •  ®"  remplit  exactement  d'eau  un  verre,  et  on 
applique  à  lar"'^^^  supérieure  une  feuille  de  papier  (fig.  107);  on  peut 
alors  renve-^^  '^  ^^^  ^°^  5^®  '«  liquide  tombe,  ce  qu'il  faut  attri- 
buer  à  »  P^^ssion  normale  que  l'atmosphère  exerce  sur  la  feuille 
de  r^^®*"-  ^^  ^^^^  ^®  '^  feuille  de  papier  est  d'empêcher  le  mou- 
lent individuel  des  molécules  liquides,  qui  sans  elle  obéiraient 
séparément  à  Taction  de  la  pesanteur,  en  même  temps  que  l'air  s'in- 
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troduirait  dans  le  vase.  Toutefois,  si  Touverture  était  suffisamment 
petite,  l'adhérence  du  liquide  contre  les  parois  produirait  le  même 
effet  et  la  feuille  deviendrait  inutile.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que 
bien  que  Ton  pratique  une  petite  ouverture  dans  un  tonneau  plein, 
le  liquide  ne  s'écoule  pas  et  il  faut,  pour  que  l'écoulement  ait  lieu, 
donner  de  Vair  à  la  partie  supérieure  par  une  seconde  ouverture. 

On  pourrait  répéter  l'expérience  précédente  avec  des  vases  de 
hauteurs  successivement  croissantes  et  essayer  de  mesurer  ainsi 
l'intensité  de  la  pression  atmosphérique  ;  mais  ce  serait  là  un  pro- 
cédé grossier.  On  doit  à  Torricelli  une  expérience  qui  met  en 
pleine  évidence  la  pression  atmosphérique  et  permet  d'en  mesurer 
l'intensité  avec  une  très-grande  exactitude.  Cette  expérience,  faite 
en  16^3,  un  an  après  la  mort  de  Galilée,  à  une  époque  où  le  poids 
et  la  pression  de  l'air  étaient  à  peine  soupçonnés,  a  immortalisé  le 
nom  de  son  auteur  et  exercé  sur  les  progrès  de  la  physique  Tin- 
fluence  la  plus  considérable. 

i02.  Expérience  de  Torricelli.  —  On  prend  un  tube  de  verre 
de  6  à  8  v)illimètres  de  diamètre  et  de  80  centimètres  de  longueur 
environ  (flg.  108),  on  le  remplit  entièrement  de  mercure,  et  après 
avoir  bouché  stq  extrémité  avec  le  doigt,  on  le  renverse  sur  une 
cuvette  contenant  l^^méme  métal.  Si  on  ôte  alors  le  doigt,  on  voit  le 
mercure  descendre  danx  le  tube  et  s'arrêter  à  une  hauteur  un  peu 
variable,  suivant  les  circOx^tances,  mais  qui  dans  nos  contrées  est 
moyennement  égale  à  76  centimètres. 

La  portion  du  tube  située  ai^çgsus  de  la  colonne  de  mercure 
étant  vide  de  toute  matière  pondéh^e,  u  est  clair  que  la  suspen- 
sion du  liquide  doit  être  attribuée  à  la  t>^sion  atmosphérique  qui 
s'exerce  sur  la  surface  de  la  cuvette.  On^^  préciser  davantage 
cette  explication  en  remarquant  que  les  difféK^  p^j^^g  ^^  j^  s^r. 
face  horizontale  ABCD  (ûg.  109)  supportent  une  ib^^  pression;  la 
portion  BC  est  donc  pressée  par  la  colonne  de  mercùv  comme  elle 
le  serait  par  l'air  :  on  conclut  par  conséquent  de  ï'^xï^j^j^^g  ^^ 
Torricelli  qu'une  surface  quelconque  éprouve,  de  la  part  de  t  w^  <y„g 
pression  normale  qui  est  moyennement  égale  au  poids  d'une  colonu  ^^ 
mercure  ayant  cette  sur  face  pour  base  et  pour  hauteur  76  centimètres. 
Il  est  clair  que  si  l'on  faisait  une  expérience  analogue  avec  de 
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l'eau,  dont  la  deosité  est  13,59  fois  plus  petite  que  celle  do  mercure, 
la  baoteur  de  la  coloone  soulevée  serait  13,59  fois  plus  grande,  c'est- 
à-dire  égaie  à  0°,76  x  13,59  =  10",33.  ou  en  anciennes  mesures 


■^1; 


rig.  108.  —  Eipérience  de  Torricclli. 

33  pieds  environ.  C'est  précisément  la  hauteur  maiima  à  laquelle 
l'eau  peut  être  poussée  dans  une  pompe,  ainsi  que  le  reconnut 
Galilée.  En  général  les  hauteurs  des  diflércnls  liquides,  Taisant  équi- 
libre à  la  pression  atmosphérique,  doivent  être  inversement  pro- 
portionnelles à  leurs  densités. 

103.  Pression  d'une  atmosphère.  —  On  peut  évaluer  la  valeur 
de  cette  pression  pour  une  surface  donnée,  1  centimètre  carré 
par  exemple.  C'est  le  poids  d'une  colonne  de  mercure  de  1  centi- 
mètre carré  de  base  et  de  76  centimôtres  de  hauteur,  c'est-à-dire  le 
poids  de  76  cenliraètres  cubes  de  mercure.  Or  1  centimètre  cube 
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de  mercure  pesant  13»^59,  le  poids  de  76  centimètres  cubes  est  égal 
à  138' ,59  X  76  =  1^,033.  Cette  pression  de  1  kilogramme  environ  par 
^  centimètre  carré  est  ce  qu'on  appelle  la  pression  de  une 

atmosphère;  elle  s'exerce  normalement  sur  tous  les  points 
de  la  surface  d*un  corps,  et,  par  suite,  de  môme  que 
cela  a  lieu  pour  un  corps  plongé  dans  un  liquide,  la 
résultante  des  diverses  pressions  élémentaires  est  une 
poussée  verticale  dirigée  de  bas  en  haut  et  égale  au 
poids  de  Tair  déplacé.  L'air  n'a  donc  pas  pour  effet, 
comme  on  Ta  cru  quelquefois,  d'appliquer  les  corps  à  la 
surface  du  sol,  ceux-ci  sont  soulevés  au  contraire  par  lui, 
comme  ils  le  sont  par  un  liquide^  avec  une  force  qui  est 
d'ailleurs  peu  considérable  à  cause  de  sa  faible  densité. 
C'est  sur  ce  principe  que  sont  fondés  les  aérostats,  dont 
il  sera  question  plus  loin. 

104.  Expériences  de  Pascal.  —  On  a  supposé,  sans 
qu'il  y  ait  de  cela  des  preuves  bien  décisives,  que  Torri- 
Fig.  109.  celli  aurait  reçu  de  Galilée  la  notion  précise  de  la  pres- 
sion atmosphérique  ^  Quoi  qu'il  en  soit,  lorsque  l'expé- 
rience du  savant  italien  fut  connue  en  France,  en  16/iA,  personne 
n'était  en  mesure  d'en  donner  l'interprétatioYi  véritable,  et  la 
célèbre  doctrine  de  l'horreur  de  la  nature  pour  le  vide,  par  laquelle 
on  expliquait  rascension  de  l'eau  dans  les  pompes,  était  générale- 
ment acceptée.  Cest  Pascal  qui  établit,  d'une  manière  incontestable, 
la  fausseté  de  cette  vieille  théorie,  et  parvint  à  faire  prévaloir  la 
doctrine  rationnelle.  Il  proposa  ou  exécuta,  dans  ce  but,  une  série 


1.  Les  fontainiers  du  grand-duc  de  Toscane  ayant  eu  besoin  de  pompes  de  40  à 
50  pieds,  lorsqu'on  les  mit  en  jeu,  on  ne  put  jamais  faire  arriver  Teau  à  leur  extrémité. 
Galilée  s'étant  assuré  de  la  hauteur  à  laquelle  elle  s'arrêtait,  la  trouva  d'environ  trente- 
deux  pieds,  et  ce  philosophe,  qui  avait  reconnu  et  démontré  la  pesanteur  de  Tair,  put 
aisément  penser  que  c'était  le  poids  de  la  colonne  atmosphérique  qui  faisait  équilibre 
aux  trente-deux  pieds  d'eau  restés  en  suspension  dans  le  corps  des  pompes.  Cependant 
on  ne  pouvait  guère  espérer  de  cette  idée  des  résultats  bien  utiles,  lorsque  plus  tard 
Torricelli  s'en  empara  et  la  féconda  merveilleusement;  voulant  répéter  l'expérience  d'une 
manière  plus  commode,  il  imagina  de  substituer  à  Peau  un  liquide  quatorze  fois  plus 
pesant,  le  mercure,  jugeant  bien  qu'une  colonne  quatorze  fois  plus  courte  ferait  ainsi 
équilibre  à  cette  force  qui  soutenait  trente-deux  pieds  d'eau.  (Diot,  Biographie 
universelle,  article  TonaicBLLi.) 
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d'expéneoces  ingéDieases,  il  dîscula  aiinuticusemcnl  toas  les  (ails 
qne  l'oD  attribuait  à  rborreur  du  ride  et  montra  qu'ils  ëlaient  une 
conséquence  nécessaire  de  la  pression  de  l'air. 

Nous  citerons  particnlièreraent  l'observation  de  Pascal,  que  le 
mercure  se  maintient  è  un  niveau  moindre  à 
mesure  qu'on  s'élève.  Cette  belle  et  décisive 
expérience,  que  l'on  répète  chaque  fois  que 
Ton  mesure  les  hauteurs  par  le  baromètre,  et 
qui  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  cause  du  phé- 
nomène, fut  exécutée  pour  la  première  fois  à 
Clermont  et  sur  le  sommet  du  Puy-de-Ddme,  le 
19  septembre  I6/18. 

105.  Baromètre.  —  En  installant  d'une 
façon  permanente  le  tube  de  Torricelli,  on  aura 
le  moyen  de  mesurer,  k  chaque  instant,  la 
valeur  de  la  pression  atmosphérique,  cette  pres- 
sion pouvant  d'ailleurs  élre  exprimée  par  la 
hauteur  de  la  colonne  de  mercure  qui  lui  fait 
équilibre-,  ud  pareil  instrument  se  nomme  un 
baromètre.  Pour  le  construire  on  doit  s'assu- 
jettir à  certaines  précautions  indispensables.  Il 
est  essentiel  d'opérer  toujours  avec  un  liquide 
parlaitement  identique  à  lui-même,  car  la  hau- 
teur de  la  colonne  soulevée  dépend  naturelle- 
ment de  la  densité  du  liquide  employé,  et  si 
celle-ci  variait,  les  observations  ne  seraient 
point  comparables  entre  elles. 

On  se  sert  de  mercure  chimiquement  pur', 
et,  après  avoir  rempli  à  peu  près  le  lube  baro- 
métrique, on  le  place  sur  un  fourneau  incliné 

FiR.  110. 
et  on  porte  le  liquide  à  l'ébullition.  Cette  opéra-      Bwomitre  nomni. 
tioo  a  pour  objet  de  chasser  l'air  et  l'humidité 
qae  peut  contenir  la  colonne  mercurielle,  et  qui,  sans  cette  pré- 
caution, s'élèveraient  successivement  dans  la  chambre  barométrique 
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el  donneraient  lieu  à  une  dépression  qui  dterait  toute  exactitude 

aui  pressions  observées- 

On  achève  de  remplir  le  tube  avec  du  mercure  pur  en  apnt 
soin  de  D'introduire  aucune  bulle 
d'air,  finalement  on  te  renverse 
dans  une  cuvette  contenant  aussi 
du  mercure  pur  et  récemment 
bouilli,  et  on  l'assujeltit  dans  une 
position  invariable,  comme  le  mon- 
tre la  figure  110. 

On  a  ainsi  un  baromètre  fixe  ; 
pour  connaître  à  un  moment  quel- 
conque la  pression  atmosphérique, 
il  suffit  de  mesurer  la  hauteur  du 
sommet  de  la  colonne  de  mercure, 
au-dessus  du  niveau  du  liquide  dans 
la  cuvette.  A  cet  elfet  on  place  au- 
dessus  de  cette  dernière  une  tige  en 
fer  mobile  dans  un  écrou  et  se  ter- 
minant, à  ses  deux  extrémités,  par 
deux  pointes  déliées.  On  amène  la 
pointe  inférieure  jusqu'au  contact 
du  mercure  de  la  cuvette,  et  on 
mesure  alors  la  distance  de  ta  pointe 
supérieure  au  sommet  de  la  colonne 
de  mercure  ;  en  ajoutant  à  celte  dis- 
tance la  longueur  de  ta  tige  qui 
a  été  déterminée  une  fois  pour 
Fig.  ui.-cmbéiomètre.  toutes,  on  a  la  hauteur  baromé- 

trique. Cette  mesure  peut  se  faire  très-exactement  à  l'aide  du 
cathétomètre'. 

1.  Lo  cathétomètre,  dont  on  se  Mit  si  souTent  ea  phfdque  pour  mesurer  U  dis- 
tance verticale  de  doui  points,  a  été  imapné  par  Dulong  et  Petit.  Il  se  compose  eswn- 
tieliement  (Hg.  111]  d'ans  règle  rerticate  dirisÉe  ordiDsirement  en  demi-millimètres. 
Cette  règle  Tait  corps  avec  □□  cylindre  en  laiton  pouvant  tourner  d'un  fflouvdment  liè»-doui 
autour  d'un  Tort  aie  en  acier.  Celui-ci  eat  flid  sur  un  pied  i  trois  vit  calantes,  muni  de 
deux  nlveaai  à  bulle  d'idr  disposés  en  croix.  Le  long  de  la  règle  se  ment  un  chariot 
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106.  Baromètre  de  Fortin.  —  Le  baromètre  que  nous  venons 
de  décrire  est  un  baromètre  fixe;  lorsque  l'instrument  doit  être 
transporté,  on  se  sert  du  baromètre  de  Fortin, 
qui  est  d'ailleurs  d'un  usage  tout  à  tait  général. 
La  curette  [Hg.  1 1 2),  formée  d'nn  tube  en  buis,  et 
surmontée  d'an  tube  de  verre,  est  fermée  infé- 
rieurement  par  une  peao  que  l'on  peut  élever 
ou  abaisser  à  l'aide  d'une  vis.  Celle  vis  passe 
à  travers  un    écrou  pratiqué 
dans  une  garniture  de  cuivre 
(jui  enveloppe  ia  partie  supé- 
rieure et  inférienre  de  la  cu- 
vette, en  laissant  en  évidence 
la  partie  moyenne,  pour  qu'on 
puisse  apercevoir  le  niveau  du 
mercure.  Le  tube  barométrique 
est  enfermé   dans  une  enve- 
loppe de  cuivre  évidée  de  deux 
cdtés  opposés,  sur  laquelle  se 
trouve    gravée    la    graduation 
dont   l'origine    est  à    l'extré- 
mité inférieure  d'une   pointe 
d'acier  ou  d'ivoire,  fixée  au 
couvercle  de  la  cuvette.  Lu  Ibor- 
momètre,  dont  ie  réservoir  est 
appliqué  contre  le  tube,  donne    „    *!'*""';  fig.  ns. 

'^'^    ^  Vi-rnier  du  hsro-         Cuvette  du  baromètre 

la    température  du  mercure,    mitre  de  Funin.  de  ronin. 

ponant  une  lunette  munie  l  ton  Coyer  d'un  réticule,  c'cst-l^ire  d'un  système  de  fliit 
irès-Bos  croisés,  dont  ie  point  d'inteiwclion  sert  à  déflnir  la  Eignc  de  visée.  A  t'aide 
d'âne  rit  de  pnssion  on  peut  arrêter  ie  chariot  k  une  position  déterminée  et  l'y  amener 
irès-rigoareiiMiiient  par  ie  mouvement  d'nne  tÏs  micrométrique.  La  lunette  est  d'ail- 
leon  moDie  d'un  Diretu  à  buile  et  ies  deui  pièce*  peaient  recevoir,  k  l'aide  d'unn 
vis,  on  nMarement  commun  de  rotation  aaloitr  d'un  aie  horizontal,  de  manière  que 
Il  ligne  de  visée  puisw  «m  RCtiSée.  Lorsque  l'appareil  est  réglé,  la  ligne  de  visée 
lie  la  iDnette  est  boriiootale,  et  la  règle  divisée  verticale.  Si  donc  l'on  veut  mesurer  la 
diHrenM  de  niveau  de  deux  pointa,  il  tofflt  de  les  viser  successivement  et  de  mesurer 
le  chemin  parcouru  anr  la  rtgle;  ce  que  l'on  fait  k  l'aide  d'un  repère  muni  d'un  vemier 
Blé  au  chariot. 
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température  qu'il  est  nécessaire  de  connaître  pour  effectuer  les 
corrections  dont  il  sera  parlé  plus  loin.  Un  curseur,  muni  d'un 
vernier*,  se  meut  sur  le  tube  de  cuivre  à  l'aide  de  la  crémaillère  B 
et  permet  d'apprécier  la  hauteur  avec  une  grande  précision  ;  le 
zéro  du  vernier  correspond  au  bord  inférieur  du  curseur.  La  ma- 
nière dont  le  tube  barométrique  est  ajusté  sur  la  cuvette  mérite 
d'être  notée.  La  garniture  de  cuivre  présente  au  centre  de  sa  partie 
supérieure  une  ouverture  surmontée  d'un  petit  tube  de  môme  métal. 
Celui-ci  est  doublé  intérieurement  d'un  autre  tube  de  buis.  On  fait 
pénétrer  le  tube  barométrique  à  l'intérieur,  et  on  l'assujettit  avec 
une  peau  de  chamois.  Cela  constitue  une  fermeture  hermétique 
pour  le  mercure,  mais  non  point  pour  l'air,  qui,  passant  ù  travers  les 

1.  Le  vernier  est  un  instrument  d'un  usage  très-général  qui  sert  à  apprécier  des 
fractions  d'une  unité  de  longueur  tracée  sur  une  règle  divisée.  Voici  quel  en  est  le 
principe.  Supposons  une  règle  divisée  en  millimètres  et  considérons  une  deuxième 
règle  renfermant  neuf  millimètres  divisés  en  dix  parties  égales.  Supposons  que  Ton  fasse 
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Fig.  114.  —  Vernier. 

coïncider  l'extrémité  du  vernier  avec  l'une  des  divisions  de  la  règle  ;  chacune  des  divisions 
du  vernier  ayant  une  longueur  de  9/10  de  millimètre,  il  est  clair  que  le  premier  trait  du 
vernier  sera  en  avant  du  trait  correspondant  de  la  règle  de  1/10  de  millimètre,  le  second 
de  2/10,  et  ainsi  de  suite  Jusqu'au  dixième,  qui  coïncidera  exactement  avec  la  neuvième 
de  la  règle.  Supposons  d'après  cela  qu'en  mesurant  une  longueur  on  coustate  que  son 
extrémité  se  trouve  entre  les  d°'  5  et  6  de  la  règle  ;  on  place  le  vernier  à  la  suite  de 
la  longueur  à  mesurer  et  on  regarde  quel  est  le  trait  du  vernier  qui  coïncide  avec  un 
des  traits  de  la  règle,  on  voit  sur  la  flgure  que  c'est  le  septième,  on  en  conclut  que  la 
fraction  à  évaluer  est  égale  à  7/10  de  millimètre. 

Si  l'on  formait  le  vernier  de  dix-oeuf  millimètres  divisi^  en  vingt  parties  égales,  on 
apprécierait  le  vingtième  de  millimètre;  mais  il  y  a  une  limite  à  la  précision  que  l'on 
peut  obtenir  ainsi.  En  effet,  la  coïncidence  exacte  de  deux  traits  du  vernier  et  de  la 
règle  ne  se  rencontre  jamais,  on  prend  le  trait  pour  lequel  elle  est  le  plus  approchée,  et 
lorsque  la  différence  entre  les  traits  du  vernier  et  de  la  règle  est  très-petite,  il  peut  y 
avoir  dans  cette  appréciation  une  incertitude  qui  fasse  plus  que  compenser  la  précision 
théorique  de  l'instrument.  On  se  sert  aussi  du  vernier  dans  les  instruments  à  mesurer 
les  angles;  lorsque  le  cercle  est  divisé  en  demi-degrés,  on  emploie  un  vernier  au  tren- 
tième qui  donne,  par  conséquent,  le  trentième  d'un  demi-degré  ou  une  minute. 
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poresde  la  peau,  pénètre  dans  la  cuîetle  ellransmct  ainsi  sa  pression. 

Lorsqu'on  vent  faire  une  observalion,  on  amène,  à  l'aide  de  la 
vis  inférieure,  le  ni- 
Teau  dn  mercure  au 
contact  de  la  pointe; 
on  est  assaréque  celle 
conditioA  est  bien 
remplie  quand  l'ex- 
trémîté  de  la  pointe 
touche  rextrémitéde 
son  image  dans  le 
mercure.  On  lait  alors 
glisser  le  curseur  de 
façon  que  le  plan  ho- 
rizontal qui  contient 
le  zéro  soit  tangente 
la  partie  supérieure 
de  la  colonne  de  mer- 
cure, ce  que  l'on  re- 
connaît aisément,  car 
à  ce  moment  on  cesse 
d'apercevoir  le  jour 
entre  le  métal  et  le 
bord  du  vemier. 

Quand  on  veut 
transporter  l'instru- 
ment, on  soulève  la 
visdemanièreà  rem- 
plir le  tube,  la  cuvette 

se  trouve  pleine  aussi  ng.  ii5.  -  B.romèirc  de  Korti... 

âce  moment;  on  peut 

alors  renverser  le  baromètre,  ce  qui  rend  plus  difficile  l'inlroduc- 
tion  de  l'air,  et  te  transporter  très-facilement.  Pour  faire  une  obser- 
vation sur  le  terrain,  on  suspend  l'appareil  à  une  sorte  de  trépied 
muni  d'une  suspension  de  Cardan  (flg.  115).  de  façon  qu'il  se  dispose 
toujours  verticalement. 
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107.  Corrections  barométriques.  —  Pour  que  les  hauteurs 
barométriques  soient  bien  comparables  entre  elles  et  puissent  être 
considérées  comme  la  mesure  proportionnelle  des  pressions,  il 
faut  leur  appliquer  quelques  corrections  indispensables. 

1"*  Tous  les  corps  se  dilatant  par  la  chaleur,  il  s'ensuit  que  le 
mercure  n'a  pas  la  même  densité  aux  diverses  températures;  il 
convient,  d'après  cela,  de  ramener  toujours  la  hauteur  à  ce  qu'elle 
serait  si  le  mercure  était  à  0.  Soit  h  la  hauteur  observée  à  la  tem- 
pérature t,  Hq  la  hauteur  corrigée,  d  et  rf^  'es  densités  aux  tempéra- 
tures zéro  et  (.  La  pression  correspondante  à  la  hauteur  observée, 
rapportée  à  l'unité  de  surface,  est  exprimée  par  hd  ou  par  /lorfo?  ^^ 

a  donc  hd^h^dç^ou  -^  = —.  Mais  on  verra  plus  loin  (chap.  XX) 

d  1  i 

que  ^  =  r— — -,  m  désignant  le  coefficient  de  dilatation  du  mercure 

qui  est  égal  à  r^,  on  en  déduit 

.  h  ^     5550 

«n  = : —  =  /*  -^rr 


^  _t_  5550  H-  r 

"*■  5550 

La  température  a  aussi  pour  effet  de  faire  varier  la  grandeur 
des  divisions  des  règles  graduées  qui  servent  à  mesurer  la  hauteur 
barométi'ique.  Si  l'on  suppose  que  c'est  à  zéro  que  les  divisions 
aient  leur  valeur  exacte,  une  hauteur  h  observée  à  la  température  t 
équivaut  en  réalité  iih{\  +  lt),l  désignant  le  coefficient  de  dilatation 
linéaire  de  la  substance  dont  est  formée  la  règle  qui  est  ordinaire- 
ment en  laiton.  Cette  correction  n'est  pas,  à  proprement  parler,  une 
correction  barométrique,  elle  s'applique  à  tous  les  cas  où  Ton  se 
sert  d'une  règle  divisée  pour  mesurer  une  longueur;  ajoutons  qu'elle 
est  généralement  un  peu  fictive,  car  il  est  bien  rare  que  l'échelle 
soit  faite  dans  des  conditions  telles  qu'on  puisse  assigner  la  tempé- 
rature exacte  à  laquelle  les  divisions  ont  leur  valeur  nominale. 
Ce  n'est  que  par  une  comparaison  minutieuse  avec  une  règle 
étalon,  que  l'on  pourrait  préciser  la  valeur  des  divisions  à  une 
température  déterminée,  et  par  suite  donner  une  base  certaine  à 
la  correction,  d'ailleurs  très-petite,  dont  il  s'agit  ici. 

2^  Nous  avons  vu  dans  le  chapitre  précédent  que  le  mercure 
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éprouTe  dans  un  tube  de  Terre  une  dépression  capillaire,  d*où  il 
suit  que  la  hauteur  barométrique  observée  est  trop  petite  et  qu'il 
faut  y  ajouter  la  valeur  même  de  la  dépression.  Dans  les  baro- 
mètres fixes  on  peut  sans  inconvénient  donner  au  tube  une  sec- 
tion assez  grande  pour  que  les  effets  de  la  capillarité  soient  insen- 
sibles :  1  diamètre  de  28  à  30  millimètres  suffit  pour  cela;  mais 
dans  le  baromètre  de  Fortin,  où  le  diamètre  du  tube  ne  dépasse 
pas  5  ou  6  millimètres,  la  correction  est  nécessaire.  On  l'effectuait 
autrefois  à  l'aide  de  tables  dressées  par  Bouvard,  qui  donnaient  la 
valeur  de  la  dépression  correspondante  aux  divers  diamètres  du 
tube;  on  a  reconnu  depuis  que  ce  procédé  est  insuffisant.  On  sait, 
en  effet,  que  dans  le  cas  où  le  tube  n'est  pas  mouillé,  le  ménisque 
supérieur  peut  changer  notablement  de  forme.  Il  faut  donc,  pour 
déterminer  la  valeur  exacte  de  la  dépression ,  joindre  au  diamètre 
du  tube  Tun  des  éléments  constitutifs  du  ménisque,  par  exemple 
la  hauteur  de  la  flèche.  On  se  sert  à  cet  effet  de  tables  à  double 
entrée  dont  nous  donnons  ici  un  extrait,  qui  a  d'ailleurs  l'avantage 
de  constater  ce  fait  important  que  la  dépression  n'a  pas  la  même 
valeur  dans  des  tubes  de  même  diamètre. 

TABLE   DES   DÉPRESSIONS  CAPILLAIRES. 


RAYONS 

HAUTEDR   DE  LA  FLÈCHE. 

DO  TOBE 
EFf 

' 

' 

MILLlMÈTnES. 

0,2 

0,3 
0,89 

0,4 

0,5 
4,44 

0,6 
4,65 

0,7 
4,86 

0,8 
2,05 

0,9 
2,24 

1 
2,35 

2 

0,60 

4,46 

2,4 

0,40 

0,60 

0,79 

0,97 

4,14 

4,29 

4,44 

4,57 

4,68 

2,8 

0,29 

0,43 

0,56 

0,69 

0,82 

0,93 

4,0i 

4,44 

4,24 

3 

0,24 

0,36 

0,48 

0,59 

0,70 

0,80 

0,90 

0,99 

4,07 

3,4 

0,18 

0,27 

0,36 

0,44 

0,52 

0,60 

0,68 

0,75 

0,94 

3,8 

0,U 

0,21 

0,27 

0,34 

0,40 

0,46 

0,52 

0,57 

0,62 

4 

0,12 

0,48 

0,24 

0,30 

0,35 

0,40 

0,46 

0,50 

0,55 

4,4 

0,09 

0,44 

0,49 

0,23 

0,27 

0,32 

0,36 

0,40 

0,45 

4,8 

0,07 

0,44 

0,45 

0,48 

0,22 

0,25 

0,28 

0,34 

0,34 

5 

0,07 

0,40 

0,13 

0,16 

0,49 

0,22 

0,24 

0,28 

0,34 

3*»  Lorsqu'on  veut  comparer  les  hauteurs  barométriques  dans 


Uî  BAROHËTRE. 

un  même  lieu,  les  deux  correclions  précédentes  suffisent;  mais 

lorsque  les  hauteurs  ont  été  observées  dans  des  lieux  difTérents, 

it  convient  de  tenir  compte  de  la  variation  de  la  pesanteur.  En 

effet,  la  pression  atmosphérique  est  équilibrée  par  le  poids  d'une 

colonne  de  mercure  et,  à  hauteur  égale,  ce  poids  n'est  pas  le 

même  quand  on  passe  d'une  localité  à  une  autre.  Il  est  clair  que  les 

hauteurs  qui  font  équilibre  à  une  même  pression  sont  inversement 

proportion  Délies  aux  intensités  de  la  pesanteur. 

Si  donc  on  a  observé  une  hauteur  h  dans  un  lieu 

où  l'intensité  de  la  pesanteur  est  g.  pour  ramener 

cette  hauteur  à  ce  qu'elle  serait  dans  un  lieu  où 

celte  intensité  est  G,  il  suffit  d'écrire 

ji=T<   d'où    x  =  h.^,. 
tin  G 

108.  Baromètres  ordinaires.  —  Les  deux  ba- 
romètres précédemment  décrits  sont  des  instru- 
ments destinés  à  des  observations  précises.  On 
construit  pour  les  usages  ordinaires  des  instru- 
ments d'une  exécution  généralement  moins  soi- 
gnée, que  nous  allons  décrire  sommairement. 

Baromilre  à  cuvelie,  —  Le  baromèti-e  à  cuvette 
ordinaire  (fig.  116)  se  compose  d'un  tube  plongeant 
dans  une  cuvette,  d'une  forme  en  général  semblable 
à  celle  que  montre  la  ligure.  A  cûté  du  tube  est  dis- 
posée une  échelle  divisée  dont  l'origine  est  au  ni- 
veau moyen  du  mercure  dans  la  cuvette.  De  celte 
disposition  résulte  nécessairement  que  le  zéro  de 
la  division  sera  tantôt  hors  du  mercure,  tantôt 
dans  l'intérieur  du  liquide,  car  si  le  niveau  du 
mercure  varie  dans  le  tube ,  il  varie  en  sens  in- 
verse dans  la  cuvette;  les  hauteurs  observées  se- 
ront donc  affectées  d'uoe  erreur  dans  un  sens  ou 
pj    ,,ç         dans  un  autre.  On  rend  ces  erreurs  très-petites 
Baromètre  kcuïctie.  et  à  peu  près  négligeables  en  donnant  à  la  cu- 
vette une  section  assez  grande  par  rapport  à  celle  du  tube;  de  cette 
façon  les  variations  du  niveau  y  sont  très-peu  sensibles. 
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Baromilre  à  siphon. —  Le  baromètre  à  siphon  [fig.  U7)  est  formé 
d'un  tube  recourbé  dont  la  petite  branche  s'ouvre  dans  l'air,  la 
longue  branche  étant  Fennée.  On  commence  par 
faire  passer  le  mercure  dans  cette  dernière  de 
façon  &  la  remplir,  puis  on  redresse  l'instrument 
de  telle  sorte  que  l'air  ne  puisse  pas  s'introduire 
dans  la  longue  branche.  La  pression  atmosphé- 
rique est  alors  mesurée  par  la  différence  de  ni- 
veau du  mercure  dans  les  deux  branches.  On 
applique  le  tube  sur  une  échelle,  dont  le  zéro  est 
au  nivean  moyen  du  métal  dans  la  petite  bran- 
che, qne  l'on  élargît  assez  pour  que  les  Tariations 
de  nÎTCau  y  soient  insensibles. 

Baromilre  à  cadran.  —  Le  baromètre  à  cadran 
iùg.  118),  Irès-répandu  dans  les  appartements, 
est  formé  d'un  baromètre  à  siphon  dont  les  dem 
branches  ont  le  mùme  diamètre.  Sur  le  mercure 
de  la  branche  ouverte  flotte  un  petit  morceau 
de  fer  suspendu  â  un  âl  qui  vient  se  fiier  par 
son  autre  extrémité  et  s'enrouler  en  partie  sur  la 
goi^e  d'une  poulie;  un  autre  Ûl,  enroulé  paral- 
lèlement au  premier,  supporte  un  poids  qui  fait 
équilibre  au  flotteur.  A  l'aie  de  la  poulie  est  flxée 
une  aiguille  qui  se  meut  sur  un  cadran.  Lorsque 
le  niveau  du  mercure  varie  dans  un  sens  ou  dans 
un  autre,  le  flotteur  suit  son  mouvement  et  s'en- 
.    fonce  toujours  de  la  même  quantité;  par  l'action 
du  contre-poids  la  poulie  tourne  et  entraîne  l'ai- 
guille dont  l'extrémité  s'arrête  devant  les  points 
du  cadran,  où  se  trouve  inscrite  la  hauteur  barométrique  corres- 
pondante. La  monture  du  cadran  est  disposée  en  général  au-devant 
àa  tube,  de  façon  à  en  dissimuler  la  présence.  Le  baromètre  à 
cadran  est  d'invention  fort  ancienne,  il  a  été  imaginé  par  le  célèbre 
Hoock,  en  1683;  on  l'a  quelque  peu  perfectionné  depuis,  en  rem- 
plaçant la  poulie  par  une  petite  roue  dentée  qui  engrène  avec  une 
crémaillère  fixée  verticalement  au  flotteur.  Le  défaut  de  ces  appa- 
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reils  est  d'offrir  un  peu  d'inertie  à  cause  du  frottement  des  oi^anes 
accessoires  ajoutés  au  baromètre  ordinaire;  aussi  convient-il,  lors* 
qu'on  veut  observer,  de  faciliter  le  mouvement  de  l'aiguille  par 


Fig.  1 18.  —  Diromètie  t  cadran. 

quelques  petits  chocs  donnés  sur  le  cadran.  Ils  ont  l'avantage  de 
donner  des  indications  plus  apparentes;  la  course  de  l'extrémité  de 
l'aiguille  est  en  effet  beaucoup  plus  grande  que  celle  du  niercui-e, 
dans  le  rapport  même  de  la  longueur  de  l'aiguille  au  rayon  de  la 
poulie  ou  de  la  roue  dentée. 

109.  Baromètres  métalliques  ou  anéroïdes.  —  Les  baromètres 
métalliques  sont  fondés  sur  le  changement  de  forme  qu'éprouve  un 
vase  en  métal,  à  parois  très-minces,  dans  lequel  on  a  feit  le  vide, 
quand  la  pression  atmosphérique  vient  à  varier.  M.  Vldie  a  le  pre- 
mier, à  la  suite  de  pei'sévérantes  recherches,  résolu  les  difQcultés 
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nombreuses  que  présentait  la  construction  «le  ces  instruments. 
.Vous  donnons  ici  la  figure  du  dernier  module  auquel  il  s'étnit 
arrêté. 

L'organe  essentiel  est  une  boite  cylindri({uc  dans  laquelle  on  a 
fait  le  vide,  et  dont  la  surface  supérieure  est  plissée,  pour  inulti- 
[tlier  les  points  où  s'exerce  la  pression  extérieure;  uu  centre  de  la 


Fig.  H9.  —  Bwomèlre  de  Vldie. 

boite  s'élève  un  petit  pilier  métallique  M,  en  relation  avec  le  l)out 
d'un  très-fort  ressort  en  acier  R.  La  pression  variant,  le  haut  de  la 
boite  s'élève  ou  s'abaisse,  transmet  son  mouvement  au  ressort  cl 
de  là,  par  le  moyen  de  deux  leviers  I  et  m,  à  un  axe  métallique  r. 
Ce  dernierporte  un  troisième  levier  (  dont  l'extrémité  est  fixée  à  une 
chaîne  s  qui  agit  sur  un  treuil  dont  l'axe  porte  l'aiguille  indicatrice. 
Lu  ressort  spiral  maintient  la  chaîne  constamment  tendue  et 
assure  par  conséquent  la  position  de  l'aiguille  qui  correspond  à  la 
forme  actuelle  de  la  boite.  Le  baromètre  de  Vidie  joint  à  un  grand 
degré  de  sensibilité  nne  solidité  de  mécanisme  bien  entendue.  Ce 
n'est  pas  la  seule,  mais  c'est  la  première  et  actuellcmenl  la  meil- 
leure solution  du  problème  des  baromètres  métalliques,  celle  qui 
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paraît  présenter  au  iitoindrc  degré  l'inconvénient  capital  de  C(? 
genre  d'instruments,  c'est-à-dire  l'ailtfration  pennaueule  dans  la 
forme  du  vase  vide,  par  suite  du  travail  intérieur  des  molécules. 

110.  Baromètres  divers.  —  Depuis  l'époque  de  l'invention  du 
liarom^trc,  on  a  imaginé  des  dispositions  trl^s-divei-ses  pour  cet  in- 
slriimenl,  qu'il  n'y  a  aucun  intérêt  à  rappeler  ici;  nous  en  men- 
tionnerons deux  toutefois  que  l'on  a  tirées  de  l'oubli  récemment 
en  les  appliquant  à  des  usages  spéciaux. 

BarotniCre  balance.  —  L'invention  de  cet  instrument  est  attribuée 
à  Samuel  Morland,  qui  le  construisit  vers  l'année  1680.  Il  repose  sur 
le  principe  suivant  : 
Si  l'on  ûxe  la  partie 
supérieure  d'un  tube 
t>aron)étrique  au  pla- 
teau d'une  balance, 
il  faudra  pour  faim 
équilibre  plaandans 
l'autre  plateau  un 
poids  égal  au  poids 
du  tube  et  du  mer- 
cure qu'il  contient, 
diminué  de  ia  pous- 
sée du  liquide. Que  la 
pression  atmosphé- 
rique vienne  à  aug- 
menter, du  mcrcuR^ 
monleradansletube, 
le  poids  du  corps  llol- 
„    ,„,,      „       ...  tant  augnienlera  par 

Fig.  I2U.  —  Baromètre  bslnnce.  °  ' 

suite,  et  la  poussée 
diminuant  d'ailleurs  un  peu  à  cause  de  l'abaissement  de  niveau 
dans  la  cuvette,  la  balance  s'inclinera  du  côté  du  tube  baromé- 
trique; un  phénomène  inverse  aurait  lieu  si  la  pression  venait  à 
diminuer.  A  la  balance  on  peut  substituer,  comme  le  montre  la 
figure,  un  levier  muni  d'un  contre-poids;  les  variations  de  la 
pression  seront  indiquées  par  les  mouvements  mêmes  du  levier. 


BAROMÈTRE  DE  FAHRENHEIT.  U7 

ta  pareil  iuslruineDl  est  trè5-propreA  servir  de  baromélrographf 
ou  baromèti-e  enregistreur.  H  sufQt,  en  effet,  de  disposer  sur  une 
pitce  dépendaut  du  levier  un  organe  traceur  qui  s'appuie  constam- 
ment sur  une  feuille  de  papier  â  laquelle  une  horloge  imprime  tin 
déplacement  uniforme,  il  en  résultera  un  tracé  graphique  continu 
dont  les  diverses  ondulations  donnent  tout  d'abord  l'idée  de  la 
luarcbe  générale  des  pressions.  Il  est  trës-Iacilc  d'ailleurs  de  savoir 
à  quelle  pression  elTeclive  correspond  une  position  donnée  du 
cra)on  sur  la  feuille;  si  donc  on  a  tracé  sur  celle-ci  2Ii  (ignés 
équîdislantes  correspondant  aux  2^  heures  de  jour,  on  saisira  du 
premier  coup  d'oeil  la  variation  exacte  des  pressions  aux  divers 
moments  de  la  journée.  C'est  une  disposition  de  ce  genre  que 
le  père  Secchi  a  adoptée  pour  le  météorographe  de  l'observaloiit! 
romain,  dont  un  modèle  fut  très-remarque  à  l'Exposition  univer- 
selle de  ia67. 

Baromitre  de  Fahretiheit.  —  Le  baromètre  de  Fahrenheit  se  com- 
pose d'un  tube  plusieurs  fois  recourbé,  contenant  du  mercure  dans 
les  parties  inférieures;  les  parties  su- 
périeures de  l'appareil  sont  remplies 
d'eau  ou  de  tout  autre  liquide  coloi'é. 
Il  est  clair  que  la  pression  atmosphé- 
rique est  équilibrée  par  la  somme  des 
différences  de  niveau  de  mercure  di- 
minuée de  la  somme  correspondante 
aux  colonnes  d'eau;  d'où  il  suit  que 
si  le  nombre  des  tubes  est  un  peu 
considérable,   la  hauteur  du  baro- 
mètre pourra  être  considérablement 
réduite.  Si  cette  circonstance  a  donné 
quelque   intérêt  de  curiosité  Â  cet 
instrument,  elle  est  aussi  la  cause  de  son  peu  de  sensibilité  et  d'exac- 
titude; aussi  n'a-t-on  pas  songé  à  l'employer  comme  baromètre; 
niais  on  a  récemment  utilisé  son  principe  pour  mesurer  une  pres- 
sion très-forte  avec  une  petite  hauteur  de  mercure,  ainsi  que  cela 
sera  expliqué  au  chapitre  XiV. 


CHAPITRE   Xni. 
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111.  Mesure  des  hauteurs  par  le  baromètre.  — La  hauteur  du 
mercure  dans  le  baromètre  diminuant  à  mesure  qu'on  s' enlève  dans 
l'atmosphère,  il  est  naturel  de  chercher  dans  ce  phénomène  un 
moyen  de  mesurer  les  hauteurs.  Le  problème  serait  tout  à  fait 
simple  si  l'air  avait  partout  la  môme  densité  qu'à  la  surface  du  sol. 
En  effet,  cette  densité  étant  10500  fois  environ  plus  faible  que 
celle  du  mercure,  il  s'ensuit,  dans  l'hypothèse  d'une  densité  con- 
stante, que  pour  que  le  baromètre  descendit  de  1  centimètre,  il  fau- 
drait  s'életer  dans  l'atmosphère  à  une  hauteur  10,500  fois  plus 
forte,  c'est-à-dire  à  105  mètres.  Ce  résultat  est  tout  à  fait  inexact, 
la  densité  de  l'air  diminuant  très-rapidement  avec  la  hauteur,  par 
suite  de  l'extrême  compressibilîté  de  ce  fluide. 

On  femarcjuera  Jjuc  si  l'atmosphère  avait  une  densité  con- 
stante, la  hauteur  s'obtiendrait  en  multipliant  0",76par  10,500,  ce 
qui  donne  7,980  mètres;  suivant  les  conjectures  les  plus  plausibles, 
la  hauteur  de  l'atmosphère  est  au  moins  dix  fois  plus  grande. 

En  supposant  que  la  température  ne  varie  pas  dans  une 
colonne  verticale  d'air,  il  est  facile  de  préciser  la  manière  dont  la 
pression  varie  à  mesure  qu'on  s'élève.  Considérons,  par  exemple, 
trois  couches  assez  minces  pour  qu'on  puisse  considérer  la  densité 
comme  constante  dans  toute  l'étendue  verticale  de  chacune  d'elles. 
Soient  D,  D',  D"  ces  densités,  P,  P',  P"  (fig.  122)  les  pressions  qui 
régnent  à  la  partie  inférieure  des  couches;  les  poids  des  deux 
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couches  inférieures  ont  pour  valeur  P  —  P'  el  P' —  P",  el  ces  poids 
sont  évidemment  proportionnels  aux  densités;  ce  qui  donne  la  re- 
lation 


P  — P' 


1) 


p'  —  P"     I)' 


Mais  d'après  la  loi  Mariotte,  qui  sera  expliquée  au  chapitre  sui- 
vant, les  densités,  dans  chaque  couche,  sont  proportionnelles  à  la 
pression  correspondante  ;  on  a  donc 


d*où 


DP.  ..    P       P-P' 

,y  =  pî  et  par  suite  p  =  p,  _  ^,. 


p       p^ 
p»      p"  • 


D" 
U' 
U 


P» 
P 


Ce  qui  veut  dire  qu'il  y  a  un  rapport  constant  entre  les  pres- 
sions qui  régnent  dans  les  couches  consécu- 
tives et  équidistan  tes  de  l'air  atmosphérique. 
On  peut  dire  encore  que  pour  des  hauteurs 
variant  en  progression  arithmétique,  les  pres- 
sions varient  en  progression  géométrique. 

On  peut  exprimer  algébriquement  ce  ré- 
sultat en  écrivant  que  la  pression  h  qui  règne 
à  une  hauteur  z  est  égale  à  la  pression  H  à 
la  surface  du   sol  divisée  par  un  nombre  "~ 
constant  élevé  à  la  puissance  z  : 


Fig.  \tL 


/*  =  -r*   d  ou  a-  —  _-  et    z 
a-  h 


4      ,       H 


Il  suffira  pour  employer  cette  formule  à  la  mesure  des  hau- 

teurs  de  déterminer  la  valeur  du  coefficient  . — -. 

log  a 

Cette  formule  suppose  que  la  température  et  l'intensité  de  la 
pesanteur  restent  les  mêmes  dans  toute  l'étendue  de  la  colonne 
verticale  ;  il  n'en  est  point  ainsi  en  réalité.  On  ignore  du  reste  la  loi 
suivant  laquelle  varient  ces  deux  éléments,  de  sorte  que  pour 
rectifier  la  formule,  on  a  recours  à  des  méthodes  un  peu  empi- 
riques. 


4 

1 
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Quand  la  hauteur  à  mesurer  ne  d(^passe  pas  6000  mètres,  on 
peut  employer  la  formule  suivante,  qui  porte  le  nom  de  formule  de 
Laplace  : 

z  «  ISasa"  [\  +  0,002837  cos  2X)  [\  +  ^  ^^^^^  ^  \  log  ^. 

(  et  ('  désignent  les  températures  aux  stations  inférieure  et  supé- 
rieure et  \  la  latitude  moyenne. 

112.  Application.  —  A'ppliquons  la  formule  de  Laplace  à  Texem- 
pie  suivant,  emprunté  à  TAnnuaire  du  Bureau  des  longitudes;  c*est 
la  mesure  de  la  hauteur  du  Guanaxato  par  de  Humboldt  : 

îl=r.763'",     /  =  Î.V,3,    X  =  «4'; 
A  «600,95,     r  =  i1%3. 

De  ces  données  on  déduit  : 

log  îi  =  0,4 0371 86;  \  +  ^  ^/JL^  ^  ==  ^09i ;  1  +  0,002837  cosSIX=1,0005; 
ri  lUUU 

d'oii 

5-  =  18393". 0,1037186.1,092. 4, 0005  =  îOSi'-J. 

Le  calcul  fait  à  Taide  de  la  formule  plus  compliquée  qui  se 
trouve  dans  TAnnuaire  donne  208/t,^. 

Cherchons  à  l'aide  de  cette  formule,  en  la  supposant  applicable 
dans  ce  cas,  ce  qui  est  fort  douteux,  à  quelle  haufeur  il  faudrait 
s'élever  pour  que  la  pression  soit  seulement  de  1  millimètre  de 
mercure.  Admettons  que  le  facteur  t  +  ('  se  réduise  à  zéro,  la  for- 
mule donne  simplement 

Z=r  18393'"  X  log  760=  18393.2,8808136  —  52986"*  =  13  lieues  environ. 

On  peut  considérer  ce  nombre  comme  une  indication  approxi- 
mative de  la  hauteur  de  l'atmosphère. 

113.  Variations  diurnes  du  baromètre.  —  Dans  nos  contrées  la 
colonne  mercurielle  oscille  d'une  façon  pour  ainsi  dire  continuelle, 
suivant  la  direction  du  vent  et  le  degré  plus  ou  moins  grand  d'hu^ 
midité  de  Fair  atmosphérique.  Ces  variations  irrégulières  ont  une 
ampliludc  très  considérable,  qui  peut  s'élever  jusqu'à  55  ou  même 
60  millimèlres. 
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II  n'en  est  pas  de  m^*me  dans  les  replions  tropicales,  où  la  hau- 
teur du  baromètre  est  à  peu  près  inde'pendante  de  IVtat  de  l'atmo- 
sphère. Si  dans  ces  contrées  on  ohsene  avec  attention  la  marche  de 
rinstrument  pendant  une  journée,  on  remanjue  qu'il  se  produit 
une  oscillation  d'une  assez  grande  régularité. 

En  général  le  baromètre  monte  depuis  quatre  heures  du  matin 
jusque  vers  dix  heures,  moment  où  il  atteint  un  premier  maxi- 
mum, puis  il  descend  jusque  vers  quatre,  heures  du  soir  à  un  pre- 
mier minimum;  à  dix  heures  on  observe  un  second  maximum  et 
un  deuxième  minimum  à  quatre  heures  du  malin.  Les  heures  des 
maxima  et  des  minima  se  nomment  heures  tropiques,  elles  varient 
un  peu  avec  la  saison.  On  appelle  amplitude  de  la  variation  diurne 
la  diflTérence  entre  le  plus  grand  maximum  et  le  plus  petit  mini- 
.    mum;  elle  ne  dépasse  pas  deux  ou  trois  millimètres. 

Ces  variations  horaires   sont  rendues  très-sensibles  par    la 

figure  123.  Les  lignes  verticales  représenlent  les  vingt-quatre  heures 

de  la  journée  ;  on  a  porté  sur  elles  des  longueurs  proportionnelles 

:  aux  hauteurs  barométriques,  et  on  a  réuni  les  extrémités  par  un 

trait  continu.  On  voit  que  les  courbes  inférieures  dont  Tune  se 

rapporte  à  Cumana,  ville  de  Venezuela,  située  à  10«  de  latilude  nord, 

présentent  des  ondulations  correspondantes  aux  maxima  et  minima 

;    très-prononcées.  Dans  nos  pays,  la  variation  diurne  est  complètement 

masquée  par  les  oscillations  irrégulières,  et  il  serait  impossible  de 

j    la  constater  dans  le  cours  d'une  journée-,  mais  en  prenant  les 

j    pressions  moyennes    pendant    un   certain       i    i    i  - 

•     nombre  de  jours,  on  voit  apparaître  la  loi;     a.  !    !   [ 

I    une  durée  d'un  mois  suffit  pour  cela,  mais  il  i  ! 

I  od'       I      '       '       ■      I       I 

j    faut  un  nombre  considérable  pour  pouvoir    ^^-^-^-^^    -    -^ 

assigner,  avec  un  peu  de  précision,  l'heure 

des  maxima  et  l'amplitudede  la  variation. 
La  même  figure  123,  dont  les  éléments 

sont  empruntés  au  Traité  de  météorologie  de       5~5nïT'i2~Î5  i^aVi* 

Kaerolz,  montre  les    courbes    construites  pig.  t23. 

d'après  l'observation  du  baromèti-e  k  Pa- 

doue  (lat.  ft5«  24')  et  Abo  (lat.  63*»  56' j.    On    voit    clairement, 
'  d'après  leur  Inspection,  que  la  variation   est  d'autant  moins  pro- 


I 


^ 


^'  1  r:  I  ; 


J I  —  . 
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noDCéc  que  la  latitude  est  plus  élevée;  ramplitude  à  Abo  est  à 
peine  de  2/10  de  millimètre.  Vers  le  70«  degré  de  latitude  elle 
est  tout  à  fait  nulle;  et  si  Ton  s'approche  davantage  du  pôle,  il  pa- 
raît, d'après  quelques  observations  qui  auraient  besoin  d'être  con- 
firmées, mais  qui  sont  plausibles  du  reste,  que  la  variation  se 
produit  en  sens  inverse ,  c'est-à-dire  qu'à  la  place  des  minima  on 
observe  des  maxima ,  et  réciproquement. 

Il  existe  en  physique  peu  de  phénomènes  aussi  obscurs  dans 
leur  origine  que  celui  des  variations  horaires  du  baromètre.  Le 
double  maximum  et  le  double  minimum  avaient  naturellement 
fait  pensera  une  action  du  soleil  et  de  la  lune,  analogue  à  celle  qui 
produit  les  marées;  mais  s'il  en  était  ainsi,  les  heures  tropiques 
devraient  varier  en  même  temps  que  l'heure  du  passage  de  la  lune 
au  méridien,  et  on  n'observe  rien  de  semblable.  Il  est  incontes- 
table que  l'oscillation  diurne  du  baromètre  est  liée  à  l'oscillation  de 
la  température,  les  mouvements  du  thermomètre  et  du  baromètre 
étant  dans  un  rapport  très-étroit;  mais  il  n'y  a  qu'un  maximum  et 
qu'un  minimum  de  température,  tandis  qu'il  y  en  a  deux  pour  le 
baromètre,  et  c'est  là  qu'est  la  difficulté.  Les  propriétés  physi- 
ques de  la  vapeur  jouent  peut-être  un  rôle  dans  le  phénomène.  En 
effet,  lorsque  la  température  s'élève,  le  baromètre  tend  à  baisser  par 
la  dilatation  de  l'air,  mais  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau, 
croissant  rapidement  avec  la  température,  peut  compenser  d'une 
manière  plus  ou  moins  complète  le  premier  effet.  De  même,  dans 
le  cas  du  refroidissement,  l'élévation  du  baromètre,  qui  en  est  géné- 
ralement la  conséquence,  peut  être  diminuée  par  la  suppression 
d'une  quantité  plus  ou  moins  notable  de  vapeur.  Le  phénomène 
observé  est  donc  la  résultante  de  deux  autres  dont  chacun  peut 
présenter  un  maximum  et  un  minimum  qui  ne  concordent  pas. 
Ainsi,  par  exemple,  quand  le  malin  la  pression  de  l'air  diminue, 
avant  qu'elle  ait  atteint  son  minimum  propre,  l'effet  de  la  vapeur 
d'eau  peut  donner  lieu  à  un  accroissement  qui  modifie  la  marche 
du  phénomène  un  instant,  et  par  suite  fasse  naître  un  maximum  de 
l'effet  complexe. 

114.  Variations  irrégulières  du  baromètre.  —  La  hauteur  du 
baromètre,  dans  les  latitudes  moyennes  du  moins,  dépend  de  l'état 
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(le  Tatmosphère,  et  ses  variations  peuvent  servir  à  prévoir,  avec 
plus  ou  moins  de  certitude,  les  changements  qui  peuvent  s'accom- 
plir dans  son  sein.  En  général,  le  baromètre  baisse  par  la  pluie  ou 
le  mauvais  temps,  il  monle  au  contraire  quand  le  temps  devient  sec 
et  beau. 

C'est  à  cause  de  cette  destination  spéciale  que  le  baromètre 
est  devenu  un  instrument  usuel  et  excessivement  répandu.  Afin  de 
faciliter  l'interprétation  des  résultats  qu'il  peut  fournir  à  ce  sujet, 
on  a  rhabitude  de  placer  sur  Téchelle,  à  côté  des  nombres  qui 
mesurent  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercure,  les  indications  sui- 
vantes : 

785""»- Taks-SEc. 

776  — BisAU  FIXE. 

767  — Beau. 

758  —  .....  Variable. 

749  — Pluie  ou  Vent. 

7i0  ~ Grande  pluie. 

731  — Tempête. 

Ces  indications  ne  sauraient  avoir  rien  d'absolu,  et  surtout  pré- 
senter un  caractère  individuel  de  certitude  ;  mais  leur  sens  général 
est  tout  à  fait  conforme  à  l'observation.  Cela  résulte  très-clairement 
de  la  comparaison  des  pressions  observées  pendant  un  certain 
nombre  d'années.  Ainsi  à  Paris  (et  partout  on  pourrait  faire  des 
remarques  analogues),  la  valeur  moyenne  de  toutes  les  pressions 
observées  depuis  environ  un  demi-siècle  est  de  755"" ,7;  la 
moyenne  des  pressions  observées  les  jours  de  pluie  est  de  7i9"'",8, 
et  la  moyenne  des  pressions  observées  les  jours  de  beau  temps  est 
de  760™'",5.  De  là  on  conclut,  comme  un  fait  incontestable,  que  la 
pression  est  moyennement  moindre  par  la  pluie  que  par  le  beau 
temps.  Il  est  naturel,  d'après  cela,  de  prévoir  le  beau  temps  lors- 
que le  baromètre  monte,  et  la  pluie  quand  il  baisse;  mais  on  com- 
prend que  cette  prévision  puisse  être  en  défaut,  car  les  nombres 
précédents  sont  des  nombres  moyens,  et  ils  résultent  par  consé- 
quent de  la  combinaison  d'éléments  dont  quelques-uns  peuvent 
avoir  un  sens  différent  de  celui  du  résultat  général. 

iiS.  Marche  inverse  du  baromètre  et  du  thermomètre.  —  On 
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ne  saurait  donner  une  Ihéorie  générale  du  rapport  qui  existe  entre 
les  indications  du  baromètre  et  Tdtat  de  Tatmosphère,  pufsquon 
ne  Tobserve  pas  partout,  à  beaucoup  près,  au  môme  degré.  Toute- 
fois on  peut  en  donner  une  explication  qui  s'applique  à  un  assez 
grand  nombre  de  cas.  En  effet,  les  vents  chauds,  surtout  s'ils  ont 
passé  au-dessus  de  masses  d'eau  un  peu  considérables,  doivent  être 
fréquemment  accompagnés  de  pluie,  car  ils  apportent  de  la  vapeur 
d'eau  qui  éprouve  un  abaissement  de  température  et  tend  par  con- 
séquent plus  ou  moins  h  se  condenser. 

Les  vents  froids,  au  contraire,  apportent  de  la  vapeur  qui,  dans 
des  couches  d'une  température  plus  élevée,  s'éloigne  naturellement 
de  son  point  de  saturation.  Ils  doivent  donc  être  secs,  du  moins  dès 
qu  ils  régnent  depuis  un  peu  de  temps,  leur  premier  résultat  pou- 
vant être  de  condenser  la  vapeur  d'eau  déjà  formée,  et  de  donner 
lieu  h  des  nuages  ou  même  à  de  la  pluie.  Ces  particularités  sont  sur- 
tout marquées  dans  nos  pays,  où  les  vents  chauds  du  sud  et  du  sud- 
ouest  passent  au-dessus  de  l'Atlantique ,  tandis  que  les  vents  froids  du 
nord  et  surtout  du  nord-est  ne  rencontrent  pas  dans  leur  marche  de 
grandes  masses  liquides.  D'autre  part,  la  marche  du  baromètre  est, 
en  général,  inverse  de  celle  du  thermomètre.  Oi^^i^d  le  thermomètre 
monte,  le  baromètre  baisse,  et  vice  versa.  Celte  loi  est  une  des  plus  géné- 
rales de  la  météorologie,  elle  s'explique  d'ailleurs  aisément;  en  effet, 
quand  la  température  s'élève  quelque  part,  il  en  résulte  une  dilata- 
tion de  l'air  et  par  suite  ifn  écoulement  de  ce  fluide  dans  les  régions 

voisines;  la  pression  doit  donc  dimi- 
nuer. Au  contraire,  un  refroidisse- 
ment détermine  un  appel  d'air  qui 
provoque  naturellement  un  accrois- 
sement de  pression. 

On  doit  donc  s'attendre,  d'après 
\-^'\  ces  observations,  à  ce  que  la  hauteur 
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\sE  barométrique  soit  moyennement  plus 

p.    ,,w        '     ,        ., .  _      basse  par  les  vents  chauds  et  pluvieux 

Fig.  124.  —  Rose  barométrique  *^  ^ 

des  vents.  que  par  les  vents  froids  et  secs.  Ceci 

est  rendu  extrêmement  sensible  par  la  figure  qui  représente  la  rose 
barométrique  moyenne  des  vents  à  Paris.  Sur  chacune  des  huit 
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directions  principales  du  vent,  on  a  por((^  des  longueurs  propor- 
tionnelles à  l'excAs  de  la  pression  sur  la  pression  moyenne,  75  oen- 
tîmèlres.  L'aspect  de  la  fii^ure  montre  une  Tariation  brusque  et  tr^s- 
prononcée  dans  la  rotalion  du  sud-est  c^  l'ouest;  c'est  toujours,  en 
effet,  pendant  qu'elle  s'accomplit  que  se  produisent  les  perturba- 
tions atmosphériques  locales  les  plus  graves. 

116.  Cartes  synoptiques  de  rObserratoire.  —  Depuis  que  le 
réseau  télégraphique  s'est  développé  à  la  surface  de  l'Europe,  on  a  pu 
organiser  un  service  de  correspondnnce  qui  permet  de  connaître 
h  un  moment  donné  la  pression  régnant  en  un  certain  nombre  de 
localités  qui  ont  été  choisies  comme  stations  météorologiques. 

En  unissant  par  un  trait  continu  les  points  qui  correspondent  h 
une  même  pression,  on  obtient  ainsi  des  courbes  que  Ton  trace  sur 
une  carte  et  qui  montrent  d'un  seul  coup  d'œil  l'état  barométrique 
d'une  portion  notable  de  la  surface  terrestre;  nous  donnons  ici 
(PL.  ])  un  spécimen  de  ces  caries  synoptiques,  qui  sont  dressées 
chaque  jour  dans  le  service  météorologique  de  l'Obsenatoire  impé- 
rial; il  se  rapporte  au  22  janvier  1868.  On  voit  qu'indépendamment 
des  courbes  d'égale  pression,  ces  cartes  font  connaître,  par  le  sys- 
tème de  notations  indiquées  à  gauche  de  la  figure,  l'état  général 
du  temps,  la  force  du  vent  et  l'état  de  la  mer.  Les  courbes  d'égale 
pression  correspondent  à  des  différences  de  5  millimètres,  d'où 
résulte  que  suivant  qu'elles  sont  plus  ou  moins  seiTées,  elles  accu- 
sent une  variation  plus  ou  moins  brusque  de  pression,  et  donnent 
ainsi  par  ce  premier  aspect  une  indication  précieuse  sur  l'état 
d'équilibre  de  l'atmosphère  ;  car  il  est  bien  évident  que  les  chances 
de  i>erturbation  atmosphérique  sont  d'autant  plus  grandes  que  la 
variation  de  pression  est  plus  rapide. 

L'étude  de  ces  cartes  nous  montre  quelquefois,  et  c'est  ce  qui  a 
lieu  dans  l'exemple  que  nous  avons  choisi,  que  les  courbes  d'égale 
pressron  se  ferment  de  manière  à  indiquer  quelque  part  un  centre 
de  dépression  barométrique.  Deux  centres  de  ce  genre  sont  accusés, 
Fun  au-dessus  du  sud  de  l'Angleterre,  et  l'autre  vers  la  partie  occi- 
dentale de  la  Russie.  Une  pareille  circonstance  s'accompagne  tou- 
jours de  troubles  graves  dans  l'atmosphère.  En  effet,  l'air  alflue 
de  tontes  parts  dans  Pendroit  où  la  pression  est  minima  avec  des 
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vitesses  donl  rintensité  et.  la  direction  sont  variables;  il  on  résulte 
un  mouvement  tournant  qui,  à  raison  de  la  force  centrifuge,  accroît 
notablement  la  dépression  primitive,  gui  devient  à  la  fois  cause 
et  effet  du  phénomène. 

On  donne  différents  noms  à  ces  météores.  Aux  Antilles,  dans  les 
régions  intertropicales,  ils  présentent  une  effroyable  intensité  et 
donnent  lieu  aux  plus  épouvantables  désastres-,  on  les  nomme  cy- 
clones, typhons,  tornados,  ouragans.  Dans  des  proportions  moindres, 
on  les  appelle  bourrasques,  tourbillons,  etc.;  mais,  quel  que  soit  le 
nom,  il  convient  de  remaixjuer  qu*ils  sont  toujours  constitués  par 
un  phénomène  de  même  nature  qui  forme  ce  qu'on  peut  appeler 
l'essence  môme  de  la  tempête.  Engendrées  le  plus  souvent  dans 
TAtlantique,  les  bourrasques  s'élèvent  sensiblement  vers  le  nord 
dans  notre  hémisphère,  avec  des  mouvements  d'inflexion  vers  Test: 
à  mesure  qu'elles  progressent,  leur  base  s'élargit,  et  leur  intensité 
devient  moindre,  à  moins  de  circonstances  particulières.  Leur 
vitesse  de  translation  est  d'ailleurs  relativement  assez  petite;  quel- 
quefois  inférieure  à  15  kilomètres,  elle  ne  dépasse  jamais  40  kilo- 
mètres à  l'heure. 

Il  est  donc  possible  par  les  cartes  synoptiques  de  suivre  la 
marche  du  phénomène  d'un  jour  à  l'autre  et  de  calculer  approxima- 
tivement l'époque  où  la  tempête  abordera  nos  côtes.  Un  service 
d'avertissements  aux  ports  est  organisé  à  l'Observatoire,  et  déjà,  en 
plusieurs  occasions,  on  a  pu,  par  des  précautions  prises  en  temps 
utile,  prévenir  des  désastres  considérables*. 

1.  Nous  renvoyons  les  lecteurs  qui  désireraient  quelques  détails  sur  cette  partie 
nouvelle  et  originale  de  la  météorologie  à  Pimportant  ouvrage  :  Aes  Mouvements  de 
l'atmosphère,  de  M.  Marié-Davy,  chef  de  la  division  de  météorologie  à  TObservatoire. 
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117.  Loi  de  Hariotte.  —  L<*s  gaz  (fiant  formés  de  inoloculcs 
dans  un  cïlnt  de  répulsion  permanente,  peuvent  être  considén^s  en 
<\uelque  sorte  comme  des  ressorts  constamment  lendus,  et  (jui  font 
continuellement  effort  pour  se  délendre.  Le  degré  de  pression  que 
ces  corps  exercent  sur  les  parois  des  vases  qui  les  renferment  doit 
donc  dépendre  du  volume  qu'ils  occupent,  et  augmenter  de  plus 
en  plus  à  mesure  que  ce  volume  diminue.  Mariotte  a  déduit  d'ex- 
périences nombreuses  et  précises  que  ce  volume  varie  en  raison 
inverse  de  la  pression,  pourvu  toutefois  que  la  température  reste 
constante.  Comme  la  densité  varie  évidemment  en  raison  inverse 
du  volume,   on  peut  dire  encore  qu'à  la  même  température  la 
densité  varie  proportionnellement  à  la  pression. 

En  appelant  V  et  Y'  les  volumes  d'une  même  masse  de  gaz, 
*P  et  P',  D  et  D'  les  pressions  et  les  densités  correspondantes,  la  loi 
de  Mariotte  s'exprime  par  les  relations 

v_  _  P'  _  D' 
V  ~  H  "Tr 

H8.  Tube  de  Mariotte.  —  On  peut  vérifier  Texactitude  de  cette 
loi  au  moyen  de  l'appareil  suivant,  employé  par  Mariotte  lui-même. 
Il  se  compose  (fig.  125)  d'un  tube  recourbé  à  branches  inégales;  la 
longue  branche  est  ouverte,  la  petite  branche  fermée.  Le  tube 
est  appliqué  contre  une  planche  portant  une  double  graduation; 
Tune,  en  regard  de  la  longue  branche,  est  formée  de  parties  d'égale 
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longueur  1  Taulie,  placée  sur  la  petile  branche,  correspond  à  des  par- 
ties d'égale  capacité.  Les  deux  échelles  oui  une  même  origine  en  0,0. 
On  verse  d'abord  du  mercure  par  l'exlrémitë  de 
la  longue  branche,  et  en  incliiianl  l'appareil  dans 
un  sens  ou  dans  l'autre,  ajoutant,  s'il  le  faut,  une 
nouvelle  <iuaiitité  de  liquide,  ou  arrive  par  là- 
toiinemenl  à  ce  que  le  uiveau  soit  le  même  dans 
les  deux  branches,  et  à  la  hauteur  du  zéro  des 
échelles.  On  a  ainsi  dans  la  petite  branche  une 
masse  d'air  séparée  de  l'air  extérieur,  et  à  la  même 
pression  que  celui-ci.  On  verse  alors  du  mercure 
par  la  longue  hrdnche,  de  manière  à  réduire  le 
volume  d'air  à  sa  moitié;  on  reconnaît,  quand 
cette  condition  est  remplie,  que  la  diUérencc 
de  niveau  du  mercure  dans  les  deux  branches  est 
égale  à  la  hauteur  du  baromètre  au  moment  de 
l'expérience;  l'air  comprima  fâit  donc  équilihii.' 
à  une  pression  de  deux  atmosphères.  Si  l'on  verse 
encore  du  mercure,  de  façon  à  réduire  le  volume 
de  l'air  au  tiei-s,  au  quart  du  volume  primitif,  ou 
voit  que  la  différence  de  niveau  est  de  deux,  trois 
fois  la  hauteur  du  baromètre,  c'est-à-dire  que  l'air 
fait  équilibre  h  une  pression  de  trois  ou  quatre 
atmosphères.  On  voit  donc,  d'après  celle  expé- 
rience, que  si  le  volume  du  gaz  devient  deux, 
_  trois,  quatre  fois  plus  petit,  la  pression  devient 

de  Marioue.  deux,  trois,  quiilre  fois  plus  grande.  C'est  l'ex- 
pression même  de  la  loi  de  Mariulte. 
On  peut  aussi  vérifier  la  loi.  dans  le  cas  où  le  gaz  se  dilate  et 
où  par  conséquent  sa  pression  diminue.  A  cet  effet  on  renverse 
dans  une  cuvelte  profonde  un  tube  barométrique  [fig.  126)  que  l'on 
a  incomplètement  rempli  de  mercure,  et  ou  le  maintient  dans  une 
position  telle,  que  le  niveau  du  liquide  soit  le  même  à  l'extérieur 
et  à  l'intérieur!  c'est  qu'alors  l'air  qu'il  contient  se  houve  à  la  même 
pression  que  l'air  extérieur.  On  note  le  volume  occupé  par  le  gaz 
et  ou  soulève  le  tui)e  ;  le  gaz  se  dilate,  sa  pression  diminue,  et,  en 
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vertu  de  l'excès  de  la  pression  atmosphérique,  une  colonne  de  mer- 
cure ab  s'élève  dans  le  tube,  de  telle  façon  que  sa  hauteur  ajoutée 
à  la  pression  de  Taîr  dilaté  fasse  une  somme 
égale  à  la  pression  atmosphérique.  Or  on  re- 
marque que  si  le  volume  de  Tair  devient  double 
du  volume  initial,  la  colonne  soulevée  a  une 
hauteur  égale  à  la  moitié  de  la  hauteur  baromé- 
trique, cest-à-dire  que  Tair  dilaté  est  à  une 
pression  d'une  demi-atmosphère  ;  si  le  volume 
devient  triple,  la  hauteur  de  la  colonne  est  les 
2/3  de  celle  du  baromètre,  cest-à-dire  que  l'air 
dilaté  a  une  pression  de  1/3  d'atmosphère,  ré- 
sultat conforme  à  la  loi  de  Mariotte. 

119.  La  simplicité  de  la  loi  de  Mariotte  n'a 
pas  peu  contribué  à  la  faire  adopter  par  les 
physiciens,  qui  l'ont  considérée  pendant  long- 
temps comme  le  fondement  indiscutable  de  la 
mécanique  des  gaz.  Toutefois  à  diverses  époques 
quelques  savants  ont  élevé  des  doutes,  et  sur  sa 
généralité  et  sur  son  exactitude  rigoureuse.  Ues- 
prets  a  même  publié  vers  1825  un  travail  im- 
|)ortant,  dans  lequel  il  établit  que  les  diiïérents  gaz  ne  subissent 
pas  la  même  loi  de  compression,  en  prouvant  expérimentalement 
que  deux  volumes  égaux  de  deux  gaz,  tels  que  l'air  et  lacide  suif- 

« 

hjdrique  ou  l'ammoniaque  par  exemple,  soumis  à  une  forte  pres- 
sion, prennent  des  volumes  différents;  l'air  su  trouve  sensiblement 
moins  couipressible  que  les  deux  autres  gaz.  On  savait  d'ailleurs 
que  la  loi  de  Mariotte  doit  éprouver  une  sorte  d'arrél  au  moment  de 
la  liquéfaction,  qui  se  produit  pour  la  plupart  des  gaz  quand  on  les 
comprime  assez  fortement;  car  à  partir  de  ce  moment  la  pression 
ne  varie  plus.  Nonobstant  ces  circonstances,  la  loi  de  Mariotti* 
paraissait  tellement  conforme  à  l'idée  qu'on  se  faisait  à  priori  des 
corps  gazeux  «  que  la  conQance  des  physiciens  n'était  nullement 
ébranlée.  Aussi  lorsqu'on  1829  Dulong  et  Arago  entreprirent  un 
travail  considérable  pour  la  soumettre  à  de  nouvelles  vériflcations, 
ils  le  firent  avec  la  pensée  qu'elle  ne  se  trouverait  point  en  défaut. 
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Ce  fut  là  en  effet  le  résallat  de  leurs  expériences,  dans  lesquelles 
l'air  atmosphérique  fut  comprimé  juscjti'A  la  pression  énorme  de 
n-r  _, i.x...„    I .:^j|  paraissait  donc  tranchée. 

libilité  des  différents  gaz. — 
lOHjrer,  par  une  expérience 
îls,  que  les  différents  gaz  ne 
?ssibles.  On  se  sert  pour  cela 
oyé  par  M.  Pouillet  dans  ses 
i  nous  occupe.  Il  se  compose 
iferinant  du  mercure,  etau- 
lernier  liquide  s'enfonce  un 
te,  dont  la  partie  supérieure, 
travers  un  écrou  et  peut  être 
idc  du  levier  L.  La  boite  A 
!  de  fer  avec  une  deuxième 
le  sont  solidement  assujettis 
s  de  longueur  environ,  de 
3  ù  3  millimùtres  de  dia- 
mètre et  calibi'és  avec  le 
plus  grand  soin.  On  in- 
troduit par  les  parties  su- 
périeures de  ces  tubes  des 
gsz    parfaitement    dessé- 
chés, de  façon  qu'ils  oc- 
cupent le  même  volume, 
et  on  scelle  au  clialumcau 
les  extrémités.  On  faitaloi's 
descendre  le  piston  plon- 
geur, et  on  e.terce  graduel- 
lement   une  pression    de 
plus  en  plus  considérable, 
on  lit  le  volume  occupé 
par  les  deux  gaz,  et  on  reconnaît  aisi'mcnt  qu'il  n'est  pas  possible 
d'en  trouver  deux  qui  suivent  exactement  la  même  loi  de  compres- 
sion. La  différence  est  toutefois  très-peu  sensible  lorsqu'on  opère 


Fif,  W.  —  Appareil  de  M.  Pouillet. 
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SOT  les  gaz  non  liquéfiables,  Tair,  Toxygène,  Tazote,  Thydrogèiie, 
le  bioxyde  d*azote,  le  gaz  des  marais  et  le  gaz  hydrogène  proto- 
carboDé.  Mais  lorsqu'on  compare  un  de  ces  derniers  gaz  à  un  gaz 
liquéfiable,  tel  que  Tacide  carbonique,  le  cyanogène,  Tammo- 
niaque,  le  désaccord  se  manifeste  très-rapidement  et  d*une  façon 
très-nette.  Ainsi,  sous  la  pression  de  25  atmosphères,  Tacide  carbo- 
nique occupe  un  volume  qui  n'est  que  les  k,  5  de  celui  qu'occupe 
l'air. 

121.  Expériences  de  H.  Regnault.  —  La  loi  de  Mariotte  ne 
saurait  donc  être  considérée  comme  rigoureusement  exacte;  mais 
il  est  certain  qu'elle  est  fort  approchée  et  peut  être  employée  sans 
aucun  iDConvénient  dans  la  pratique,  surtout  ioi^squ'il  s'agit  de 
l'air.  Pour  constater  dans  ce  gaz,  et  en  général  dans  les  gaz  non 
liquéfiables,  l'inexactitude  de  la  loi,  pour  mesurer  surtout  les  élé- 
ments propres  à  faire  connaître  la  compressibilité  particulière  d'un 
gaz  déterminé,  il  faut  des  procédés  de  mesure  d'une  grande  préci- 
sion. Dans  les  diverses  expériences  faites  sur  ce  point,  et  qui  sont 
toujours  fondées  sur  le  même  principe  que  celle  de  Mariotte,  on 
a  une  masse  limitée  de  gaz,  dont  on  réduit  successivement  le 
volume  à  l'aide  d'une  pression  graduellement  croissante.  Or  il  est 
clair  que  par  ce  mode  d'expérimentation,  à  mesure  que  la  pression 
augmente,  les  variations  de  volume  deviennent  de  moins  en  moins 
sensibles,  et,  par  suite,  leur  détermination  de  moins  en  moins  pré- 
cise. Dans  les  recherches  que  M.  Regnault  a  exécutées  sur  ce  point 
fondamental  de  la  mécanique  des  gaz,  on  opère  constamment  sur 
le  même  volume,  lequel,  pris  initialement  à  des  pressions  diverses, 
est  constamment  réduit  à  sa  moitié.  On  observe  la  pression  dans 
les  deux  circonstances,  et  si  la  loi  de  Mariotte  était  vraie,  dans  le 
second  cas  elle  devrait  être  le  double  de  ce  qu'elle  est  dans  le  pre- 
mier. De  cette  façon  la  précision  de  la  mesure  reste  la  même, 
quelle  que  soit  la  pression. 

L'ensemble  de  l'appareil  employé  par  M.  Regnault  est  représenté 
par  la  figure  128.  Il  se  compose  d'un  réservoir  en  fer  contenant 
du  mercure,  muni  à  sa  partie  supérieure  d'une  pompe  aspirante  et 
foulante  à  eau.  Par  sa  partie  inférieure  ce  réservoir  communique 
avec  un  cylindre  également  en  fer  qui  porte  deux  tubulures.  La 

PHVS.    DESCHANEL.  4  t 
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communication  entre  le  réservoir  et  le  cylindre  peut  d'ailleurs 


Fig.  1!S.  —  Appareil  de  H.  Regniult. 
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tube  porte  à  sa  partie  supérieure  un  robinet  r  pouvant  communi- 
quer avec  le  réservoir  V  où  Ton  peut  comprimer  le  gaz  soumis  à 
Texpérience.  Cetle  compression  s'opère  par  le  moyen  de  la  pompe  P. 

Ln  manchon,  dans  lequel  de  Teau  se  renouvelle  d'une  manière 
continue  et  qui  n'est  pas  indiqué  sur  la  figure,  permet  de  maintenir 
le  tube  à  une  température  sensiblement  constante  que  fait  connaître 
d'ailleurs  un  thermomètre  très-sensible.  Avant  de  mettre  le  tube 
en  place,  on  détermine  avec  beaucoup  de  soin  le  point  qui  corres- 
pond au  milieu  de  son  volume,  et  lorsqu'il  est  placé,  on  relève 
la  distance  de  ce  même  point  au  repère  le  plus  voisin  de  la  lon- 
gue colonne  ». 

Cela  posé,  voici  comment  on  procède  aux  expériences.  On  fait 
arriver  par  la  partie  supérieure  du  tube  le  gaz  sur  lequel  on  veut 
opérer  à  Fétat  de  dessiccation  complète,  on  maintient  ouvert  le 
robinet  de  la  pompe,  ce  qui  permet  au  gaz  de  refouler  le  mercure 
et  d'occuper  le  volume  total  du  tube.  On  fait  alors  fonctionner  la 
pompe  foulante  et  on  réduit  le  gaz  à  peu  près  à  la  moitié  de  son 
volume;  dans  les  deux  cas  la  hauteur  du  mercure  dans  le  grand 
tube  au-dessus  du  repère  le  plus  voisin  fait  connaître  la  pression  du 
gaz.  Il  est  important  de  remarquer  d'ailleurs  qu'il  n'est  pas  du  tout 
nécessaire  d'opérer  exactement  sur  le  même  volume  initial,  ou  de 
le  réduire  exactement  à  sa  moitié,  ce  qui  serait  fort  long;  on  réalise 
ces  deux  conditions  à  peu  près,  et  la  graduation  du  tube  permet 
toujours  de  connaître  les  volumes  véritables. 

122.  Résultats.  —  Le  résultat  général  des  recherches  de 
M.  Begnault  est  que  la  loi  de  Mariotte  ne  saurait  représenter  exacte- 
ment la  compressibilité  des  gaz,  même  non  liquéfiables,  tels  que 
l'air,  l'hydrogène,  l'azote,  qui  ont  précisément  été  étudiés  par  lui. 
Mais  à  cause  des  petites  différences  qui  se  produisent,  cette  cousé- 

I.  L'appareil  de  M.  Regnault  était  établi  dans  une  petite  tour  carrée  de  15  mètres  de 

haateur  environ,  faisant  partie  des  bfttiments  du  Collège  de  France,  et  que  Savart  avait 

fait  construire  autrefois  pour  des  expériences  d*hydraulique.  La  partie  inférieure  seule 

de  la  colonne  oianométrique  pouvait  donc  être  contenue  dans  la  tour  :  la  partie  supé- 

rieare  sVIevait  au-dessus  de  la  terrasse,  appuyée  contre  une  sorte  de  m&t  le  long  duquel 

pourait  s'élever  Tobservateur.  Dans  Tintérieur  de  la  tour  les  lectures  pouvaient  être 

faites  à  raide  d'un  cathétomètre,  mais  cela  était  impossible  dans  la  portion  supérieure, 

et  c'est  pour  cela  que  les  tubes  formant  cette  dernière  étaient  divisés. 
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quence  serait  peut-être  difficile  à  faire  ressortir  si  l'on  se  bornait  à 
comparer  les  nombres  qui  représentent  les  volumes  et  les  pressions. 
Elle  apparaît  au  contraire  clairement  si  Ton  soumet  les  résultats  obte- 
nus à  répreuve  suivante.  Considérons  une  certaine  masse  de  gaz 
qui,  sous  la  pression  P,  occupe  le  volume  V,  et  réduisons-la  au 
volume  V;  la  pression  deviendra  par  cela  même  P',  et  si  la  loi  de 
Mariotle  était  vraie,  on  devrait  avoir  la  relation 


ou  bien 


V       P' 

yr  =  p-    ou    VP=VT' 


VP 


Or  on  reconnaît  que  pour  les  gaz  autres  que  Thydrogène  cette  dif- 
férence n'est  jamais  nulle;  non-seulement  sa  valeur  est  sensible, 
mais,  ce  qui  est  surtout  important  à  remarquer,  elle  croît  régulière- 
ment avec  la  pression,  ce  qui  ne  permet  pas  de  l'attribuer  à  des 
erreui'S  inévitables  d'observation. 

Si  sur  une  droite  quelconque  on  porte  des  longueurs  propor- 
tionnées aux  diverses  pressions,  et  qu'çn  élève  des  perpendiculaires 

VP 

proportionnelles  à  la  différence  y7p7— -1»  en  unissant  les  extrémi- 
tés de  .ces  perpendiculaires  par  un  trait  continu,  on  obtient  une 
courbe  régulière  et  qui  est  évidemment  la  représentation  gra- 
phique de  la  loi  de  compressibilité  du  gaz  dont  il  s'agit.  Ces  courbes 
ont  été  tracées  avec  un  très-grand  soin  par  M.  RegnauU;  on  peut, 
du  reste,  par  les  procédés  ordinaires  de  l'interpolation,  en  trouver 
l'expression  algébrique,  et  c'est  à  elle  qu'il  conviendra  d'avoir 
recours  quand  on  voudra  calculer  rigoureusement  la  variation  de 
volume  correspondante  à  une  très-grande  pression. 

VP 

Puisque  la  différence  y^—  ^  a  une  valeur  sensible,  c'est  que 

VP'  est  plus  petit  que  VP,  et  par  suite  qu'à  une  pression  détermi- 
née P'  correspond  un  volume  V  plus  petit  que  celui  que  fournit 
la  loi  de  Mariotte.  On  voit  donc  qu'en  général  les  gaz  sont  un  peu 
plus  compressibles  que  ne  l'indique  la  loi  de  Mariotte;  quand  il 
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s'agit  de  gaz  liquéfiables,  cette  différence  de  compressibilité  est, 
comme  nous  Favons  dit,  assez  notable. 

L*hydrogëne  offre,  à  cet  égard,  une  exception  remarquable,  et 
qui  avait  été  déjà  prévue  par  Despretz  dans  les  expériences  que  nous 
avons  rappelées;  il  est  moins  compressible  que  ne  l'indique  la  loi 

VP 

de  Mariotte,  la  différence  ^^Tpi  —  1  est  négative. 

Cette  particularité  singulière  de  rhydrogène  esl  d*aiileui's  en 
harmonie  avec  ce  que  Ton  suppose  de  la  nature  de  ce  gaz.  On  a 
reconnu,  en  effet,  par  quelques  expériences  comparatives  faites  sur 
Tacide  carbonique,  qu'à  la  températui*e  de  100<>  la  loi  de  compres- 
sibilité de  ce  gaz  s'éloigne  beaucoup  moins  de  la  loi  de  Mariotte 
qu'elle  ne  le  fait  aux  températures  ordinaires.  On  peut  donc  légiti- 
mement supposer  que  si  l'on  opérait  à  une  température  plus  éle- 
vée encore,  on  se  rapprocherait  de  plus  en  plus  de  la  loi  qui  se 
vérifierait  sans  doute  à  une  température  déterminée,  et  se  trou- 
verait en  erreur  au  delà  en  sens  inverse.  Il  semble  donc  qu'il  y 
ait  pour  chaque  gaz  une  sorte  de  température  normale,  pour 
laquelle  la  compressibilité  est  fidèlement  représentée  par  la  loi  de 
Mariotte. 

La  compressibilité  décroîtrait  d'ailleurs  avec  la  tempéra- 
ture, comme  le  prouve  l'expérience  faite  sur  l'acide  carbo- 
nique. Tous  les  gaz  autres  que  l'hydrogène  se  trouvent  dans  les 
conditions  ordinaires,  au-dessous  de  cette  température  nor- 
male. Mais  si,  comme  l'indiquent  les  phénomènes  chimiques, 
l'hydrogène  est  une  sorte  de  métal,  on  ne  saurait  douter  qu'il 
ne  soit  dans  un  très-grand  état  de  raréfaction  relative,  et  dès 
lors  la  particularité  que  présente  sa  compressibilité  se  trouve  toute 
naturelle. 

123.  Manomètres.  —  Les  manomètres  sont  des  instruments 
destinés  à  mesurer  la  force  élastique  d'un  gaz  renfermé  dans  l'inté- 
rieur d'un  espace  clos.  Cette  force  élastique  s'exprime  ordinaire- 
ment à  l'aide  d'une  unité  appelée  atmosphère  (103),  et  se  mesure 
fréquemment  par  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercure  qui  lui  fait 

équilibre. 

Lorsque  la  colonne  de  mercure  se  meut  librement  dans  un 
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tube  ouveri,  on  dil  que  le  inanoinètre  est  à  air  libre;  c'est  un  ma- 
nomètre de  cette  soile  qui,  dans  les  expériences  de  M.  Regnault, 
sert  à  mesurer  les  pressions  auxquelles  on  soumet  successiremeut 
le  volume  gazeux. 

Lorsque  dans  l'industrie  on  a  à  mesurer  des  pressions  qui  ne 
sont  pas  considérables,  on  se  sert  queiquerois  du  manoinèli'e  à  air 
libre,  dont  la  figure  représente  une  des  dispositions 
les  plus  simples.  L'appai-cil  se  compose  d'une  boit*? 
généralement  en   fer,    présentant    supérieurement 
une  ouverture  fermée  par  un  bouchon  à  vis;  à  tra- 
vers le  bouchon  passe  un  tube  b  ouveil  aux  deu.t 
bouts  et  plongeant  par  sa  partie  inférieure  dans  le 
mercure  que  renferme  la  boite.  L'air  ou  la  vapeur 
dont  on  veut  mesurer  la  force  élastique  pénètrent 
par  le  lube  a  el  agissent  sur  le  mercure.  11  est  évi- 
dent que-si  le  niveau  du  liquide  était  le  même  dans 
le  tube  et  dans  la  cuvetle.  c'est  que  la  pression  ré- 
gnant dans  la  boite  serait  précisément  égale  à  la 
Fia.  120.        pression  atmosphérique.  Si  le  mercure  dans  le  tube 
Manomètre  i  air  s'élève  au-dessus  du  liquide  dans  la  cuvetle  d'une 
'  '^'  certaine  quantité,  c'est  que  la  pression  surpasse  la 

pression  atmosphérique  de  celle  qui  correspond  à  la  hauteur 
de  la  colonne  soulevée.  Ordinairement  ces  pressions  elîeclives  sont 
inscrites  en  atmosphères  sur  une  échelle  placée  à  côté  du  tube. 

124.  Hanomëtre  &  branches  multiples.  —  Lorsque  les  pres- 
sions à  mesurer  sont  un  peu  considérables,  il  faut,  si  l'on  veut  em- 
ployer l'instrument  précédent,  lui  donner  une  longueur  en  rap- 
port avec  la  pression  elle-même.  Si,  par  exemple,  il  s'agit  d'une 
pression  de  8  atmosphères,  te  tube  devra  avoir  une  longueui'  au 
moins  égale  à  0,76  x  7  =  5'",32.  Celle  disposition,  peu  commode 
déjà  quand  il  s'agit  des  machines  fixes,  est  entièrement  inappli- 
cable aux  machines  mobiles. 

Tout  en  conservant  le  principe  du  manomètre  à  air  libre,  c'est- 
à-dire  l'action  de  l'atmosphère  sur  l'exlrémilé  de  la  colonne,  on 
parvient  à  réduire  la  longueur  de  l'instrument  par  un  artifice  déjà 
employé  par  Fahrenheit  dans  son  baromètre  (110). 
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L'appareil  est  construit  de  la  manière  suivante  :  il  se  compose 
d'un  tube  en  fer  ABCU  recourbe  un  certain  nombre  de  fois  sur 
lui-même.  L'extrémité  A  communique  avec  la  chaudière  par  l'inter- 
médiaire d'un  robinet;  quant  à  la  dei-nière  branche  CD,  elle  est  en 
verre  et  placée  en  regard  d'une  échelle  divisée. 

On  commence  par  remplir  l'appareil  de  mercure  justfu'au  ni- 
veau MN  ;  à  cette  hauteur  se  trouvent  des  trous  par  lesquels  le  mer- 
cure s'échappe  quand  il 
y  arrlTe  et  qu'on  ferme 
hermétiquement.On  rem- 
plit d'eau  les  parties  su- 
périeures par  l'intermé- 
diaire d'ouvertures  qu'on 
bouche  également  après 
le  remplissage.  Si  le  mer- 
cure baisse  d'une  quan- 
tité h  dans  le  premier 
tube  en  communication 
avec  le  réservoir  de  gaz, 
il  baissera  et  s'élèvera  al- 
ternativementdela  même 

quantité  dans  chacun  des        ng  130.  _  Msnomètre  à  branches  miiliîples. 
tubes,  et  par  conséquent 

il  s'élèvera  de  la  même  quantité  dans  le  dernier  tube;  or  cette  hau- 
teur correspond  à  une  pression  effective  représentée  par  une  colonne 
de.mercure  égale  à^10/i  diminué  de  10  fois  la  même  hauteur  d'eau; 

c'est-à-dire  en  exprimant  tout  en  mercure  à  10 ft  11  —  T5~êïï)"  '^" 
voit  par  conséqirenl  qu'une  pression  assez  considérable  se  manifes- 
tera par  une  variation  relativement  petite  de  la  colonne  de  mer- 
cure. Si,  par  exemple,  à  partir  de  f  état  initial  qui  correspond  à 
la  pression  atmosphérique,  il  se  produit  un  accroissement  de 
5  atmosphères,  ce  qui  veut  dire  que  la  pression  effective  est 
de  6   atmosphères,   la   quantité  h  sera  donnée  par    l'équation 


5  X  O'",76  =  10  Ait 


(<-^> 
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Sx  0,76  X  t3,59  =  10A,<I,59, 
A=0",4tt. 


125.  Manomètre  &  air  comprimé.  — Cet  instrument,  auquel  od 

peut  donner  des  disposilions  diverses,  est  formé  quelquefois,  comme 

le  montre  la  Ûgure  131,  d'un  tube  recourbe  ABfermC 

à  l'une  de  ses  extrémités  et  renfermant  en  As  de 

l'air  qui  se  trouve  séparé  de  l'air  extérieur  par  une 

colonne  de    mercure.  L'appareil  a  été  régie  de 

telle  façon  que  quand  il  règne  en  B  une  pression 

égale  à  celle  de  l'atmosphère,  le  mercure  s'élève 

en  m  ?t  au  même  niveau  dans  les  deux  branches 

du  tube,  de  sorte  que,  dans  ce  cas,  l'air  confiné 

Fig.  131.         est  précisément  à    la   pression  atmosphérique. 

""^m^'ÎLé  ''"^     ^^^^  *'  '^  P""^^^'»"  vient  à  augmenter,  le  mercure 

est  refoulé  dans  la  branche  de  gauche,  l'air  que 

celle-ci  renferme  se  comprimant  prend  une  tension  graduellement 

plus  forte,  et  finit  par  amener  l'équilibre. 

La  pression  du  gaz  qui  agit  en  B  est  égale  alors  à  la  pression  de 
l'air  comprimé,  augmentée  de  celle  que  mesure  la  différence  de 
niveau  du  mercure  dans  les  deux  branches.  Celte  pression  est 
inscrite  en  atmosphères  sur  l'échelle  divisée  ab. 

Cette  échelle  se  gradue  directement  dans  les  ateliers,  en  met- 
tant le  manomèti-e  en  communication  avec  un  réservoir  à  air  com- 
primé dont  la  pression  est  donnée  soit  par  un  manomètre  â  air 
libre,  soit  par  un  manomètre  étalon  d'une  forme  quelconque. 

En  supposant  le  tube  AB  cylindrique,  la  graduation  pourrait  Olre 
faite  à  priori  en  appliquant  la  loi  de  Mariotte. 

Supposons  que  /  représente  la  longueur  du  tube  occupé  par 
l'air  confiné  lorsque  sa  pression  est  égale  à  celle  d'une  atmosphère  ; 
au  point  oi'i  le  mercure  arrive  se  trouve  le  nombre  1.  Cherchons  à 
quel  point  devra  se  trouver  l'extrémité  de  la  colonne  liquide  lorsque 
la  pression  agissant  en  B  sera  de  n  atmosphères.  Soitx  la  hauteur 
de  ce  point  au-dessus  de  1,  le  volume  de  l'air  qui  était  primitive- 
ment l  est  devenu  l — x,  et  sa  pression  d'après  la  loi  de  Mariette  est 
égale  à  H  ,-^— ,  H  dtîsignant  la  hauteur  moyenne  du  baromètre. 
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C'esl  celte  pression  qui,  ajoutée  à  la  différence  de  niveau  2x,  équi- 
vaut à  n  atmosphères.  On  a  donc  Téquation 


H 


/~.r 


-h  ix  =  HU, 


d'où 


2x*—  ,»H  +  J/  jF+'«-  Ij  H/  =  0, 


iiH  +  «'±V^'*H-h«'-  — 8  n-<    H/ 


On  trouve  ainsi  deux  valeurs  de  x;  mais  celle  qui  correspond 
au  signe +du  radical  est  inadmissible;  car  si  Ton  suppose  71  =  1,  on 
doit  avoir  x  =  0,  et  cela  n'a  lieu  que  pour  la  valeur  qui  correspond 


au  signe  moins. 


1 


Si  dans  cette  valeur  de  x  on  fait  successivement  n  =  1  -  »  2 , 

1 

2^,3,  etc.,  on  aura  les  points  de  Téchelle  correspondants  aux 

pressions  de  une  atmosphère  et  demie,  deux  atmosphères,  etc. 

Ainsi  que  nous  Tavons  remarqué  plus  haut,  à  mesure  que 
la  pression  augmente,  l'instrument  devient 
de  moins  en  moins  sensible,  et  la  course  du 
mercure  pour  une  variation  dépression  d'une 
atmosphère  est  de  plus  en  plus  petite.  On 
atténue  cet  inconvénient  par  la  disposition 
indiquée  par  la  figure  132.  La  branthe  qui 
contient  l'air  a  une  forme  conique;  de  cette 
façon ,  à  mesure  que  le  mercure  monte,  les 
mêmes  variations  de  volume  coiTespondent 
à  une  plus  grande  longueur.  Le  résultat  de 
cette  disposition  est  manifeste  à  l'inspection 
de  réchelle;  on  voit  en  effet  que  les  chiffres 
qui  correspondent  aux  atmosphères  succes- 
sives de  pression  sont  presque  équidistants ,  tandis  que  lorsque  le 
tube  est  cylindrique  ils  vont  en  se  rapprochant  très-rapidement. 

126.  Manomètres  métalliqnes.  —  La  fragilité  des  tubes  de  verre , 
leur  encrassement  résultant  de  ce  que  le  mercure  se  salit  à  la 
longue,  constituent,  surtout  pour  les  machines  en  mouvement,  un 
inconvénient  des  plus  graves.  Aussi  se  sert-on  souvent  de  mano- 


Fi^.  13^.  —  Manomètre 
à  air  comprimé. 
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mètres  métalliques  fondés  sur  les  changements  de  forme  que  la  pres- 
sion du  gaz  ou  de  la  vapeur  peut  faire  subir  à  des  systèmes  solides 
combinés  d'ailleurs  diversement.  Nous  mentionnerons  seulement 
ici  le  manomètre  de  Bourdon  (fig.  133).  Il  a  pour  organe  essentiel 
un  tube  en  cuivre  à  section  elliptique  et  contourné  deux  fois  sur 
lui-même.  L'une  des  extrémités  est  mise  en  communication  par  un 
robinet  avec  le  réservoir  de  pression;  à  l'autre  eitrémilé  est  fixée 
une  aiguille  d'acier  qui  parcourt  les  divisions  d'un  cadran.  Lorsque 
le  robinet  est  en  communication  avec  l'atmosphère,  l'extrémité  de 
l'aiguille  s'arrête  à  la  division  1.  Mais  si  la  pression  augmente,  la 
courbure  diminue,  l'extrémité  mobile  du  tube  s'éloigne  de  l'autre 
cl  l'aiguille  parcourt  les  diverses  divisions  du  cadran. 


Fig.  laa.  —  Manomètre  de  Bourdon.  Rg.  13t.  —  Mélange  des  g»i. 

127.  Mélange  des  gaz.  —  Lorsque  des  gaz  de  densité  différente 
sont  placés  dans  un  même  espace.  Ils  ne  se  superposent  point 
comme  les  liquides  dans  l'ordre  de  leurs  densités.  L'expérience 
prouve  que,  même  dans  les  cas  les  plus  défavorables,  le  mélange  se 
fait  d'une  manière  intime,  de  façon  qu'on  peut  considérer  chaque 
gaz  en  particulier  comme  remplissant  l'espace  total.  Ce  fait  a  été 
démontré  par  une  expérience  très-décisive  due  à  Berlhollet.  11  prit 
deux  ballons  (fig.  i3A)  pouvant  se  visser  l'un  sur  l'autre  et  les  plaça 
dans  une  cave.  Le  ballon  inférieur  était  plein  d'acide  carbonique,  le 
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ballon  supérieur  d'hydrogène.  La  communication  fui  établie  entre 
les  deux,  et  au  bout  d'un  certain  temps  on  constata  que  les  deux 
gaz  s'étaient  mêlés  d'une  manière  intime;  en  effet,  dans  les  deux 
ballons  la  proportion  d'acide  carbonique  et  d'hydrogène  était  exac- 
tement la  même.  La  constance  de  la  composition  de  l'air  à  toutes  les 
hauteurs  est  une  preuve  frappante  du  fait  dont  nous  parlons. 

Il  résulte  de  là  que  si  plusieurs  gaz  sont  renfermés  dans  un 
même  espace,  chacun  d'eux  exerce  une  pression  qui  dépend  du 
Tolume  total  de  l'espace,  et  que  par  conséquent  la  pression  du 
mélange  est  égale  à  la  somme  des  pressions  exercées  individuelle- 
ment par  les  différents  gaz.  La  loi  de  Mariotte  permet  de  déterminer 
facilement  ces  pi*essions  individuelles,  quand  on  connaît  la  pression 
et  le  volume  primitif  de  chacun  des  gaz. 

Soient  par  exemple  V  et  P,  V  et  P',  V"  et  P",  les  volumes  et 

les  pressions  de  gaz  que  l'on  fait  passer  dans  un  vase  de  volume  U. 

VP 

Le  premier  gaz  exerce  dans  ce  vase  une  pression  égale  à  -p  ,   le 

VP' 
second  une  pression  égale  à  -7^-  ,  le  troisième  une  pression  égale 

L 
Y"p" 

à  — — ,  et  ainsi  de  suite,  de  sorte  que  la  pression  totale  M  est 


VP      VP'     VP" 
L  ^    L    ^     U 


égaleà  ^+^  +  -~^,  d'où  MU  =  VP  +  VP' +  VP"  +  etc. 


Cette  formule  résume  les  lois  du  mélange  des  gaz;  on  peut 
facilement  la  vérifier  sur  la  cuve  à  mercure  en  faisant  passer  sous 
une  cloche  graduée  divers  volumes  de  gaz  mesurés  à  l'avance  et 
dont  la  pression  est  également  connue. 

128.  Dissolation  des  gaz  dans  Teau.  —  L'eau  jouit  de  la  pro- 
priété de  dissoudre  dans  des  proportions  diverses  tous  les  gaz  que 
nous  connaissons.  Cette  propriété  a  une  importance  naturelle  con- 
sidérable; ainsi  c'est  grâce  à  l'air  et  par  suite  à  l'oxygène  que  l'eau 
tient  en  dissolution  que  peut  se  faire  la  respiration  des  animaux 
aquatiques.  La  présence  de  cet  air  n'est  pas  moins  nécessaire  dans  le 
rôle  que  joue  l'eau  dans  notre  alimentation  ;  l'expérience  a  prouvé 
eo  effet  que  l'usage  d'eau  privée  d'air  donne  lieu  à  la  longue  à  des 
désordres  plus  ou  moins  graves  dans  l'organisation.  La  propriété  de 
dissoudre  les  gaz  n'est  pas  du  reste  particulière  à  l'eau,  bien  que 
ce  soit  le  liquide  qui  la  manifeste  de  la  manière  la  plus  générale. 
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Le  mécanisme  de  la  dissolution  dans  Teau  est  tout  à  fait  ana- 
logue à  celui  de  l'expansion  d'un  gaz  dans  un  volume  plus  considé- 
rable. Si,  par  exemple,  on  suppose  un  espace  contenant  un  litre 
d'acide  carbonique  mis  en  communication  avec  un  espace  vide  de 
même  capacité,  il  est  clair  que  le  gaz  se  partagera  également  entre 
les  deux  espaces.  Si,  au  lieu  d'un  espace  vide,  on  offre  à  Tacide 
carbonique  un  espace  plein  d'eau,  le  résultat  sera  exactement  le 
même,  et  il  y  aura,  quand  l'équilibre  sera  établi,  en  dissolution 
dans  l'eau,  une  quantité  de  gaz  égale  à  celle  qui  se  trouve  au  dehors 
du  liquide.  Le  gaz  dissous  a  donc,  dans  ce  cas  particulier,  la  même 
densité  que  le  gaz  extérieur.  Mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  et 
suivant  que  l'attraction  entre  les  molécules  de  l'eau  et  celles  du  gaz 
est  plus  ou  moins  considérable,  il  s'établit  un  rapport  plus  ou 
moins  grand  entre  la  densité  du  gaz  dissous  et  celle  du  gaz  exté- 
rieur. Ce  rapport  est  égal  à  0,04  environ  pour  l'oxygène,  tandis  que 
pour  l'ammoniaque  il  est  égal  à  1050.  Il  conserve  la  même  valeur 
quelle  que  soit  la  pression  ;  on  lui  donne  le  nom  de  coefficient  de 
solubilité.  On  voit  d'après  cela  que  le  coefficient  de  solubilité  de 
Pacide  carbonique  est  égal  à  1.  Le  coefficient  de  solubilité  diminue 
d'ailleurs  assez  rapidement  quand  la  température  augmente;  à  100** 
l'eau  a  perdu  la  totalité  des  gaz  qu'elle  tenait  en  dissolution  ;  on 
profite  précisément  de  cette  circonstance  pour  recueillir  ces  gaz  et 
les  analyser. 

Au  lieu  de  dire  que  le  rapport  de  la  densité  du  gaz  dissous 
au  gaz  extérieur  est  par  exemple  1/5,  on  peut  évidemment  dire  que 
l'eau  tient  en  dissolution  1/5  de  son  volume  du  gaz  considéré.  C'est 
souvent  de  celte  manière  qu'on  définit  le  coefficient  de  solubilité. 
Comme  d'ailleurs  ce  coefficient  est  indépendant  de  la  pression,  on 
doit  en  conclure  que  la  quantité  de  gaz  qui  se  dissout  effectivement 
dans  l'eau  varie  proportionnellement  à  la  pression.  C'est  sur  cette 
remarque  que  se  fonde  la  fabrication  des  eaux  gazeuses  artificielles. 


CHAPITRE    XV. 

MACHINE  PNECMATIQCE.  —  MACHINE  DE  COMPRESSION 


13S.  Machine  pnenmatiqne.  —  La  macliine  piieumalique  a  été 
imaginée  par  Oito  de  Guericke  vers  1650;  depuis  elle  a  subi  quel- 
ques perfection ueinents  de  détail  qui  n'en  ont  pas  cliangé  les  dispo- 
sitions essentielles. 

Elle  se  compose  <I'un  corps  de  pompe  en  verre  ou  en  métal 
dans  lequel  se  meut  un  piston.  Ce  piston  est  percé  d'un  canal  que 


I 


Hk-  \3i.  —  Uocbinc  pneumatique. 

ferme  înférieurement  une  soupape  S  s'ouvrant  de  bas  en  haut.  Le 
corps  de  pompe  communique  avec  un  canal  recourbé  qui  vient 
s'ontrir  aa  cenlre  d'une  surface  en  glace  (ioucie  avec  le  plus  grand 
soin  et  qu'on  comme  platine. 

L'ouverturedu  canal  est  fermée  par  le  bouchon  conique  S',  ûxé 
à  reitrémilé  d'une  tige  métallique  qui  traverse  à  frotlemcnt  dur  le 
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piston,  de  sorte  que  le  bouchon  s'élève  ou  s'abaisse  avec  le  piston 
lui-même.  Un  renflement  placé  à  la  partie  supérieure  de  la  tige 
limite  la  course  du  bouchon  et  ne  lui  permet  de  s'élever  que  d'une 
petite  quantité  au-dessus  de  Touverture  qu'elle  doit  périodiquement 
fermer. 

Cela  posé,  supposons  que  le  piston  soit  au  bas  de  sa  course  et 
qu'on  rélève,  la  soupape  S'  est  soulevée  et  l'air  du  récipient  E  se 
répand  dans  le  corps  de  pompe.  En  abaissant  le  piston,  la  soupape  S' 
ferme  l'ouverture  correspondante,  l'air  qui  a  passé  dans  le  corps  de 
pompe  ne  peut  plus  retourner  dans  le  récipient;  il  se  comprime, 
finit  par  soulever  la  soupape  du  piston  et  s'échappe  à  l'extérieur. 
En  soulevant  de  nouveau  le  piston,  une  portion  de  l'air  restant  dans 
le  récipient  passera  dans  le  corps  de  pompe,  d'où  il  s'échappera  à 
l'extérieur  lorsqu'on  abaissera  le  piston,  et  ainsi  de  suite. 

On  voit  donc  qu'en  continuant  à  faire  mouvoir  le  piston,  on 
enlèvera  à  chaque  fois  une  nouvelle  portion  de  l'air  du  récipient. 
Néanmoins  la  quantité  d'air  qu'on  enlève  à  chaque  coup  de  piston 
n'étant  qu'une  fraction  de  celle  qui  reste,  on  ne  saurait  jamais  faire 
le  vide  absolu,  mais  théoriquement  on  pourrait  en  approcher  au- 
tant qu'on  le  voudrait. 

130.  Calcul  du  degré  de  vide.  —  Il  est  facile,  en  se  fondant 
sur  la  loi  de  Mariotte,  de  calculer  la  force  élastique  de  l'air  restant 
dans  le  récipient,  après  un  nombre  quelconque  de  coups  de  piston. 
Soient  V  le  volume  du  corps  de  pompe,  V  celui  du  récipient  et  P 
la  pression  de  l'air  au  commencement.  Lorsqu'on  élève  le  piston, 
l'air  qui  occupait  le  volume  V  se  répand  dans  le  volume  V'  +  V; 

V 

sa  pression  sera  donc  P    ,        ;  après  le  second  coup  de  piston , 

V  "T  v 

cette  pression   sera  P  (y  .  ^7)  et  par  conséquent  après  le  n**"*** 

/    V    \« 
coup,  P  (y— y.)  .  Si  on  désigne  par  i:  cette  pression,  on  aura 

/    V    \" 
TC  =  P  (  y  .yj.  j   '  équation  de  laquelle  on  déduira  l'une  quelconque 

des  quantités  qu'elle  renferme,  quand  on  connaîtra  les  quatre 
autres. 

On  voit  du  reste  que  la  pression  ir  va  en  décroissant  indéfini- 
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ment  et  par  suite  que  la  force  élastique  de  Tair  peut,  théoriquemeDt 
du  moins,  devenir  plus  petite  que  toute  quantité  donnée. 

131.  Éprouvette.  —  Pour  suivre  les  phases  de  l'opération  et 
coDDaltre  à  chaque  instant  la  force  élastique  de  Fair  du  récipient, 
on  se  sert  d'un  baromètre  tronqué  renfermé  dans  une  petite  cloche 
F  qu'on  nomme  éprouvette  et  qui  peut  être  mise  en  communication 
par  un  robinet  avec  le  récipient.  Ce  baromètre  est  formé  d'un  tube 
recourbé  dont  les  branches  ont  de  28  k  30  centimètres  de  longueur; 
l'une  d'elles  est  fermée  et  remplie  de  mercure,  l'autre  est  ouverte. 
Lorsque  la  pression  de  l'air  dans  le  récipient  devient  plus  faible  que 
celle  qui  est  représentée  par  une  colonne  de  mercure  égale  à  la  lon- 
gueur de  la  branche  fermée  du  tmromètre,  le  mercure  descend  et  à 
chaque  instant  la  force  élastique  est  donnée  par  la  différence  de  ni- 
veau du  métal  dans  les  deux  branches;  une  échelle  divisée  permet 
de  mesurer  exactement  cette  différence.  Le  baromètre  tronqué  sert 
à  apprécier  si  la  machine  fonctionne  bien;  dans  le  cas,  par  exemple, 
où  de  Tair  rentrerait  quelque  part,  on  s'en  apercevrait  aux  oscilla- 
tions de  la  colonne  de  mercure.  On  reconnaît  aussi  le  moment  où 
l'on  a  atteint  la  limite  d'effet  possible  de  la  machine,  lorsque  malgré 
le  mouvement  du  piston  la  différence  de  niveau  du  mercure  reste 
stationnaîre.  Théoriquement,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  précédem- 
ment, il  n'y  a  pas  de  limite  à  l'action  de  la  machine,  et  à  chaque 
coup  de  piston  la  force  élastique  de  Tair  doit  diminuer;  mais  dans 
la  réalité  il  ne  saurait  en  être  ainsi,  par  suite  de  l'imperfection 
inévitable  de  l'appareil  :  il  y  a  toujours  une  limite  d'autant  plus 
reculée  d'ailleurs  que  la  machine  est  mieux  construite,  et  le  baro- 
mètre fait  connaître  le  moment  où  elle  est  atteinte.  Au  lieu  d'un 
baromètre  tronqué,  on  pourrait  mettre  en  rapport  avec  le  récipient 
un  baromètre  ordinaire,  et  suivre  ainsi  les  progrès  du  vide  dès 
les  premiers  coups  de  piston. 

132.  Robinet  de  rentrée.  —  Lorsque  le  vide  est  fait  sous  le 
récipient^  si  on  voulait  enlever  ce  dernier  de  dessus  la  platine,  il 
faudrait  développer  un  effort  très- considérable,  égal  à  autant  de 
fois  103  kilogrammes  que  la  section  du  récipient  renferme  de  dé- 
cimètres carrés.  Ce  serait  donc  une  opération  généralement  inexé- 
cutable. On  la  rend  possible  en  faisant  rentrer  l'air  à  l'aide  du  robi- 
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DGt  H  dont  la  clef  est  reprësenlée  sépardmejit  au-dessus.  Cette  clef 
est  percée  de  part  en  part  d'une  ouverture  qui,  dans  l'état  ordinaire 
de  la  machine,  est  placée  dans  l'axe  du  canal  de  communication. 
A  90°  de  cette  ouverture  s'en  trouve  une  autre  0  qui  forme  l'extré- 
mité d'un  canal  recourbé  s'ouvrant  à  l'extérieur.  Si  l'oD  veut  (aire 
rentrer  l'air  dans  le  récipient,  il  suivra  de  tourner  la  clef  de  façon 
que  l'ouverture  0  soit  dirigée  de  son  côté;  si  on  la  tourne  au 
contraire  du  cfité  du  corps  de  pompe,  on  intercepte  toute  commu- 
nication de  celui-ci  avec  le  récipient,  les  chances  de  rentrée  de 
l'air  deviennent  moindres  et  le  vide  peut  se  cooserver  plus  long- 
temps. On  prend  celte  précaution  quand  on  veut  abandonner  un 
corps  pendant  longtemps  dans  le  vide.  On  se  sert  aussi  souvent, 
dans  ce  cas,  de  platines  distinctes  et  indépendantes,  ce  qui  perinel 
de  conserver  disponible  la  machine  elle-même. 

133.  Machine  à  double  effet. —  La  machine  que  nous  venons 
de  décrire  est  à  un  seul 
corps  de  pompe;  on  s'en 
sert  quelquefois  sous  cette 
forme,  on  la  dit  alors  â 
simple  effet,  et  le  piston  se 
manœuvre  ordinairement  â 


Fig.  (30.  Matliine  pneumatique  à  deui  corps.  Pig.  137. 

l'aide  d'un  levier  analogue  à  celui  qu'on  emploie  pour  les  pompes. 
Avec  cette  disposition,  il  faut  évidemment  que  le  piston,  après  avoir 
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exticulé  son  Diouveaient  asceosioDoel,  redescende  pour  expulser 
l'air  du  corps  de  pompe,  et  ce  a' est  qu'après  ce  double  mouvement 
que  l'opératioa  peut  recommeocer. 

La  plupart  des  machines  qu'on  reucoulre  dans  les  cabinels  de 
physique  sont  à  deux  corps  de  pompe;  les  Ûgures  136, 137  et  138 


Flg.  138.  —  HmcbJDe  pnt^umUique. 

donnent  une  idée  de  la  disposilion  ordinaire  de  ces  appareils.  La 
figure  138  est  une  vue  perspective  de  la  machine,  la  figure  136  est 
une  section  par  l'axe  des  corps  de  pompe,  et  la  fignrc  137  représente 
la  manière  dont  sont  établies  les  communications  entre  les  corps  de 
pompe  et  le  récipient.  On  voit  que  les  deux  canaux  des  con)s  de 
pompe  viennent  aboutir  à  un  canal  unique  qui  va  se  rendre  au 
centre  de  la  platine  p. 

Les  tiges  des  pistons  C  sont  formées  par  deux  crémaillères  qui 
engrènent  avec  le  pignon  P.  L'axe  de  ce  pignon  est  mis  en  mouve- 
ment par  un  levier  qu'on  tourne  alternativement  dans  un  sens  et 

PHTS.    DESCHANEI..  <1 
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dans  un  autre.  De  celte  façon,  quand  Tun  des  pistons  monte,  l'autre 
descend,  et  par  suite,  à  chacun  de  ces  mouvements,  Tair  du  réci- 
pient passe  dans  F  un  ou  dans  l'autre  corps  de  pompe.  A  cause  de 
cette  circonstance  la  machine  est  dite  à  double  effet,  et  le  vide  se 
fait  évidemment  deux  fois  plus  rapidement  qu'avec  la  machine  à 
un  seul  corps.  H  y  a  d'ailleurs  un  autre  avantage  :  dans  la  machine 
à  simple  effet,  à  mesure  que  l'air  se  raréfie  dans  le  récipient,  la 
force  nécessaire  pour  soulever  le  piston  devient  de  plus  en  plus 
considérable;  lorsque  le  vide  est  presque  fait,  on  a  à  vaincre  une 
résistance  d'environ  une  atmosphère,  c'est-à-dire  de  103  kilo- 
grammes par  décimètre  carré  de  surface.  Dans  la  machine  à  deux 
corps,  au  moment  où  les  pistons  sont  l'un  en  haut,  l'autre  en  bas 
des  corps  de  pompe,  si  on  les  fait  mouvoir,  la  force  qui  s'oppose  au 
mouvement  ascensionnel  de  l'un  est  précisément  égale  à  celle  qui 
favorise  le  mouvement  descendant  de  l'autre.  Il  faut  remarquer 
toutefois  que  cette  égalité  n'a  lieu  qu'au  commencement  du  mou- 
vement, car  à  mesure  que  Tun  des  pistons  descend,  l'air  se  com- 
prime au-dessous  de  lui,  sa  tension  devient  de  plus  en  plus  forte  et 
atteint  la  pression  atmosphérique  au  moment  oCi  la  soupape  du 
piston  se  soulève.  A  ce  moment  la  résistance  qu'éprouve  le  second 
piston  n'est  compensée  par  rien,  et  elle  a  été  jusque-là  diminuée 
par  une  force  graduellement  décroissante.  Plus  on  s'approche 
du  vide  d'ailleurs,  plus  la  tension  de  l'air  comprimé  au-dessous 
du  piston  augmente  lentement,  de  sorte  que,  contrairement  à 
ce  qui  a  lieu  dans  la  machine  à  simple  effet,  la  manœuvre  de  la 
machine  à  deux  corps  est  d'autant  plus  aisée  que  l'air  est  déjà  plus 
raréfié. 

134.  Machines  à  un  seul  corps  et  à  double  effet.  —  Il  n'est,  du 
reste,  pas  nécessaire  d'employer  deux  corps  de  pompe  pour  obtenir 
le  double  effet,  on  peut  n'employer  pour  cela  qu'un  seul  corps. 
Cette  disposition,  très-anciennement  connue  et  employée  dans  les 
pompes,  d'après  les  indications  de  Delahire,  n'a  été  utilisée  que 
récemment  par  les  constructeurs  de  machines  pneumatiques. 

La  figure  139  représente  le  corps  unique  de  la  machine  à  double 
effet  de  M.  Blanchi.  On  voit  que  la  soupape  du  piston  s'ouvre  dans 
la  tige  creuse  de  celui-ci  ;  une  seconde  soupape,  s'ouvrant  aussi  de 
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bas  en  haut,  est  placée  à  la  partie  supérieure  du  corps  de  pompe. 
D'autre  part,  deux  ouvertures,  l'une  supérieure,  l'autre  inférieure, 
établissent  à  l'aide  d'un  tube  vertical  recourbé  la  communication 
du  corps  de  pompe  avec  le  canal  qui  se  rend  A  la  platine.  Ces  ouver- 
tures soDt  alternativement  fermées  par  deux  bouchons  coniques, 
portés  à  l'extrémité  d'une  tige  métallique 
qui  traverse  le  piston  à  frottement  dur. 
Lorsque  le  piston  monte,  ce  qui  est  le 
cas  de  la  ûgure,  l'ouverture  supérieure 
est  fermée  et  l'inférieure  libre  ;  si  le  piston 
ïient  à  descendre,  immédiatement  c'est 
l'inverse  qui  se  produit.  D'après  cela  on 
voit  que,  quel  que  soit  le  sens  du  mouve- 
ment du  pistQD,  le  vide  se  fera  dans  le 
récipient.  En  effet,  si  le  piston  monte, 
l'air  du  récipient  arrivera  par  l'ouverture 
inférieure,  et  au-dessus  du  piston  l'air 
graduellement  comprimé  Unira  par  s'é- 
chapper par  la  soupape  supérieure.  Dans 
le  mouvement  descendant,   l'aspiration 
aura  lieu  par  l'ouverture  supérieure  et  l'air  comprimé  au-dessous 
du  piston  s'échappera  par  la  soupape  du  piston  lui-m<^me.  Le  mou- 
Tement  du  piston  est  obtenu  par  un  disposilif  particulier  que  l'on 
\oit  dans  la  figure  HO,  qui  représente  une  vue  d'ensemble  de  l'ap- 
pareil. 

Le  corps  de  pompe,  entièrement  en  fonte,  est  rendu  oscillant 
autour  d'un  axe  qui  passe  par  sa  base.  A  sa  partie  supérieure  est 
litée  une  glissière  dans  laquelle  se  meut  le  bouton  d'une  manivelle 
a  laquelle  on  imprime  un  mouvement  de  rotation.  A  cet  elTel,  on 
se  sert  d'un  volant  massif  en  fonte  dont  l'axe  porte  un  pignon  qui 
engrène  avec  une  roue  dentée  fixée  sur  l'axe  de  la  manivelle.  Au 
bouton  de  la  manivelle  est  articulée  l'extrémité  de  la  lige  du  piston. 
Il  ^it  de  là  évidemment  que  si  on  fait  tourner  le  volant,  le  corps  de 
pompe  s'ioclioera  successivement  dans  un  sens  et  dans  l'autre  pour 
suivre  les  mouvements  de  la  manivelle  en  dehors  de  la  verticale,  et 
le  piston  s'élèvera  et  s'abaissera  alternativement  dans  le  corps  de 
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pompe,  doDt  la  longueur  doit  être  égale  au  diamc'tre  de  la  circonfé- 
rence décrite  par  le  bouton  de  la  manivelle. 

i35.  Expériences  diverses  sur  la  machine  pneamatique.  —  A 
l*époque  de  Tinvention  de  la  machine  pneumatique,  on  a  imaginé, 
pour  montrer  les  effets  du  vide,  diverses  expériences  dont  quelques- 
unes  sont  devenues  classiques  et  sont  répétées  ordinairement  dans 
les  cours  de  physique. 

Crève-vessie.  —  On  place  sur  la  platine  de  la  machine  pneu- 
matique un  cylindre  de  verre  ouvei*t  aux  deux  bouts,  et  on  ferme  la 
partie  supérieure  à  raided*une  peau  de  vessie 
fortement  assujettie  sur  les  bords.  A  mesure 
que  le  vide  s'opère,  on  voit  la  vessie  se  creuser 
à  l'intérieur  par  l'effet  de  la  pression  atmo- 
sphérique; flnalement  elle  se  déchire,  et  Pair 
faisant  brusquement  invasion  dans  la  cloche, 
il  se  produil  une  détonation  très-intense. 

Souvent  la  peau  de  vessie  ne  se  brise  pas 
spontanément  malgré  la  forte  pression  exté- 
rieure, les  molécules  conservent  leur  équilibre 
de  cohésion.  Mais  cet  équilibre  est  pour  ainsi 
dire  instable,  et  il  suffit  de  quelques  petits 
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chocs  pour  le  détniire  et  déterminer  la  rup-  ct^ve- vessie. 

ture  de  la  membrane. 

Hémisphères  de  Magdeboimj,  —  On  prend  deux  hémisphères 
;fig.  142)  qui  peuvent  être  exactement  assujettis  l'un  sur  l'autre;  l'ajus- 
tement exact  est  d'ailleurs  favorisé  par  l'interposition  d'une  bande 
circulaire  de  cuir  lubrifiée  avec  du  suif.  On  fait  le  vide  dans  l'appa- 
reil par  l'intermédiaire  du  robinet  que  présente  Tun  des  hémi- 
sphères, et  quand  le  vide  est  fait,  on  reconnaît  qu'on  ne  saurait 
séparer  les  deux  parties  de  l'appareil  qu'à  l'aide  d'une  force  consi- 
dérable, d'autant  plus  énergique  que  les  hémisphères  ont  un  plus 
grand  diamètre. 

Cette  résistance  à  la  séparation  est  due  à  la  pression  que  l'air 
extérieur  exerce  normalement  sur  chacun  des  points  de  la  surface 
et  qui  n'est  contre-balancée  que  par  une  pression  intérieure  exces- 
sivement Taible.  Pour  nous  rendre  compte  de  l'effet  résultant  de  ces 
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pressions  diverses,  concevons  que  la  surrace  extérieure,  au  lieu 

d'être  sphérique,  soit  formée  d'une  série  de  inarches,  c'est-à- 

^  dire  de  parties  alternatirement  horizontales  et 

«»  verticales.  11  est  clair  que  les  pressions  eier- 

^^^^^^       cées  sur  ces  dernières  n'influent  en  rien  sur 

J^^^^^^    l'adhérence  des  hémisphères,  les  premières  seules 

^^:^^^^^^    produisent  cet  effet  et  leur  somme  est  évidem- 

7  ment  égale  à  celle  que  l'atmosphère  exerce  sur  la 
surface  du  cercle  formant  la  base  des  hémi- 
sphères. Si  cette  surface  est  par  exemple  de 
1  décimètre  carré,  chaque  hémisphère  est  appli- 
qué contre  l'autre  avec  une  force  égale  à  103  kilo- 
grammes. 
Fig.  m.        ^ 

Hémisphères  dfl  Fontaine  dam  le  vide.  —  C'est  une  cloche  en 

MsgdeJwurp.        verre  (flg- 143}  dont  la  base  est  traversée  par  un 
tube  muni  d'un  robinet  qui  permet  de  faire  le  vide  dans  l'appareil. 
- — ^  Si,  lorsque  le  vide  est 

''^  ^  fait,  on  place  la  par- 

tie inférieure  du  tube 
dans  un  vase  conte- 
nant de  l'eau ,  et 
qu'on  ouvre  le  robî- 
net,le  liquide  pressé 
au  dehors  par  l'atmo- 
sphère s'élance  dans 
le  tube  et  s'élève  en 
une  colonne  jaillis- 
sanledans  l'intérieur 
de  la  cloche.  On  fait 
quelquefois  l'expé- 
rience d'une  manière 
inverse.  On  place 
sous  le  récipient  de 
Fig.  m.  _  roDtùne  dans  le  vide.  |g  machine  pneuma- 

tique une  fiole  partiellement  remplie  d'eau,  et  dont  le  bouchon  est 
traversé  par  un  tube  ouvert  aux  deux  bonis.-  A  mesure  que  le 


DEGRÉ   DC   VIDE. 


«83 


B 


vide  se  fait,  Fair  de  la  ûole,  par  son  excès  de  pression,  agit  sur  le 
liquide  et  le  fait  jaillir  au  dehors. 

Cloche  à  doi^U  baromètre.  —  On  place  sur  la  platine  une  cloche 
dont  la  partie  supérieure  présente  deux  ou-  _ 

vertures.  A  travers  Tune  d'elles  passe  un  ba-  i 

romètre  à  siphon  BC.  Sur  l'autre  s'adapte  un 
tube  T  qui  s'élève  d'abord,  se  recourbe  ensuite 
et  vient  se  terminer  par  le  réservoir  ouvert  C 
dans  lequel  se  trouve  du  mercure.  A  l'origine 
de  l'expérience,  lorsque  l'air  de  la  cloche  est 
à  la  pression  extérieure,  le  mercure  en  C 
s'élève  au  même  niveau  dans  les  deux  bran- 
ches, tandis  que  dans  le  baromètre  à  siphon 
le  mercure  monte  dans  le  tube  B  à  la  hauteur 
qui  mesure  la  pression  atmosphérique.  Si  Ton 
vient  à  faire  le  vide,  on  voit  le  mercure  des- 
cendre dans  le  baromètre  B  et  monter  dans  le 
tube  vertical  qui  communique  avec  G'.  La 
marche  des  deux  colonnes  est  d'ailleurs  la 
même,  elles  s'élèvent  et  s'abaissent  chacune 
de  la  même  quantité  à  chaque  coup  de  piston. 
Si  on  pouvait  faire  le  vide  exactement,  le 
niveau  du  mercure  serait  le  même  dans  les 
deux  branches  du  baromètre  BG,  tandis  que 
dans  l'autre  tube  la  hauteur  du  liquide  au- 
dessus  du  niveau  en  G'  mesurerait  la  pression 
atmosphérique.  Gomme  il  reste  toujours  un 
peu  d'air  dans  la  cloche,  lequel  a  une  certaine 
force  élastique,  il  y  a  une  petite  différence  de 
niveau  dans  le  baromètre ,  et  c'est  cette  diffé- 
rence qui  manque  à  la  hauteur  de  la  colonne 
soulevée  dans  l'autre  tube,  pour  qu'elle  mesure  exactement  la  pres- 
sion extérieure. 

136.  Limite  d'action  de  la  machine  pneumatique.— iNous  avons 
dit  précédemment  (132)  que  la  machine  pneumatique  ne  produit 
pas  une  raréfaction  indéfinie  de  l'air,  et  qu'il  arrive  un  moment  où 


Fig.  144.— Cloche  à  doublr 
baromètre. 
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son  effet  s*an*éte  :  l'air  du  récipient  possède  alors  une  force  élastique 
qui  ne  diminue  plus.  Si  la  machine  est  très-mal  construite,  cette 
force  élastique  peut  être  notable;  mais  elle  est  toujours  sensible,  si 
parfaite  que  soit  la  construction.  On  peut  dire  qu'une  machine  du 
genre  de  celles  que  nous  avons  décrites  est  très-bonne,  lorsqu'elle 
fait  le  vide  à  un  demi-millimètre  de  mercure  ;  il  est  très-rare  qu'on 
atteigne  une  limite  inférieure. 

Les  causes  de  cette  limite  d'action  de  la  machine  sont  diverses. 
La  plus  importante  et  la  plus  générale  est,  sans  contredit,  l'imperfec- 
tion de  l'ajustement  des  pièces  de  l'appareil.  Il  est  impossible  qu'il 
ne  se  fasse  pas  en  différents  points  des  rentrées  d'air;  à  l'origine  de 
Texpérience,  ces  rentrées  sont  peu  de  chose  relativement  à  l'air  que 
Ton  extrait  ;  mais,  à  mesure  que  le  vide  se  fait,  ces  rentrées  se  font 
plus  facilement,  précisément  à  cause  de  la  faible  pression  intérieure, 
et  il  arrive  un  moment  où  elles  équilibrent  exactement  l'air  qui  est 
expulsé  par  le  jeu  de  la  machine. 

A  cette  cause  générale  se  joignent  des  causes  particulières 
dépendantes  du  mode  même  de  construction.  Ainsi  par  exemple, 
au  moment  où  le  piston  commence  son  mouvement  descendant,  il 
faudrait  qu'à  l'instant  même  l'ouverture  inférieure  du  canal  fût  bou- 
chée. Il  ne  peut  pas  en  être  ainsi,  et  dans  le  court  instant  pendant 
lequel  cette  ouverture  est  libre,  de  l'air  est  refoulé  dans  le  récipient. 
On  a  construit  des  machines  dans  lesquelles  on  obtient  la  fermeture 
automatique  de  l'extrémité  du  canal  un  peu  avant  le  moment  où  le 
piston  atteint  le  sommet  de  sa  course.  Malgré  le  caractère  rationnel 
de  cette  modification,  comme  elle  exige  un  mécanisme  qui  com- 
plique un  peu  l'appareil,  elle  n'est  pas  généralement  usitée. 

Une  des  circonstances  auxquelles  on  attribue  l'influence  la 
plus  fâcheuse,  est  ce  que  l'on  appelle  Vespace  nuisible.  On  désigne 
ainsi  l'espace  qui,  malgré  tous  les  soins  possibles,  existe  toujours 
entre  le  fond  du  corps  de  pompe  et  la  partie  inférieure  du 
piston,  lorsque  celui-ci  est  à  la  partie  inférieure  de  sa  course. 
11  est  clair  qu'à  ce  moment  cet  espace  renferme  de  l'air  à  la 
pression  extérieure.  Lorsqu'on  soulève  le  piston,  cet  air  se  raréfie 
sans  doute,  mais  il  conserve  néanmoins  une  certaine  force  élas- 
tique, et  il  est  bien  évident  que  lorsque  l'air  du  récipient  aura  été 
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amené  à  cet  état  de  raréfaction,  la  machine  cessera  de  produire 
un  effet  utile. 

Si  V  est  le  volume  de  l'espace  nuisible,  V  le  volume  du  corps 
de  pompe,  l'air,  qui  sous  le  volume  v  possède  une  tension  H  égale 
à  celle  de  l'atmosphère,  aura  sans  le  volume  V  une  pression  égale 

à  H  ^.  C'est  la  limite  d'action  de  la  machine  déduite  de  la  considé- 

ration  de  l'espace  nuisible. 

Enfin  la  cause  peut-^tre  la  plus  grave  et  la  plus  difflcile  à 
atteindre  tient  à  la  dissolution  de  l'air  dans  Thuile  que  Ton  emploie 
pour  lubrifier  les  pistons.  Cette  huile  est  versée  à  la  partie  supé- 
rieure du  piston  ;  mais  pressée  par  l'air  au  moment  de  la  raréfac- 
tion dans  l'espace  inférieur,  elle  se  glisse  entre  le  piston  et  le  corps 
de  pompe,  et  finit  toujours  par  tomber  en  quantité  plus  ou  moins 
grande  à  la  base  de  ce  dernier.  Là  elle  absorbe  de  l'air  qu'elle  rend 
partiellement  au  moment  od  le  piston  s'élève,  ce  qui  a  pour  résul- 
tat évident  d'entraver  le  fonctionnement  de  la  machine. 

On  a  cherché  à  faire  disparaître  l'espace  nuisible  en  employant 
une  sorte  de  piston  de  mercure.  Cette  disposition  a  d'ailleurs  l'avan- 
tage de  produire  un  remplissage  plus  parfait,  et  par  suite  d'empê- 
cher les  rentrées.  On  peut  aussi  éviter  dans  ces  machines  l'em- 
ploi des  huiles,  et  se  mettre  ainsi  à  l'abri  des  fâcheux  effets  dont 
nous  venons  de  parler.  Nous  décrirons  ici  deux  appareils  fondés  sur 
ce  principe. 

137.  Machine  de  H.  Krayogl.  — Elle  se  compose  d'un  cylindre 
creux  AB  en  verre,  ayant  à  sa  partie  supérieure  la  forme  d'un  en- 
tonnoir, dans  lequel  se  meut  un  piston  d'acier  bien  poli  C. 

Ce  piston  est  baigné  par  une  couche  de  mercure  de  1/2  milli- 
mètre d'épaisseur  quand  il  est  dans  la  position  la  plus  base,  mais 
de  2  centimètres  environ  quand  il  est  dans  la  position  la  plus 
élevée,  alors  que  sa  partie  supérieure  remplit  la  cavité  en  forme 
d'entonnoir  qui  termine  le  corps  de  pompe.  Un  petit  intervalle, 
occupé  par  le  liquide,  se  trouve  libre  entre  le  corps  de  pompe  et  le 
piston,  mais  inférieurement  celui-ci  traverse  une  boîte  à  cuir  très- 
soigneusement  faite,  de  manière  à  produire  une  fermeture  hermé- 
tique. 
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L'air  arrive  du  récipieni  par  le  canal  i;  refoulé  par  le  mercare. 
il  est  finalement  eipulsi?  dans  l'entonnoir  supérieur.  Ayec  Tair  passe 


Fig.  tVj.  —  Hacbiae  de  H.  Kravogl. 

une  certaine  quantité  de  mercure,  qui  est  retenu  par  une  soupape 
en  acier  c  ajustée  dans  la  partie  Intérieure  la  plus  étroite  de  l'en- 
tonnoir. La  soupape  se  soulëTe  automatiquement  lorsque  la  surface 
du  mercure  est  à  une  distance  de  1  centimètre  1/2  de  l'entonnoir, 
et  retombe  dans  sa  position  primitire  lorsque  le  piston  est  au  haut 
de  sa  course.  Dans  le  mouvement  descendant,  et  au  moment  où 
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le  mercure  se  trouve  de  nouveau  à  1  centimètre  1/2  de  Tentonnoir, 
la  soupape  s'ouvre  de  nouveau  pour  laisser  retomber  le  mercure, 
dont  une  partie  seulement  reste  d'une  manière  permanente  au- 
dessus  de  la  soupape. 

Les  conséquences  de  cette  disposition  sont  faciles  à  concevoir  ; 
il  n*y  a  pas  d'espace  nuisible,  la  présence  du  mercure  au-dessus  et 
autour  du  piston  donne  lieu  à  une  fermeture  très-complète  et  peu 
accessible  à  l'air  extérieur;  la  puissance  de  la  machine  peut  donc 
être  considérable  si  elle  est  bien  exécutée. 

Quand  il  en  est  ainsi,  et  que  le  mercure  de  l'appareil  est  bien 
sec,  on  peut  faire  le  vide  à  1/10  de  millimètre  près.  L*étal  de  sé- 
cheresse du  mercure  est  fort  important,  car  aux  températures  ordi- 
naires la  force  élastique  de  la  vapeur  d*eau  a  une  valeur  très-sen- 
sible. Lorsque  l'on  veut  utiliser  toute  la  puissance  de  raréfaction  de 
la  machine,  il  convient  d'établir,  enlre  le  vase  où  Ton  veut  faire  le 
vide  et  le  corps  de  pompe,  un  appareil  dessiccateur. 

La  soupape  t  a  une  disposition  particulière.  Elle  est  de  forme 
conique,  pour  que  dans  sa  position  la  plus  bosse  elle  laisse  passer 
l'air  provenant  du  récipient.  Le  mouvement  d'ascension  a  lieu  de 
lui-m^me  par  la  poussée  du  mercure  qui  la  presse  contre  l'extré- 
mité conique  du  canal,  ce  qui  empêche  d'ailleurs  celui-ci  d'être 
f^nvahi  par  le  liquide, 

La  figure  représente  une  machine  à  deux  corps  analogue  à  la 
machine  ordinaire.  Indépendamment  du  pignon  qui  engrène  avec 
les  crémaillères  des  pistons,  il  y  a  un  second  pignon  plus  petit, 
qu'on  n^a  pas  marqué  sur  la  figure,  et  qui  est  destiné  à  produire  le 
mouvement  automatique  des  soupapes  c.  Toutes  les  parties  de  cette 
machine,  robinets,  soupapes,  conduits,  etc.,  doivent  être  en  acier, 
afin  d'éviter  l'altération  qui  résulterait  de  l'action  du  mercure  sur 
tout  autre  métal. 

138.  Machine  de  Geissler.  —  M.  Geissler,  constructeur  de  Ber- 
lin, a  imaginé  une  machine  à  mercure  dans  laquelle  la  raréfaction 
s'obtient  par  la  communication  du  récipient  avec  le  vide  baromé- 
Iriqoe.  La  ligure  l/i6  représente  une  machine  analogue,  construite, 
avec  beaucoup  de  perfection  d'ailleurs,  par  M.  Alvergniat.  Elle  se 
compose  d'un  tube  vertical,  servant  de  tub^ barométrique,  qui  com- 
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munique  inférieuiement,  parrintermëdiairc  d'un  long  caoutchouc, 

avec  un  balloa  formant  la  cuvette. 

A  la  partie  supérieure  du  tube  se  trouve  un  robinet  à  trois 
voies  pouvant  établir 
la  communication,  soit 
vers  la  gauche  avec  le 
récipient,  soit  vers  la 
droite  avec  un  enton- 
noir, précédé  lui-  mém  e 
d'un  robinet  simple. 
Un  autre  robinet,  placé 
vers  la  gauche,  permet 
d'établir  ou  d'intercep- 
ter la  communication 
avec  le  récipient.  Ces 
robinets  sont  entière- 
ment en  verre.  Voici 
comment  se  manœu- 
vre l'instrument  :  les 
communications  étant 
établiesducAtéde  l'en- 
tonnoir, on  élève  le 
ballon  servant  de  cu- 
vette et  on  le  place, 
ainsi  que  le  montre  la  . 
Ûgure,  à  un  niveau 
supérieur  â  celui  du 
robinet  de  l'entonnoir. 
En  vertu  de  l'équilibre 
c-    ..fl       u  1.      ..   u   .1        ■.  dans  lesvasescommu- 

Pig.  liO.  —  Mftchmc  de  H.  Alvergiimt. 

nicant3.  le  mercure 
remplit  le  tube  barométrique,  la  partie  qui  le  ratlache  à  l'enton- 
noir et  une  partie  de  l'entonnoir  lui-même.  Si  on  supprime  alors 
la  communication  avec  ce  dernier  et  qu'on  descende  la  cuvette,  le 
vide  baromélrlque  se  fait  dans  la  partie  supérieure  de  l'appareil. 
On  établit  alors  les  communications  du  cAté  du  récipient,  l'air 
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se  répand  dans  le  vide  barométrique,  et  abaisse  un  peu  la  co- 
lonne de  mercure.  On  supprime  alors  la  communication  du  côté 
du  récipient,  et  on  rétablit  du  côté  de  Tentonnoir,  en  laissant 
toutefois  fermé  le  robinet  simple  de  celui-ci.  Si  en  ce  moment 
on  remet  le  ballon  dans  la  position  indiquée  par  la  figure,  Tair 
tend  à  s'échapper  par  Fentonnoir,  et  il  est  facile  de  lui  donner 
issue.  On  a  donc  ainsi  enlevé  une  portion  de  Tair  du  récipient,  et 
l'appareil  est  dans  la  môme  position  qu'à  l'origine.  C'est  l'équivalent 
d'un  coup  de  piston.  Il  suffira  de  recommencer  la  même  série 
d'opérations  pour  faire  graduellement  le  vide  dans  le  récipient. 

Cette  machine  ne  renfermant  d'autre  organe  mécanique  que 
des  robinets  de  verre,  qu'on  sait  exécuter  aujourd'hui  avec  beau- 
coup de  perfection,  est  susceptible  d'une  grande  puissance.  Avec 
du  mercure  bien  sec  on  obtient  très-sûrement  le  vide  à  1/10  de 
millimètre  de  mercure.  Toutefois  la  manœuvre  de  la  machine  est 
peu  commode,  et  elle  serait  vraiment  fastidieuse  si  le  récipient 
avait  une  capacité  un  peu  considérable.  Aussi  on  ne  l'emploie  direc- 
tement que  pour  faire  le  vide  dans  de  petits  espaces;  quand  il 
s'agit  d'espaces  un  peu  grands,  on  commence  par  se  servir  de  la 
machine  ordinaire,  et  on  n'utilise  la  machine  à  mercure  que  pour 
terminer  l'opération. 

139.  Double  épuisement.  —  Dans  les  deux  machines  à  mer- 
cure qui  viennent  d'être  décrites,  il  n'y  a  pas  d'espace  nuisible,  le 
liquide  expulsant  complètement  l'air  du  corps  de  pompe;  ces 
machines  sont  d'ailleurs  d'invention  récente.  II  y  a  fort  longtemps 
que  M.  Babinet  a  fait  connaître  une  disposition  qui  a  pour  résultat, 
non  pas  d'annuler  l'espace  nuisible,  mais  de  faire  le  vide  dans  son 
intérieur.  De  cette  façon,  l'air  que  l'espace  nuisible  renferme  étant 
plus  raréfié,  une  nouvelle  quantité  de  l'air  du  récipient  sera  aspirée 
au  dehors. 

Pour  atteindi*e  ce  but,  à  un  certain  moment,  lorsque  la 
machine,  dans  sa  disposition  ordinaire,  cesse  de  fonctionner,  on 
supprime  la  communication  de  l'un  des  corps  de  pompe  avec  le 
récipient  et  on  le  fait  servir  à  faire  le  vide  dans  l'autre.  Pour  cela  la 
clef  d'un  robinet  placé  au  point  de  jonction  des  deux  canaux  de  com- 
munication est  percée  (fig.  Iù7)  d'un  canal  en  forme  de  T,  le  point 
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Fig.  147.  —  Dispositif  Babioet. 


d'intei-section  des  deux  branches  étant  en  communication  continue 
avec  le  récipient.  Dans  un  autre  plan  que  celui  du  T  se  trouve  un 

anal  mn,  qui  par  l'intermé- 
diaire du  tube  l  peut  faille 
communiquer  le  corps  de 
i  pompe  B  avec  le  (.anal  de 
^liJ  communication  du  corps  de 
pompe  A.  On  voit  d'après  cela 
que  si  la  clef  du  robinet  est 
placée  dans  la  position  de  la 
première  figure,  les  deux  corps 
de  pompe  communiquentavec 
l~l  le  récipient  et  les  choses  se 
passent  à  la  manière  ordi- 
naire. Mais  si,  tournant  d'un 
quart  de  révolution,  on  place 
la  cief  dans  la  position  de  la 
seconde  figure,  le  corps  de  pompe  B  communique  seul  avec  le 
récipient,  tandis  que  le  vide  est  fait  dans  son  intérieur  par  le 
corps  de  pompe  A. 

On  peut  aisément  préciser  Finfluence  du  double  épuisement. 
Supposons  que  la  machine  ne  donne  plus  rien  dans  la  marche  or- 
dinaire, c'est  que  Fair  du  récipient  a  atteint  une  force  élastique  à 

peu  près  égale  à  Htt  (136).  A  ce  moment  on  place  la  clef  dans 

la  deuxième  position.  Au  moment  où  le  piston  B  descend,  le 
piston  A  s'élève  et  l'air  de  l'espace  nuisible  B  se  raréfie  dans  A. 
Quand  commencera  le  mouvement  inverse,  toute  issue  sera  fermée 
à  l'air  qui  a  passé  dans  A,  et  ce  sera  par  conséquent  l'air  déjà  ra- 
réfié de  B  qui,  se  raréfiant  de  nouveau,  appellera  une  nouvelle  por- 
tion de  l'air  du  récipient.  Cet  air  sera  refoulé  ensuite  dans  A,  où  il 
sera  comprimé  par  le  mouvement  descendant  du  piston  et  pourra 
s'échapper  à  l'extérieur. 

Ce  double  épuisement  cessera  de  fonctionner  lui-môme  lors- 
qu'il ne  passera  plus  d'air  du  corps  de  pompe  B  dans  le  corps  de 
pompe  A.  Or,  lorsque  le  piston  est  soulevé  dans  ce  dernier,  la  force 
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élastique  de  Tair  qui  était  contenu  dans  son  espace  nuisible  est 

égale  à  H  x;  t  car  la  dernière  fois  que  la  soupape  s'est  ouverte, 

l'espace  nuisible  a  été  mis  en  communication  avec  l'atmosphère. 
D'autre  part,  lorsque  le  piston  de  B  est  en  haut  de  sa  course,  la 
force  élastique  de  Fair  est  la  même  que  celle  du  récipient.  Dési- 
gnons-la par  X.  Au  moment  où  le  piston  va  descendre,  nous  pour- 
rons considérer  que  l'air  se  réduira  à  Tespace  nuisible  et  à  la  por- 
tion des  canaux  qui  sont  en  communication  avec  lui.  Désignons-en 
le  volume  par  i.  Sa  force  élastique  s'accroît  par   conséquent  et 

devient  x : .  Si  la  machine  cesse  de  fonctionner,  c'est  que  cette 

force  élastique  ne  surpasse  pas  celle  qui  règne  dans  le  corps  de 
pompe  B.  On  a  donc  à  la  limite  d'action  de  l'appareil 


d'où 


X ; — ;  =  H  T7, 


H      ^       î^±-^ 


140.  Machine  à  piston  libre.  —  Nous  indiquerons  encore  une 
machine  construite  par  M.  Deleuil  et  fondée  sur  un  principe  inté- 
ressant. On  sait  que  les  gaz  possèdent  pour  les  solides  une  adhé- 
rence marquée,  de  sorte  qu'un  corps  plongé  dans  l'atmosphère  doit 
être  considéré  comme  recouvert  d'une  pellicule  d'air  qui  forme 
une  enveloppe  pour  ainsi  dire  permanente.  A  raison  de  cette  cir- 
constance, les  gaz  éprouvent  la  pins  grande  difficulté  à  se  mouvoir 
dans  des  espaces  très-étroits.  C'est  sur  ces  faits  que  repose  la  con- 
struction de  la  machine  dite  à  piston  libre. 

Le  piston  entièrement  métallique  P  (flg.  i&9)  est  d'une  lon- 
gueur assez  considérable,  et  présente  sur  sa  surface  extérieure  des 
rainures  parallèles  très-rapprochées;  il  ne  touche  nulle  part  le  corps 
de  pompe,  il  y  a  entre  les  deux  une  distance  très-petite  d'ailleurs, 
l/'SO  de  millimètre  environ.  Ce  piston  libre  est  ainsi  entouré  d'un 
bourrelet  gazeux  qui  en  forme  l'unique  garniture,  et  qui  constitue 
une  occlusion  suffisante  pour  permettre  à  la  machine  d'avoir  son 
fonctionnement  ordinaire,  malgré  la  communication  permanente 
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entre  la  partie  supérieure  et  la  partie  inftirieure  du  piston.  Le  vide 
qu'oD  peut  obtenir  à  l'aide  de  cette  machine  est  comparable  à  celui 
qu'on  obtient  avec  les  modèles  or- 
dinaires, el  on  y  trouve  le  très- 
grand  avantage  de  la  suppression 
des  huiles,  de  la  diminution  du 
frottement  et  de  l'usure,  ce  qui 
empêche  d'ailleurs  réchauffement 
S)  sourent  nuisible  dans  ces  appa- 
reils. La  machine  est  à  un  seul 
corps  de  pompe  et  à  double  effet 
comme  celle  de  M.  Biancbi.  Les 
deux  ouvertures  S  et  S*  sont  les 
ouvertures  d'aspiration;  elles  sont 
alternativement  fermées  et  ou- 
vertes par  les  bouchons  coniques 
formant  les  eitrémités  de  la  lige  T 
qui  traverse  le  piston  à  frottement 
dur.  EUIes  communiquent  avec  des 
tubes  qui  viennent  se  réunir  en  R', 
oA  se  trouve  disposé  le  tube  qui  se 
rend  au  récipient.  A  et  A'  sont  les 
sonpapes  d'expulsion  de  l'air,  qui 

s'échappe  par  des  tubes  venant  se    Fig.  <49.  —  Corp»  de  pompe  h  piston 
rtnnir  en  R.  Le  mouvement  aller-  "*  "  "■*='""*  "*'  "■  '^'"'"■ 

natif  du  piston  s'obtient  à  l'aide  de  l'engrenage  dit  de  Delahire.  Cet 
engrenage  est  fondé  sur  la  propriété  suivante  :  Lorsqu'une  circonfé- 
rence de  cercle  roule  tant  glisser  dans  l'intérieur  d'une  circonférence  de 
rayon  double,  un  quelconque  de  ses  points  décrit  un  diamètre  de  la  cir- 
conférence 'fixe.  Pour  Utiliser  cette  propriété,  on  articule  la  tige  du 
piston  à  l'extrémité  {flg.  1I|8}  d'une  pièce  de  mêlai  appliquée  exac- 
tement sur  la  longueur  du  pignon  P.  Celui-ci,  mis  en  mouvement 
par  an  volant  et  un  engrenage  convenables,  engrène  avec  la  den- 
ture intérieure  de  la  roue  fixe  E.  Le  piston  décrira  donc  librement 
et  sans  aucun  effort  latéral  une  ligne  verticale  avec  une  amplitude 
de  mouvement  légale  au  diamètre  de  la  roue  fixe. 

hBTB.   DBaCBANEI..  13 


I9i  MACHINE   PNEUMATIQUE. 

141.  Machine  de  compression.  —  On  peut  voir  clairement  par 
la  description  de  la  machine  pneumatique  que,  si  on  réunissait  les 
ouvertures  correspondantes  anx  soupapes  d'expulsion  par  un  tnbe 
aboutissant  â  an  réservoir,  l'air  enlevé  par  la  machine  se  comprime- 
rait dans  ce  dernier.  Cette  réunion  se  trouve  faite  dans  la  machine 
qui  vient  d'être  décrite.  Si  par  conséquent  on  foit  communiquer  R' 
avec  l'air  extérieur,  cet  air  continuellement  aspiré  en  ce  point  sera 
refoulé  d'une  manière  continue  dans  le  réservoir  mis  en  rapportavec 
R.  La  machine  fonctionnera  donc  alors  comme  machine  de  com- 
pression. On  voit  donc  que  la  machine  de  compression  est  identique 
au  fond  avec  la  machine  pneumatique;  la  seule  différence  consiste 
en  ce  que  le  récipient  est  du  c6té  des  soupapes  d'expulsion,  au  lieu 
de  se  trouver  du  cAté  des  soupapes  d'aspiration;  c'est  pour  ainsi 
dire  la  machine  pneumatique  retournée. 

Ce  caractère  est  très-sensible  dans  la  construction  d'une  petite 
pompe  fréquemment  employée  dans 
les  cabinets  de  physique,  et  que  repré- 
sente notre  figure  150. 

Il  y  a  A  la  base  du  corps  de  pompe, 
et  en  communication  avec  deux  réser- 
voirs distincts,  une  soupape  d'aspiration 
à  gauche  et  une  soupape  d'expulsion 
ou  de  refoulement  à  droite. 
'^'  Si  donc  on  soulève  le  piston,  la 

raréfaction  se  lait  dans  le  réservoir  de  gauche  ;  si  on  l'abaisse,  on 
comprime  le  gaz  dans  le  réservoir  de  droite. 

142.  Pompe  de.  compression.—  La  figure  151  représente  une 
pompe  de  compression  d'un  usage  assez  fréquent.  A  la  partie  infé- 
rieure du  corps  de  pompe  se  trouve  une  soupape  b  s'ouvrant  de 
haut  en  bas;  sur  un  tube  latéral  est  une  soupape  d'aspiration  s'ou- 
vrant de  dehors  en  dedans.  La  figure  montre  la  disposition  de  ces 
soupapes.  Ce  sont  des  bouchons  coniques  en  métal,  munis  d'ijDe 
tige  qui  passe  à  travers  une  petite  plaque  percée  d'un  trou  située  à 
i'arrlère,  disposition  qui  a  pour  effet  d'empêcher  la  soupape  de  se 
renverser.  Un  petit  ressort  k  boudin  entoure  la  tige  et  maintient  la 
soupape  contre  l'ouverture.  Il  suit  de  là  que  si  on  visse  la  partie 
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inférieure  de  la  pompe  sur  an  réserroir,  à  chaque  mouvement 
asceodant  du  piston  le  corps  de  pompe  se  remplira  d'air  qui  s'in- 
troduira par  la  soupape  a  ;  à  chaque 
mouTement  descendanl  cet  air  sera 
refoulé  dans  le  réservoir. 

En  mettant  le  tuyau  latéral  en 
communication  arec  une  vessie  ou 
un  gazomètre  contenant  un  gac 
quelconque,  celni-ci  sera  comprimé 
dans  le  réservoir. 

143.  Calcul  de  l'effet  de  la  ma- 
chine. —  Il  est  fécile  de  calculer 
quelle  est  la  force  élastique  de  l'air 
comprimé  après  un  certain  nombre 
de  coups  de  piston.  Soit  en  effet  u 
le  volume  du  corps  de  pompe  et  V 
le  volume  du  réservoir;  à  chaque 
coup  de  piston  on  fait  passer  dans 
le  réservoir  un  volume  d'air  égal  à 
celui  du  corps  de  pompe,  ce  qui 
donne  après  n  coups  un  Totnme 
égal  à  nv.  L'air  que  renferme  le 
réservoir    occapatt  donc   sous    la 

m.  151.  —  Pompe  de  comprcMlon. 

pression  de  1  atmosphère  H  un  vo- 
lume égal  à  V+  nv  ;  lorsque  ce  volume  sera  réduit  à  V.  la  pression 
sera ,  d'après  la  loi  de  Uariotte, 

"— V— ■ 

On  voit  que  théoriquement  cette  pression  peut  augmenter 
indéfiniment  et  qu'il  n'j  a  d'autres  limites  que  celles  quitiennent 
à  la  résistance  des  appareils  et  à  la  grandeur  de  la  force  motrice 
dont  ou  dispose. 

Toatefois  l'espace  que  le  piston  laisse  au-dessous  de  lui,  quand  il 
est  au  bas  de  sa  course,  analogue  à  l'espace  nuisible  de  la  machine 
pnenmatiqne,  donne  lieu  à  une  limite  d'action  de  la  machine. 

En  effet,  quand  l'air  du  corps  de  pompe  est  amené  du  volume 
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V  du  corps  de  pompe  au  volume  v'  de  l'espace  nuisible,  sa  pression 
devient  H  -,  et  pour  que  cet  air  passe  dans  le  réservoir,  il  faut  évî- 

V 

demment  que  la  pression  qui  règne  dans  celui-ci  soit  moindre. 
C'est  donc  la  limite  de  la  compression  qui  peut  être  obtenue. 

Il  faut  néanmoins  distinguer  avec  soin  l'influence  de  l'espace  ^ 
nuisible  dans  la  machine  pneumatique  et  dans  la  machine  de  com- 
pression. Dans  le  premier  de  ces  appareils  on  se  propose  de  raré- 
fier Tair  autant  que  possible,  et  par  conséquent  Fespace  nuisible  inter- 
vient toujours  comme  une  imperfection  qui  oppose  un  obstacle 
déterminé  à  Faction  parfaite  de  la  machine. 

La  machine  de  compression,  au  contraire,  a  pour  objet  de  com- 
primer Fair,  non  pas  indéfiniment,  mais  jusqu'à  une  limite  donnée. 
Ainsi  par  exemple,  telle  pompe  est  destinée  à  comprimer  Fair  à 
5  atmosphères,  telle  autre  à  10,  etc.  Dans  ces  différents  cas  le  con- 
structeur s'arrange  pour  que  cette  limite  soit  atteinte,  et  dès  lors 
Fespace  nuisible  quel  qu'il  soit  n'intervient  nullement  dans  l'effet 
réel  et  définitif. 

144.  Compression  de  Fair  dans  rindustrie.  —  L'air  comprimé 
constitue  une  force  motrice  dont  les  applications,  déjà  fort  diverses, 
sont  susceptibles  de  beaucoup  d'extension. 

Pour  obtenir  un  degré  de  compression  suffisant,  on  accouple 
de  diff^érentes  façons  des  pompes  analogues  à  celles  que  nous  avons 
décrites.  La  figure  152  représente  le  système  employé  par  M.  Regnault 
dans  ses  recherches  sur  la  loi  de  Mariette  et  les  forces  élastiques  de 
la  vapeur.  Il  se  compose  de  trois  pompes  dont  les  tiges  sont  articu- 
lées à  trois  portions  coudées  d'un  axe,  par  l'intermédiaire  de  trois 
bielles  ;  Faxe,  muni  d'un  volant,  est  mis  en  mouvement  à  Faide  d'une 
ou  de  deux  manivelles.  Les  diverses  soupapes  d'aspiration  communi- 
quent  avec  un  réservoir  unique  en  rapport  avec  Fair  extérieur,  et  le 
gaz  refoulé  se  rend  dans  un  autre  réservoir  qui  est  mis  en  commu- 
nication avec  les  appareils  particuliers  sur  lesquels  on  expérimente. 
La  chaleur  dégagée  par  la  compression  de  Fair  constitue  un 
obstacle  très-grave  au  fonctionnement  des  machines  :  elle  altère  les 
garnitures,  et  produit  souvent  entre  les  pistons  et  les  corps  de 
pompe  un  grippement  difficile  à  surmonter.  Dans  quelques  ma- 
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chines  iDdustrielIes,  od  atténue  cet  iDCODvéïiieiU.  cd  noyant  les 
soupapes  inférieures,  disposition  qui  a  aussi  l'avantage  de  faire 
disparaître  l'espace  nuisible.  On  peut  obtenir  ainsi  aisément  de  l'air 
à    une  pression  de  IiO  atmosphères.  On  comprima  du  reste  l'air 


Fig.  ISJ.  —  Pompes  accoupli'cs. 

directement  sans  employer  les  pompes,  lorsque  l'on  peut  utiliser 
une  hauteur  d'eau  convenable.  Il  sufût  de  faire  arriver  le  liquide 
par  un  tube  jusqu'au  fond  d'un  réservoir  contenant  de  l'air;  celui-ci 
se  comprime  jusqu'à  ce  que  sa  pression  surpasse  celle  de  l'atmo- 
sphère d'une  quantité  égale  à  la  hauteur  de  la  chute  d'eau  dont  on 
dispose.  C'est  par  un  mécanisme  de  ce  genre  que  l'on  obtient  l'air 
comprimé  qui  sert  à  faire  mouvoir  les  machines  perforatrices  em- 
ployées dans  le  percement  du  mont  Cenis. 


m  MACHINE  PNEUMATIQUE. 

145.  Applications  de  la  machine  pneumatique  et  de  Fair  com- 
primé. —  En  dehors  des  usages  de  la  machine  pneumatique  et  de 
la  machine  de  compression  qui  sont  propres  aux  laboratoires, 
l'industrie  utilise  diversement  ces  deux  appareils. 

La  machine  pneumatique  est  employée  dans  les  raffineries  pour 
faciliter  et  rendre  plus  rapide  réyaporation  des  sirops.  Les  pompes 
de  compression  sont  employées  dans  les  fabriques  d'eau  de  Seltz  pour 
refouler  et  comprimer  Tacide  carbonique  dans  les  réservoirs  con- 
tenant l'eau  qui  doit  dissoudre  le  gaz.  Le  petit  appareil  décrit  plus 
haut  (ûg.  151)  pourrait  servir  à  exécuter  cette  opération;  il  suffirait 
de  remplir  d'acide  carbonique  la  vessie  latérale  et  de  mettre  une 
certaine  quantité  d'eau  dans  le  réservoir  inférieur.  C'est  à  l'aide  de 
Tair  comprimé  qu'on  a  depuis  un  certain  nombre  d'années  établi 
les  fondations  de  ponts  dans  des  rivières  où  la  nature  sablonneuse 
du  sol  exigeait  un  travail  très-profond.  De  grands  tubes  dans 
lesquels  on  comprime  l'air  sont  descendus  graduellement  dans  la 
rivière,  l'air  par  sa  pression  expulse  l'eau,  et  des  ouvriers  pé- 
nétrant dans  l'appareil ,  à  l'aide  d'une  sorte  d'écluse,  peuvent  y 
travailler  à  sec.  C'est  ainsi  en  particulier  qu'ont  été  établies  les  fon- 
dations du  pont  de  Kehl  et  du  pont  du  chemin  de  fer  à  Bordeaux. 

C'est  par  la  compression  de  Tair  que  l'administration  des  télé- 
graphes à  Paris  fait  parvenir  d'une  poste  à  l'autre  les  dépêches 
dont  la  transmission  électrique  demanderait  un  temps  très-considé- 
rable et  incompatible  avec  les  exigences  du  service.  Les  deux  sta- 
tions sont  réunies  par  un  tube  en  cuivre  ;  à  chacune  d'elles  se 
trouve  un  réservoir  dans  lequel  on  comprime  de  l'air,  en  faisant 
arriver  les  eaux  de  la  ville,  qui  ont,  suivant  les  points,  une  charge  de 
8  à  20  mètres.  L'air  comprimé  est  lancé  dans  le  tube  en  arrière  d'une 
sorte  de  train  formé  d'un  piston ,  pi'écédé  d'une  série  de  boites 
contenant  les  dépêches;  la  vitesse  de  marche  est  en  moyenne  de 
500  mètres  par  minute. 

Ajoutons  que  dans  les  usines  les  grandes  machines  soufflantes 
qui  amènent  l'air  dans  les  foyers  sont  de  véritables  machines  de 
compression. 
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146.  Baroscope.  —  L'air  atmosphérique  exerce,  ainsi  que  nous 
l'avons  ii^diqué  déjà  (101),  une  poussée  sur  les  oorps  plongés  dans 
son  intérieur.  Cette  poussée,  d'après  le  prindpe  d*Archimède, 
applicable  aux  gaz  aussi  bien  qu'aux  liquides,  est  égale  au  poids  de 
Tair  déplacé.  Il  suit  de  là  que  le  poids  d'un  corps  dans  l'air  n'est 
pas  son  poids  réel,  il  en  diffère  d'une  quantité  égale  à  la  poussée. 
Le  baroscope  est  fondé  sur  cette  remarque. 

Cest  une  sorte  de  balance  dont  le  fléau  supporte  à  ses  extré- 
mité deux  boules  d'an  diamètre 
très- différent  et  qui  se  font  équi- 
libre dans  Tair.  Si  l'on  place  l'ap- 
pareil sous  le  récipient  de  la  ma- 
chine pneumatique,  on  Yoit,  dès  les 
premiers  coups  de  piston ,  le  fléau 
s'incliner  du  côté  de  la  grosse 
sphère,  et  de  plus  en  plus  à  me- 
sure que  l'air  se  raréfie  davantage. 
En  effet,  la  quantité  de  gaz  qu'on 
enlève  donnait  lieu  pour  sa  part  à 
une  poussée  qui  n'existe  plus.  Le 

poids  de  chaque  boule  se  trouve  donc  accru  de  celui  d'un  volume 
égal  d'air  ayant  pour  densité  la  différence  entre  la  densité  initiale 
et  la  densité  actuelle;  cet  accroissement  est  donc  plus  grand  pour 


Fig.  153.  —  Baroscope. 
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la  sphère  dont  le  diamètre  est  le  plus  considérable,  ce  qui  explique 

le  phénomène  observé. 

Si,  lorsqu'on  a  fait  le  vide,  on  laissait  rentrer  sous  le  récipient 
de  l'acide  carbonique,  gaz  plus  dense  que  l'air,  il  en  résalterait  un 
accroissement  de  poussée  plus  considérable  pour  la  grosse  sphère 
que  pour  la  petite  et  le  fléau  s'inclinerait  du  cOté  de  cette  dernière. 

147.  Aérostats.  —  Si  l'on  imagine  un  corps  dont  le  poids  soit 
plus  faible  que  celui  du  même  volume  d'air,  ce  corps  s'élèvera 
dans  l'atmosphère. 

Si,  par  exemple,  on  remplit  des  bulles  de  savon  avec  du  gaz 
hydrogène,  et  qu'on  les  détache  par  un' mouvement  brusque  de 


tig.  154.  —  Ascension  det  bulles  de  savon  remplie»  d'hydrogène. 

l'exti-émité  du  tube  où  elles  se  forment,  on  les  verra,  si  leur  volume 
est  suffisamment  grand,  s'élever  dans  l'atmosphère.  Cette  curieuse 
eipérience  est  due  au  physicien  Cavallo,  qui  la  fit  connaître  en  1782  '. 

I .  La  pteulère  idée  des  aérostals  doit  Être  tltrib jiie  au  père  François  Lana,  qui, 
vert  1670,  proposa  de  faire  le  vide  dans  des  ballons  de  cuivre  asseï  grands  et  assez  minces 
pour  que  leur  poids  filt  iiirérieur  h  celui  de  l'air  déplacé.  L'etpërienca  ne  fut  point 
tentée  e.l  elle  n'eût  certainement  pas  réussi,  car  la  pression  atmosphérique  aurait  écrasé 
les  sphérrs.  Mail  le  principe  théorique  en  est  parfaitement  bien  taiw  par  l'auteur,  qui 
fait  un  calcul  eiact  de  la  force  asceDsionaclle. 
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Sur  ce  même  principe  sont  Tondes  les  aérostats,  qui  se  rédui- 
sent essentiellement  â  une  enveloppe  renfermant  un  gaz  plus  léger 
que  l'air.  A  raison  de  cette  différence  de  densité,  on  pourra  toujours 
prendre  un  volume  assez  grand  pour  que  le  poids  de  l'enveloppe  et 
du  gaz  contenu  soit  inférieur  au  poids  de  l'air  déplacé;  dans  ce  cas, 
l'appareil  s'élèvera. 

La  découverte  des  aérostats  esl  due  aux  frères  Joseph  et  Etienne 
Montgolûer.  Les  premiers  appareils  qu'ils  construisirent  étaient  des 
espèces  de  globes  de  papier  ou  de  papier  couvert  de  toile,  dont  ils 
dilataient  l'air  intérieur  par  l'action  de  la  chnieur.  il  est  curieux  de 
remarquer  que  dans  leurs  premiers  essais  ils  eurent  recours  & 


rig.  155.  ~  Monlgolliére  de  Pilatre  de  Roiier  et  d'Arlandes. 

l'hydrogène,  et  ils  constatèrent  que  des  globes  de  papier  remplis  de 
ce  gaz  s'élevaient.  Mais  le  gaz  traversant  facilement  le  papier,  l'as- 
cension était  de  courte  durée;  ils  renoncèrent  donc  à  l'emploi  de 
l'hydrogène  et  ne  se  servirent  plus  que  de  l'air  chaud. 

On  donne  particulièrement  le  nom  de  montgolfières  aux  ballons 
à  air  chaud.  Elles  se  composent  ordinairement  d'une  enveloppe 
munie  inférieurement  d'une  large  ouverture;  au-dessous  de  cette 
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ouTerture  on  suspend  un  réchaud,  dans  lequel  on  place  des  ma- 
tières combustibles  au  moment  même  de  l'ascension,  ce  qui 
entretient  pendant  quelque  temps  la  force  ascensionnelle  de  Tap- 

pareil. 

La  première  expérience  en  grand  de  Fascension  d'une  mont- 
golûère  fut  faite  à  Annonay  le  5  juin  1783.  Le  21  octobre  de  la  même 
année,  Pilatre  de  Rozier  et  le  marquis  d'Arlandes  exécutèrent  le 
premier  voyage  aérien  avec  une  montgolfière  que  représente  notre 
figui*e. 

Le  physicien  Charles  proposa  de  revenir  à  l'emploi  du  gaz 
hydrogène,  en  prenant  une  enveloppe  suffisamment  imperméable. 
C'est  ordinairement  ou  du  taffetas  verni  sur  les  deux  faces,  ou  la 
réunion  de  deux  feuilles  de  taffetas  entre  lesquelles  on  interpose 
une  lame  de  caoutchouc.  Aujourd'hui  on  se  sert  assez  fréquem- 
ment du  gaz  de  l'éclairage,  &  cause  de  la  facilité  qu'on  a  de  se  le 
procurer  et  de  son  prix  moins  élevé. 

148.  Force  asceniioiinelle.  —  On  appelle  force  ascensionnelle 
la  différence  entre  le  poids  de  l'aérostat  et  celui  de  Tair  déplacé. 
On  peut  facilement  comparer  les  trois  méthodes  de  gonflement,  au 
point  de  vue  de  la  force  ascensionnelle  qu'elles  produisent.  En  effet  : 

Un  mètre  cube  d*air  pèse 1,300''- 

Un  mètre  cube  d'hydrogène 89 

Un  mètre  cube  de  gaz  de  l*<k;lairage  environ.  .   .  .  750 

Un  mètre  cube  d'air  chauffé  à  200° 800 

On  voit  donc  que  la  force  ascensionnelle  par  mètre  cube  est 
1,210  grammes  pour  l'hydrogène,  550  grammes  pour  le  gaz  de 
réclairage,  500  grammes  poun l'air  chaud. 

Si  par  exemple  on  évalue  approximativement  le  poids  total  à 

emportera  1,500  kilogrammes,  il  faudra,  pour  obtenir  cette  force 

ascensionnelle,  un  ballon  de  gaz  hydrogène  d'un  volume  égal  à 

1500 

T^  =  1239  mètres  cubes.  Avec  le  gaz  de  l'éclairage  le  volume 

1500 
nécessaire  serait  -ttâ-  =  2727  mètres  cubes. 

La  nacelle  dans  laquelle  prennent  place  les  aéronautes  est 
ordinairement  en  osier  ou  en  fanons  de  baleine.  Elle  est  retenue 
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par  des  cordes  qui  îfieQDent  s'attacher  à  un  filet,  occupant  tout 
l'hémisphère  supérieur  de  raëroslal,  de  manière  que  la  charge 
soit  répartie  aussi  unifoi^ 
mément  que  possible.  Le 
ballon  se  termine  infëriea- 
rement  par  une  sorte  de 
col  allongé  s'ouvrant  libre- 
ment dans  l'air.  A  la  par- 
tie supérieure  et  dans  l'iit- 
lériear  est  une  autre  ouver- 
ture que  ferme  une  soupape 
pressée  par  un  ressort.  Une 
corde  fixée  à  la  soupape  tra- 
verse l'intérieur  du  ballon 
et  vient  pendre  au-dessus  de 
la  nacelle,  à  la  portée  de  la 
maia  de  Paéronaute. 

Lorsque  l'on  veut  des- 
cendre, on  ouvre  la  soupape     --.. .  ^  ^ 
pendant  quelques  instants.     _        -  .  _  ,-. 
Du  gaz  sort  de  l'appareil  si 
le  gonflement  est  suTUsant, 
ou  de  Pair  pénètre  dans  son 
intérieur:  de  toute  façon  la         Fig.  (56. 
force   ascensionnelle  dimi- 
nue. Il  est  important  d'emporter  quelques  sacs  de  sable  senant 
de  lest,  que  Ton  vide  graduellement  quand  on  veut  s'élever  ou 
modérer  une  descente  trop  rapide.  Notre  figure  représente  un 
appareil  appelé  parachute,  à  l'aide  duquel  les  aéronautes  effectuent 
quelquefois  leur  descente.    C'est  une  sorte  de  grand  parapluie 
percé  d'une  ouverture  à  son  sommet  et  du  pourtour  duquel  partent 
des  cordes  qui  viennent  aboutir  à  une  petite  nacelle.  Au  moment 
où  l'appareil  est  abandonné  à  lui-même,  il  se  déploie  et  la  résis- 
tance de  l'air,  agissant  sur  une  grande  surface,  modère  la  vitesse 
de  chute.  L'ouverture  placée  à  la  partie  supérieure  est  fort  impor- 
tante, elle  permet  un  écoulement  régulier  de  l'air  qui,  sans  cela. 


-  Aéroaut  avec  u  nwelle 
t  na  parachute. 
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s*échapperait  de  temps  en  temps  par  la  partie  inférieure  du  para- 
chute en  imprimant  à  celui-ci  des  mouvements  d'oscillation  qui 
pourraient  être  fatals  à  Taéronaute. 

Une  précaution  très-importante  à  prendre  est  de  ne  pas  gonfler 
complètement  l'aérostat  au  moment  du  départ.  En  effet,  la  pression 
atmosphérique  diminuant  à  mesure  qu'on  s'élève,  Texpansibilité 
du  gaz  intérieur  a  un  effet  de  plus  en  plus  marqué,  comme  dans 
l'expérience  indiquée  (16),  et  il  pourrait  en  résulter  la  rupture  de 
l'enveloppe.  Il  suit  de  cette  pratique  qu'à  mesure  que  le  ballon 
s'élève,  son  volume  augmente;  mais  jusqu'à  ce  qu'il  soit  gonflé 
complètement,  la  force  ascensionnelle  reste  constante.  En  effet,  sup- 
posons que  la  pression  atmosphérique  soit  devenue  deux  fois  plus 
faible,  le  volume  de  l'aérostat  a  doublé  :  il  déplace  donc  un  volume 
d'air  double;  mais  la  densité  de  cet  air  étant  deux  fois  moindre,  la 
poussée  conserve  la  môme  valeur.  Cette  conclusion  n'est  pas  toute- 
fois bien  rigoureuse,  parce  qu'une  partie  des  pièces  de  l'aérostat, 
la  nacelle,  les  cordes,  etc.,  ont  un  volume  invariable;  elles  déplacent 
de  l'air  d'une  densité  décroissante  et  par  conséquent. la  force  ascen- 
sionnelle est  décroissante  aussi.  Ce  décroissement  de  force  ascen- 
sionnelle se  produit  nécessairement  d'ailleurs  à  partir  du  moment 
où  le  ballon  est  complètement  gonflé.  L'appareil  se  trouve  alors 
soumis  à  une  force  graduellement  décroissante;  il  finit  par  atteindre 
une  couche  dont  le  poids  est  égal  au  sien  sous  le  même  volume. 
En  Tertu  de  la  vitesse  acquise,  il  dépasse  cette  couche  et  finit  par 
s'y  fixer  après  un  certain  nombre  d'oscillations. 

149.  Théorie  de  l'aérostat.  —  11  existe  entre  la  pression  qui 
règne  dans  cette  couche  d'équilibre,  le  rayon  de  l'aérostat  et  le 
poids  des  diverses  parties  du  système,  une  relation  que  Ton  peut 
établir  très-simplement,  si  l'on  néglige  les  variations  de  tempé- 
rature, et  qui  peut  servir  de  guide  dans  la  construction  de  l'ap- 
pareil. Si  V  est  le  volume  de  l'aérostat,  le  poids  de  l'air  déplacé  est 

V.  4,293  4' 
H 

h  étant  la  pression  dans  la  couche  d'équilibre  et  H  au  niveau  du 
sol.  Appelons  p  et  v  le  poids  et  le  volume  des  diverses  parties  du 
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système,  î  la  densité  du  gaz  intérieur,  on  aura  comme  équation 
d'équilibre 

Dans  cette  équation,  p  et  t>  renferment  le  poids  et  le  volume 
de  rétoffe  dont  est  formé  l'aérostat  et  du  filet;  ces  quantités 
dépendent  par  conséquent  du  rayon  de  l'appareil  et  par  suite  de  V. 
L'équation  est  donc  en  réalité  assez  compliquée,  mais  on  la  résoudra 
approximativement  par  les  méthodes  ordinaires  et  on  en  déduira  le 
rayon  qui  est  nécessaire  pour  atteindre  une  couche  dans  laquelle 
règne  une  pression  donnée.  Or  avec  la  formule  de  Laplace  on 
peut  trouver  à  quelle  hauteur  se  trouve  celte  couche;  on  peut  donc, 
au  moins  d'une  manière  approchée,  estimer  à  priori  le  rayon  qu'il 
convient  de  donner  à  un  aérostat  pour  pouvoir  atteindre  une  hau- 
teur déterminée. 

Le  poids  que  Ton  emporte  est  toutefois  supérieur  à  celui  qui 
entre  dans  l'équation  ;  cela  tient  à  ce  qu'on  ne  laisse  pas  au  moment 
du  départ  à  l'état  effectif  toute  la  force  ascensionnelle  dont  on  a 
besoin  :  on  part  avec  une  force  très-faible  et  à  mesure  qu'on  s'élève, 
on  jette  successivement  le  lest  supplémentaire. 

150.  Influence  de  l'air  sur  le  poids  des  corps.  —  La  poussée 
de  l'air  altère  l'exactitude  des  poids  que  l'on  obtient,  même  avec 
une  balance  parfaitement  juste.  En  effet,  les  poids  marqués  dont  on 
se  sert  pour  faire  les  pesées  n'ont  réellement  leur  poids  nominal 
que  dans  le  vide.  Ainsi  un  poids  marqué  100  grammes  pèse 
100  grammes  dans  le  vide;  dans  l'air  il  pèse  moins  par  consé- 
quent. D'ailleurs  les  corps  à  peser  subissent  de  la  part  de  l'air  une 
action  analogue  et  variable  suivant  leur  volume;  il  ne  saurait  donc 
y  avoir  généralement  égalité  entre  les  poids  réels  des  corps  qui  se 
font  équilibre.  Quand  on  connaît  la  densité  et  des  poids  marqués  et 
des  corps  à  peser,  on  peut  facilement  déduire  du  poids  apparent  de 
ces  derniers  leur  poids  réel,  c'est-à-dire  celui  que  l'on  obtiendrait 
dans  le  vide. 

Soit  X  le  poids  réel  d'un  corps  qui  fait  équilibre  à  un  poids 
marqué  P  grammes. 

Le  poids  apparent  du  corps  est  ^  — ^a=  •^*  (^  •"!))' '^  ^^^'' 


S06  POUSSÉE   DE  L'AIR. 

gnant  sa  densité  et  a  celle  de  Tair.  Le  poids  marqué  pesant  P 

grammes  dans  le  vide,  pèse  dans  l'air  P"^i|*~^(*^M)'**^^" 

signant  la  densité  de  la  matière  qui  le  forme.  Ce  sont  ces  deux 
poids  apparents  qui  se  font  équilibre  dans  l'air,  on  a  donc 
régalité 

d'Où 


4^" 

x  =  P ^ 

'       D 


Soit,  par  exemple,  un  morceau  de  soufre  dont  on  a  trouvé  le 
poids  égal  à  100  grammes,  les  poids  marqués  étant  en  cuivre  dont 
la  densité  est  8,8.  La  densité  du  soufre  est  2.  On  a,  en  appliquant 
la  formule, 

4 L_ 

x  =  400 770.8,8  ^^QQyQg 

4 ' 

770.2 

On  voit  que  cette  influence  n'est  pas  négligeable.  Elle  varie 
d'ailleurs  de  sens  comme  le  montre  la  formule,  suivant  les  valeurs 
comparatives  de  D  et  de  M.  Lorsque  la  densité  du  corps  à  peser 
est  plus  petite  que  celle  des  poids  marqués,  le  poids  réel  est  plus 
grand  que  le  poids  apparent;  c'est  le  contraire  qui  a  lieu  dans  le 
cas  inverse.  Si  le  corps  à  peser  était  de  même  nature  que  les 
poids  marqués,  il  y  aurait  égalité  entré  les  deux. 

On  remarquera  que  si,  au  lieu  de  chercher  le  poids  absolu 
d'un  corps,  on  cherche  le  rapport  des  poids  de  deux  corps,  il  n'y  a 
pas  à  s'occuper  de  l'action  de  la  poussée  sur  les  poids  marqués, 
parce  qu'en  faisant  le  quotient,  le  facteur  correctif,  qui  a  la  même 
valeur  pour  l'un  et  pour  l'autre,  disparaîtra. 
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151.  Les  pompessontdes  appareils destinésàëlever  l'eau.  Elles 
sont  fort  aQcieonemcDt  coonues,  et  on  en  attribue  assez  générale- 
ment riovention  à  Ctésïbius,  maître  du  célèbre  Héron  d'Alexandrie. 
Jusqu'à  l'époque  de  Galilée,  la  théorie  de  ces  instruments  a  été 
complètement  ignorée;  c'est  seulemeut  après  que   la  notion  du 
poids  et  de  la  pression  de  l'air  a  été  établie  dans  la  science  par 
l'expérience  de  TorricelU,   que   l'on   a 
compris  le  mécanisme  de  l'asceasion  de 
Teau  dans  ces  appareil^.  La  théorie  de 
l'a^iratioD  de  l'eau  dans  les  pompes  se 
rattache  donc  à  l'inauguration  de  la  mé< 
thode  expérimeQlale  par  Galilée,  et  au 
grand  mouvement  scientifique  qui  en  Ait 
la  conséquence. 

153.  Principa  de  l'aicenuon  de  l'eau 
dans  lei  pompw.  —  Concevons  un  lube 
à  la  partie  inférieure  duquel  se  trouve 
un  piston ,  et  plongeons  sa  partie  infé- 
rieure dans  Tean.  Si  l'on  vient  à  élever 

le  pislOD,  le  vide  se  fait  au-dessous  de  ^^  _^_    _-lj"  -=  J —_ 

lui,  et  la  pression  atmosphérique,  s'eier-        ^^  ,5,  _  wncipe 
(ant  SOT  la  surface  extérieure  du  liquide,  de  la  pompe. 

force   celui-ci  à  s'élever  dans  le  tube  et  à  suivre  le  piston  dons 
son  mouvement.  Le  même  phénomène  d'ascension  se  produirait 
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quand  bieo  même  de  l'air  aurait  été  interposé  entre  la  partie  infé- 
rieure du  piston  et  le  liquide,  car  dans  le  mouvement  ascendant 
du  piston  cet  air  se  serait  raréfié,  et  sa  pression  ne  faisant  plus 
équilibre  à  celle  de  l'atmosphère,  celle-ci  aurait  déterminé  l'ascen- 
sion d'une  colonne  liquide  dont  la  pression,  ajoutée  à  celle  de  l'air, 
ferait  une  somme  égale  à  la  pression  extérieure.  Tel  est  le  principe 
de  l'ascension  de  l'eau  dans  le:^  pompes.  Ces  appareils  sont  d'ail- 
leurs assez  divers  de  forme;  nous  décrirons  ici  les  types  les  plus 
importants. 

153.  Pompe  aspirante.  —  La  pompe  aspirante  se  compose  d'un 
corps  de  pompe  dans  lequel  se  meut  un  piston  ;  ce  corps  de  pompe 
communique  par  un  tuyau  d'un  diamètre 
plus  petit  et  appelé  tuyau  d'aspiration, 
avec  le  réservoir  contenant  l'eau  à  élever. 
Au  point  de  jonction  du  corps  de  pompe 
et  du  tuvau  d'aspiration  se  trouve  une 
soupape  s'ouvrant  de  bas  en  haut  et  appe- 
lée soupape  d'aspiration:  de  même  dans 
l'épaisseur  du  piston  se  trouve  une  ouver- 
ture fermée  par  une  soupape,  s'ouvrant 
aussi  de  bas  en  haut. 

Cela  posé,  supposons  que  le  tuyau 
d'aspiration  soit  rempli  d'aîrà  la  pression 
extérieure,  et  que  l'eau,  par  conséquent, 
soit  au  mi}me  niveau  dans  son  intérieur 
et  dans  le  puisard.  Supposons,  en  outre, 
que,  le  piston  étant  au  bas  de  sa  course, 
on  vienne  à  l'élever  ;  le  vide  se  faisant  au- 

., _..  dessous  du  piston,  la  soupape  d'aspiration 

Fig.  1,^8.  —  Pompe  aspiranie.  s'ouvrira  et  l'air  du  tuyau  d'aspiration  se 
répandra  dans  le  corps  de  pompe;  mais 
alors  sa  force  élastique  diminuant  graduellement,  la  pression  atmo- 
sphérique déterminera  l'ascension  de  l'eau  dans  le  tuyau,  jusqu'à 
une  hauteur  telle,  que  cette  hauteur,  augmentée  de  la  pression  de 
l'air  intérieur,  fasse  une  somme  précisément  égale  à  la  pression 
atmosphérique.  Si  maintenant  on  abaisse  le  pislon ,  la  soupape 
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d'aspiration  se  ferme,  Teau  reste  au  point  où  elle  a  été  soulevée, 
et  quanta  ]*air,  il  se  comprime  dans  le  corps  de  pompe,  ouvre  la 
soupape  du  piston  et  s'échappe  à  Textérieur.  Au  second  coup  de 
piston  l'eau  montera  d'une  nouvelle  quantité,  et  une  nouvelle  por- 
tion d'air  s'échappera  à  l'extérieur. 

Si  donc  le  tuyau  d'aspiration  a  moins  de  10  mètres  de  hau- 
teur, au  bout  d'un  certain  nombre  de  coups  de  piston,  l'eau  pourra 
atteindre  la  soupape  et  s'élever  dans  l'intérieur  du  corps  de» 
pompe.  A  partir  de  ce  moment  les  phénomènes  vont  changer  de 
nature;  en  effet,  le  piston  en  s'abaissant  comprime  l'air  qui  s'échap- 
pera au  dehors;  mais  l'eau  elle-même  passera  au-dessus  du  piston, 
de  sorte  que  celui-ci  étant  au  bas  de  sa  course,  aura  au-dessus  de 
lui  la  quantité  d'eau  qui  a  précédemment  pénétré  dans  le  corps  de 
pompe.  Si  alors  on  soulève  le  piston,  et  qu'on  suppose,  ce  qui  doit 
toujours  avoir  lieu  du  reste,  que  la  hauteur  totale  à  laquelle  il  par- 
vient soit  à  moins  de  10  mètres  au-dessus  du  niveau  du  puisard, 
Teau  le  suivra  dans  sa  course  et  remplira  la  capacité  du  corps  de 
de  pompe.  Quand  le  piston  descendra  ensuite,  il  fera  passer  au- 
dessus  de  lui  cette  quantité  d'eau  et  la  rejettera  à  l'extérieur  par 
le  déversoir  dans  le  mouvement  ascensionnel  suivant.  Mais  une 
quantité  nouvelle  d'eau  ayant  pénétré  dans  le  corps  de  pompe,  les 
choses  se  continueront  de  la  même  manière. 

On  voit  donc  qu'à  partir  du  moment  où  Teau  a  pénétré  dans  le 
corps  de  pompe,  où  la  pompe  est  amorck,  à  chaque  fois  qu'on  sou- 
lève le  piston  on  rejette  au  dehors  un  volume  de  liquide  égal  au- 
volume  du  corps  de  pompe. 

Pour  que  l'eau  puisse  arriver  jusqu'au  corps  de  pompe,  il  faut 
que  la  soupape  d'aspiration  soit  à  moins  de  10  mètres  au-dessus  du 
niveau  de  Teau  dans  le  puisard;  s'il  en  était  autrement,  l'eau  s'ar- 
rêterait en  un  certain  point  du  tuyau  sans  que  le  mouvement  du 
piston  pût  la  faire  élever  davantage. 

En  outre,  pour  que  la  marche  de  la  pompe  soit  celle  que  nous 
avons  indiquée,  c'est-à-dire  pour  qu'à  chaque  ascension  du  piston  on 
enlève  un  volume  d'eau  égal  au  volume  du  corps  de  pompe,  il  faut 
que  le  déversoir  lui-même  soit  à  moins  de  10  mètres  au-dessus  du 
réservoir.  On  volt  donc  que  la  pompe  aspirante  ne  permet  pas 
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d'élever  de  l'eau  à  plus  de  10  mètres  de  hauteur.  Dans  les  appareils 
ordinaires,  la  hauteur  à  laquelle  l'eau  peut  être  portée  est  beaucoup 
moindre,  à  cause  des  imperfections  de  construction  dont  il  sera 
question  plus  loin. 

154.  Condition  pour  que  Teau  atteigne  le  corps  de  pompe.— 
11  pourrait  arriver  que  Feau  n'atteignît  pas  le  corps  de  pompe, 
et  par  conséquent  que  la  pompe  ne  fonctionnât  pas,  bien  que  la 
hauteur  totale  à  laquelle  parvient  le  piston  fût  inférieure  à  10  mè- 
tres. Cette  circonstance  peut  tenir  à  ce  que,  quand  le  piston  arrive 
au  bas  de  sa  course,  il  n'est  pas  en  contact  avec  la  partie  inférieure 
du  corps  de  pompe,  il  laisse  au-dessous  de  lui  un  certain  espace  où 
se  trouve  de  l'air-,  la  force  élastique  que  cet  air  possède  au  moment 
où  le  piston  est  soulevé  diminue  d'une  quantité  correspondante  la 
hauteur  que  peut  atteindre  l'eau.  Si,  par  exemple,  le  tuyau  d'aspi- 
ration a  9",50,  et  que  la  force  élastique  de  l'air  laissé  au-dessous  de 
lui  fasse  équilibre,  au  moment  de  sa  plus  grande  raréfaction ,  à  une 
colonne  d'eau  d'une  hauteur  égale  à  1  mètre,  il  est  clair  que  la 
hauteur  totale  à  laquelle  l'eau  pourra  s'élever  sera  inférieure  à 
9  mètres,  et  par  conséquent  elle  ne  saurait  atteindre  le  corps  de 
pompe. 

Exemple.  La  soupape  d'aspiration  d'une  pompe  est  placée  à 
8  mètres  au-dessus  de  la  surface  de  l'eau,  et  le  piston,  dont  la  course 
totale  est  de  20  centimètres,  reste  au  point  le  plus  bas  à  8  centimè- 
tres de  la  soupape  fixe;  cherchons  si  dans  ce  cas  l'eau  pourra 
atteindre  le  corps  de  pompe. 

Au  moment  où  le  piston  est  au  bas  de  sa  course,  l'air  qu'il 
laisse  au-dessous  de  lui  est  à  la  pression  de  l'atmosphère  ;  lorsque 

le  piston  est  élevé,  l'air  se  raréfie  et  sa  pression  devient,  d'après  la 

8 
loi  de  Mariblte,  les  —  de  la  pression  atmosphérique;  cette  pression 

est  par  conséquent  capable  de  faire  équilibre  à  une  colonne  d'eau 

Q 

de  10'"  X  s^  =  2'",8. 11  suit  de  là  que  la  hauteur  maxima  à  laquelle 

Veau  puisse  arriver  dans  le  tuyau  d'aspiration  est  égale  à  10"  — 2'",8 
=  7'",2,  et  par  suite,  comme  le  tuyau  d'aspiration  a  8  mètres,  on  voit 
que  l'eau  n'atteindra  pas  le  corps  de  pompe. 

155.  Force  nécessaire  pour  soulever  le  piston.  — La  force  qu'il 
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faut  déployer  pour  soulever  le  piston  est  égale  au  poids  d*une 
colonne  d'eau  ayant  pour  base  la  section  du  piston  et  pour  hau- 
teur la  hauteur  même  à  laquelle  Feau  est  élevée.  Soient,  en  efTet, 
S  la  section  du  piston,  P  la  pression  atmosphérique,  h  la  hauteur 
de  Teau  au-dessus  de  la  position  actuelle  du  piston,  h*  la  hauteur  de 
la  colonne  d*eau  qui  est  au-dessous;  la  face  supérieure  du  piston 
e^t  pressée  par  une  force  égale  à  P  +  S/i;  la  face  inférieure  est 
pressée  en  sens  contraire  par  la  force  P  —  S/i',-  c'est  la  différence  de 
ces  deux  forces,  c'est-à-dire  S  (/i  +  /«'),  qui  représente  la  pression  de 
haut  en  bas. 

On  arriverait  à  la  même  conclusion  quand  bien  môme  Teau 
n*aurait  pas  encore  atteint  le  piston  ;  en  effet,  dans  ce  cas,  en  dési- 
gnant par  /  la  hauteur  de  la  colonne  d*eau  soulevée,  la  pression  au- 
dessous  du  piston  est  égale  à  P  —  S/,  la  pression  au-dessus  est  sim- 
plement la  pression  atmosphérique  P  ;  par  conséquent  la  différence 
de  ces  deux  pressions  agit  de  haut  en  bas  et  a  pour  valeur  SI. 

156.  Causes  de  perte  de  travail  moteur  inhérentes  aux 
pompes.  —  On  voit,  d'après  ce  qui  précède,  que  s'il  n'y  avait  pas  de 
frottement  à  vaincre  pendant  que  le  piston  monte,  le  travail  moteur 
serait  précisément  égal  au  travail  résistant;  puisque  la  force  à 
déployer  à  chaque  instant  est  précisément  le  poids  de  Teau  à  soule- 
ver; mais  ces  frottements  sont  considérables.  D'ailleurs,  pour  faire 
mouvoir  le  piston,  on  emploie  en  général  des  transformations  de 
mouvement  qui  absorbent  pour  leur  part  une  portion  de  la  force 
motrice. 

Il  faut  ajouter  que  lorsque  l'eau  arrive  dans  le  déversoir,  elle 
possède  une  certaine  vitesse  qui  a  nécessité  une  certaine  quantité  de 
force,  laquelle  ne  produit  aucun  effet  utile.  On  voit  donc  que  dans 
les  pompes,  comme  dans  toutes  les  autres  machines,  le  travail  dé- 
pensé surpasse  de  beaucoup  l'effet  utile. 

Indépendamment  de  ces  causes  générales  de  perte  de  travail 
moteur,  il  en  est  d'autres  qui  sont  inhérentes  aux  pompes.  Ainsi, 
pendant  que  le  piston  descend,  le  niveau  de  l'eau  ne  varie  pas  dans 
l'appareil,  et,  par  suite,  l'effort  correspondant  à  cette  période  ne 
produit  aucun  travail  utile.  On  fait  disparaître  cet  inconvénient  par 
remploi  des  pompes  à  double  effet,  dont  nous  donnerons  plus  loin 
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un  exemple.  D'aulie  part,  le  cylindre  est  rarement  assez  bien  ali^sé 
pour  qu'une  coin  m  un  ica  lion  ne  s'établisse  pas  entre  le  dessus  et  le 
dessous  du  piston;  enfin  l'air  qui  se  trouve  dissous  dans  l'eau  se 
dégage  en  partie  au  moment  de  l'aspiration,  ce  qui  empOcbe  sou- 
vent le  corps  de  pompe  de  se  remplir.  Ajoutons  encore  que  l'eau 
passant  dans  des  tuyaux  de  diamètres  différents  éprouve  des  chan- 
gements   brusques  de   direction 
et  de  vitesse,  qui  consomment  né- 
cessairement une  certaine  quan- 
tité   de  travail.  Toutes   ces  rir- 
constauces  diminuent   beaucoup 


Fig.  15».  Pompe  aspiranio.  Fig.  lOit. 

la  quantité  d'eau  élevée,  et  réduisent  à  une  proportion  quel- 
quefois très-faible  le  rendement  de  la  machine.  Dans  les  pompes 
de  ménage,  qui  sont  en  général  grossièrement  construites,  ce  ren- 
dement peut  s'abaisser  jusqu'à  0,25  ou  0,30. 

Les  figures  159  et  160  indiquent  les  moyens  employés  ordinai- 
rement pour  produire  le  mouvement  du  piston.  La  première  figure 
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n'a  pas  besoin  deiplicalion;  on  voil  que  c'est  par  l'aclion  d'un 
levier  qu'on  détermine  l'aller  et  le  retour  du  piston.  La  seconde 
ligure  reprc'sente  le  mécanisme  souvent  usité  ti  l'aide  duquel  le 
mouvement  alternalif  du  piston  s'ohiieni  par  un  mouvement  de 
rotation  A  cet  effet,  In  tige  du  piston  T  est  articulée  par  rinlornié- 
diaire  de  la  bielle  B  à  la  portion  coudée  C  d'un  axe  auquel  on 
imprime  un  mouvement  de  rotation  par  le  moyen  de  la  manivelle 
k  volant  V. 

^57.  Pompe  foDlaote.  —  La  pouipe  foulante  se  compose  d'un 
corps  de  pouipe  plongeant  dans  l'eau,  et  muni  à  sa  partie  Inférieure 
d'une  soupape  s' ouvrant 
de  bas  en  haut.  In  tuyau 
latéral  communique  avec 
le  corps  de  pompe,  et  pré- 
sente une  soupape  s'ou- 
vrant  de  l'intérieur  à  l'ex- 
térieur. In  piston  plein  se 
meut  dans  le  corps  de 
pompe,  et  il  est  visiblequc 
quand    le   piston    s'élève,  g 

l'eau  s'intrmluit  dans  le 
rorps  de  pompe  par  la  pre- 
mière soupape  ;  que  quand 
il  s'abaisse,  au  contraire,  l'eau  est  refoulée  dans  le  tuyau  d'ascen- 
sion. Plus  la  bauteurde  ce  tuyau  sera  grande,  plus  la  force  néces- 
saire pour  abaisser  le  piston  sera  considérable,  car  il  faudra  vaincre 
la  pression  dueA  la  colonne  d'eau  soulevée. 

158.  Pompe  à  incendie.  —  La  pompe  â  incendie  ordinaire  est 
formée  par  la  réunion  de  deux  pompes  foulantes,  dont  les  tuyaux 
latéraux  viennent  déboucher  dans  im  réservoir  contenant  de  l'air. 
Dans  l'eau  du  réservoir  plonge  un  tul>e,  h  l'extrémité  dutguel  s'ajuste 
le  tuyau  en  cuir  qui  forme  le  tuyau  d'ascension  de  l'appareil.  La 
pompe  est  installée  dans  un  réservoir  portatif  où  l'on  maintient  de 
l'eau,  que  l'on  apporte  directement  dans  des  seaux,  en  faisant  la 
chaîne  sur  le  lieu  de  l'incendie.  Les  tiges  des  pistons  sont  articulées 
à  deux  points  d'un  levier,  auquel  on  donne,  à  bras  d'homme,  un 


l'nmpc  fonlaiiip. 


214  DES   POMPES. 

mouvement  alternatif;  de  cette  façon,  Teau  aiTÎve  d'une  Diani*>rc 
continue  dans  le  réservoir.  De  plus  l'air  que  celui-ci  renferme  ré- 
partit par  son  ressort  les  variations  de  vitesse  du  liquide,  de  faroD 
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que  le  jet  qui  se  produit  à  l'exlrémilé  du  tuyau  d'ascension  a  une 
grande  régularité.  On  a  reconnu  par  l'expérience  que  celte  condi- 
tion est  importante. 

1S9.  Pompe  aspirante  et  foulante.  —  La  pompe  aspirante  et 
foulante  est.  comme  l'indique  son  nom,  une  combinaison  des  deux 
dispositions  que  nous  venons  de  décrire.  Elle  se  compose  (fig.  163) 
d'un  corps  de  pompe  dans  lequel  se  meut  un  piston  plein.  A  la  partie 
inférieure  se  trouve  un  tuyau  d'aspiration  plongeant  dans  le  réservoir 
d'eau  et  muni  à  sa  partie  supérieure  d'une  soupape  analogue  à  celle 
de  la  pompe  aspirante.  Le  tuyau  d'ascension  présente  à  sa  partie 
inférieure  une  soupape  analogue  à  celle  de  la  pompe  foulante.  Il 
suit  de  là,  évidemment,  que  pendant  l'ascension  du  piston  l'eau  sera 
aspirée,  et  pendant  la  descente  refoulée  dans  le  tuyau  d'ascension. 
Une  fois  la  pompe  amorcée,  c'est-à-dire  une  fois  le  corps  de  pompe 
plein  d'eau,  à  chaque  descente  du  piston  le  tuyau  latéral  recevra  un. 
volume  d'eau  égal  au  volume  du  corps  de  pompe. 

C'est  la  pompe  aspirante  et  foulante  qu'on  emploie  quand  on 
Teut  élever  l'eau  à  une  hauteur  considérable.  Le  mouvement  de 
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l'appareil  est  produit  souvent  par  une  machine  à  vapeur;  il  porte 
alors  le  nom  de  pompe  à  feu. 

Lorsque  ia  hauteur  à  laquelle  l'eau  doit  elfe  élevée  est  tri^s-con- 
sidérable,  les  diverses  parties  de  )a  machine  doivent  être  ajustées 
avec  une  grande  solidité 
pour  résister  à  l'énorme 
pression  produite  par  la 
colonne  d'eau.  Dans  ces 
circonstances  en  général 
le  piston  à  étoupes  ou  à 
rondelles  de  cuir  ne  peut 
pas  être  employé,  on  fait 
«sage  d'un  piston  entière- 
ment métallique,  qu'on 
appelle  piston  plongeur. 
La  figure  lôli  représente  , 
(a  section  d'une  machine 
de  ce  genre. 

Le  corps  de  pompe 
n'est  pas  alésé;  mais  il      "^ -=""-—"  ^"  ~~   '     ■ 
porte  à  sa  partie  supé-  ^'B-  1«3-  F'b-  <«*■ 

rieure  une  botte  à  étou-  ^""p*  '^p'""""  ''  ^'"'''"'"■ 

pes,  dans  laquelle  glisse  le  piston  métallique  exactement  calibré. 
La  soupape  d'aspiration  est  placée  en  A,  la  soupape  de  refoulement 
en  C  au  bas  du  tuyau  d'ascension  D.  Le  jeu  de  la  machine  est 
le  même  que  dans  la  pompe  qui  vient  d'être  décrite;  le  mouve- 
ment ascendant  du  piston  détermine,  l'aspiration  de  l'eau  dans 
le  tuyau  AB,  et  le  mouvement  descendant  la  refoule  dans  le 
tuyau  latéral.  A  mesure  que  la  machine  marche,  de  l'air  se  dégage 
de  l'intérieur  de  l'eau  et  Unirait  par  nuire  au  jeu  de  la  pompe  ;  on 
lui  donne  issue  de  temps  en  temps  en  ouvrant  la  partie  supérieure 
d'un  canal  qui  est  pratiqué  dans  l'épaisseur  du  piston. 

Dans  les  mines  on  a  quelquefois  à  élever  l'eau  à  une  hauteur 
très-considérable;  mais  cette  élévation  n'a  pas  lieu  en  général  d'un 
seul  jet.  Une  première  pompe  l'élève  jusqu'à  un  réservoir,  dans 
lequel  plonge  le  tuyau  d'aspiration  d'une  seconde  pompe  qui  fait 
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inonler  l'eau  à  un  second  rëservoir,  et  ainsi  de  suile.  Les  tiges  des 
diverses  pompes  sont  toutes  unies  à  une  lige  unique  appelée  maî- 
tresse ny,  qui  reçoit  son  mouvement  d'une  machine  à  vapeur. 

160.  Pompes  à  double  effet.  —  On  emploie  fréquemment  dans 
rOconomie  domestique  des  pompes  à  double  effet,  dont  l'invention 

est  duc  à  Delaliire.  Elles  se  composent  d'un 
corps  de  pompe  V  V  muni  de  quatre  ouver- 
tures A,  A',  B,  B'.  Les  ouvertures  A  et  B'  sont 
en  communication  avec  le  tuyau  d'aspiration 
C:  A'  et  B  communiquent  avec  le  tuyau  de 
l'efoulement  C.  Aux  quatre  ouvertui-es  sont 
appliquées  quatre  soupapes  qui  s'ouvrent 
toutes  dans  le  même  sens,  c'esl-tWire  de  la 
droite  vei's  la  gauche,  d'où  il  suit  que  A  et  B' 
fonctionnent  comme  soupapes  d'aspiration  et 
A'  et  B  comme  soupapes  de  reroulement; 
quel  que  soil  par  conséquent  le  sens  du  mou- 
vement du  piston,  il  y  a  à  la  fois  aspiraliou 
et  refoulement  du  liquide.  Les  pompes  â 
double  eiïet,  très-commodes  dans  l'économie 
<iomestique,  parce  qu'elles  peuvent  occuper 
'^'   *'■'"  Irès-peu  de  place,  sont  peu  usitées  dans  l'iu- 
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dusirie.  où  l'on  préfère  accoupler  deux  pom- 
pes dont  les  pistons  sont  liés  â  un  balancier  de  manièi-e  â  marcher 
en  sens  contraire. 

161.  Pompes  rotatives.  —  Les  pompes  à  double  elTel  pi^nlui- 
sent  l'aspiralion  continue  de  l'eau.  On  atteint  le  même  but  à  l'aide 
des  pompes  rotatives  fort  usilées  dans  certains  pays,  La  figure  repré- 
sente le  modèle  de  Dietz. 

Le  corps  de  pompe  (flg.  166)  se  compose  d'un  tambour  cylin- 
drique B,  qui  contient  entre  ses  deux  fonds  une  seconde  boite  A 
d'un  moindi'e  diamètre  et  sans  couvercle,  laquelle  peut  recevoir  un 
mouvement  de  rotation  autour  de  son  axe,  à  l'aide  d'une  mani- 
velle-, autour  de  cet  axe  est  fixé  à  demeure  sur  l'un  des  fonds  du 
tambour  A  un  excentrique  mn,  m'n'.  La  botte  A  présente  dans  son 
épaisseur  quatre  entaillesà  travers  lesquelles  glissent  les  langueltesp, 
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lesquelles  soiil  coiislainiiient,  guidées,  par  le  inuuveirient  de  I'udc 
de  leurs  eitréniilés,  sur  ic  profil  de  rexcentri(iiit'.  Les  extrémit<;s 
oppos<^es  s'appuient  sur  la  Tacc  inUTieiire  du  tamlinur  B  et  sur  une 
large  lame  de  fer  ab,  a'b',  qui  forme  coinine  tinn  cloison  dans  l'in- 
tervalle des  deux  tambours.  Deur  ou- 
vertures prati(]Ufies  dans  cette  lame 
font  communiquer  le  corps  de  pompe 
d'une  part  avec  le  tuyau  d'aspiration 
(;,  d'autre  part  avec  le  tujau  de  i-ei'ou- 
lenient  Cil  résuite  de  celte  disposi- 
'tîon  que  si  on  imprime  à  la  botte  R 
un  mouvement  de  rotation  dans  le 
sens  de  la  flÉcbe,  le  vide  se  fais^int 
derrière    les    languettes,   l'eau  sera 
appelée  de  ce  côté  et  refoulée  du  côlé 
opposé.   Le   profli  de  l'excentrique 

étant  calculé  pour  que  ta  distance  qui        f\^_  m,;  _  pompe  rowtivc. 
le  sépai-e  de  la  lame  de  fer  soîl  égale 

à  la  largeur  de  la  .couronne  qui  forme  le  corps  de  ponipo,  on 
voit  que  ces  languettes  passeront  de  la  légion  ab  k  la  région  nb\ 
sans  qu'il  y  ait  interruption  dans  le  double  effet  de  l'appareil. 

162.  Presse  hydraulique.  —  La  presse  hydraulique  (fig.  167) 
se  compose  d'une  pompe  aspirante  et  foulante  an  que  l'on  manœuvre 
à  l'aide  d'un  levier  mobile  autour  de  l'axe  U.  L'eau  puisée  dans  te 
réservoir  B  B  est  refoulée  par  le  tube  CC  dans  la  caisse  V.  La  partie 
supérieure  de  la  caisse  présente  une  ouverture  dans  laquelle  peut  se 
mouvoir  un  grand  piston  métallique  .\  A.  Celui-ci  se  termine  supé- 
rieurement par  un  gnmd  plateau  BB,  sur  lequel  on  met  les  matières 
à  presser.  Supposons  la  caisse  V  d'abord  vide,  le  piston  A  descendu 
par  l'action  de  son  propre  poids  fi  la  partie  inférieure  de  sa  course, 
et  imaginons  qu'on  fasse  mouvoir  la  pompe.  La  caisse  commence 
par  se  remplir  d'eau,  puis  la  pression  exercée  par  le  piston  de  la 
pompe  se  transmet,  conformément  aux  principes  exposés  (63),  à  la 
partie  inférieure  du  piston  A:  celui-ci  s'élève  donc,  et  les  matières  ù 
comprimer  se  trouvant  prises  entre  le  plateau  et  la  partie  supérieure 
d'un  bâti  invariable  subisstmt  l'action  de  la  pression  transmise. 
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L'intensité  de  cette  pression  dépend  et  du  rapport  entre  les  sections 
des  pistons  et  de  la  longueur  du  levier  qui  sert  à  manœuvrer  la 
pompe  foulante.  Supposons,  par  exemple,  que  la  distance  du  point 
m,  où  agit  la  main,  au  point  0,  soit  égale  à  12  fois  la  distance  10, 


Fig.  1.67.  —  Presse  hydraulique. 


et  supposons  que  Tefforl  exercé  soit  égal  à  25*^.  En  vertu  de  la  théo- 
rie du  levier,  cela  équivaut  à  un  effort  de  25x12  au  point  I,  et  d'autre 
part  si  la  section  du  piston  A  est  iOO  fois  plus  grande  que  celle  du 
piston  de  la  pompe,  la  pression  transmise  en  A  sera  25^x12x100 
=30000*^.  Ce  sont  là  les  conditions  ordinaires  du  modèle  généra- 
lement usité  dans  les  ateliers.  On  pourrait  d'ailleurs  exceptionnel- 
lement exercer  en  m  un  effort  supérieur  à  25''  ;  on  peut  aussi  reti- 
rer la  pièce  métallique  qui  sert  d'axe  en  0  et  l'introduire  en  0' 
plus  près,  ce  qui  augmente  l'action  du  levier. 

Deux  organes  essentiels  pour  le  jeu  de  la  presse  hydraulique, 
et  qu'on  ne  voit  pas  sur  la  figure,  sont  d'une  part  une  soupape  de 
sûreté  qui  doit  s'ouvrir  lorsque  la  pression  atteint  la  limite  que 
Ton  ne  veut  pas  dépasser;  secondement  un  robinet  placé  sur  le 
trajet  du  tube  G  et  que  l'on  ouvre  lorsque  l'on  veut  mettre  fin  à 
l'action  de  la  presse  :  l'eau  s'écoule  alors  et  le  piston  A  redescend 
à  la  partie  inférieure  de  la  caisse. 

La  presse  hydraulique  est  une  conception  de  Pascal,  mais  elle 
n'a  pu  être  utilisée  à  l'origine,  parce  que  dès  que  la  pression  deve- 
nait un  peu  forte,  l'eau  s'échappait  entre  les  parois  de  la  caisse  et  la 
surface  du  piston  A.  C'est  à  l'ingénieur  anglais  Bramah  qu'est  dû 
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le  inécanisme  du  cuir  embouti  qui  empêche  la  fuite  du  liquide,  ce 
qui  permet  par  conséquent  d^utiliser  toute  la  force  de  ia  machine. 
C^est  une  couronne  de  cuir  A  A  (flg.  168)  que  Ion  a  travaillée  de 
façon  à  recourber  les  bords  sur  eux-mêmes  et  qu*on  place  dans  une 
cavité  que  présentent  les  parois  intérieures 
de.  la  caisse.  D'après  cette  disposition ,  si 
Teau  vient  à  passer  entre  ia  caisse  et  le 
piston,  elle  pénétrera  dans  la  concavité  du 
cuir  embouti  et,  pressant  sur  elle,  détermi- 
nera une  fermeture  d'autant  plus  complète 
que  la  pression  sera  plus  grande. 

La  presse  hydraulique  est  une  des  ma- 
chines les  plus  répandues  dans  Tindustrie; 
c^est  aussi  une  des  plus  puissantes,  et  on 
peut,  en  restant  dans  des  conditions  pra- 
tiques de  construction ,  obtenir  avec  elle 
des  pressions  de  200  à  250  mille  kilogram- 
mes. Ces  puissants  appareils  peuvent  ser- 
vir alors  soit  à  opérer  des  tractions  extrê- 
mement considérables,  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  l'épreuve  des  fers 
des  ancres,  soit  à  soulever  de  très-grands  fardeaux.  Ainsi  c'est 
avec  la  presse  hydraulique  qu'on  a  pu  soulever  des  travées  entières 
du  pont  tabulaire  de  l'Ile  d'Anglesey,  qu'on  a  pu  mettre  à  flot  le 
Greal  Eastern,  etc. 


Fig.  168.  —  Cuir  embouti. 
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163.  Lorsqu'on  vient  à  pratiquer  une  ouverture  dans  la  paroi 
d'un  vase  contenant  un  liquide,  celui-ci  s'écoule  avec  une  vitesse 
d'autant  plus  grande,  que  le  niveau  est  plus  élevé  au-dessus  de 
l'orifice,  ou,  comme  on  le  dit,  que  la  charge  est  plus  grande.  Torri- 
celli  a  exécuté  sur  ce  point  de  la  mécanique  des  liquides  des  expé- 
riences qui  l'ont  conduit  à  ce  résultat,  que  la  vitesse  d'écoulement 
est  égale  à  celle  qu'acquerrait  un  corps  en  tombant  librement  depuis 
la  surface  libre  jusqu'au  centre  de  l'orifice.  Si  l'on  appelle  li  cette 
dislance,  la  vitesse  d'écoulement  v  est  donnée  par  la  formule 


C'est  ce  que  Ton  appelle  la  règle  de  Torricelli;  cette  règle  suppose 
que  l'orifice  est  percé  en  mince  paroi  et  que  son  diamètre  est  très- 
petit  relativement  à  celui  du  vase.  On  admet  encore  que  l'orifice  et 
la  surface  libre  sont  placés  dans  les  mêmes  conditions,  tous  les 
deux  dans  l'air  ou  tous  les  deux  dans  le  vide,  par  exemple. 

La  règle  de  Torricelli  a  été  considérée  comme  une  conséquence 
immédiate  de  la  théorie  de  la  pesanteur,  d'après  laquelle,  quel  que 
soit  le  chemin  suivi  par  une  molécule  pesante,  sa  vitesse  ne  dépend 
que  de  la  hauteur  du  point  de  départ  au-dessus  du  point  d'arrivée; 
si  cette  hauteur  est  /i,  la  vitesse  est  toujours  v/2g/i. 

Mais  il  n'est  pas  évident  que  les  molécules  d'un  liquide  qui 
s'écoule  ne  sont  soumises  qu'à  l'action  de  la  pesanteur.  D'ailleurs  les 
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preinières  poilions  sorties  du  vase  ne  viciinfnt  pas  de  la  sui-fiicc,  et 
leur  vitesse  est  due  s^-iilemeiilà  la  pression  exercée  pareil  colonne 
liquide:  on  voit  donc  que  la  loi  de  récoulenieiil.  à  raison  de  ce  que 
le  phénomène  paraît  avoir  de  complexe,  ne  saurail  f'tie  dilmoiilréc 
avec  rigueur  que  par  la  mi'thodc  expi'rinientale.  Il  est  d'ailleui's 
facile  d'instituer  à  c^'t  égard  une  eipérience  fort  siini)lc.  Kn  elTcl, 
les  molécules  sortant  de  l'orilice  sont  lanct'es  avec  une  certaine 
vitesse,  elles  doit enl  donc  se  mouvoir  dans  l'air  comme  un  projectile 


Fig.  166.  —  Appirpil  pour  tériller  opprime» Uli^niciit  la  règle  de  Torrki-lli. 

et  décrire  tiae  trajectoire  sensiblement  paralKilique.  La  veine  liquide 
(jui  sort  du  vase  devra  donc  avoir  à  peu  près  la  forme  d'une  parabole, 
et  si  l'on  parvient  à  mesurer  l'amplitude  ou  la-  portée  de  la  courbe, 
on  pourra  en  déduire  la  vitesse  d'impulsion. 

Ces  expériences  peuvent  se  faire  facilement  à  l'aide  de  l'appaitiii 
représenté  par  la  figure  J69.  C'est  un  cjlindre  sur  lequel  sont  dis- 
posés suivant  une  même  ligne  verticale  des  orifices  équidistants.  l'n 
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robinet  placé  au-dessus  de  l'appareil  maintient,  par  un  trop-plein 
qui  s'écoule  d'une  manière  continue,  le  niveau  à  une  hauteur 
au-dessus  de  Torifice  le  plus  élevé,  égale  à  la  distance  de  deux  ori- 
fices quelconques. 

Le  liquide  qui  s'écoule  est  reçu  dans  une  rigole  dont  le  bord  est 
divisé.  Un  petit  chariot  muni  d'un  repère  se  meut  sur  la  rigole;  il 
porte,  comme  on  le  voit  par  le  détail  placé  à  côté  de  la  figure  princi- 
pale, un  disque  percé  d'une  ouverture  circulaire  que  l'on  peut  faire 
tourner  d'une  manière  quelconque  autour  d'un  axe  horizontal 
passant  par  son  centre.  De  cette  façon,  on  peut  toujours  donner  au 
disque  une  position  telle,  que  son  plan  soit  normal  à  la  veine 
liquide,  et  que,  par  suite,  celle-ci  passe  librement  et  exactement  à 
travers  Tanneau.  Le  repère  du  chariot  indique  ainsi  avec  assez  de 
précision  la  portée  du  jet  parabolique.  Cette  portée  est  relative  au 
plan  vertical  qui  contient  les  orifices  et  elle  est  mesurée  sur  le  plan 
horizontal  qui  passe  par  le  centre  de  l'anneau.  Remarquons  que  ce 
dernier  plan  est  situé  au-dessous  de  l'orifice  inférieur  d'une  quantité 
égale  à  la  distance  de  deux  orifices  quelconques. 

Voici  comment  on  peut  calculer  le  résultat  d'une  expérience. 
Soit  a  la  hauteur  de  Torifice  au-dessus  du  plan  horizontal  qui  passe 
par  le  centre  de  l'anneau,  et  b  l'amplitude  de  la  veine.  Si  les  molé- 
cules tombaient  simplement  de  la  hauteur  b,  elles  parcourraient  cet 
espace  dans  un  temps  donné  par  la  formule 

D'autre  part,  si  elles  obéissaient  simplement  à  l'impulsion  à  l'orifice, 
elles  parcourraient,  en  vertu  de  leur  vitesse  initiale  a:,  l'espace  a  dans 
le  même  temps  (;  on  a  donc 

Éliminant  t  entre  ces  deux  équations,  il  vient 
d'où 
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En  comparant  cette  Titesse  à  celle  que  donne  le  théorème  de 
Torricelli,  on  trouve  en  général  une  très-petite  différence  ;  c'est  ce 
que  montre  le  tableau  suivant,  emprunté  au  Traité  d'hydraulique  de 
M.  Daubuisson: 


JET. 

VITESSE 

RAPPORT 

CHARGES. 

- 

des 

a.              b. 

réelle. 

théorique 

VITESSES. 

mètres. 

mètres.         mètrt». 

1 

2,29 

6,28     '      7,53 

6,65 

6,70 

0,993 

3,93 

i,66         8,45 

8,67         8,70 

0,988 

7,n 

«,44 

6,25 

44,67        44,88 

0,983 

164.  Intersection  des  Teines.  —  Si  la  règle  de  Torricelli  est 
exacte,  la  valeur  de  x  qui  vient  d'être  trouvée  doit  être  égale  à  ^2{jh; 
on  a  donc  Tégalité 


<ii/^  =  V*!7A.    d'où    a^  =  ibh. 


(3) 


On  tire  de  là  une  conséquence  curieuse  ;  on  voit  en  effet  que  si  b  et 
h  varient  de  manière  que  leur  produit  soit  constant,  la  valeur 
de  a  reste  la  même.  On  vérifie  aisément  ce  fait  avec  Tappareil.  II 
suffit  en  effet  d'ouvrir  simultanément  Torifice  inférieur  et  Toriflce 
supérieur,  ou  bien  le  deuxième  et  le  quatrième  :  on  obtient  deux 
veines  qui  viennent  se  couper  en  un  même  point  au  centre  de 
Panneau. 

Remarquons  toutefois  que  la  vérification  de  cette  conséquence 
ne  démontre  pas  le  théorème  de  Torricelli,  car  elle  ne  cesserait  pas 
d'être  exacte  quand  bien  même  dans  la  formule  (3)  la  constante  k 
serait  remplacée  par  toute  autre;  mais  elle  fait  voir  très-nettement 
que  la  vitesse  est  proportionnelle  à  la  racine  carrée  de  la  charge,  et 
non  point  à  la  charge  elle-même,  comme  on  Fa  cru  quelquefois. 

165.  Dépense.  —  Il  semble  au  premier  abord  que  Ton  puisse 
soumettre  le  théorème  de  Torricelli  au  contrôle  de  l'expérience  par 
une  méthode  aussi  simple  que  rigoureuse.  Supposons  qu'on  entre- 
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Uenne  un  niveau  constant  dans  un  vase,  et  qu'on  mesure  le 
volume  du  liquide  écoulé  par  un  orifice  pendant  un  certain  temps, 
ce  volume  peut  être  calculé  à  priori.  11  est  clair  en  effet  que,  pendant 
l'unité  de  temps,  il  sortira  un  cylindre  d'eau  ayant  pour  base  la 
section  de  l'orifice  et  pour  hauteur  la  vitesse,  de  sorte  que  la  quan- 
tité d'eau  écoulée  pendant  le  temps  t  sera  donnée  par  la  formule 

s  étant  la  section  de  Toriflce.  Or,  dans  toutes  les  expériences 
qui  ont  été  faites,  on  a  trouvé  des  résultats  constamment  inférieurs 
à  ceux  que  donne  la  théorie.  La  moyenne  de  ces  résultats  indique 
que  la  dépense  observée  est  environ  les  0,G  de  la  dépense  théorique. 

Ce  désaccord  entre  la  théorie  et  l'expérience  ne  contredit  point 
la  loi  de  Torricelli  démontrée  directement,  mais  il  accuse  quelque 
inexactitude  dans  l'évaluation  des  quantités  qui  entrent  dans  la 
formule  de  la  dépense.  Cette  inexactitude  ne  peut  évidemment 
porter  que  sur  s,  et  en  effet,  en  admettant  que  la  veine  liquide  est 
un  cylindre  de  section  s,  on  commet  une  erreur.  La  veine  n'est  pas 
en  réalité  cylindrique,  elle  se  contracte  en  sortant  de  l'orifice  jusqu'à 
une  petite  distance  de  celui-ci,  et  la  section  contractée  paraît  être  les 
0,6  environ  de  la  section  de  l'orifice.  A  partir  de  la  section  contractée 
la  veine  s'amincît  encore  si  elle  est  descendante,  mais  d'une  manière 
très-lente  et  par  l'effet  même  de  la  pesanteur.  C'est  dans  la  section 
contractée  que  s'établit  un  même  régime  de  vitesse  pour  les  filets 
liquides  convergents  qui  aiTivent  à  l'orifice,  et  c'est  sa  surface,  par 
conséquent,  qu'on  doit  mettre  à  la  place  de  s  dans  la  formule  de  la 
dépense.  On  fait  disparaître  ainsi  le  désaccord  entre  la  théorie  et 
l'expérience. 

166.  Ajutages.  —  L'exactitude  des  raisonnements  précédents  se 
trouve  confirmée  par  l'inOuence  qu'exercent  les  ajutages.  On  désigne 
ainsi  des  bouts  de  tuyau  de  quelques  milimètres  de  longueur  que 
Ton  adapte  à  l'orifice  en  mince  paroi.  Si  l'on  met,  par  exemple,  un 
ajutage  cylindrique,  la  contraction  disparaît  par  suite  de  l'adhérence 
du  liquide  contre  le  tuyau  ;  la  veine  a  alors  pour  section  la  section 
même  de  l'ajutage.  Or  dans  ce  cas,  si  on  mesure  la  vitesse,  on  la  trou- 
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vera  moindre  que  lorsque  Torifice  est  en  mince  paroi,  mais  en  se 
servant  de  la  vitesse  ainsi  obtenue,  la  dépense  calculée  est  rigou- 
reusement d'accord  avec  la  dépense  effective. 

L*appareil  décrit  plus  haut  permet  de  constater  les  variations 
de  vitesse  auxquelles  donnent  lieu  les  ajutages.  On  se  sert  pour 
cela  d'une  plaque  mobile  portant  un  orifice  en  mince  paroi  et 
deux  ajutages,  l'un  cylindrique  et  l'autre  conique;  on  peut,  en 
faisant  glisser  la  plaque,  déterminer  Técoulement  du  liquide  par 
l'une  ou  Tautre  de  ces  ouvertures. 

167.  Écoulement  par  les  tuyaux.  —Lorsque, au  lieu  desYcouler 
par  un  petit  ajutage,  le  liquide  suit  un  long  tube,  la  vitesse  se  trouve 
considérablement  modifiée  par  le  frottement  des  molécules  entre 
elles  et  contre  les  parois  du  tuyau.  Cette  vitesse  n'est  d'ailleurs  pas 
la  même  dans  les  différents  points  d'une  même  section,  elle  est 
la  plus  petite  possible  au  contact  des  parois  et  la  plus  grande  au 
centre  de  la  colonne  liquide.  Lorsqu'un  débit  uniforme  s'est  établi, 
il  passe  à  chaque  instant  la  même  quantité  d'eau  en  une  section 
donnée,  et  on  peut  supposer  que  ce  résultat  soit  produit  par  une 
vitesse  constante  de  tous  les  points  de  la  colonne  liquide  :  c'est  ce 
que  Ton  appelle  la  vitesse  du  liquide  dans  le  tuyau. 

On  a  fait  beaucoup  d'expériences  pour  déterminer  celte  vitesse 
dans  un  certain  nombre  de  cas  particuliers,  mais  il  est  difficile  do 
traiter  la  question  d'une  manière  rationnelle  et  tout  à  fait  générale. 

Voici  une  formule  donnée  par  de  Prony,  et  qui  peut  être  em- 
ployée dans  la  pratique  toutes  les  fois  que  la  longueur  du  tuyau 
surpasse  (|00  fois  le  diamètre  : 


V=  — 0,0îo  + 


,6,77  ^f. 


L  est  la  longueur  du  tuyau,  D  son  diamètre  et  H  la  différence 
de  hauteur  de  ses  deux  extrémités. 

168.  Jets  d'eau.  —  Si  à  l'extrémité  inférieure  d'un  tuyau  do 
conduite  on  adapte  un  ajutage  dirigé  de  bas  en  haut,  le  liquide, 
en  vertu  de  la  vitesse  qu'il  possède,  plus  ou  moins  modifiée  par 
l'ajutage  lui-même,  jaillira  verticalement  :  c'est  ce  que  Ton  appelle 
un  jet  d'eau.  S'il  n'y  avait  aucune  résistance,  le  liquide  devrait 

PIITS.    DESCIlANEr..  ^^ 
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s'élever  jusqu'à  la  hauteur  que  produirait  la  vitesse  qui  a  lieu  à 
roriûce;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi.  En  effet,  le  frottement  du 
liquide  contre  lui-même  et  le  poids  des  molécules  qui  retombent  les 
unes  sur  les  autres  détruisent  une  partie  de  l'impulsion.  On  peut  atté- 
nuer l'effet  de  cette  dernière  cause  en  inclinant  très-légèrement  le 
jet;  on  peut  aussi  faire  arriver  un  peu  d'air  dans  la  colonne  d'eau, 
d'où  résulte  une  sorte  de  liquide  de  densité  plus  faible  et  qui  s'élève 
naturellement  plus  haut. 

169.  Écoulement  d'un  liquide  en  communication  avec  une 
masse  limitée  d'air.  —  Lorsque  la  surface  du  liquide  est  en  com- 
munication avec  une  masse  d'air,  dont  la 
pression  peut  varier,  la  vitesse  d'écoulement 
est  elle-même  variable.  Soit  ABGD  un  vase 
fermé  contenant  un  liquide  jusqu'en  MN,  et 
au-dessus  de  l'air  à  la  pression  atmosphérique. 

Fig.  170.  ^  r        ^ 

Si  on  pratique  un  petit  orifice  à  la  partie  infé- 
rieure, l'écoulement  aura  lieu;  mais,  l'air  se  raréfiant  graduellement, 
il  arrivera  un  moment  où  sa  pression  augmentée  de  la  colonne  liquide 
fera  équilibre  à  la  pression  atmosphérique  ;  à  ce  moment  l'écoulement 
s'arrêtera.  Cherchons  quelle  sera  alors  la  hauteur  xdu  liquide  dans 
le  vase.  Soit  AC  =  i,  AM  =  /i  et  p  la  hauteur  du  liquide  qui  fait  équi- 
libre à  l'atmosphère.  L'air,  qui  à  l'origine  sous  le  volume  l  —  h  était 

à  la  pression  p,  aura  sous  le  volume  /  —  x  une  pression  p  j^— , 

* 

laquelle  ajoutée  à  x  devra  être  égale  à  la  pression  extérieure  ;  on  a 
donc 


l-h 
P 

d'où 


Pr=ra,  +  ^-P^ 


p  +  l±\/{p  +  l]*^iph 

x=. 


C'est  seulement  la  racine  correspondante  au  signe  —  du  radi- 
cal qui  doit  être  admise,  l'autre  étant  plus  grande  que  /.  Ce  cas 
d'équilibre  se  rencontre  dans  diverses  expériences  très-connues. 

Pipette.  —  C'est  un  tube  de  verre  (flg.  171),  ouvert  aux  deux 
bouts  et  dont  la  partie  inférieure  se  termine  par  un  petit  bec  effilé. 
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Si  par  aspiralion  ou  par  immersion  directe  on  fail  pénétrer  une  cer- 
taine quantité  de  liquide  dans  le  tube  et  qu'on  ferme  ayec  le  doigt  la 
partie  supérieure,  l'écoulement  s'arrijtera  au  bout 
de  quelques  instants.  En  rendant  l'air  en  haut 
on  le  fera  recommencer,  et  on  pourra  à  volonté 
l'arrêter  et  le  suspendre. 

Entonnoir  magiqw.  —  Cet  entonnoir  est  double, 
comme  le  montre  la  figure  172.  Près  de  l'anse  se 
trouve  une  petite  ouverture  mettant  en  communi- 
cation avec  l'extérieur  la  partie  comprise  entre  les     'v 
deu.x  entonnoirs.  Une  autre  ouverture  fait  commu-        ' 
uiquer  cette  même  cavité  avec  le  tuyau  de  l'enton- 
noir intérieur.  Si,  par  un  moyen  quelconque, 
on  vient  à  remplir  d'un  liquide  l'intervalle  entre     |' 
les  deux  parois,  ce  liquide  s'écoulera  ou  non ,  sui- 
vant qu'on  découvrira  ou  qu'on  fermera  l'ouver-      ■ 

tare  supérieure.  Cette  double  opération  peut  être  „     ,. 

^  '^  '  Fig.  m.  —Pipette, 

faite  très-facilement  par  le  doigt  qui  tient  l'en- 
tonnoir, sans  que  le  spectateur  s'en  aperçoive,  d'où  résulte  un  petit 
spectacle  de  physique  amusante  très-anciennement  connu. 

On  peut  employer  l'instrument  d'une  manière  plus  curieuse. 
A  cet  effet  on  remplit  se- 
crètement la  cavité  inté- 
rieure de  vin,  et  on  l'em- 
pCclie  de  s'écouler  en  fer- 
mant la  petite  ouverture 
d'en  haut. 

On  verse  ensuite  de 
l'eau  dans  la  coupe  cen- 
trale; ce  liquide  s'écoule 
seul  ou  mêlé  avec  le  vin , 
suivant  que  le  doigt  main- 
tient fermé  ou  dégage  l'ori- 
fice d'entrée  de  l'air.  Dans  le  second  cas,  l'eau  étant  colorée  par  du 
vin,  c'est  ce  dernier  liquide  qui  parallra  s'écouler;  il  semblera  donc 
qu'on  puisse  liiire  couler  à  volonté  de  l'eau  ou  du  vin. 


Fig.  ITl.  —Entonnoir  magique 
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Bouteille  inépuisable.  — La  bouteille  inépuisable  est  un  jeu  du 
même  genre.  Elle  est  formée  d'une  boateille  â  parois  opaques  en 
tdle  ou  en  gutta-percha,  renfermant  dans  son  înlérieurcinq  petites 
fioles.  Celles-ci  communiquent  avec  l'extérieur  par  cinq  petites 
ouvertures  que  l'on  peut  fermer  avec  les  cinq  doigts  de  la  main. 
Elles  sont  munies  d'ailleurs  chacune  d'un  petit  goulot  qui  Tient 


Fig.  173-  —  BouteillR  înépuiaBl.k'. 

se  rendre  dans  le  goulot  général  de  la  bouleille.  On  commence  par 
j-emplir  les  cinq  fioles  de  cinq  liqueurs  dUrérentes,  et  la  partie  com- 
prise entre  elles  d'un  sirop  simple.  Si  l'on  maintient  ouvert  l'un 
des  orifices,  il  s'écoulera  un  mélange  de  sirop  et  d'une  des  cinq 
liqueurs,  qui  pourra  évidemment  représenter  la  liqueur  elle-inême. 
Le  sirop  neutre  est  destiné  à  être  versé  seul  dans  des  verres  préparés 
de  façon  à  obtenir  des  liqueurs  autres  que  celles  qui  figurent  dans 
les  fioles.  Cet  artifice  combiné  avec  d'habiles  substitutions  d'une 
bouteille  à  une  autre,  permet  de  se  rendre  compte  de  l'inlérOI 
qu'excite  en  général  cette  expérience,  quand  elle  est  exécutée  par 
un  physicien  habile. 

170.  Fontaine  intermittente.  —  La  fonlaine  inlermittente  est 
un  appareil  analogue  aux  précédents,  seulcmenlr'les  inlenuiltcnccs 
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d'écoulement  se  produisent  d'une  manière  aatomatique  par  le  jeu  de 
rinsirument,  sans  intervention  de  l'opérateur.  Elle  se  compose  d'un 
ballon  V  que  l'on  peut  fermer  hermétiquement  à  l'aide  d'un  bouchon , 
communiquant,  à  volonté,  avec  des  ajutages  a,  par  lesqucls^peut 
s'écouler  l'eau  qu'il  contient. 
Un  tube  droit  t  s'élève  jusqu'à 
la  pallie  supérieure  du  ballon, 
et  se  termine  infërieurement 
à  une  petite  distance  du  fond 
du  bassin  B.  Ce  dernier  est 
percé  d'une  petite  ouverture  o, 
par  laquelle  l'eau  qu'il  reçoit 
s'écoule  dans  le  bassin  inférieur 
G.  Supposons  qu'on  mette  de 
l'eau  dans  le  ballon  et  qu'on 
établissela  communication  avec 
les  ajutages,  le  liquide  s'écou- 
lera dans  le  bassin  B ,  et  de  ce 
dernier  dans  C.  Hais  le  dia- 
mètre de  l'ouverture  o  est  tel 
qu'elle  débite  moins  d'eau  qu'il 
n'en  tombe  des  ajutages;  le 
liquide  s'accumulera  donc  dans 
B,  et  unira  par  couvrir  l'extrémité  inférieure  du  tube  i.  .4  ce  mo- 
ment, la  communication  sera  supprimée  entre  l'air  extérieur  et  la 
partie  supérieure  du  ballon;  l'écoulement  s'arrêtera  donc  au  bout 
de  quelques  instants.  Mais  le  bassin  B  continuant  à  se  vider  par 
l'ouverture  o,  le  liquide  du  bassin  descendra  au-dessous  de  l'ex- 
trémité inférieure  du  tube;  aloi-s  l'air  pénétrera  daus  l'intérieur 
du  ballon,  l'écoulement  recommencera  pour  s'arrêter  de  nouveau, 
et  ainsi  de  suite. 

I7i.  SiphoD.  —Le  siphon  a  pour  objet  le  transvasement  d'un 
liquide  d'un  vase  dans  un  autre.  Use  compose  essentiellement  d'un 
tube  recourbé  (fig.  l'J5)  à  branches  inégales.  La  pelite  branche 
plonge  dans  le  liquide  à  transvaser,  l'autre  s'ouvre  directement  dans 
l'air.  Si  on  suppose  ie  siphon  plein  de  liquide,  c'est-à-dire  amorcé. 


Fig.  171.  —  FonUine  Interraiti 
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il  est  facile  de  voir  que  l'écoulement  aura  lieu  de  la  petite  à  la 
longue  branche. 

Considérons  en  effet  {fig.  176)  une  couche  de  liquide  M  située 
dans  la  partie  la  plus  élevée  du  siphon  ;  cette  couche  éprouvera,  de 
gauche  à  droite,  une  pression  égale  à  la  pression  atmosphérique, 
diminuée  de  la  hauteur  DG  ou  MI. 

Si  on  désigne  cette  dernière  par  /i  et  par  H  la  pression  exté- 
rieure exprimée  en  hauteur  du  liquide  qui  remplit  le  siphon,  la 


/ 


».  -.*..  -> 


Fig.  175.  —  Siphon. 

pression  de  gauche  à  droite  sera  H  — -  /i.  La  pression  de  droite  à 
gauche  sera  II  —  EF  =  H  —  h\  Or,  K  étant  plus  grand  que  h,  la 
première  pression  l'emportera  sur  la  seconde;  la  couche  M  se 
mouvra  donc  de  gauche  à  droite.  Mais  si  la  petite  branche  du 
siphon  a  une  hauteur  inférieure  à  H,  la  colonne  liquide  ne  peut 
point  se  diviser,  car  la  pression  atmosphérique  ferait  immédiate- 
ment remplir  par  le  liquide  le  vide  qui  se  serait  formé,  l'écoule- 
ment aura  donc  lieu  d'une  manière  continue  jusqu'à  ce  que  le  li- 
quide dans  le  vase  AB  soit  descendu  au-dessous  de  l'extrémité  de  la 
petite  branche  du  siphon. 

La  force  qui  produit  l'écoulement  est  la  pression  représentée 
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par  une  colonne  de  liquide  h'  ^h\lsi  vitesse  d'écoulement  est  donc 

égale  à  ^2g{h'—h),  abstraction  faite  du  frottement. 

Nous  avons  supposé  dans  le  raisonnement  précédent  que  la 
pression  étlérîeure  H  est  la  même  en  C  et        ,         ^         ^ 
en  F;  cela  est  évidemment  légitime  quand 
cette  pression  est  celle  de  l'air  extérieur.  Si  on 
suppose  que  le  milieu  ambiant  ait  une  den- 
sité telle  que  Ton  ne  puisse  négliger  la  varia- 
tion de  la  pression  du  niveau  AB  au  niveau 
KF,  Teipression  de  la  vitesse  doit  être  mo- 
difiée. Soit  d  la  densité  du  liquide  à  trans- 
vaser, d'  celle  du  milieu  ambiant;  l'excès  de 
pression  de  gauche  à  droite  est  représenté 
par  le  poids  d'une  colonne  liquide  de  densité 
d  et  de  hauteur  h'  —h,  moins  le  poids  d'une 
colonne  de  même  hauteur  de  densité  d\  c'est-à-dire  par  l'expres- 
sion {h'  —h)d  —  (W  — fc)  d'  =  (h'  —h)  {d—  d). 

Or  la  hauteur  m  du  liquide  à  transvaser  qui  produirait  la  même 
pression  serait  donnée  par  la  relation  md  =  {h' — h)  (d— d). 

La  vitesse  d'écoulement  sera  donc 


Fig.  176. 
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Dans  le  cas,  fictif  d'ailleurs,  où  d'  serait  plus  grand  que  d,  la 
pression  de  gauche  à  droite  serait  négative,  c'est-à-dire  que  c'est  de 
droite  à  gauche  que  se  produirait  l'excès  de  pression.  L'écou- 
lement aurait  donc  lieu  de  droite  à  gauche  et  avec  une  vitesse 
donnée  par  la  formule  précédente  dans  laquelle  on  changerait  d—d' 
en  d'  —  d. 

172.  Amorcement  du  siphon.  —  Pour  que  le  siphon  fonc- 
tionne, il  faut  qu'il  soit  préalablement  amorcé.  Cet  amorcement  se 
fait  de  diverses  façons.  Quand  le  liquide  peut  pénétrer  sans  danger 
dans  la  bouche,  on  agit  par  aspiration  (fig.  177)  en  se  servant  d'un 
tube  latéral  soudé  à  la  longue  branche.  Lorsque  le  liquide  appelé  par 
Taspiration  a  dépassé  la  courbure  du  siphon,  celui-ci  est  amorcé. 

Mais  ce  procédé,  très-employé  dans  l'économie  domestique. 
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les  vieux  iraités  de  physique.  Au  lieu  d'un  tube  recourbé,  on  peut  se 
servir,  comme  le  montre  l.i  première  figure,  d'un  tube  droit  recou- 
vert par  une  petite  cloche;  le  siphon  est  alors  formé  par  l'espace 
annulaire  compris  entre  le  tube  et  la  cloche. 

C'est  par  une  disposition  analogue  qu'on  s'accorde  à  expliquer 


Fig.  180.  —  Fonlaii 

les  romaines  intermittentes  naturelles.  Supposons  qu'un  réservoir 
(Hg.  180)  communique  avec  l'exlf^rieur  par  un  tube  recourbé  for- 
mant siphon  et  soit  alimenté  par  un  filet  d'eau  d'un  débit  infé- 
rieur à  celui  du  siphon  lui  même.  Lorsque  l'eau  aura  atteint  la 
courbure,  le  siphon  s'amorcera  et  le  réservoir  sp  videra,  puis  il  se 
l'emplira  de  nouveau  jusqu'à  la  courbure  et  ainsi  de  suite.  II  est 
important  de  remarquer  que,  pour  que  l'intermittence  se  preduise, 
l'eau  doit  arriver  avec  une  certaine  force  sur  la  courbure,  laquelle 
ne  doit  pas  d'ailleurs  avoir  une  section  trop  considérable,  sans  cela 
l'eau  se  déverserait  directement,  le  tube  ne  se  remplirait  pas  et  le 
siphon  ne  fonctionnerait  pas.  L'air  parait  jouer  un  rûle  dans  l'ac- 
complissement de  ces  diverses  conditions.  Il  est  certain  dans  tous 
les  cas  que  de  l'air  s'accumule  et  se  comprime  dans  les  réservoirs 
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de  Tontaine  intermillente;  car  Iri's-fniqueiiinient,  au  moment  où 
Fécoulement  cesse,  de  l'air  est  expulsé  avec  une  certaine  violence. 
174.  Vase  de  Mariette.  —  Le  vase  de  Mariotte  est  un  appareil 
dont  on  se  sert  fréquemment  pour  obtenir  un  écoulement  constant 
de  liquide.  Il  se  compose  d'un  flacon  dont  le  bouchon  est  traversé 
par  un  tube  droit  ouvert  aux  deux  bouts  et  dont  l'extrémité  infé- 
rieure arrive  en  a.  L'n  ajutage  est  placé  en  6  à  la  partie  inférieure  du 
flacon.Supposonsque  le  flacon  étant  plein  d'eau  et  le  tube  également 
jusqu'à  sa  partie  supérieure,  on  ouvre  l'ajutage  b.  Les  molécules 
placéesà  l'orifice' subissent  de  dehors  en  dedans  une  pression  égale 
à  la  pression  atmosphérique,  et  sont  poussées  de  dedans  en  dehors 
avec  une  force  qui  surpasse  la  pression  atmosphérique  de  toute  la 
hauteur  d'eau  jusqu'à  la  partie  supérieure  du  tube.  Il  y  aura  donc 


Fig.  IKI.  —  Vas«  de  MariolU'. 

écoulement,  mais  aucun  vide  ne  pourra  se  faire  à  la  partie  supé- 
rieure du  flacon,  car  la  pression  atmosphérique  forcera  le  liquide  du 
tube  à  remplacer  celui  qui  s'écoule.  Le  niveau  descendra  donc  rapi- 
dement dans  le  tube,  et  la  vitesse  décroîtra  graduellement,  ce  qu'on 
reconnaîtra  à  la  diminution  de  l'amplitude  de  la  veine.  Lorsque  le 
liquide  sera  airivé  au  point  a,  l'écoulement  continuerai  mais  alors 
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de  l'aîr  s'introduira  bulle  à  bulle  dans  l'appareil,  et  s'élèvera  à  la 
partie  supérieure  du  flacon,  de  façon  que  sa  pression  augmentée  de 
la  hauteur  d'eau  supérieure  au  plan  horizontal  passant  par  le 
point  a  maintienne  dans  ce  plan  une  pression  égale  à  la  pression 
atmosphérique.  A  partir  de  ce  moment,  l'écoulement  se  fera  avec 
une  vitesse  constante  due  à  une  charge  égale  à  la  distance  verticale 
des  points  a  et  b.  Rigoureusement  parlant,  la  vitesse  n'est  pas  con- 
stante, car  l'air  s'introduit  non  pas  d'une  manière  continue,  mais 
bulle  à  bulle,  c'est-à-dire  par  saccades,  mais  il  ne  résulte  de  là  que 
de  légères  oscillations,  et  on  peut  considérer  la  dépense  moyenne, 
pendant  un  temps  même  assez  court,  comme  constante.  A  la  place 
du  tube  droit,  on  peut  se  servir  d*un  vase  muni  de  deux  ouvertures 
à  deux  niveaux  différents;  le  liquide  s'écoule  par  l'orifice  inférieur  6, 
tandis  que  l'air  rentre  par  l'orifice  supérieur  a.  On  se  sert  quelquefois 
dans  les  laboratoires  du  vase  de  Mariotte  pour  produire  l'écoule- 
ment régulier  d'un  gaz,  il  suffit  de  se  servir  de  l'eau  qui  s'écoule 
pour  expulser  le  gaz.  On  peut  aussi  appeler  le  gaz  par  letube  même 
de  Mariotte;  dans  ce  cas,  l'écoulement  de  l'eau  est  uniforme,  mais 
il  n'en  est  pas  de  môme  du  gaz,  puisque  la  pression  varie.  Toute- 
fois il  est  bien  évident  qu'à  partir  de  l'origine  de  l'expérience  un 
même  volume  d'eau  écoulé  correspond  à  une  même  quantité  de  gaz, 
et  c'est  sous  cette  forme  que  l'expérience  est  quelquefois  utilisée  en 
physique. 
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CHAPITRE   XIX. 
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175.  Chaleur.  —  Froid.  —  Les  mots  de  chaleur  et  de  froid  cor- 
respondent à  des  sensations  tellement  connues,  que  toute  expli- 
cation à  leur  sujet  serait  superflue;  mais  ces  sensations  sont  d'un 
caractère  évidemment  personnel  et  pour  ainsi  dire  subjectif.  En 
effet,  il  n*est  pas  rare  de  voir  une  personne  souffrir  de  la  chaleur  là 
où  une  autre  se  plaint  du  froid.  C'est  d'ailleure  pour  la  même  per- 
sonne une  affaire  de  comparaison.  Une  température  de  10^  suc- 
cédant en  été  à  des  jours  très-chauds  produit  une  sensation  de 
froid  très-prononcée,  tandis  qu'elle  donne  lieu  en  hiver  à  un  phéno- 
mène invei'se.  On  peut  même,  à  cet  égard,  citer  une  ancienne 
expérience,  qui  est  assez  curieuse,  quoique  fort  simple.  Si,  par 
exemple,  on  plonge  les  deux  mains,  l'une  dans  un  vase  contenant 
un  mélange  frigorifique,  l'autre  dans  de  Teau  à  50''  environ, 
et  si,  après  avoir  laissé  quelque  temps  les  mains  dans  ces  deux 
vases,  on  vient  à  les  mettre  simultanément  dans  de  l'eau  à  20*,  on 
éprouve  dans  chacune  d'elles  une  sensation  différente.  La  main 
qui  vient  du  mélange  frigorifique  éprouve  une  sensation  de  chaleur, 
celle  qui  vient  de  l'eau  à  50*  éprouve  une  sensation  de  froid;  pour- 
tant elles  sont  dans  le  même  milieu.  Ceci  indique  évidemment  que 
les  sensations  de  chaleur  et  de  froid  sont  comparatives  et  person- 
nelles ;  elles  ne  sauraient  donc  servir  de. guide  sûr  dans  l'étude  des 
phénomènes  calorifiques,  et  c'est  pour  cette  raison  que  les  physi- 
ciens ont  imaginé  le  thermomètre.  Mais  il  n'est  pas  inutile  de 
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remarquera  ce  sujet  que  précisément  à  cause  de  V impersonnalité,  si 
on  peut  parler  ainsi,  du  thermomètre,  cet  instrument  ne  peut  donner 
qu'une  idée  infidèle  et  inexacte  de  la  sensation,  et  qu'il  y  a  lieu  de 
tenir  compte,  à  divers  points  de  vue  autres  que  le  point  de  vue  pure- 
ment physique,  de  tous  les  éléments  qui  tendent  à  la  former. 

176.  Température.  —  Si  on  place  en  présence  les  uns  des 
autres  plusieurs  corps  inégalement  chauds,  on  reconnaît  qu'il  se 
produit  entre  eux  une  sorte  de  communication,  en  vertu  de  laquelle 
ils  éprouvent  des  modifications  inverses;  les  plus  chauds  se  refroi- 
dissent, tandis  que  les  plus  froids  s'échauffent;  au  bout  d'un  temps 
plus  ou  moins  long,  ces  phénomènes  inverses  cessent  de  se  produire, 
et  les  corps  se  constituent  dans  un  état  d'équilibre  mutuel.  On  dit 
qu'ils  sont  à  une  même  température.  Si,  à  partir  de  ce  moment,  on 
fait  agir  sur  eux  une  cause  de  réchauffement,  on  dit  que  leur  tem- 
pérature augmente;  si  on  les  abandonne  à  eux-mêmes  dans  un  milieu 
plus  froid,  ils  se  refroidissent  tous  et  on  dit  que  leur  température 
diminue.  Le  mot  température  désigne  donc  un  certain  état  d'équilibre 
relativement  aux  causes  physiques  qui  produisent  les  sensations  de 
chaleur  ou  de  froid.  A  partir  d'un  de  ces  états  déterminés,  dire  que 
la  température  d'un  corps  augmente  ou  diminue,  revient  à  dire  que 
le  corps  s'échauffe  ou  se  refroidit. 

177.  Dilatabilité.  —  En  même  temps  que  les  corps  éprouvent 
les  changements  de  température  dont  nous  venons  de  parler,  et  qui, 
à  la  rigueur,  pourraient  être  constatés  par  des  impressions  diverses 
sur  nos  organes,  il  se  produit  en  eux  des  modifications  d'une  nature 
plus  précise,  susceptibles  d'être  appréciées  ou  même  mesurées,  et 
qui  peuvent  servir  au  physicien  à  se  rendre  compte  exactement  des 
variations  mêmes  de  la  température.  Ces  modifications  sont  de 
natures  fort  diverses,  et  nous  aurons  l'occasion  d'en  parler  dans  la 
suite  de  ce  traité;  mais  parmi  elles  il  y  en  a  une  aussi  générale 
qu'importante  et  qui  sert  presque  exclusivement  de  base  à  l'étude 
des  phénomènes  calorifiques,  c'est  la  variation  de  volume.  En 
général,  quand  un  corps  s'échauffe,  il  augmente  de  volume;  il 
diminue,  au  contraire,  quand  il  se  refroidit.  La  dilatabilité  des 
corps,  sous  l'action  de  la  chaleur,  est  une  propriété  entièrement 
générale  que  l'on  peut  démontrer  par  les  expériences  suivantes  : 


DILATABILITÉ.  13? 

i"  Corps  solides.  —  On  prend  un  anneau  à  If avci-s  ieffuel  passe 
exactement  une  sphère  de  métal.  Si  l'on  vient  h  chaulTer  cette 
dernière  en  la  plaçant  au-dessus  d'une  lampe  à  alcool,  on  reconnaît 
qu'après  celte  opération  elle  ne  peut  plus  passer  à  travers  l'anneau. 
Son  Tolume  a  donc  augmenté.  Si  on  la  plonge  dans  l'eau  pour  la 
refroidir,  elle  reprend  son  volume  initial  et  peut  passer  de  nouveau 
à  travers  l'anneau  ;   si,  la  boule  étant  chaude,  on  eût  chauffé 


Fig.  182.  —  Anneau  de  "S  Gravesantip. 

l'anneau  à  peu  près  au  même  degré,  la  boule  eût  pu  passer  encore; 
si  enfin  on  chauffe  à  la  fois  et  l'anneau  et  la  boule,  ils  conservent 
toujours  le  même  rapport  de  dimensions.  Ce  petit  appareil  porte 
le  nom  à'anncau  de  'S  Gravesande. 

2°  Liquides.  —  On  introduit  de  l'eau,  par  exemple,  dans  l'appa- 
reil que  montre  la  figure  183,  de  façon  que  le  liquide  remplisse  à  la 
fois  le  ballon  et  une  portion  du  tube  jusqu'en  a.  On  plonge  alors 
l'instrument  dans  un  vase  contenant  de  l'eau  chaude,  et  on  voit  au 
premier  moment  l'extrémité  de  la  colonne  liquide  descendre  en  b\ 
mais  l'expérience  se  prolongeant  un  peu,  le  liquide  remonte  d'abord 
jusqu'en  a,  et,  finalement,  jusqu'en  un  point  a'  plus  ou  moins 
élevé  au-dessus.  Ce  double  phénomène  s'explique  aisément.  Le  vase, 
recevant  le  premier  l'impression  de  la  chaleur,  augmente  de  volume 
avant  que  la  température  du  liquide  ait  pu  changer  sensiblement; 
ce  dernier  n'est  donc  plus  capable  de  remplir  la  capacité  totale  du 
vase  jusqu'au  point  de  repère  initial  :  on  doit  donc  voir  descendre 
l'extrémité  de  ia  colonne  liquide.  Mais  le  liquide  subit  à  son  tour 
l'impression  de  la  chaleur,  il  se  dilate  par  conséquent,  et  puisqu'il 
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dépasse  le  point  initial,  on  doit  en  conclure  que,  non-seulement 
il  se  dilate,  mais  qu'il  se  dilate  plus  que  le  vase  qui  le  renferme. 


Fig.  183.  —  Dilatnlion  d<»  liquides.  Fig.  I8i.  —  Dilatalion  des  gi):. 

3"  Gaz.  —  Le  ballon  (ûg.  186)  contient  de  l'air,  (jui  est  séparé 
de  l'air  extérieur,  par  un  petit  index  liquide.  Il  suffit  dans  ces 
condilions  de  chauffer  le  ballon  avec  les  mains,  pour  voir  l'index 
vivement  repoussé  vers  le  haut,  ce  qui  montre  que  les  gaz  sont 
extrêmement  dilatables. 

178.  Idée  générale  du  thermomètre.  —  Il  résulte  de  la  pro- 
priété qui  vient  d'être  démontrée,  que,  pendant  qu'un  corps  éprouve 
des  variations  de  température,  il  éprouve  aussi  des  variations  cor- 
respondantes de  volume.  Si  l'on  imagine  que  les  divers  volumes 
par  lesquels  il  passe  'puissent  être  facilement  reconnus,  on  pourra 
qualiQer  la  température  par  l'expression  du  volume  lui-même,  et 
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en  disant  que  le  corps  a  uo  volume  déterminé,  on  désignera,  d*unc 
manière  précise,  la  température  à  laquelle  il  se  trouve. 

Mais  ce  corps  n'accusera  pas  seulement  ainsi  sa  propre  tempé- 
rature, il  fera  connaître  également  celle  des  corps  au  milieu  des- 
quels il  se  trouve,  et  qui  sont  en  équilibre  avec  lui,  c'est-à-dire 
qui  n'éprouvent  pas  les  changements  inverses  dont  il  a  été  question 
au  S  176.  Telle  est  l'idée  la  plus  générale  du  thermomètre,  que 
Ton  peut  définir  :  un  corps  éprouvant  sous  V action  de  la  chaleur  des 
variations  de  volume  que  F  on  peut  constater  et  mesurer. 

179.  Choix  de  la  substance  thermométrique.  —  Une  matière 
quelconque  peut  servir  de  matière  thermométrique ,  et  dans  le  fait 
il  existe  différents  genres  de  thermomètres,  fondés 
sur  la  dilatation  de  telle  ou  telle  substance.  Toute- 
fois, pour  que  les  indications  thermométriques 
soient  comparables  entre  elles,  pour  que  leur  signi- 
fication soit  constante  relativement  aux  causes  de 
la  chaleur,  les  physiciens  ont  adopté  un  instrument 
type,  auquel  on  rapporte  les  indications  de  tous  les 
autres,  c'est  le  thermomètre  à  mercure.  Il  est  formé 
essentiellement,  comme  le  montre  la  figure  185, 
d'un  tube  très-étroit,  se  terminant  par  un  réservoir 
sphérique,  cylindrique  ou  de  toute  autre  forme.  Du 
mercure  remplit  le  réservoir  et  une  portion  du  tube. 
Si  la  température  vient  à  varier,  le  niveau  du  liquide 
s'élèvera  ou  s'abaissera  dans  le  tube  et  s'arrêtera  i\ 
des  points  faciles  à  reconnaître  à  l'aide  d'une  division 
etquicorrespondentàdestempératuresdéterminées. 

Le  choix  du  mercure,  comme  substance  ther- 
mométrique, est  d'ailleurs  très-convenable.  C'est 
un  liquide  qu'on  peut  se  procurer  facilement  à  l'état  de  pureté.  .11 
est  très-bon  conducteur  de  la  chaleur,  et  se  met  par  suite  rapide- 
ment en  équilibre  de  température  avec  les  corps  qu'il  touche.  De 
plus,  sa  capacité  calorifique  est  très-faible,  de  sorte  que  si  on  le  met 
en  contact  avec  un  corps  chaud,  par  exemple,  aux  dépens  duquel 
il  s'échaufie,  celui-ci  n'éprouve  dans  sa  température  qu'un  chan- 
gement très-petit  et  généralement  négligeable. 


i 


Fig.  185. 

Thermomètre 

à  mercure. 
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180.  Construction  du  thermomâtre  à  mercure.  —  La  con- 
struction d'un  thermomètre  k  mercure  est  une  opéi-ation  trës- 
minutieuse  et  très-délicate;  elle  comprend  diverses  parties  que 
nous  allons  successivement  indiquer  : 

1°  Choix  du  tube.  —  On  doit  d'abord  se  procurer  un  tube  aussi 
régulièrement  cylindrique  que  possible.  Pour  constater  que  cette 
condition  est  remplie,  on  fait  pénétrer  dans  son  intérieur  une 
petite  colonne  de  mercure,  et  on  mesure  la  longueur  qu'elle  a 
dans  ses  diverses  positions;  si  ces  longueurs  étaient  rigoureuse- 
ment égales,  c'est  que  le  tube  serait  parfaitement  cylindrique;  cela 
ne  se  rencontre  pas  généralement,  et  on  se  contente  d'un  résultat 
approché  ;  mais  on  doit  rejeter  les  tubes  dans  lesquels  on  observe- 
rait de  trop  grandes  différences  de  longueur.  Quand  on  a  un  tube 
convenable,  on  soude,  ou,  ce  qui  est  préférable  en  généi-al,  on 
souffle  un  réservoir  à  une  de  ses  eitrémités. 

Quand  il  s'agit  de  thermomètre  très-précis,  on  calibre  à  l'avance 
les  tubes,  c'est-ù-dire  qu'on  les  divise  en  parties  d'égale  capacité  par 
des  procédés  particuliers. 

! 


T 


rig.  186.  —  Introduction  du  mercure  dans  le  thermomitre. 

2°  ItUrodaction  du  mercure.  —  On  souffle  k  l'extrémité  supé- 
rieure du  tube  une  ampoule  terminée  par  une  pointe  e01ée;  on 
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chauffe  légèrement  l'ampoule  et  on  plonge  la  pointe  dans  un  vase 
contenant  tlu  mercure  (fig.  186).  L'air  se  refroidissant  éprouve,  à  la 
fois,  une  diminution  de  volume  et  de  pression,  de  sorte  qu'en  vertu 
rie  la  pression  atmosphérique  une  certaine  quantité  de  mercure  s'in- 
troduit dans  l'ampoule.  On  ferme  alors  l'extrémilé  de  la  pointe  pour 
se  mettre  it  l'abri  des  vapeurs  mercuriellcs,  et  on  chauffe  sur 
une  grille  à  charbon  ou  à  gaz  (fig.  187),  jusqu'à  une  température 


fig.  187.  —  Grille  S  clisuller  le  thermomètre. 

assez  élevée,  le  réservoir  et  le  tube  encore  vides.  On  chauffe  ensuite 
le  liquide  de  l'ampoule,  et  en  redressant  l'instrument,  le  mercure 
s'introduit  partiellement  dans  le  réservoir.  On  porte  ensuite  le 
liquide  du  réservoir  jusqu'à  l'ébullition,  l'air  est  eipulsé  dans  l'am- 
poule par  les  vapeurs  mercurielles,  et  en  redressant  l'instrument, 
le  mercure  en  se  refroidissant  s'introduit  dans  le  réservoir  et  le 
remplit  en  entier.  S'il  restait  toutefois  quelque  bulle  d'air,  ce  qui 
est  assez  fréquent,  on  l'expulserait  en  répétant  une  ou  plusieurs 
fois  la  môme  opération.  On  règle  alors  la  quantité  de  mercure 
qu'on  doit  garder  suivant  les  températures  particulières  que  doit 
indiquer  l'instrument,  et  après  avoir  détaché  l'ampoule  et  effilé  le 
tube,  on  ferme  ce  dernier  à  la  lampe  au  moment  où  le  tnercure 
atteint  son  extrémité,  de  manière  qu'il  ne  reste  pas  d'air  dans 
l'intérieur.  Cette  précaution  est  importante,  sans  cela  l'air  pourrait 
dîviserfa  colonne  de  mercure  en  différents  tronçons  qui  ne  se  ressou- 
deraient point,  et  par  suite  l'instrument  ne  pourrait  plus  servir. 
3'  Détermination  des  points  fixes.  —  L'instrument,  dans  l'état  oii 
nous  le  supposons  et  muni  d'une  division  sur  sa  tige,  accuserait 
bien  les  variations  de  température,  mais  ses  indications  seraient 
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tout  à  fait  arbitraires,  et  n'auraient  aucun  rapport  avec  celles  des 

autres  tltermomètrcs. 

Pour  avoir  des  indications  comparables,  on  se  sert  de  deux 
températures  Uses  faciles  à  reproduire,  A  maintenir  pendant  un 
temps  assez  long,  et  on  convient  de  les  désigner  par  des  nombi-es 
déterminés.  Ces  deux  températures  sont  celles  de  la  glace  fondante 
et  de  l'eau  bouillante.  On  a  remarqué  que,  si  l'on  plonge  le  ther- 
momètre dans  la  glace  fondante,  quelles  que  soient  les  circonstances 
dans  lesquelles  cette  espérience  s'accomplit,  le  mercure  s'aiTéle 
invariablement  au  même  point,  et  s'y  maintient  pendant  tout  le 
temps  que  dure  la  fusion.  C'est  donc  une  température  fixe,  on  est 
convenu  de  l'appeler  ziro. 

Pour  marquer  le  point  0  dans  un  thermomètre,  on  le  plonge 
dans  de  la  glace  fondante;  celte  glace  est  contenue  dans  un  vase 
percé  de  trous,  de  manière  à  donner 
issue  à  l'eau  provenant  de  la  fusion; 
lorsque  le  niveau  du  mercure  ne 
varie  plus,  on  trace  avec  un  diamant 
très-fin  un  Irait  à  l'endroit  où  le  mer- 
cure se  termine  dans  le  tube,  c'est 
le  point  zéro. 

On  a  remarqué  également  que  si 
on  fait  bouillir  de  l'eau  dans  un  vase 
métallique  ouvert,  sous  la  pression 
extérieure  de   760    millimètres,    el 
qu'on  plonge  le  thermomètre  dans 
la  vapeur,  le  mercure  se  maintient 
au  même  point  pendant  tout  le  temps  que  dure  l'ébullilion,  pourvu 
que  la  pression  extérieure  ne  change  pas.  On  appelle  100  ilegrh  celte 
seconde  température  flxe.  Pour  marquer  ce  second  point  sur  le  ther- 
momètre, on  se  sert  de  l'appareil  indiqué  par  Gay-Lussac  el  perfec- 
tionné par  M.  Regnault.  C'est  une  chaudière  en  cuivre  (fig.  189) 
contenant  de  l'eau  que  l'on  porte  à  l'ébuHition  à  l'aide  d'un  foyer. 
La  vapeur  circule  dans  une  double  enveloppe  el  s'échappe  par  un 
tube  placé  à  la  partie  inférieure  de  l'appareil.  On  place  le  thermo- 
mètre dans  l'enveloppe  intérieure  et  lorsque  le  mercure  est  devenu 


GRADCATEON  DU  THEHHOMÈTRE.  Ï43 

stalionoaire,  on  marque  un  Irait  au  point  où  il  s'arrôte,  c'est  la 
température  de  100°,  Il  n'y  a  plus  ensuite  qu'à  diviser  l'instrument 
entre  0  et  100  en  100  parties  égales  et  à  prolonger  la  division  au 


Fig.  189.  —  Appareil  pour  la  dilL'rmi nation  du  point  100. 

delà  des  deux  points  fixes.  Au-dessous  de  zéro  on  place  les  nom- 
bres 1,  5,  3,  etc.  Ces  températures  s'eiprlmeiil  ordinairement 
par  le  signe  — .  Ainsi  la  température  de  17°  au-dessous  de  zéro 
s'écrit  —  17°. 

Un  petit  tulw  manomdtrique  sert  à  montrer,  par  l'égalité  du 
DÎveau  du  liquide  dans  ses  deux  branches,  que  rébullittoD  se  fait 


i 
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bien  sous  la  pression  extérieure,  et  par  suite  que  Tissue  donnée  à 
la  vapeur  est  suffisante.  Il  doit  arriver  d'ailleurs  très-souvent  que 
cette  pression  n'est  pas  égale  à  760  millimètres  ;  dans  ce  cas  le  point 
100  doit  être  placé  un  peu  au-dessus  ou  au-dessous  du  point  où  le 
mercure  s'arrête,  suivant  que  la  pression  est  plus  petite  ou  plus 
grande  que  la  pression  normale.  Lorsque  la  différence  est  peu 
coîisidérable  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  on  calcule  la  position  du 
point  100  d'après  ce  principe,  qu'une  différence  de  pression  de 
26""",6  en  plus  ou  en  moins  de  la  pression  normale  donne  lieu  à 
une  différence  de  1°  dans  la  température  de  rébulUtion  de  l'eau. 
Nous  reviendrons  sur  ce  fait  dans  le  chapitre  XXVI. 

181.  Réglage  de  la  quantité  de  mercure.  —  Pour  ne  pas 
compliquer  l'explication  précédente,  nous  avons  laissé  de  côté  une 
opération  fort  importante  et  qui  doit  précéder  toutes 
les  autres;  c'est  la  détermination  du  volume  du  réser- 
voir pour  que  l'instrument  puisse  marquer  des  tempéra- 
tures comprises  entre  deux  limites  données  à  l'avance. 
Lorsque  le  réservoir  est  cylindrique,  cette  opération  se  fait 
très-simplement  de  la  manière  suivante.  Supposons  que 
l'on  veuille  que  le  thermomètre  marque  les  températures 
comprises  entre  —  20®  et  130°;  on  laisse  le  réservoir  ouvert 
en  0  (fig.  190),  par  cette  ouverture  on  le  remplit  de  mercure 
et  on  le  ferme  à  la  lampe.  On  plonge  alors  l'instrument 
dans  deux  bains,  dont  les  températures  diffèrent  de  50°  par 
exemple,  l'extrémité  de  la  colonne  parcourt  dans  ces  cir- 
constances la  longueur  m'm;  cette  longueur  devrait  être,  si 
Fig.  190.  la  quantité  de  mercure  était  celle  qui  convient,  le  tiei's  de 
la  longueur  de  la  tige.  Mais  comme  on  prend  toujoui's  le  réservoir 
primitif  trop  grand,  de  façon  qu'il  n'y  ait  qu'à  le  réduire,  celte  lon- 
gueur mm'  est  plus  grande  que  le  tiers;  elle  est,  je  suppose,  égale  aux 

3/4  de  la  tige.  Les  degrés  seraient  donc  trop  longs  dans  le  rapport 

3     19 
de  r  à-5-  =  7".  Cela  veut  dire  que  le  réservoir  est  lui-même  les  9/4 

de  ce  qu'il  devrait  être.  On  prend  donc  à  partir  de  l'origine  de  la 

tige  les  ^  de  la  longueur,  qu'on  marque  par  un  trait,  on  casse 

l'extrémité  0  et  on  vide  le  mercure.  On  ramollit  alors  le  verre  au 
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trait  marqué,  et  on  arrête  ainsi  la  dimension  du  réservoir.  Il  ne 
reste  plus  ensuite  dans  la  construction  qu'à  conseiTor  dans  le  tube 
la  quantité  de  mercure  convenable  pour  que  la  colonne,  à  une  tem- 
pérature déterminée,  s'arrête  au  point  du  tube  qui,  d'après  l'ampli- 
tude que  l'on  veut  obtenir,  correspond  à  cette  température. 

Si  le  réservoir  était  spbérique,  ce  qui  est  en  général  peu  avan- 
tageux pour  les  thermomètres  précis,  ce  procédé  ne  serait  pas 
applicable,  et  il  faudrait  essayer  successivement  des  réservoirs  de 
différents  volumes. 

182.  Échelles  thermométriques.  —  La  division  en  100  parties 
égales  de  l'intervalle  compris  entre  la  glace  fon- 
dante et  Teau  bouillante  constitue  l'échelle  cen- 
tigrade. Dans  l'échelle  Rèaumur  employée  encore 
quelquefois,  le  zéro  correspond  toujours  à  la 
fusion  de  la  glace,  mais  la  température  de  Teau 
bouillante  est  marquée  80. 

Pour  convertir  une  indication  centigrade  en 
indication  Réaumur  ou  vice  versa,  il  suffit  de 
remarquer  que  80®  Réaumur  valant  100<»  centi- 
grades, un  degré  Réaumur  vaut  les  5/i  d'un 
degré  centigrade,  et  par  suite  un  degré  centi- 
grade vaut  les  4/5  d'un  degré  Réaumur.  Il  faut 
donc  au  nombre  de  degrés  centigrades  ajouter 
le  quart  pour  avoir  le  nombre  correspondant  de 
degrés  Réaumur,  et  du  nombre  de  degrés  Réau- 
mur retrancher  le  cinquième  pour  avoir  le 
nombre  correspondant  de  degrés  centigrades. 


100 


«0 


1 


in 


Ainsi  75«c  =  75  —  45  =  60o». 
36o«=36  +  9  =  /i5-"=. 

On  se  sert  fréquemment  aussi,  particulière- 
ment en  Angleterre,  de  l'échelle  Fahrenheit,  dans 


M 


é 


k 


laquelle  la  glace  fondante  est  marquée  32,  l'eau   ^'8-  ^•*^-  -  Échenes 

thermométriques. 

bouillante  212,  et  l'intervalle  entre  ces  deux  points 

divisé  en  180  parties  égales.  Le  zéro  de  cette  échelle  correspond  à 

la  température  d'un  mélange  réfrigérant  de  glace  et  de  sel  ammo- 


\\ 
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niac;  le  centième  degré  à  peu  de  chose  près  a  la  lempératarc 
de  l'intérieur  du  corps  humain.  Le  degré  Fahrenheit  vaut  les  5/9 
d'un  degré  centigrade,  qui  lui  à  son  tour  vaut  les  9/5  d'un  degré 
Fahrenheit;  à  l'aide  de  cette  remarque  et  en  tenant  compte  de 
la  différence  d'origine,  on  convertira  aisément  une  température 
Fahrenheit  en  température  centigrade  ou  réciproquement.  Ainsi, 
par  exemple,  IOO^f  font  68®^  au-dessus  de  la  glace  fondante, 

ou  68  X  ^  =  37oc^9. 

183.  Dilatation  apparente  du  mercure.  —  Degré  du  thermo- 
mètre. —  Les  indications  du  thermomètre  à  mercure  sont  fondées 
non  pas  sur  la  dilatation  véritable  du  mercure,  mais 
j.  sur  sa  dilatation  apparente ,  c'est-à-dire  sur  la  différence 

n'  -  ri    iw    entre  sa  propre  dilatation  et  celle  du  verre.  Il  importe 
de  connaître  la  valeur  de  cette  dilatation  apparente 
pour  se  faire  une  idée  exacte  de  ce  que  signifie  un  degré 
I  du  thermomètre.  A  cet  effet,  supposons  que  Ton  ail  un 

L I  tube  Ihermométrique  {fig.  192)  divisé  en  parties  d'égale 

I  capacité,  et  que  l'on  ait  par  un  jaugeage  convenable 

I  déterminé  à  quel  nombre  de  ces  divisions  correspond  le 

n  9    volume  du  réservoir;  soit  N  ce  nombre.  On  introduit  du 

mercure  dans  Tappareil,  on   l'entoure  de  glace  fon- 

•        dante,  et  Ton  trouve  que  la  colonne  liquide  s'arrête  h 
la  division  n;  le  nombre  de  divisions  occupées  par  le 
Fig.  192.      mercure  à  zéro  est  donc  N  +  n.  On  porte  ensuite  l'ap- 
pareil à  100%  le  mercure  monte  et  atteint  la  division 
n',  raccroissemcnt   apparent  de  volume  a  donc  été  de  n'  —  n 
divisions,   et  par  suite    l'accroissement   proportionnel    relatif  à 

l'unité  de  volume  est  jt-— — .  La  centième  partie  de  cette  quantité 

correspond  au  degré  du  thermomètre.  En  faisant  l'expérience,  on 
trouve  des  nombres  qui  varient  un  peu,  suivant  la  nature  du  verre 
employé ,  mais  qui  ne  s'écartent  pas  beaucoup  en  général  du 

nombre  ^t^jt-  On  voit  donc  que  si  à  partir  de  zéro  on  observe  soit 

au-dessus,  soit  au-dessous  de  ce  point,  la  variation  du  volume  du 
mercure  dans  le  verre,  en  ne  tenant  pas  compte  de  la  dilatation 
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de  celui-ci,  chaque  variation  qui  atteindra  ^rr-^du  volume  à  zéro 

correspondra  à  un  degré  du  thermomètre. 

184.  Comparabilité  des  thermomètres  à  mercure. — Ceci  nous 
permet  d'examiner  Timporlante  question  de  savoir  si  les  différents 
thermomètres  sont  comparables  entre  eux,  c'est-à-dire,  si  placés  dans 
les  mêmes  conditions,  ils  doivent  marquer  la  même  température. 
Cela  ne  ferait  aucun  doute  dans  le  cas  où  le  verre  employé  pour  leur 
construction  serait  absolument  le  môme  et  donnerait,  par  exemple, 

une  dilatation  apparente  de  ^tttt^  par  degré.  Car  dire  qu'un  thermo- 
mètre marque  T  degrés,  cela  veut  dire  que  le  mercure  s'est  accru 
de  T  fois  la  6480»  partie  de  son  volume  à  zéro,  il  en  sera  de  même 
évidemment  pour  tous  les  thermomètres  placés  dans  les  mômes 
conditions,  qui  marqueront  tous  par  conséquent  T  degrés.  La  con- 
cordance serait  encore  rigoureuse,  quand  bien  même  les  dilatations 
apparentes  dues  aux  verres  employés  ne  seraient  pas  les  mêmes, 
pourvu  que  ces  dilatations  conservassent  le  même  rapport  aux  di- 
verses températures;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  et  les  différents  verres 
ont  chacun  un  mode  spécial  de  dilatation.  On  peut  donc  prévoir 
que  les  indications  des  thermomètres  construits  avec  des  verres  dif- 
férents pourront  n'être  pas  dans  un  parfait  accord.  L'expérience 
seule  peut  d'ailleurs  nous  apprendre  si  ce  désaccord  a  lieu  en 
effet,  et  dans  quelle  mesure  il  se  produit.  Or  il  résulte  des  tra- 
vaux de  M.  Regnault  sur  ce  point,  que  ce  désaccord  est  à  peu  près 
nul  ou  du  moins  tout  à  fait  négligeable  jusqu'à  300'*;  au  delà 
on  observe  une  petite  différence  qui  peut  s'élever  au  plus  à  3»  ou 
i«  vers  350^  c'est-à-dire  à  la  limite  de  l'emploi  du  thermomètre  à 
mercure. 

Si  léger  que  soit  ce  défaut  de  comparabilité  des  thermomètres, 
il  faut  l'attribuer  aux  irrégularités  de  dilatation  de  l'enveloppe. 
L'influence  de  ces  irrégularités  serait  naturellement  moins  sensible 
avec  une  matière  plus  dilatable  que  le  mercure  ;  c'est  ce  qui  explique 
l'emploi  dans  les  expériences  de  grande  précision  des  thermomètres 
à  air,  qui  peuvent  d'ailleurs  servir  jusqu'aux  températures  les  plus 
élevées,  tandis  que  le  mercure  ne  peut  plus  être  employé  au  delà 
de  350^  température  de  son  ébullition. 


250  DU  THERMOMÈTR-E. 

185.  Déplacement  du  zéro.  —  Un  thermomètre  abandonné  à 
lui-môme  après  sa  construction  éprouve  graduellement  une  altéra- 
tion particulière  qui  se  manifeste  par  une  élévation  successive  du 
zéro.  Ce  phénomène  est  dû  à  un  travail  moléculaire  dans  l'intérieur 
du  verre  qui  a  subi  une  sorte  de  trempe  dans  la  construction  de 
rinstrumeut.  11  s'arrête  au  bout  d'un  certain  temps,  quinze  ou  dix- 
huit  mois,  il  ne  donne  jamais  lieu  d'ailleurs  qu'à  un  déplacement 
assez  faible  et  qui  n'atteint  pas  un  degré.  Il  convient  toutefois,  dans 
les  expériences  précises,  de  vérifier  la  position  du  zéro  dans  le 
thermomèti-e  dont  on  se  sert,  et  de  tenir  compte  dans  l'évaluation 
des  températures  du  petit  déplacement  qu'il  peut  avoir  éprouvé. 

186.  Sensibilité  du  thermomètre.  —  La  sensibilité  du  thermo- 
mètre dépend  du  volume  du  réservoir  par  rapport  au  tube;  plus  ce 
volume  sera  grand,  pour  une  même  section  du  tube,  plus  la 
longueur  du  degré  sera  considérable.  D'autre  part,  s'il  s'agit 
d'observer  la  température  d'un  milieu  tel  que  l'air  oii  elle  varie 
plus  ou  moins  vite,  il  convient  que  le  réservoir  soit  très-petit,  sans 
quoi  l'équilibre  serait  long  à  s'établir  entre  le  milieu  et  le  thermo- 
mètre, et,  pendant  ce  temps,  la  température  que  l'on  veut  observer 
pourrait  avoir  déjà  éprouvé  un  changement  appréciable.  Il  faudra 
donc  dans  ce  cas,  pour  que  le  thermomètre  soit  fidèle,  que  le 
tube  soit  extrêmement  fin. 

Quand  on  voudra,  au  contraire,  mesurer  la  température  d'une 
masse  liquide,  par  exemple,  dans  des  conditions  telles  que  cette 
température  se  maintient  à  peu  près  constante,  on  pourra  utile- 
ment employer  un  thermomètre  à  gros  réservoir  et  pailiculièrement 
le  thermomètre  à  poids  dont  nous  allons  parler  un  peu  plus  loin. 
Il  faut  remarquer  encore  que  le  thermomètre  ne  se  mettant  en 
équilibre  de  température  avec  les  corps  que  par  suite  d'une  varia- 
tion inverse  correspondante  dans  la  température  de  ces  derniers,  il 
faudra,  quand  la  masse  du  corps  à  étudier  sera  petite,  que  le  ther- 
momètre soit  extrêmement  petit  lui-même  pour  qu'il  ne  fasse  pas 
varier  la  température  à  mesurer  d'une  manière  sensible. 

187.  Thermomètre  à  poids.  —  Dans  ce  thermomètre,  qui  est 
assez  fréquemment  employé  dans  les  recherches  de  physique  à  la 
place  du  thermomètre  à  tige,  la  tige  est  supprimée  et  le  mercure. 
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que  con lient  le  réservoir  s'écoule  dans  une  petite  coupe  où  on  le  re- 
cueille ;  du  poids  du  mercure  sorti  on  déduit  la  température.  Soit  en 
effet  P  le  poids  du  mercure  qui  reinplit  l'appareil  à  zéro 
et  X  le  poids  qui  en  sort  quand  on  le  porte  dans  Tétuve 

pour  la  déterniination  du  point  100.  Le  rapport  j,-^^  re- 
présente évidemment  la  dilatation  apparente  de  0  à  100^, 
et,  par  suite,  le  degré  a  pour  valeur  la  centième  partie  de 

celte  dilatation,  c'est-ii-dire  7Â7T-?b_rr . 

^         ^''  Fig.  193. 

Supposons  actuellement  que  Tinstrument  renfermant  ihermomè- 
de  nouveau  à  0  le  poids  P  de  mercure  soit  porté  dans  ^  ^^  *' 
un  bain  dont  on  veut  connaître  la  température  et  qu'il  s'écoule  un 

poids  p  de  métal.  La  dilatation  apparente  totale  est  p-^»  et  en  la 

divisant  par  la  valeur  du  degré,  on  aura  la  température  cherchée, 
qui  se  trouve  ainsi  exprimée  par  la  formule 

^—     '       •  —400—. 


P  — J»' 400  ;P  — «)        '""irP  — ;>• 

188.  Thermomètre  à  alcool.  —  On  peut  employer  d'autres 
liquides  que  le  mercure  à  la  construction  du  thermomètre  et  parti- 
culièrement l'alcool;  mais  ce  liquide  n'ayant  pas  évidemment  la 
même  loi  de  dilatation,  le  thermomètre  à  alcool  fournira  des  indi- 
cations qui  ne  s'accorderont  pas  avec  celles  du  thermomètre  à  mer- 
cure, et  il  ne  pourra  le  remplacer  que  dans  le  cas  où  il  aurait  été 
gradué  comparativement  avec  lui.  Le  thermomètre  à  alcool  présente 
d'ailleurs  des  irrégularités  propres  qui  tiennent  aux  différences  con- 
sidérables qui  peuvent  exister  entre  les  alcools  de  diverses  prove- 
nances qui  sont  employés  à  sa  construction. 

Au-dessous  de  —  39*»,  le  mercure  se  congelant,  le  thermomètre 
à  mercure  ne  peut  plus  servir.  L'alcool,  ne  se  solidifiant  à  aucune 
température  connue  jusqu'à  présent,  peut  être  employé  dans  ces 
circonstances,  mais  il  est  clair  que  ses  indications  ont  alors  une 
valeur  propre  et  indépendante  de  celles  du  thermomètre  à  mercure, 
qui  n'existe  plus  à  proprement  parler  dans  ce  cas. 

189.  Thermomètres  à  maxima  et  à  minima.  —  Il  est  souvent 
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utile,  dans  les  observations  niétéorologiques,  de  connaître  la  tempé- 
rature maxlma  ou  mhiima  qui  s'est  produite  pendaat  un  intervalle 
de  temps  plus  ou  moins  long;  on  se  sert  à  cet  effet  d'instruments  de 
formes  diverses  parmi  lesquels  nous  citerons  les  deux  suivants  : 

Thermomhire  à  maxima.  —  Il  se  compose  d'un  thermomètre 
à  mercure  placé  horizontalement  et  pressentant  une  légère  cour- 
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Fig.  lOi.  —  Thermomètre  à  ma\ima. 

bure  dans  la  tige  à  une  petite  distance  du  réservoir.  En  ce  point 
se  trouve  un  petit  cylindre  d'émail  qui  est  comme  arrêté  par  le 
coude,  mais  qui  n'interrompt  pas  toutefois  la  continuité  de  la 
colonne  liquide.  Quand  la  température  s'élève,  la  dilatation  s'ac- 
complit sans  rien  de  particulier;  mais  quand  elle  s'abaisse,  gi-Ace  à 
la  courbure  et  au  petit  index,  la  colonne  se  coupe  en  ce  point,  et 
le  mercure  reste  par  conséquent  dans  le  tube  à  l'endroit  où  il  a  été 
poussé  par  la  température  la  plus  élevée.  Quand  on  veut  remettre 
l'instrument  en  expérience,  on  le  redresse  verticalement,  et,  à 
l'aide  d'une  petite  secousse,  on  réunit  les  deux  parties  de  la  colonne 
mercurielle. 

Thciif)iomèlrc  à  minivia  de  Rallier fonl.  —  C'est  un  thermomètre 
à  alcool  placé  aussi  horizontalement;  dans  Tintérieur  du  liquide 

il  _  19 
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Fig.  195.  —  Thermomètre  à  minima. 

se  trouve  un  petit  cylindre  d'émail  qui  est  entouré  d'alcool  et  ne 
gône  en  aucune  façon  sa  dilatation.  Mais  lorsque  celui-ci  se  con- 
tracte, et  que  son  extrémité  vient  à  toucher  l'index,  la  surface 
oppose  une  résistance  suffisante  à  la  sortie  de  l'index  ;  celui-ci  se 
trouve  par  conséquent  ramené  au  point  correspondant  à  la  tempe- 
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rature  la  plus  basse.  Pour  régler  rinstrument,  on  Tincline  de  ma- 
nière que  rindex  vienne  loucher  rextrémité  de  la  colonne. 

190.  Thermomètre  à  déversement  de  Walferdin.  —  Cel  instru- 
ment est  particulièrement  destiné  à  l'exploration  de  la  température 
des  couches  terrestres  dans  les  opérations  de  sondage;  il 
présente  à  la  partie  supérieure  un  réservoir  de  déversement 
contenant  une  certaine  quantité  de  mercure  et  dans  lequel 
le  tube  thermométrique  se  termine  en  pointe.  Quand  on 
veut  faire  une  expérience,  on  incline  le  tube  de  façon  à 
mettre  la  pointe  en  communication  avec  le  mercure;  on 
chauffe  un  peu,  ce  qui  amène  le  mercure  du  tube  en  con- 
tact avec  celui  du  réservoir;  on  laisse  alors  refroidir  et  on 
place  le  thermomètre  dans  un  bain  .dont  la  température 
est  connue,  lO'*  par  exemple.  Quand  Téquilibre  est  établi, 
on  redresse  rinstrument,  et,  à  l'aide  d'une  petite  secousse, 
on  détache  la  petite  goutte  de  mercure  qui  adhère  à  la 
pointe.  L'instrument  ainsi  préparé  est  porté  dans  le  lieu 
dont  on  veut  connaître  la  température,  laquelle  doit  être 
d'ailleurs  supérieure  à  10^  Lorsqu'on  le  ramène  et  qu'on  le 
plonge  dans  le  même  bain  qui  a  servi  à  le  régler,  la  tige 
n'est  plus  remplie  de  mercure;  il  manque  un  certain  nombre  xL^cVnw- 
de  divisions,  qui  fait  connaître  ce  qu'il  faut  ajouter  à  10*»  pour  ™^^r®  * 
avoir  la  température  cherchée.  On  pourrait  se  dispenser  de    J^^ 
régler  l'instrument  à  une  température  bien  déterminée  ;  il     ^ï^. 
sufflrait  seulement  qu'elle  fût  inférieure  à   celle  qui    doit  être 
explorée.  On  chercherait  ensuite,  par  le  tâtonnement,  la  tempéra-, 
ture  qui  produit  le. remplissage  complet  du  tube;  ce  serait  évidem- 
ment la  température  cherchée. 

191.  Thermomètres  métalliques.  —  On  a  aussi  employé  les 
métaux  solides  à  faire  des  thermomètres  ;  le  thermomètre  d'Abraham 
Breguel  est  un  des  plus  connus.  Il  se  compose  (fig.  197)  d'une  lame 
contournée  en  spirale,  et  dont  la  partie  inférieure  supporte  une 
aiguille  horizontale,  au-dessous  de  laquelle  est  un  cadran  divisé. 
La  lame  est  composée  de  trois  rubans,  d'argent,  d'or  et  de  pla- 
tine. L'argent,  le  plus  dilatable,  est  placé  à  Tintérieur,  le  platine  à 
l'extérieur,  l'or  sert  de  soudure.  Si  la  température  augmente,  la 
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spirale  se  déroule;  elle  s'enroule,  au  conlraire,  si  la  température 
diminue.  Ces  mouvements  sont  accusés  par  l'aiguille  qui  se  meut 
sur  le  cadran  dans  un  sens  ou  dans  un  autre. 


Fig.  1B7.  —  Thermomètre  de  Breguet,  Fig.  lOS.  — ■ThcnRomètre  mâullique. 

La  ûgure  108  représente  un  autre  thermomètre  à  cadran  q«i 
a  été  assez  répandu  autrerois,  avec  des  formes  légèrement  variables 
touterois  de  la  lame  métallique.  Dans  celui  que  nous  représentons, 
l'organe  theruiométrique  est  une  double  lame  d'acier  et  de  laiton, 
ayant  la  forme  circulaire.  L'une  des  extrémités  est  Osée  invaria- 
blement, l'autre  s'articule  avec  un  levier  dont  la  longue  branche  se 
termine  par  un  secteur  denté.  Ce  dernier  engrène  avec  un  pignon 
qui  porte  l'aiguille. 

On  remarquera  que  les  thcrraomùlres  à  cadran  pourraient  in- 
diquer (rès-aisément  les  températures  maxima  et  minima,  il  suffi- 
rait de  placer  ,  de  part  et  d'autre  de  l'aiguille  i  des  indei  mobiles 
que  celle-ci  pousserait  alternativement  dans  un  sens  et  dans  l'autre, 
suivant  les  variations  de  la  température. 

Les  thermomètres  métalliques  se  prêtent  très-bien  à  l'enre- 
gislremcut  de  leui-s  indications,  et  on  peut  dire  que  c'est  à  leur 
emploi,  comme  thermométrograpbes,  qu'ils  doivent  d'avoir  été 
tirés  de  l'oubli  où  ils  étaient  depuis  longtemps. 

Dans  le  méléorographe  du  père  Secchi,  par  exemple,  la  tempé- 
rature est  indiquée  et  cnregisirée  par  la  dilatation  d'un  long  fil  de 
laîlou  (17  mètres  environ]  tendu  constamment  par  un  poids  conve- 
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nabic  ;  cette  dilatation  est  rendue  sensilile  par  un  système  de  leviers 
qui  sont  eu  rapport  avec  l'organe  traceur. 

Le  thermométrographe  de  MM.  Hasler  et  Escher  est  formé  par  une 
bande  d'acier  et  une  bande  de  laiton  soudées  ensemble  et  enrou- 
lées en  spirale.  L'eitrémitë  de  la  spirale  est  en  communication 
avec  un  levier  recourbé,  lequel  est  fixé  lui-même  k  un  axe  en  acier, 
sur  le<iuel  se  tmiivc  établi  le  système  traceur. 

192.  Pyromètre  de  Brongniart.  —  Les  métaux  pouvant  sup- 
porter de  très-haules  températures  sans  fondre,  peuvent  être  em- 
ployés à  la  construction  des  pyromùtres.  Brongniart  avait  inttallé  k 
la  manufacture  de  Sèvres  celui  que  représente  notre  ûgure. 

Une  barre  de  fer  est  placée  dans  une  rainure  que  porte  une 
plaque  de  porcelaine  placée  dans  le  four.  Elle  s'appuie  d'un  cOté 
sur  le  fond  invariable 
de  la  rainure,  et  de 
l'autre   elle    pousse 
une  barre  de  porce- 
laine qui  passe  à  Ira- 1 
vers  une  ouverture 

Fig.  100.  —  PyroDiètrc  île  Brongoiart. 

pratiquée  dans  la  pa- 
roi du  fourneau.  Par  l'intermédiaire  d'un  levier  à  engrenages,  ce 
mouvement  est  transmis  â  une  aiguille  qui  parcourt  les  divisions 
d'un  cadran. 

Dans  les  expériences  precises.  ce  sont  surtout  les  gaz  qui  sont 
employés  comme  substances  pyroniétriques. 

193.  Thermomètre  différentieL  —  Leslie,  célèbre  physicien 
écossais,  a  imaginé,  dans  le  commencement  de  ce  siècle,  un  instru- 
ment ingénieux  qui  permet  de  mesurer  de  petites  variations  de 
température.  Une  colonne  d'acide  sulfurique  coloré  en  rouge  est 
introduite  dans  un  tube  deux  fois  recourbé,  terminé  à  ses  deux 
extrémités  par  deux  boules  égales  (flg.  200).  Le  liquide  remplit  la 
partie  horizontale  du  tube  et  s'élève  dans  les  portions  verticales. 

Lorsque  l'air  contenu  dans  les  deux  boules  est  à  la  même 
température,  quelle  qu'elle  soit  d'ailleurs,  si  l'instrument  est  bien 
réglé,  le  liquide  s'élève  à  la  même  hauteur  dans  les  branches  ver- 
ticales en  deux  points  où  l'on  marque  zéro.  L'une  des  boules  étant 
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maintenue  à  une  certaine  température,  si  on  élève  la  température 
de  l'autre  de  5°  par  exemple,  la  colonne  s'élèvera  du  cOté  de  la 
boule  froide  jusqu'en  a,  tandis  qu'elle  descendra  de  l'autre  cdté 
en  b.  Admettons  qu'on  divise  en  dix  parties  égales  l'espace  par- 
couru par  le  liquide,  chaque  division  vaudra  l/!i  de  degré. 


On  reproduit  celle  division  sur  chaque  branche  de  part  el 
d'autre  du  zéro. 

Le  thermomètre  différentiel  est  Irès-sensible,  il  a  permis  à 
Leslie  de  faire  des  délorminalrons  Irès-délicatcs  sur  le  rayonnement 
de  la  chaleur.  Aujourd'hui  touti/fois  il  est  à  peu  prés  oublié  el 
remplacé  par  le  thermomètre  électrique  de  Metloni.  Nous  décri- 
rons plus  loin  ce  dernier  instrument.  Le  tliermoscope  de  Huniford 
(flg.  201)  est  un  instrument  analogue  au  thermomètre  différentiel; 
il  en  diffère  en  ce  que  la  branche  horizontale  est  beaucoup  plus 
longue  et  les  branches  verticales  plus  courtes.  Pans  la  branche 
horizontale  se  trouve  un  index  d'alcool  qui,  lorsque  les  deux  boules 
sont  ù  la  même  température,  en  occupe  c.vaclement  le  milieu.  Si 
la  température  de  l'une  des"  boules  augmente,  l'index  se  déplace 
et  on  divise  le  chemin  qu'il  parcourt  en  un  certain  nombre  de 
parties  égales. 


.t. 
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194.  Binôme  de  dilatation.  —  Paur  exprimer  numériquement 
la  valeur  de  la  dilatation  d'une  substance,  on  rapporte  cette  dilatation 
à  l'unité.  Ainsi,  par  exemple,  on  dira  qu'entre  la  température  de  zéro 
et  celle  de  100**,  le  volume  du  verre  augmente  de  0,002;  c'est-à-dire 
qu'un  volume  de  1  litre  à  zéro  s'accroît,  de  0  à  100«,  d'une  quantité 
égale  à  2/1000  de  litre,  c'est-à-dire  à  2  centimètres  cubes.  Pour  con- 
naître dans  les  mêmes  circonstances  l'accroissement  d'un  volume 
quelconque  V,  il  est  évident  qu'il  faudra  multiplier  ce  volume  par 
0,002.  Si  on  désigne  en  général  par  m  la  dilatation  ainsi  exprimée 
entre  0  et  t,  par  V  le  volume  à  zéro  et  V  le  volume  à  (^  on  aura 
évidemment  la  relation 

v  =  V  +  Vw, 

On  donne  souvent  à  la  quantité  \  +  m,  qui  joue  un  rôle  con- 
tinuel dans  les  calculs  relatifs  aux  dilatations,  le  nom  de  binôme  ou 
module  de  dilatation. 

On  peut  donc  énoncer  l'équation  (1)  en  disant  que  quand  on 
connaît  le  volume  d'un  corps,  à  zéro,  pour  avoir  ce  volume  à  une 
température  quelconque,  il  faut  multiplier  le  volume  à  zéro  par  le 
binôme  de  dilalation, 

195.  Coefficient  de  dilatation.  —  11  arrive  souvent  que  les 
accroissements  successifs  de  volume  que  prend  un  corps  à  partir  de 
zéro  sont,  du  moins  dans  de  certaines  limites,  égaux  entre  eux;  on 
dit  dans  ce  cas  que  la  dilatation  est  uniforme.  Si  l'on  appelle  K  l'ac- 
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croissement  de  l'unité  de  volume  de  0  à  1°,  raccroisseinent  m  de  0 

à  1"  sera  égala  K  t,  et  par  suite  la  formule  (1)  devient 

V  =  V  (1  +  K().  .  (!) 

La  quantité  1  +  Kl  s'appelle  toujours  binôme  de  dilatation,  et 
K  est  le  coefficient  de  dilatation. 

On  peut  donc  définir  le  coefficient  de  dilatation,  l'accroissement 
de  Funilé  de  volume  d'un  corps  de  0  à  1". 

On  voit  d'après  cette  définition  que  la  valeur  numérique  du 
coefficient  de  dilatation  dépend,  à  la  fois,  et  de  la  valeur  du  degré  et 
de  la  température  qui  sert  de  point  de  départ.  Ordinairement  en 
physique  on  prend  pour  origine  la  température  zéro. 

196.  Applications  des  formules.  —  I-  Trouver  le  volume  qu'oc- 
cuperont à  50  degrés  75  titres  d'alcool  à  0,  la  dilatation  entre  ce.s 
deux  limites  étant  égale  à  1/18.  La  formule  (1)  donne 


II.  Un  vase  de  verre  a  A  zéro  un  volume  de  /|50  centimètres 
cul)cs,  on  demande  ce  que  sera  ce  volume  à  80",  le  coefficient  de 
dilatation  du  verre  étant  0,00002.  La  formule  (2)  donne 

V  ™  450  M  +  80  X  0,O0OOî)  =  450'". lï, 
197.  Dilatation  cubiqne,  linéaire,  superficielle.  —  Lorsque  un 
corps  solide  se  dilate,  on  peut  considérer,  en  particulier,  l'accrois- 
sement de  longueur  d*une  des  dimensions  linéaires  du  corps  :  c'est 
ce  que  l'on  appelle  la  dilatation  linéaire.  L'ac- 
croissement de  superficie  d'une  portion  quel- 
conque de  la  surface  s'appelle  de  même  dila- 
tation super/icielle. 

En  exprimant  ces  dilatations  suivant  la 
règle  indiquée  (19ïi),  on  peut  démontrer  les 
^'      '  deux  propositions  suivantes  : 

1"  La  dilatation  cubique  est  égale  à  trois  fois  la  dilatation 
linéaire. 

2°  La  dilatation  superficielle  est  égale  à  deux  fois  la  dilatation 
linéaire. 
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Soit,  en  effet  (fig.  202),  un  cube  d'une  substance  quelconque, 
et  supposons  qu'à  zéro  l*aréle  de  ce  cube  ail  pour  longueur  Tunité; 
le  volume  est,  par  conséquent,  égal  à  1 ,  et  la  surface  d'une  quel- 
conque des  faces  est  aussi  représentée  par  1.  Si  Ton  porte  le  corps 
à  une  température  quelconque  t,  chacune  des  arêtes  s*accroissant 
d'une  certaine  quantité  l,  les  faces  du  cube  auront  pour  surface 

(4+/)«  =  4  +  î/  +  /*, 

et  le  volume  du  corps  sera 

Or  le  nombre  l,  qui  représente  la  dilatation  linéaire,  est  tou- 
jours très-petit,  de  sorte  qu'on  peut,  sans  erreur  notable,  négliger 
son  carré  et  son  cube  devant  sa  première  puissance.  On  voit  donc 
que  Taccroissement  de  superficie  de  l'une  des  faces  du  cube  est 
sensiblement  égal  à  2  /,  et  l'accroissement  de  volume  du  cube  sen- 
siblement égal  à  3  /,  ce  qui  est  l'expression  même  des  propositions 
à  démontrer.  Ces  propositions  s'appliquent  évidemment  aux  coeffi- 
cients de  dilatation  ;  on  peut  donc  dire  que  le  coefficient  de  dilatation 
linéaire  est  égal  au  tiers  du  coefficient  de  dilatation  cubique  et  à  la  moitié 
du  coefficient  de  dilatation  superficielle, 

La  démonstration  précédente  suppose  que  le  corps  en  se  dila- 
tant demeure  semblable  à  lui-même,  ce  qui  n'a  lieu  qu'autant  qu'il 
est  homogène  et  non  cristallisé.  Dans  les  cristaux,  la  dilatation  varie 
d'une  direction  à  l'autre,  suivant  des  règles  variables  avec  le  système 
cristallin. 

198.  Formules  diverses.  —  On  peut  des  équations  (1  )  et  (2) 
tirer  la  valeur  de  V  à  l'aide  de  celle  de  V,  ce  qui  donne 

ce  qui  veut  dire  que  quand  on  connaît  le  volume  d'un  corps  à  une 
certaine  température,  pour  savoir  ce  que  devient  ce  volume  à  zéro, 
il  faut  diviser  le  premier  volume  par  le  binôme  de  dilatation. 

Les  formules  (1),  (2),  (3)  et  (k)  sont  des  cas  particuliers  d'une 
formule  plus  générale.   Soient  V  et  V  les  volumes  d'un  même 


260  FORMULES    DE   DILATATION. 

corps  aux  températures  t  et  t\  L  le  volume  à  zéro,  K  le  coefflcient 
de  dilatation  si  la  dilatation  est  uniforme,  et  dans  tous  les  cas 
m  et  m'  les  dilatations  de  0  à  f  et  à  t.  On  aura,  d'après  les  for- 
mules (1)  et  (2), 

V  =  U(4  +m)=\]{^  +K/), 
•     V'=U(1  +m')=V{\  +Kr), 


d*oii,  en  divisant  membre  à  membre, 

V  —  4  +  w'  ~  i  +  Kl' 


(5) 


Ce  qui  veut  dire  que  les  volumes  d'un  même  corps  à  diverses 
températures  sont  proportionnels  aux  binômes  de  dilatation. 

Les  formules  précédentes  sont  évidemment  applicables  aux 
dilatations  linéaires  et  superficielles. 

199.  Influence  de  la  température  sur  la  densité.  —  Le  vo- 
lume d'un  corps  variant  avec  la  température,  il  est  clair  que  la 
densité  éprouve  une  variation  inverse.  La  connaissance  de  la  dila- 
tation permet  de  trouver  la  valeur  de  la  densité  à  une  température 
quelconque,  lorsque  cettedensité  est  connue  à  une  température 
déterminée. 

Soit  D  la  densité,  c'est-à-dire  le  poids  de  Tunité  de  volume 
d'une  substance  à  la  température  de  zéro;  si  la  température  s'élève 
à  t;  l'unité  de  volume  devient  1  +  m  ou  i  +  Kt,  son  poids  d'ailleui-s 
ne  change  pas.  8i  donc  on  appelle  D'  la  densité  à  cette  tempéra- 
ture t,  on  devra  avoir 


d'où  on  déduit 


i+m      4+Kr  ^'^ 


En  général,  soient  D  et  D'  les  densités  d'un  corps  aux  tempé- 
ratures t  et  t';  si  Do  désigne  cette  densité  à  la  température  de  zéro, 
on  aura,  d'après  ce  qui  précède. 

Do  Do 


4+W      1  +  K« 
D  = 


Do     ^      Do 
4  +  w'  ~  4  +  K( 
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« 

d'où,  en  divisant  membre  à  membre, 

D  _  \  ^m'  ^  MJCr 

D'"    i+m       4  H- Kr  '* 

ce  qui  veut  dire  que  les  densités  dun  corps  à  deux  températures  dlffè- 
rentes  sont  inversement  proportionnelles  aux  binômes  de  dilatation, 

200.  Correction  des  densités  des  solides  et  des  liquides.  — 
Le  gramme,  une  des  unités  fondamentales  de  notre  système 
métrique,  est  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'eau  pure  à  4*». 
A  toute  autre  température,  un  centimètre  cube  d*eau  pèse  un  peu 
moins  d'un  gramme.  En  général,  si  e  représente  la  dilatation 

de  Feau  de  k^  à  la  température  considérée,  le  poids  du  centi- 

1 
mètre  cube  d'eau  à  cette  température  sera  . Or,  dans  les  mé- 
thodes ordinaires  de  détermination  de  la  densité  des  solides  et  des 
liquides,  on  obtient  comme  résultat  le  rapport  du  poids  du  corps  à 
la  température  à  laquelle  on  opère,  au  poids  d'un  égal  volume  d'eau 
à  cette  même  température.  Soit  d  ce  rapport,  il  suit  de  la  remar- 
que précédente  que  le  poids  de  l'unité  de  volume  du  corps  à  la 

température  considérée  est  d  - — ■  ,  et  par  suite   le  poids  e/„  du 
même  volume  du  corps  à  la  température  de  zéro  est 

Cette  quantité  do  est  donc  un  nombre  spécifique  et  invariable 
qui  représente  exactement  la  densité  du  corps  à  la  température  de 
zéro.  C'est  ce  nombre  qui  est,  en  général,  inscrit  dans  les  tables  de 
densités  que  l'on  trouve  dans  les  traités  de  physique.  11  est  bon  de 
remarquer  toutefois  qu'en  ce  qui  tient  aux  corps  solides,  les  diffé- 
rents  états  sous  lesquels  on  peut  les  rencontrer  correspondent  à  des 
variations  de  densité  d'un  ordre  tout  au  moins  comparable,  sinon 
supérieur  à  la  valeur  de  la  correction  précédente,  qui  devient  dès 
lors  d'une  importance  tout  à  fait  médiocre.  Il  n'en  est  pas  de  mênAe 
des  corps  liquides,  qui,  par  différents  procédés,  peuvent  être  amenés 
à  un  état  d'identité  absolue. 
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201.  Formules  relatives  aux  gaz.  —  Le  volume  d'un  gaz 
dépend  à  la  fois  de  la  température  à  laquelle  il  se  trouve  et  de  la 
pression  qu'il  supporte  ;  de  là  une  complication  un  peu  plus  grande 
dans  les  formules  qui  se  rapportent  à  cette  classe  de  corps.  Cher- 
chons la  relation  qui  existe  entre  les  volumes  V  et  V  d'une  même 
masse  de  gaz  aux  températures  t  ett'  et  sous  les  pressions  P  et  P'. 
Appelons  U  le  volume  de  la  même  masse  de  gaz  à  la  pression  P  et 
à  la  température  t'  ;  soit  en  outi'e  «  le  coefficient  de  dilatation  du 
gaz. 

Les  deux  volumes  V  et  U,  étant  à  la  même  pression,  doivent  être 
proportionnels  aux  binômes  de  dilatation  (198),  ce  qui  donne  la 
relation 

V        i+at 


Les  volumes  U  et  V,  à  la  même  température  i\  sont,  d'après  la 
loi  de  Mariotte,  inversement  proportionnels  aux  pressions;  on  a 
donc 

Multipliant  membre  à  membre  les  deux  équations  précédentes , 
on  obtient 

v_P'    i+ar    . 

V'  —  P  '  i  +  tti"  ^  ^ 

c'est-à-dire  que  les  volumes  d'une  même  masse  de  gaz  sont  inversement 

proportionnels  aux  pressions  et  directement  proportionnels  aux  binômes 

de  dilatation. 

On  peut  de  l'équation  (9)  en  déduire  facilement  une  autre  en 

remarquant  que  les  densités  d'une   même  masse  de    gaz  sont 

évidemment  en  raison  inverse  des  volumes  qu'elle  occupe.  On  a 

donc 

D      P    4  +  a  r 


D'       F'  •  i  +  a  r 


(10) 


Ce  qui  veut  dire  que  les  densités  (f  un  gaz  sont  directement  proportion- 
nelles aux  pressions  et  inversement  proportionnelles  aux  binômes  de  dila- 
tation. 
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202.  Expériences  deLaplace  etLavoisier.— LaplaceetLavoisier 
ODt  déterminé  la  dilatation  linéaire  d'un  grand  nombre  de  solides 
par  le  procédé  suivant  : 

La  barre  à  étudier  AB  (ûg.  203)  est  appuyée  par  l'une  de  ses 
extrémités  contre  un  obstacle  fixe  A,  l'autre  extrémité  B  peut  se  mou- 
voir  librement  en  poussant  le  levier  OB,  qui  est  mobile  au  point  0  et 
porte  une  lunette  dont  la 
ligne  de  visée  est  dirigée 
sur  une  mire  éloignée.  Il 
est  évident  qu'un  déplace- 
ment BB'correspondra  sur 
iamireàunelongueurCC 
notablement  plus  consi- 
dérable, et  d'autant  plus 
que  la  mire  sera  plus  éloi- 
gnée. Le  rapport  de  CC  à  BB'  est  égal  au  rapport  de  OB  à  OC  et 
le  même  d'ailleurs  dans  toute  la  durée  des  expériences.  Il  suffira, 
pour  le  déterminer  une  fois  pour  toutes,  de  produire  un  déplace- 
ment BB'  déurminè,  et  de  mesurer  la  quantité  correspondante  CG\ 

La  figure  201  représente  l'appareil  dont  se  sont  servis  Laplace 
et  Lavoisier.  Entre  quatre  massifs  en  pierres  de  taille  N  est  placée  une 
cuve  C  dans  laquelle  on  place  la  barre  S  sur  laquelle  on  expéri- 
mente. Celle-ci  s'appuie  par  une  de  ses  extrémités  sur  un  montant 
fixe  B',  lié  invariablement  à  deux  des  massifs;  à  son  autre  extrémité 
elle  pousse  le  montant  B,  qui  détermine  la  rotation  de  l'axe  aa'; 
celui-ci  entraîne  dans  son  mouvement  la  lunette  LL'  qui  est  dirigée 


Fîg.  203.  —  Principe  de  la  méthode  de  Laplace 

et  Lavoisier. 
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sur  la  mire.  On  oommence  par  entourer  la  barre  de  glace  fondante.  . 

et  on  observe  le  numéro  de  la  mire  sur  lequel  tombe  la  ligne  de 


Fig.  20i.  —  Appareil  de  Ijiplace  et  Lavoisicr, 

visée  de  la  lunelte.  On  élève  ensuite  la  température  de  l'auge,  et 
on  mesure  l'allongement  correspondant. 

Laplace  et  Lavoisier  ont  reconnu  ainsi  que  la  dilatation  des 
solides  est  sensiblement  uniforme,  entre  0  et  100"  du  moins;  au 
delà  elle  varie  avec  la  température. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  résultats  tes  plus  imporlanls 
obtenus  par  eux. 

COEFFICIENTS   DE   DILATATION   LINÉAIRE.     . 

OraulitredeParisrecuit  0.000015153  Fer  doux  forgé  .    .   .    .  O.OOOOlîiOi' 

Or  au  titre  de  Paris  non  Fer  rond  [)assé  il  la  Ti- 

recuit 0,000015315        liore 0,0000I!S50 

Aciernon  Iremiiii  .   .    .  0,OOOOI079î  Flint-glass  anglais.  .    .  O.0O0OO9II6 

AcLertrcmpcrrcuilà65°  0,OOOOIî39j    Or  do  déport O.O00O14CCO 

Argent  de  coupelle.  .    .  0,0000)9075    Platine 0,000009918 

Argcntautilre  de  Paris.  0,000019086    Plomb 0.0000884s:i 

Cui\Te  rouge  .  ■.    .    .   .  O.OO00I7I73  Verro   de   France   avec 

Cuivre  jaune 0,0000t878î        plomb 0,000008715 

Ëlain  de  Malaca.  .   .   .  0.000019376    Zinc  luminc 0,000019416 

Élain  de  Falmouth.  .   .  0,0000il7î9    Zinc  forgé 0.300031083 

203.  Pendule  compensatenr.  —  Le  pendule  est,  comme  l'on 
sait,  le  régulateur  des  horloges.  Supposons  que  l'instrument  soit 
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bien  réglé  à  la  température  de  lëro  et  que  celle-ci  s'élt^ve;  la  lon- 
gueur <tu  pendule  augmentant,  la  durée  de  roscillatîon  augmente 
aussi,  et  par  suite  l'borloge  devra  retarder.  Le  phénomène  inverse 
aurait  Heu  si  la  température  s'atiaissait.  On  voit  donc  que  les  hor- 
loges doivent  repliement  avancer  en  hiver  et  relarder  en  été,  et 
par  suite  il  convient  de  toucher  de  temps  A  autre  h  la  lentille  du 
balancier  pour  assurer  la  régularité  de  leur  marche. 

On  parvient  à  atténuer  notablement  les  eiïels  delà  température 
à  l'aide  des  pendules  compensateurs,  dont  la  disposition  peut 
d'ailleurs  varier  beaucoup. 

i"  Pendule  à  gril  de  Leroy. — Ce  pendule  est  formé  de  quatre  chAs- 
sis  alternativement  en  acier  F  et  en  laiton  C 
(fig.  205)  :  les  châssis  en  laitou  s'appuient  sur 
la  base  inférieure  des  châssis  en  acier,  el  la  lige 
d'acier  qui  porle  la  lentille  est  fixée  à  la  partie 
supérieure  du  second  châssis  en  laiton.  Il 
suit  de  là  que  par  l'effet  de  l'allongement  des 
tiges  d'acier  la  lentille  s'abaissera,  tandis  que 
l'effet  de  l'allongement  du  laiton  sera  de  la 


^_L_    , 


relever.  On  conçoit  que 
ces  deux  effets  puissent  se 
neutraliser  complètement; 
il  suffit  pour  cela  que  la 
dilatation  du  fer  soit  égale 
à  celle  du  cuivre.  Soit  L  la 
somme  des  longueurs  du 
fer,  L'  la  somme  des  lon- 
gueurs du  cuivre  ;  il  fau- 
dra, pour  que  celte  neu- 
tralisation ail  lieu ,  que  | 
LKl  =  l/K'l  ou  que  l,K  = 
1;K';  KetKélant  les  coef- 
ficients de  dilatation  li- 
néaire du  fer  et  du  cuivre. 

„.,.,,  Fia.  20(1.  —  Pendille  igril. 

En  consultantle  tableau 
de  la  page  précédente,  on  voit  que  K  est  h  peu  pnXs  les  ^  de  K';  ilfaut 
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donc  que  la  longueur  du  cuivre  soit  à  peu  près  les  -^  de  celle  du 

fer.  Cette  condition  conduit  A  disposer  au  moias  deux  châssis  en 

laiton;  avec  un  seul  la  compensation  ne  saurait  avoir  lieu,  puisque 

la  longueur  du  fer  serait  à  peu  près  double  de  celle  du  cuivre.  Si 

l'on  ne  voulait  qu'un  châssis  de  chacun  des  métaux,  il  faudrait 

que  ceui-ci  eussent  une  dififërence  de  dilatation  beaucoup  plus 

prononcée  que  celle  qui  a  lieu  entre  le  fer  et  le 

cuivre;  on  pourrait  prendre,  par  exemple,  le  fer 

et  le  zinc  (pendule  Jurgensen). 

On  remarquera  que,  pour  que  la  compensa- 
tion fût  parfaite,  i)  faudrait  que  le  centre  d'os- 
cillation {(|5)  demeurât  à  la  môme  distance  du 
centre  de  suspension,  ce  qui  ne  résulte  pas  né- 
cessairement de  la  disposition  précédente,  qui 
ne  peut  être  considérée  que  comme  un  moyen 
d'atténuer  les  irrégularités  de  marche  provenant 
de  la  température,  mais  non  de  les  faii-e  dispa- 
raître tout  k  fait.  La  vis  que  l'on  voit  sur  la 
figure  206  au-dessus  de  la  lentille,  permet  de 
faire  mouvoir  un  peu  cette  dernière,  de  façon  à 
compléter,  si  c'est  nécessaire,  l'effet  de  la  com- 
pensation. 

2"  Pendule  de  Graham.  —  Il  se  compose  d'une 
tige  eu  fer,  portant  à  sa  partie  inférieure  une 
plaque  sur  laquelle  reposent  deux  cylindres  de 
verre  contenant  du  mercure.  Lorsque  la  tem- 
pérature augmente ,  l'allongement  de  la  tige  de 
fer  abaisse  le  centre  de  gravité,  et  par  suite  le 
Fig. 507."  —  Pendule    centre  d'oscillation  de  l'appareil;  mais  la  dila- 
tation du  mercure  produit  un  phénomène  in- 
verse, et  on  conçoit  qu'on  puisse  régler  la  hauteur  du  mercure  de 
telle  façon  quHI  s'établisse  «ne  compensation  à  peu  près  exacte  '. 

1.  Le  mercure  étant  beaucoup  plus  dense  que  le  fer,  on  peut  admettre  approximaiU 
vemcnt  que  le  centre  de  grarité  du  pendule  est  ï  la  haulcur  du  milieu  de  U  eolonne 
mereurielle.  Dans  cette  hypothèse  ou  peut  tacilement  calculer  la  hauteur  du  mercure 
qu'il  caoTientde  mettre  ï  iéro,pourqu'i  toute  température  ce  point  demeure  K  la  même 
distance  de  l'aie  de  suspeTision,  (Voir  les  problèmes.) 
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3»  Pendule  Brocol.  ~-  Ce  peodule,  fort  en  usage  depuis  quel- 
ques années,  est  formé  d'une  tige  de  fer /"  supportant  inférieure- 
ment  la  lentille.  De  la  partie  supérieure  partent 
dettx  tiges  de  laiton  ce  qui,  par  l'intermédiaire 
des  leviers  aa  et  des  pivots  ti,  ûxés  à  la  len^ 
tille,  relèvent  cette  dernière  quand  la  tempé- 
rature augmente.  On  conçoit  que  les  bras  de 
levier  peuvent  être  choisis  de  telle  façon  que. 
par  l'effet  inverse  des  dilatations  du  cuivre  et  du 
fer,  le  centre  de  la  lentille  demeure  à  la  même 
distance  de  l'axe  de  suspension. 

204.  Puissance  de  dilatation  des  solides. 
—  La  force  avec  laquelle  se  produit  la  dilatation 
des  solides  est  extrêmement  considérable;  il  suf- 
fit, pour  s'en  convaincre,  de  calculer  l'effort  mé- 
canique qu'il  faudrait  exercer  pour  produire  un 
effet  équivalent.  Ainsi,  par  exemple,  le  fer  s'al- 
longe pour  un  accroissement  de  température  de 
0  k  100°,  de  0,0012  de  la  longueur  initiale  ;  pour 
produire  cet  allongement  sur  un  cube  de  1  dé- 
cimètre de  côté,  il  faudrait  lui  appliquer  une 
traction  d'environ  250,000  lùlogr.  On  voit  donc 
qu'il  serait  tout  à  fait  inutile  de  cbercber  à  com- 
battre mécaniquement  les  effets  d'une  force  aussi         ■'•s-  ^o^- 

,       .  ,.,  ...  Pendule   Brocol, 

mtense;  la  seule  chose  quil  convienne  de  faire 
dans  les  constructions,  et  en  général  dans  les  ajustements  où 
entrent  des  métaux ,  c'est  de  disposer  les  pièces  de  façon  que  la 
dilatation  puisse  s'effectuer  sans  entrave.  Ainsi,  dans  un  cbemin  de 
fer,  les  rails  ne  se  toucbent  pas  exactement,  il  existe  entre  leurs 
extrémités  un  petit  intervalle  qui  permet  aux  variations  de 
longueur  de  se  produire.  Les  poutres  en  fer  destinées  aux  con- 
structions peuvent  se  mouvoir  à  leur  bout  sans  rencontrer  d'ob- 
stacle qu'elles  renverseraient  inévitablement.  Les  feuilles  de  zinc 
ou  de  plomb  employées  dans  les  toitures  sont  placées  de  façon  à 
pouvoir  chevaucber,  dans  une  certaine  mesure,  les  unes  sur  les 
autres. 
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Il  convient  de  remarquer,  au  surplus,  que  la  dilatation  des 
métaux,  très-petite  quand  on  rapporte  sa  valeur  à  Tunilé,  peut 
devenir  très-considérable  si  la  longueur  qui  se  dilate  est  considé- 
rable elle-même.  Supposons  qu'il  s'agisse,  par  exemple,  delà  ligne  de 
fer  qui  s'étend  de  Paris  à  Marseille,  et  qui  a  une  longueur  de  près 
de  800  kilomètres.  Les  variations  extrêmes  de  température  de  Tété 
à  rhiver  pouvant  aisément  atteindre  50**,  il  s'ensuit  une  variation 
possible  de  longueur  de  800000™  x  0,0006  =  ^80".  Cette  variation 
est  très-grande  en  réalité,  et  si  les  rails  formaient  une  ligne  con- 
tinue à  une  certaine  température,  cette  ligne  serait  descellée  ou 

m 

brisée  lorsqu'il  viendrait  à  se  produire  un  changement  dans  un 
sens  ou  dans  un  autre. 

205.  Conversion  de  la  chaleur  en  travail  mécanique.  — 
Remarquons  encore  que  la  chaleur  appliquée  à  une  barre  métal- 
lique produit  deux  effets  bien  distincts,  l'un  qui  se  manifeste  par 
une  élévation  de  température,  l'autre  par  un  travail  mécanique 
très-considérable.  Il  est  naturel  de  supposer  que  si  le  corps  solide 
était  placé  dans  des  conditions  telles  que  sa  dilatation  ne  pût  pas 
avoir  lieu,  la  même  quantité  de  chaleur  produirait  un  effet  thermo- 
métrique plus  marqué.  Une  remarque  tout  à  fait  analogue  s'applique 
k  la  dilatation  des  liquides  et  des  gaz,  et  même  dans  ce  dernier  cas 
il  est  très-aisé  d'en  faire  la  vérification  expérimentale.  On  voit 
donc  ici  un  premier  exemple  d'un  fait  qui  se  reproduit  très-fré- 
quemment dans  les  phénomènes  physiques,  je  veux  dire  la  conver- 
sion de  la  chaleur  en  travail  mécanique  ou  réciproquement.  Quand 
une  portion  quelconque  de  chaleur  semble  disparaître,  c'est  qu'il  y 
a  un  travail  mécanique  produit.  Si,  au  contraire,  on  effectue  un 
certain  travail,  celui-ci  se  manifeste  sous  la  forme  de  chaleur;  c'est 
ce  qui  arriverait  si  on  comprimait  un  corps  jusqu'à  le  ramener  au 
volume  qu'il  occupe  à  une  température  moindre;  on  observerait 
nécessairement  une  élévation  de  température. 
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206.  Relation  entre  la  dilatation  apparente  et  la  dilatation 
absolue.  —  Lorsqu'un  liquide  est  renfermé  dans  un  vase  et  qu'on 
vient  à  augmenter  la  température,  le  niveau  du  liquide  s'élève  en 
vertu  de  Texcès  de  sa  dilatation  sur  celle  de  l'enveloppe.  L'accrois- 
sèment  de  volume  observé,  en  supposant  que  le  vase  n'éprouve 
aucune  dilatation,  constitue  la  dilatation  apparente;  elle  est  évidem- 
ment plus  petite  que  la  dilatation  réelle,  car  si  le  vase  eût  conservé 
le  même  volume,  le  niveau  se  serait  élevé  plus  haut. 

Il  existe  entre  le  coefficient  de  dilatation  apparente,  le  coeffi- 
cient de  dilatation  réelle  et  celui  de  l'enveloppe  une  relation  très- 
simple. 

Considérons  un  liquide  contenu  dans  un  vase  de  forme  ther- 
mométrique, supposons  que  le  tube  soit  divisé  en  parties  d'égale 
capacité  et  que  l'on  connaisse  par  un  jaugeage  préliminaire  le 
nombre  de  divisions  auquel  équivaut  le  volume  du  réservoir.  A 
la  température  de  zéro  le  liquide  occupe  le  réservoir  et  une  partie 
du  tube,  ce  qui  fait  un  nombre  total  de  divisions  V.  8i  l'on  él^ve  la 
température  de  1®,  le  volume  devient  V  (1  +  D),  D  étant  le  coeffi- 
cient de  dilatation  réelle.  D'ailleurs  à  celte  nouvelle  température  le 
nombre  de  divisions  est  V.  Mais  ces  divisions  n'ont  plus  la  même 
capacité,  chacune  d'elles  est  devenue  1  +  K,  K  étant  le  coefficient 
de  dilatation  de  l'enveloppe,  de  sorte  que  le  volume  eff^ectif  des  V  di- 
visions est  V  (1  +  K)  ;  on  a  donc  l'égalité  V  (1  +  D)  =  V  (1  +  K),  d'où 
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D  =  — Tt —   +    —  K.    Or  est  précisément  le  coefficient  de 

V 

dilatation  apparente  A,  par  suite  —  =  1  +  A. 

Ces  valeurs  substituées  dans  Pexpression  de  D  donnent  la 

relation 

D  =  a  +  k-|-aK. 

A  et  K  sont  deux  quantités  très-petites,  on  peut  donc,  en  restant 

dans  un  certain  ordre  d'approximation,  négliger  leur  produit  devant 

l'une  quelconque  d'entre  elles,  de  sorte  que  l'équation  précédente 

se  réduit  à 

D  =  a  +  k, 

c'est-à-dire  que  le  coefficient  de  dilatation  réelle,  est  égal  au 
coefficient  de  dilatation  apparente  augmenté  de  celui  de  Tenve- 
loppe. 

207.  Dilatation  du  verre.  —  A  l'aide  de  cette  relation  on  peut 

trouver  le  coefficient  de  dilatation  d'un  verre  quelconque;  il  suffit 

de  mesurer  le  coefficient  de  dilatation  apparente  du  mercure  dans 

un  thermomètre  fait  avec  ce  verre  et  de  le  retrancher  du  coefficient 

de  dilatation  réelle  du  métal,  qui  est  égal,  comme  nous  le  verrons 

1 
plus  loin,  à  TTrA.  Le  coefficient  de  dilatation  apparente  est  un  peu 

variable  d'un  verre  à  l'autre;  si  l'on  admet  que  le  nombre  trnrr 

oaoU 

trouvé  par  Dulong  et  Petit  représente  sa  valeur  moyenne,  on  aura 
pour  coefficient  de  dilatation  du  verre 

^^  J i_^_i_ 

5550      ()4S0      387Ô0' 

208.  Dilatation  d'un  liquide  quelconque.  —  La  dilatation  du 
verre  employé  à  la  construction  d'un  thermomètre  préparé  comme  il 
a  été  dit  précédemment  étant  connue,  on  pourra  se  servir  de  Fin- 
strument  pour  mesurer  la  dilatation  d'un  liquide  quelconque.  A  cet 
effet,  on  introduit  dans  son  intérieur  le  liquide  que  l'on  veut  étudier 
et  on  observe  exactement  le  volume  V,  c'est-à-dire  le  nombre  total  de 
divisions  qu'il  occupe  à  zéro.  On  porte  ensuite  la  température  à  t  et 
on  mesure  le  nouveau  volume  V.  Ces  V  divisions  représentent  en 
réalité  un  volume  V  (1  4-  K  0  par  suite  de  la  dilatation  du  verre  ; 
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d'ailleurs  Je  volume  réel  du  liquide  est  V  (1  +  D),  D  désignant 
l'accroissement  de  volume  de  l'unité,  de  zéro  tt  la  température 
considérée  ;  on  a  donc  l'équation 

V[(  +  D)  =  V'(H-K{) 
de  laquelle  on  peut  tirer  la  valeur  de  D. 

M.  Pierre  a  fait  par  cette  méthode  un  travail  fort  étendu,  dans 
lequel  ilasuccessivcmentcxaminé  un  très-grand  nombre deliquides. 

La  figure  209  représente  l'appareil  dont  il  s'est  servi.  Le  ther- 
momètre qui  contient  le  liquide 
à  étudier  est  placé  à  côté  d'un 
thermomètre  à  mercure  qui 
donne  la  température.  Le  réser- 
voir et  une  petite  portion  de  la 
tige  seulementsont  plongés  dans 
le  bain  que  renferme  le  cylindre 
inférieur.  Quant  aux  parties  su- 
périeures des  tiges,  elles  sont 
contenues  dans  un  second  cylin- 
dre plus  petit  où  l'on  entretient 
de  l'eau  à  une  température  sen- 
siblement constante  et  indiquée 
d'ailleurs  par  un  thermomètre 
très-sensible. 

Il  résulte  de  ces  expériences 

que  la  dilatation  des  liquides  est 

en  général  très-supérieure  A  celle 

des  solides.  D'ailleurs  elle  ne  se 

fait  pas  uniformément  par  rap- 

_.         .,  ,.      .  Kig.  209.  —  Appareil  de  M.  Pierre, 

port  au  thermomètre  k  mercure, 

et  elle  s'accroît  très-sensiblement  à  mesure  que  la   température 

augmente.  C'est  ce  que  montre  le  tableau  suivant  : 

Eau  . 1 1,000146 ),0l>749î 

Alcool ) 1,010661 1,0V48Î8 

Éther i 1,015108 1,066863 

Sulfure  dp  ciirbono.   .  t 1,0(1534 1,049006 

Esprit  do  bois .  ,   .   .  I I.OIIOIO I.OâO.WO 
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209.  Maximum  de  densité  de  l'eau.  ~  Si  on  applique  la  mé- 
thode expérimpntale  qui  vient  d'être  décrite  à  l'eau,  ou  pourra 
aisément  calculer  de  degré  en  degré  le  volume  qu'occupe  uu  poids 
constant  de  ce  liquide;  c'est  ainsi  qu'on  a  reconnu  que  ce  volume 
est  le  plus  petit  possible  à  la  température  de  4".  A  cette  température 
l'eau  possède  doue  une  densité  inaxima  ,  de  sorte  qu'à  partir  de  4°. 
soit  que  l'eau  s'écbaufTe,  sott  qu'elle  se  refroidisse,  son  volume 
augmente.  C'est  là  une  exception  curieuse  et  unique  à  la  loi  géné- 
rale de  la  dilatation  par  la  chaleur. 

On  rend  sensible  cette  anomalie  à  l'aide  de  l'appareil  suivant.  11 
se  compose  (flg.  210)  de  deux  thermomètres, 
l'un  à  alcool,  l'autre  à  eau.  Celui-ci,  à 
raison  de  la  moindre  dilatabilité  du  liquide, 
a  un  gros  réservoir  en  spirale,  entourant 
celui  du  thermomètre  à  alcool.  Les  réser- 
voirs sont  contenus  tous  les  deux  d'ailleurs 
dans  une  bolle  en  métal  que  l'on  peut  rem- 
plir de  glace  fondante.  Les  deux  instru- 
ments ont  été  réglés  de  telle  façon  qu'à  la 
tempémture  zéro  les  extrémités  dos  deux 
colonnes  liquides  soient  sur  une  même  ligne 
horizontale.  Si,  lorsqu'il  en  est  ainsi,  on 
enlève  la  glace  et  qu'on  abandonne  l'appa- 
reil à  son  réchauffement  naturel,  ou  si, 
[  pour  activer  le  phénomène,  on  place  au- 
dessous  une  lampe  à  alcool .  on  voit  immé- 
Fig.  210. —.Maximum  de    diatcmeut  l'alcool  monter,  tandis  que  l'eau 

densité  de  l'eau.  i  j      ■        ,.  i,      ■ 

descend  cl  cette  marche  inverse  se  mam- 
tient  jusqu'à  ce  que  la  température  soit  devenue  égale  à  fi'  environ. 
A  ce  moment  le  mouvement  descendant  de  l'eau  s'arrête,  et  l'extré- 
mité de  la  colonne  commence  à  se  mouvoir  dans  le  même  sens 
que  celle  de  l'alcool.  Cette  expérience,  très-propre  à  montrer  le 
phénomène,  ne  permet  pas  de  mesurer  exactement  la  température 
du  maximum  de  densité,  parce  qu'on  observe  en  réalité  la  dilata- 
tion apparente  de  l'eau  et  non  point  sa  dilatation  absolue.  L'expé- 
rience suivante,  due  à  Hobes,  est  plus  rigoureuse. 
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Fig.  211.  —  Expérieoce 
de  Hobes. 


On  se  sert  d'une  éprouvette  percée  à  la  partie  supérieure  et 
à  la  partie  inférieure  d'ouvertures  qui  laissent  passer  deux  thermo- 
mètres. On  remplit  l'éprouvette  d'eau  et 
on  place  un  mélange  réfrigérant  dans  le 
manchon  qui  entoure  sa  partie  moyenne. 
Cela  posé,  Toîci  ce  qu'on  observe  : 

Le  thermomètre  inférieur  descend 
progressivement  jusqu'à  ft*,  et  reste  en- 
suite stationnaire.  Pendant  la  première 
partie  du  phénomène  le  thermomètre 
supérieur  ne  varie  pas  sensiblement  ;  mais 
lorsque  le  premier  a  atteint  la  tempéra- 
ture stationnaire,  il  commence  à  des- 
cendre, atteint  la  température  de  zéro  et  finalement  l'eau  supé- 
rieure se  congèle,  si  le  mélange  frigoriûque  conserve  assez  long- 
temps son  efficacité.  Ces  faits  s'expliquent  très*simplement  : 

L'eau  contenue  dans  la  partie  moyenne  se  refroidit,  sa  densité 
devient  plus  grande  et  elle  tombe  au  fond.  Il  s'établit  ainsi  un  cou- 
rant qui  refroidit  l'eau  inférieure.  Mais  quand  celle-ci  est  arrivée  à 
4'',  le  courant  cesse,  parce  que,  la  température  devenant  plus  basse, 
la  densité  est  moindre.  Alors  l'eau  qui  est  dans  la  partie  moyenne 
se  refroidit  jusqu'à  zéro,  de  petites  aiguilles  de  glace  se  forment, 
s'élèvent  en  vertu  de  leur  légèreté  spécifique,  et  amènent  ainsi  un 
courant  qui  détermine  la  congélation  de  Feau  supérieure,  tandis 
que  celle  qui  esta  la  partie  inférieure  sa  maintient  à  4*. 

Cette  expérience  est,  sur  une  petite  échelle,  l'image  de  ce  qui 
se  passe  en  hiver  dans  les  lacs  d'eau  douce.  Le  refroidissement  de  la 
couche  superficielle  ne  se  propage  pas  jusqu'au  fond  de  la  masse 
liquide;  celle  ci,  quel  que  soit  le  froid  extérieur ,  conserve  une 
température  invariable  de  4®.  C'est  là  un  fait  fort  intéressant  et  un 
exemple  des  étroites  relations  qui  unissent  les  phénomènes  natu- 
rels et  les  font  concourir  à  un  but  déterminé.  Ainsi,  à  cette  ano- 
malie que  présente  l'eau  dans  sa  dilatation  est  liée,  comme  consé- 
quence, la  persistance  d'une  température  modérée  au  fond  des 
masses  d'eau,  même  pendant  les  froids  rigoureux.  Cette  circon- 
.stance  d'une  part,  et  de  l'autre  la  légèreté  spécifique  de  la  glace  et 
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le  défaut  de  conductibilité  de  Teau,  ont  pour  effet  de  soustraire  là 
multitude  immense  d'animaux  qui  peuplent  ce  liquide,  à  des  tem- 
pératures rigoureuses  qui  amèneraient  leur  destruction. 

210.  Dissolutions  salines.— Dans  Teau  tenanten  dissolution  une 
quantité  de  sel  plus  ou  moins  considérable  le  maximum  de  densité 
s'abaisse  en  même  temps  que  le  point  de  congélation;  mais  le 
premier  effet  est  plus  marqué  que  le  second,  de  sorte  que  pour  une 
certaine  proportion  de  matière  saline  le  maximum  de  densité  est 
au-dessous  du  terme  de  la  congélation.  Il  n'est  donc  pas  directe- 
ment observable,  et  pour  en  constater  la  réalité  on  est  obligé  de 
placer  la  dissolution  dans  des  circonstances  telles,  qu'elle  reste 
liquide  au-dessous  de  son  point  de  congélation.  C'est  là  un  exemple 
curieux  de  la  continuité  des  lois  physiques  et  de  la  restriction  qu'il 
convient  d'apporter  en  physique  au  principe,  si  juste  et  si  logique 
d'ailleurs,  des  causes  finales.  Ainsi,  l'eau  de  mer  a  un  maximum  de 
densité,  mais  avant  qu'elle  ait  atteint  la  température  qui  lui  corres- 
pond, la  congélation  s'est  produite.  Ce  maximum  de  densité  ne 
joue  donc  aucun  rôle  dans  la  nature,  son  existence  n'est  liée  à  au- 
cune utilité  pratique,  elle  est  donc  simplement  la  preuve  de  la 
permanence  de  la  loi  physique,  alors  même  que  s'évanouissent  les 
circonstances  qui  rendent  sensible  son  utilité  générale. 

211.  Loi  de  la  dilatation  des  liquides.  —  Ainsi  que  nous 
l'avons  indiqué  plus  haut  (208),  la  dilatation  des  liquides  ne  se  fait 
pas  proportionnellement  à  la  température;  d'où  il  suit  que,  si  l'on 
calcule  le  coefficient  moyen  de  dilatation,  on  trouvera  une  valeur 
variable  avec  la  température. 

De  l'ensemble  des  recherches  qui  ont  été  faites  sur  ce  sujet,  il 
résulte  que  pour  un  j^rand  nombre  de  liquides  ce  coefficient  varie 
proportionnellement  à  la  température.  Si  donc  on  désigne  par  a  la 
dilatation  de  0  à  i,  on  pourra  écrire 


^^a  +  bt,     d'où  A  =  a/  +  bl\ 

m 


aeib  étant  deux  constantes  spécifiques  qui  définissent  la  dilatabi- 
lité du  liquide  dont  il  s'agit. 

Pour  quelques  liquides  plus  dilatables  deux  constantes  ne  suffi- 
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sent  pas,  et  la  dilatation  doit  être  représentée  par  une  formule 
trois  termes  de  la  forme  suivante  : 

^  =  ai  +  bt*  +  c<». 

Voici  quelques  formules  de  ce  genre  extraites  du  travail  de 
M.  Pierre  : 

Alcool A  =»  0,0040486  /  + 0,0000017540  («  +  0,00000000434548  l^ 

Éther A  ==  0,004  543Î  /  -h  0,0000023592  (»  +  0,000000040054  l^ 

Sulfure  de  carbone  A  =  0,004  4  398  (  +  0,0000043707 /*-+•  0,0000004  9 123/* 
Brome a  =  0,004  0382  (  +  0,000004  74  4  4  («  +  0,OOO0Q0aO54474  (» 

L'examen  des  formules  propres  aux  différents  liquides  montre 
que  dans  aucun  d'eux  il  n'existe  de  maximuni  de  densité  ;  cette 
particularité  demeure  exclusive  à  Feau. 

212.  Dilatation  absolue  du  mercure.  —  Le  rôle  exceptionnel 
que  joue  le  mercure  dans  les  expériences  de  physique,  son  emploi 
particulièrement  dans  la  construction  du  baromètre  et  du  thermo- 
mètre, exigeaient  la  détermination  rigoureuse  de  la  dilatation  de  ce 
liquide.  Dulong  et  Petit  ont  résolu  cette  question  d'une  façon  très- 
exacte,  et  à  l'aide  d'une  méthode  ingénieuse  dont  le  principe  con- 
siste à  substituer  à  la  mesure,  toujours  un  peu  incertaine,  des 
volumes,  l'observation  plus  sûre  des  hauteurs  d'une  colonne  liquide. 

Soient  A  et  B  deux  tubes  communiquant  entre  eux  par  un 
tube  très-étroit  CD  et  renfermant  du  mer- 
cure. Si  ce  liquide  est  partout  à  la  même 
température,  il  devra  s'élever  à  la  même 
hauteur  dans  les  deux  branches  en  vertu 
du  principe  fondamental  des  vases  com- 
municants. Hais  si  le  tube  AG,  par  exem- 
ple, étant  maintenu  à  zéro,^on  élève  la 
température  de  BD,  la  densité  du  liquide 
chaud  devenant  plus  faible,  la  hauteur 


nécessaire  pour  faire  équilibre  à  la  près-  p.    ^^^        * 

sion  exercée  par  le  liquide  froid  sera  plus   Principe  de  la  mesure  de  la 

.,.,,      ^  j  iAi-i_  dilatation  du  mercure. 

considérable.  Concevons  dans  le  tube  ho- 
rizontal de  communication  une  tranche  verticale,  et  désignons 
par  h  et  h'  les  hauteurs  du  liquide  dans  la  branche  froide  et  dans 
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la  branche  chaude  au-dessus  du  centre  de  gravité  de  cette  tranche  ; 
les  pressions  devant  être  les  mêmes  des  deux  côtés,  on  aura  néces- 
sairement, en  appelant  d  eid'  les  densités  du  mercure  à  zéro  et  à 
la  température  t,  la  relation  hd  =  h'd\ 

Mais,  d'après  ce  qui  a  été  expliqué  plus  haut  (199),  d'  = 


m  étant  la  dilatation  du  liquide  de  0  à  (;  par  conséquent  hd  = ' 

d'où 

h— h 

m  = — - — . 
n 

On  voit  donc  qu'il  suffira  de  mesurer  exactement  les  hauteurs  h'  et  h 
pour  qu'on  puisse  en  déduire  m. 

Il  est  à  remarquer  qu'il  n'y  a  que  le  centre  de  gravité  de  la 
tranche  liquide,  que  nous  avons  considérée,  qui  soit  en  équilibre  ; 
la  partie  supérieure  est  plus  pressée  du  côté  du  liquide  chaud  et  la 
partie  inférieure  du  côté  du  liquide  froid  ;  il  tend  donc  à  se  pro- 
duire un  double  courant,  auquel  met  obstacle  la  capillarité  du  tube 
de  communication.  D'ailleurs,  à  supposer  qu'il  se  produisit,  ses 
effets  inverses  se  compenseraient  sensiblement  relativement  au 
niveau  du  liquide  dans  les  deux  branches. 

Voici  maintenant  comment  Dulong  et  Petit  ont  réalisé  la 
méthode  précédente. 

Le  tube  de  communication,  entre  les  deux  branches  A  et  B  de 
l'appareil  (flg.  213),  repose  sur  une  barre  de  fer  en  forme  de  T,  dont 
on  amène  la  surface  à  une  horizontalité  parfaite.  A  cet  effet  on  fait 
reposer  la  barre  sur  un  socle  muni  de  vis  calantes,  et  deux  niveaux 
à  bulles  sont  disposés  rectangulairement  sur  la  barre  elle-même. 
L'une  des  colonnes  B  est  maintenue  dans  un  manchon  contenant 
de  la  glace  fondante  ;  la  deuxième  A  est  placée  dans  un  cylindre 
en  cuivre  contenant  de  l'huile  et  chauffé  par  un  fourneau  attenant 
à  l'appareil.  Lorsque  Ton  veut  faire  une  observation,  on  s'arrange 
pour  qu'au  moment  où  se  trouve  atteinte  la  température  à  laquelle 
on  veut  expérimenter,  l'huile  s'élève  tant  soit  peu  dans  le  tube  A 
au-dessus  du  couvercle  du  cylindre,  de  façon  à  pouvoir  être  visée 
par  la  lunette  du  cathétomètre  ;  il  suffit  pour  atteindre  ce  but 
d'ajouter  ou  d'enlever  une  petite  quantité  d'huile.  On  vise  ensuite 
l'extrémité  de  la  colonne  B,  ce  qui  donne  la  différence  des  hau- 
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leurs  h'  et  h.  Il  reste  à  connattre  la  hauteur  absolue  k.  Dans  ce  but 
on  a  relevé  dircctementlahau(eur  d'un  repère  { au-dessus  de  la  sur- 
face de  la  barre,  et  on  retranche  de  cette  hauteur  la  demi-épaisseur 


Fig.  213.  —  AppsTBil  de  Dulong  et  Petit  pour  ta  dilatation  absolue  du  mercure. 

du  tube  horizontal.  Il  suffit  dès  lors  de  mesurer  au  moment  de  l'expé- 
rience la  distance  de  l'extrémité  de  la  colonne  B  au  point  de  repère. 

La  température  de  l'huile  est  donnée  par  le  thermomètre  à  ■ 
poids  1  et  par  un  thermomètre  à  air  r,  dont  le  principe  sera  indiqué 
plus  loin. 

Par  l'emploi  de  cette  méthode.  Dulong  et  Petit  ont  constaté 

que  la  dilatation  du  mercure  est  sensiblement  uniforme  enire  0  et 

100°.  Au-dessus,  ainsi  que  cela  a  lieu  pour  les  autres  liquides, 

elle  va  en  augmentant,  mais  d'une  manière  peu  marquée.  Ainsi  le 

coefficient  moyen  entre  0  et  100"  est  ^rrri-  Entre  0  et  200"  sa 

1  1 

valeur  devient  ^T-^r,  et  ^-^  entre  0  et  300'. 

5Ii25  5J00 

M.  Regnault,  en  conservant  le  principe  de  l'expérimentation  de 

Dulong  et  Petit,  a  employé  un  appareil  amélioré  à  plusieurs  égards 

et  dans  lequel  les  branches  A  et  B  étaient  beaucoup  plus  longues,  ce 

qui  lui  donnait  une  plus  grande  sensibilité.  Les  résultats  qu'il  a  obi»- 
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nus  ne  diiTëient  pas  notablement  de  ceux  de  Dulong  et  Petit;  ainsi 

1 

le  coefficient  moyen  entre  0  et  100^  a  été  trouvé  égal  à  ^^t^tt. 

oôuy 

Il  résulte  des  mêmes  expériences  que  le  coefficient  moyen 

1 
entre  0  et  50°  est  égal  à  r^r^ ,  nombre  presque  absolument  égal 

,    5550 
à  — . 

213.  Dilatation  du  fer  et  du  platine.  —  Le  coefficient  de 
dilatation  réelle  du  mercure  étant  connu,  on  en  déduit,  comme 
nous  l'avons  indiqué  plus  haut  (207),  le  coefficient  de  dilatation  du 
verre.  Dulong  et  Petit  en  ont  déduit  aussi  la  dilatation  du  fer  et  du 
platine  (métaux  non  attaquables  par  le  mercure)  par  la  méthode 
suivante  : 

Ils  donnaient  au  métal  sur  lequel  ils  voulaient  expérimenter 

la  forme  d'un  cylindre 

qu'ils     introduisaient 

dans  le  réservoir  d'un 

„.    o,,       r... .  .     ^   r       ^     .  .  thermomètre  à  poids. 

Fig.  214.  —  Dilatation  du  fer  et  du  platine.  * 

Soit  P  le  poids  du  mé- 
tal introduit  et  D  sa  densité  à  0.  On  opère  comme  avec  le  thermo- 
mètre à  poids,  c'est-à-dire  qu'après  avoir  rempli  Tappareil  de  mer- 
cure à  la  température  de  la  glace  fondante,  on  observe  le  poids  p 
du  métal  qui  sort  à  une  température  donnée  u 

Le  volume  à  zéro  du  mercure  sorti  est  4»  ^  désignant  la  den- 

a 

site  du  mercure  à  0,  et  par  conséquent  son  volume  à  (  degrés 

est  ^(1  +mt),  m  étant  le  coefficient  de  dilatation  du  mercure. 

Or  ce  volume  représente  évidemment  la  dilatation  du  métal,  plus 
la  dilatation  du  mercure,  moins  la  dilatation  du  vcito. 

Si  donc  on  désigne  par  iM  le  poids  du  mercure  qui  remplit  l'ap- 
pareil à  0,  par  K  le  coefficient  de  dilatation  du  verre  et  par  x  la 
dilatation  de  l'unité  de  volume  du  métal  soumis  à  l'expérience,  on 
aura  l'équation 

* 
d'oi  on  déduira  la  valeur  de  x. 
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214.  ConTecUoD  da  la  chaleur  dans  les  liqnides.  —  Lorsque 
les  diverses  parties  d'un  liquide  sont  iDégalemeot  chaudes,  il  s'éta- 
blit entre  elles  uue  différence  de  densité  correspondaDtè,  et  il  se 
produit,  en  conséquence,  des  courants  qui  ont  pour  résultat  de 
répartir  la  température  dans  les  différents  points  de  la  masse, 
malgré  sa  mauvaise  conductibilité.  On  donne  â  ce  phénomène  le 
nom  de  conveclion. 

Ainsi,  par  exemple,  si  on  vient  à  chauffer  un  vase  par  la  partie 
inférieure,  les  parties  qui  subissent  directement  l'action  du  foyer  se 
dilatent  et  s'élèvent  à  la  partie  supérieure;  elles  sont  remplacées 
par  des  couches  froides  qui  viennent  s'échauffer  pour  s'élever  k 
leur  tour,  et  ainsi  indé- 
finiment. On  peut  rendre 
ce  double  courant  Irës- 
visible  en  répandant  dans 
Teau  de  la  sciure  de  bois 
de  chêne,  qui  a  à  peu 
près    la    même    densité 
qu'elle.  On  reconnaît  ainsi 
que  le  courant  ascendant 
occupe  le  centre  du  vase, 
tandisquele  courant  des- 
cendant s'établit  le  long 
des  parois. 

215.  Chauffage  par 
circnlatiOD  d'eau  chaude. 
—  Le  chauffage  à  l'eau 
chaude  est  une  simple  ap- 
plication de  l'expérience 
précédente.  La  ligure  215 
représente  une  des  dispo- 
sitions d'appareil  les  plus 
usitées;  c'est  lesystèmedit 

Fig.  3IS.  ~  ChauHage  t  l'eau  cliaudc. 

A  basse  pression,  parceque 

la  température  ne  dépasse  jamais  100'.  La  chaudière  C,  chauffée 

par  un  foyer  dont  les  produits  s'échappent  dans  la  cheminée* AB, 
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communique  avec  la  partie  supérieure  de  l'édifice  par  un  tube  qui 
vient  se  rendre  dans  le  réservoir  D.  Le  liquide  se  rend  de  ce  réser- 
voir à  un  second  réservoir  E  placé  à  l'étage  inférieur  de  celui-ci,  à 
un  troisième  F,  et  ainsi  de  suite.  Finalement  le  dernier  commu- 
nique avec  la  partie  inférieure  de  la  chaudière.  L'ensemble  de  la 
chaudière,  des  tubes,  des  réservoirs,  est  complètement  rempli  d'eau, 
à  l'exception  d'un  petit  espace  ménagé  à  la  partie  supérieure,  afin 
de  laisser  une  libre  action  à  la  dilatation  du  liquide.  Le  courant 
ascendant  s'établit  dans  le  tube  de  gauche,  et,  pour  une  tempéra- 
ture déterminée  du  générateur,  la  circulation  d'eau  chaude  prend 
un  caractère  remarquable  de  régularité. 

216.  Courants  marins.  —  La  convection  de  la  chaleur  joue 
un  rôle,  sinon  de  premier  ordre,  du  moins  fort  important,  dans 
la  production  des  courants  marins.  La  mer  est,  en  efiet,  une 
masse  immense  de  liquide  dont  les  différents  points  sont  à  des 
températures  différentes.  Il  s'ensuit  que  l'équilibre  est  impos- 
sible et  que  les  diverses  parties  doivent  être  dans  un  mouvement 
continuel  les  unes  par  rapport  aux  autres.  Les  eaux  des  mers 
polaires  et  les  eaux  des  mers  équatoriales  étant  en  pleine  com- 
munication les  unes  avec  les  autres,  le  niveau  de  ces  dernières 
doit  être  constamment  plus  élevé  à  cause  de  l'excès  de  leur  tempé- 
rature. Il  résulte  de  cette  circonstance  une  sorte  de  déversement 
continuel  de  liquide  à  Téquateur,  et  par  suite  un  immense  courant 
d'eau  chaude  allant  vers  les  pôles.  Mais  évidemment  à  ce  courant 
correspond  un  courant  inférieur  d'eau  froide  qui  vient  se  réchauffer 
à  l'équateur  pour  se  déverser  ensuite  à  la  partie  supérieure,  et  ainsi 
de  suite.  C'est  là  un  des  traits  fondamentaux  du  célèbre  courant 
connu  sous  le  nom  de  Gulfstream,  Ce  courant  d'eau  chaude  forme 
comme  une  immense  rivière  au  milieu  de  la  mer,  différant  du 
milieu  dans  lequel  elle  coule  et  par  la  température  de  ses  eaux,  et 
par  leur  salure,  et  par  leur  couleur.  11  a  pour  origine  le  golfe  du 
Mexique,  d'où  il  sort  par  le  détroit  de  Bahama,  marche  vers  le  nord- 
est  et  se  divise  en  deux  branches,  dont  l'une  vient  adoucir  la  tem- 
pérature des  côtes  de  l'Irlande  et  de  la  Norwége.  Quant  à  l'autre, 
elle  s'infléchit  graduellement,  finit  par  redescendre  l'Atlantique  du 
nord  au  sud  et  vient  se  perdre  dans  la  région  équatoriale. 
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«  Le  GvUf'Stream  est  une  rivière  au  milieu  de  TOcëan,  dont 
le  niveau  ne  change  ni  dans  les  plus  fortes  sécheresses  ni  dans  les 
plus  fortes  pluies.  Il  est  limité  par  des  eaux  froides,  tandis  que  son 
courant  est  chaud.  Il  prend  sa  source  dans  le  golfe  du  Mexique  et 
se  jette  dans  Focéan  Arctique.  Il  n'existe  pas  sur  la  terre  de  cours 
d*eau  plus  majestueux  ;  sa  vitesse  est  plus  grande  que  celle  du  Mis- 
sissipi  ou  des  Amazones,  et  son  débit  mille  fois  plus  considérable. 
Ses  eaux,  depuis  le  golfe  jusqu'aux  côtes  de  la  Caroline,  sont  d'une 
couleur  d'indigo  foncé,  et  la  ligne  de  séparation  avec  les  eaux  de 
rOcéan  est  parfaitement  appréciable  aux  yeux.  Souvent  on  peut  voir 
un  navire  dont  *une  moitié  se  trouve  immergée  dans  les  eaux  du 
Gulf-stream,  tandis  que  l'autre  flotte  dans  les  eaux  de  l'Océan,  tant 
la  ligne  de  séparation  est  nette  et  distincte.  »  (Maury,  Géographie 
physique  de  la  mer.) 

La  convection  de  la  chaleur  dans  les  eaux  de  l'Océan  intervient 
sans  doute  dans  la  formation  des  courants,  mais  non  pas  d'une 
façon  prédominante;  c'est  surtout  à  l'action  des  vents,  qui  sont 
d'ailleurs  eux-mêmes  le  produit  de  la  convection  de  la  chaleur  dans 
l'atmosphère,  que  sont  subordonnés  ces  phénomènes  si  complexes; 
nous  reviendrons  plus  loin  sur  ce  sujet. 


CHAPITRE    XXUI 


DILATATION  DES  GAZ. 


217.  Expérieaces  de  Gay-Lussac. — Gay-Lussac  a  fait  sur  la  dila- 
tation des  gaz  des  recherches  dont  les  conclusions  sont  restées  long- 
temps classiques.  Il  se  servait  d'un  thermomètre  à  gros  résehroîr  A, 
renfermant  le  gaz  soumis  à  Texpérience;  un  index  de  mercure  mn  le 
séparait  de  Tair  extérieur  en  lui  laissant  toute  liberté  pour  se  dilater. 
Le  gaz  avait  d'ailleurs  été  desséché  en  passant  à  travers  un  tube  G 


Fig.  21G.  —  Appareil  de  Gay-Lussac. 


contenant  des  matières  desséchantes,  telles  que  du  chlorure  de 
calcium.  Le  thermomètre  était  placé  dans  l'intérieur  d'une  cuve  BB 
que  Ton  remplissait  d'abord  de  glace  fondante;  le  gaz  se  contracte 
et  on  fait  glisser  le  tube  de  façon  qu'au  moment  de  l'équilibre  de 
température,  l'index  arrive  au  niveau  de  la  tubulure  et  que  toute 
la  masse  de  gaz  se  trouve  ainsi  à  0.  Le  tube  étant  divisé  en  parties 


LOIS  DE   GAY-LUSSÂC.  S83 

d'égale  capacité  et  le  réservoir  ayant  été  préalablement  jaugé,  on  con- 
naît le  volume  V  que  le  gaz  occupe  à  la  pression  extérieure  H  donnée 
par  un  baromètre.  On  porte  alors  Tappareil  à  une  température 
donnée  T,  par  Faction  du  fourneau  sur  lequel  repose  la  cuve,  et  on  a  . 
la  précaution  de  faire  mouvoir  la  tige  du  thermomètre,  de  façon 
que  l'index  arrive  au  niveau  de  la  tubulure  au  moment  de  Téqui- 
libre.  Le  gaz  occupe  à  la  nouvelle  température  un  volume  V  exprimé 
en  divisions  du  tube;  la  pression  peut  d'ailleurs  avoir  varié  d*une  ex- 
périence à  l'autre;  supposons  qu'elle  soit  devenue  H'.  Il  est  facile  de 
déduire  de  ces  données  la  dilatation  de  Tunité  de  volume  du  gaz 
de  0  à  T;  en  supposant  que  la  pression  n'ait  pas  varié.  Soit  en  effet 
D  cette  dilatation,  le  volume  initiai  du  gaz  V  devient  à  T""  par  défi- 
nition V  (1  -f  D).  Mais  ce  gaz  occupe  à  la  pression  H'  un  volume  V; 

H' 

ramené  à  la  pression  H,  ce  volume  deviendrait  V'-rj.  D'ailleurs  les 

n 

divisions  à  la  température  T  se  sont  dilatées;  chacune  d'elles  est 
devenue  1  -h  KT,  K  étant  le  coefficient  de  la  dilatation  du  verre; 
l'expression  réelle  du  nouveau  volume  de  gaz,  ramené  à  la  près- 

sion  H,  est  donc  — ^^ — ^ —  —  î  ^^  ^  <lonc  l'égalité 

H 

de  laquelle  on  déduira  la  valeur  de  D  et,  par  suite,  celle  du  coeffi- 
cient moyen  de  dilatation  7=. 

Par  l'emploi  de  cette  méthode  Gay-Lussac  est  arrivé  aux  con- 
clusions suivantes  : 

1'  Tous  les  gaz  se  dilatent  de  la  même  quantité  entre  les  mêmes 
limites  de  température; 

2*"  Le  coefficient  de  dilatation  est  indépendant  de  la  pression. 

Il  trouva  d'ailleurs  pour  le  coefficient  de  dilatation  de  l'air  entre 
0  et  100<>  le  nombre  0,00375. 

Ces  lois,  qui,  combinées  avec  la  loi  de  Mariotte,  ont  servi  pen- 
dant longtemps  de  définition  mécanique  de  Tétat  gazeux,  ne  sont 
pas  rigoureusement  exactes  et  il  convient  de  faire,  à  leur  sujet,  les 
mêmes  restrictions  qu'à  propos  de  la  loi  de  Mariotte  elle-même. 
Quant  à  la  valeur  absolue  du  coefficient  de  dilatation  de  l'air,  elle 
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est  très-sensîbleuient  erronée  ;  celle  valeur,  d'après  les  expériences 
plus  précises  qui  ont  été  faites  depuis,  est  exprimée  par  le  nombre 
0,00366. 

218.  Expériences  de  H.  Regnault.  —  L'appareil  employé  par 
Gay-Lussac  présentait  une  imperfection  grave  :  c'est  que  l'index  de 
mercure  ne  constitue  qu'une  séparation  insuffisante  du  gaz  sur 
lequel  on  opère  d'avec  l'air  extérieur  ;  une  portion  de  ce  gaz  peut 
donc  s'échapper,  comme  aussi  inversement  de  l'air  extérieur  peut 
venir  se  mêler  avec  lui;  dans  les  deux  cas  l'expérience  est  inexacte. 
On  peut  supposer  aussi  que  les  procédés  de  dessiccation  employés 
par  Gay-Lussac  n'étaient  pas  suffisamment  rigoureux.  Quoiqu'il  en 
soit,  la  question  de  la  dilatation  des  gaz  a  été  reprise  par  divers 
physiciens.  MM.  Pouillet,  Rudberg,  Magnus,  Regnault,  ont  exécuté, 
sur  ce  point,  des  expériences  dont  la  rigueur  est  irréprochable  et 
dont  le  résultat  est  venu  modifier  un  peu  les  conclusions  de  Gay- 
Lussac. 

Nous  nous  bornerons  à  décrire  ici  l'une  des  méthodes  em- 
ployées par  M.  Regnault. 

L'appareil  se  compose  (fig.  217)  d'un  ballon  de  verre  à  col 
effilé  qui  contient  le  gaz  ;  il  est  placé  dans  une  chaudière  où  se 
trouve  de  l'eau  que  l'on  peut  porter  à  Fébullition. 

Un  tube  à  trois  branches,  en  forme  de  T,  fait  communiquer  le 
col  du  ballon  ,  d'une  part  ,  avec  un  système  de  deux  tubes 
contenant  du  mercure  et  formant  un  véritable  manomètre  à 
ah*  libre,  d'autre  part  avec  une  série  de  tubes  desséchants,  en 
communication  eux-mêmes  avec  une  petite  pompe  pneumatique. 
Sur  la  première  branche  du  manomètre  se  trouve,  tout  près  de  la 
partie  capillaire  du  tube,  un  point  de  repère. 

Voici  maintenant  la  manière  de  déterminer,  avec  cet  appareil, 
le  coefficient  de  dilatation  entre  zéro  et  la  température  T  de  l'eau 
bouillante  : 

On  fait  d'abord,  un  certain  nombre  de  fois,  le  vide  dans  le 
ballon,  et  à  chaque  fois  on  laisse  rentrer  l'air  ou  le  gaz  sur  lequel 
on  opère;  ceux-ci  se  dessèchent  en  passant  dans  les  tubes  dessicca- 
teurs.On  peut  rendre  cette  dessiccation  et  plus  sûre  et  plus  rapide 
en  élevant  la  température  du  ballon.  Cette  série  d'opérations  est. 
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comme  l'a  prouvé  M.  Regnault,  absolument  nécessaire  pour  enlever 

les  dernières  particules  d'humidité,  qui  sonl  extrêmement  tenaces. 

Le  gaz  étant  rentré  une  dernière  fois,  on  entoure  le  ballon  de 

glace  fondante  et  on  abandonne  l'expérience  à  elle-même.  Le  gaz 


Fig.  ÎI7.  —  Appareil  de  M.  negn»uli. 

se  contracte,  il  en  pénètre  une  nouvelle  partie  dans  )e  ballon;  mais 
comme  il  a  traversé  la  série  de  tubes  dcssiccateurs.  il  est  parfaite- 
ment sec.  L'appareil  est  alors  rempli  de  gaz;  on  le  met  pendant 
quelques  instants  par  l'intermédiaire  des  tubes  en  communication 
avec  l'atmosphère,  de  sorte  que  le  gaz  est  à  la  pression  eitéricure, 
On  ajoute  d'ailleurs  du  mercure  au  manomètre,  ou  on  eu  retranche 
de  façon  que  le  niveau,  qui  est  le  même  dans  les  deux  branches, 
corresponde  au  point  de  repère.  On  ferme  alors  par  un  trait  de 
flamme  l'extrémité  du  petit  tube  de  verre  qui  établissait  la  combiu- 
nication  avec  les  tubes  desséchants. 
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On  a  donc,  par  cette  opération,  isolé  une  masse  de  gaz  à  la 
pression  extérieure  H.  Cette  masse  se  compose  : 

i^  D'un  volume  V  à  la  température  de' zéro,  V  étant  le  volume 
connu  du  ballon; 

2°  D'un  volume  t?,  très-petit  d'ailleurs,  qui  s'étend  depuis  le  col 
du  ballon  jusqu'au  point  de  repère.  Ce  volume  v  est  à  la  température 

ambiante  t;  si  on  le  ramenait  à  zéro,  il  deviendrait  t— — .  «  étant  le 

coefficient  de  dilatation  du  gaz.  On  a  donc  dans  la  première. phase 
de  l'expérience  une  masse  de  gaz  qui,  ramenée  à  zéro,  occupe  sous 
la  pression  extérieure  H  le  volume 

V 


V  + 


i+««' 


Cela  posé,  on  enlève  la  glace  qui  entoure  le  ballon,  on  met  de 
l'eau  dans  la  chaudière  et  on  la  porte  à  rébullition;le  volume  et  la 
pression  du  gaz  augmentent,  le  mercure  s'abaisse  dans  la  première 
branche  du  manomètre  et  s'élève  dans  l'autre.  Lorsque  l'équilibre 
de  température  est  établi,  on  verse  du  mercure  par  la  branche  ou- 
verte, de  façon  à  ramener  dans  l'autre  branche  le  métal  au  point 
de  repère.  Il  s'établit  alors  une  différence  de  niveau  h;  la  pres- 
sion extérieure  peut  d'ailleurs  avoir  changé  et  être  devenue  H'; 
le  gaz  est  donc  soumis  à  la  pression  H'  +  h.  Son  volume  se  compose 
de  deux  parties  : 

1«  Le  volume  V  (1  +  KT)  du  ballon,  en  appelant  K  le  coefficient 
de  dilatation  du  verre  et  T  la  température  de  l'eau  bouillante  au 
moment  de  l'expérience  :  ce  volume  ramené  à  zéro  devient 
V(1+KT). 

1  +  aT     ' 

2*»  Le  volume  v  du  tube  jusqu'au  point  de  repère,  volume  qui, 

ramené  à  zéro,  devient       ^     en  sujpposant  que  la  température 

ambiante  soit  devenue  t',  La  masse  de  gaz,  dans  la  seconde  phase 
de  l'expérience,  occupe  donc,  sous  la  pression  H'  +  /i  et  ramenée  à 
la  température  zéro,  le  volume 

V(^+KT)   .       V 


On  a  donc,  en  écrivant,  d'après  la  loi  de  Mariotte,  que  les 
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volumes  sont  ioTersement  proportionnels  aux  pressions,  l'équa- 
tion suivante  : 

d'où 

V(I+KTJ 


l+ciT  = 


\    ^  4  +  «/;  H'  H-  A       4  +  a/' 


Pour  résoudre  cette  équation,  on  emploie  un  procédé  fréquem- 
ment usité  en  physique,  et  que  Ton  désigne  sous  le  nom  de  mé- 
thode des  approximations  successives  *  v  étant  une  quantité  très- 
petite,  on  le  suppose  d'abord  nul  ;  on  peut  alors  tirer  sans  difficulté 
la  valeur  de  «.  On  substitue  ensuite  cette  valeur  dans  les  termes 

correctifs  -z ^   z :;  et  on  en  déduit  la  vraie  valeur  de  «  T. 

Quant  à  T,  c'est  la  température  de  l'ébullition  de  l'eau  ;  elle  est 
toujours  connue,  comme  on  le  verra  plus  loin,  si  l'on  connaît  la 
pression  eitérieure. 

Dans  l'expérience  qui  vient  d'être  décrite,  le  gaz  conserve  sen- 
siblement le  même  volume,  et  l'effet  de  la  chaleur  se  manifeste  par 
un  accroissement  de  pression.  On  aurait  pu  opérer  autrement  et 
laisser  le  gaz  se  dilater  librement  en  conservant  la  même  pres- 
sion. 

Nous  ne  décrirons  pas  l'appareil  modifié  qui  sert  à  cet  autre 
mode  d'expérimentation  ;  nous  ferons  seulement  remarquer  que 
les  résultats  obtenus  par  Tun  ou  l'autre  procédé  ne  sont  pas  ab- 
solument identiques,  comme  le  montre  le  tableau  suivant  : 

COEFFICIENTS  DE   DILATATION. 

Volume  constant.  Pression  constante. 

Air 0,003665 0,003670 

Azote 0,003668 » 

Hydrogène 0,003667.   ....  0,003664 

Oxyde  de  carbone.   .  0,003667 0,003669 

Acide  carbonique .   .  0,003688 0,003740 

Protoxyde  d'azote.   .  0,003676 0,0037«0 

Cyanogène 0,0038«9 0,003877 

Acide  sulfureux.  .   .  0,003845 0,003903 
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Où  voit,  d'après  ce  tableau,  que  tous  les  gaz  ont  leur  coefficient 
propre  de  dilatation,  comme  ils  ont  leur  loi  propre  de  compressi- 
bilité.  Toutefois  les  gaz  non  liquéfiables  ont  à  très-peu  près  le 
même  coefficient  de  dilatation,  ce  qui  explique  la  loi  trouvée  par 
Gay-Lussac. 

Ajoutons  que  le  coefficient  de  dilatation  augmente  très-sensi- 
blement avec  la  pression;  ainsi,  de  1  à  3  atmosphères  environ,  le 
coefficient  de  dilatation  de  Tair  varie  de  0,00367  à  0,00369.  L'ac- 
croissement est  encore  plus  marqué  pour  les  gaz  liquéfiables. 

219.  Thermomètre  à  air.  —  Nous  avons  dit  à  propos  du  ther- 
momètre à  mercure  que  Ton  appelle  degré  la  centième  partie  de  la 
dilatation  apparente  du  mercure  dans  le  verre.  Les  différents  verres 
qui  servent  à  la  construction  de  l'instrument  n'ayant  pas  la  môme 
loi  de  dilatation,  il  en  résulte,  ainsi  que  nous  l'avons  remarqué, 
que  les  thermomètres  à  mercure  ne  sont  pas  rigoureusement  com- 
parables entre  eux,  particulièrement  au  delà  de  100  degrés. 

La  dilatation  de  l'air  étant  beaucoup  plus  considérable  que  celle 
du  mercure,  on  comprend  que  les  variations  qui  proviennent  des 
diverses  sortes  de  verres  soient  beaucoup  moins  sensibles,  et  c'est 
pour  cette  raison  que  les  physiciens  ont  adopté  le  thermomètre  à 
air  pour  la  mesure  normale  des  températures  dans  les  expériences 
précises. 

Tout  appareil  destiné  à  Ja  mesure  de  la  dilatation  de  l'air  peut 
servir  de  thermomètre;  il  suffit  de  considérer,  dans  l'expression 
1  H-  aT,  T  comme  inconnu,  et  de  mettre  à  la  place  de  a  la  valeur  qui 
a  été  trouvée  entre  0  et  100<>,  sous  volume  constant,  c'est-à-dire 
0,00366. 

M.  Pouillet  avaitproposé  d'employer  l'air  comme  substance  pyro- 
métrique, et  il  avait  construit,  sous  le  nom  de  pyromètre  à  air,  un 
instrument  avec  lequel  furent  exécutées  quelques  expériences  inté- 
ressantes. Le  pyromètre  de  M.  Pouillet  avait  une  forme  à  peu-près 
pareille  à  celle  de  l'appareil  de  M.  Regnault  décrit  précédemment 
(fig.  217),  seulement  le  réservoir  et  une  portion  du  tube  étaient  en 
platine,  de  manière  à  pouvoir  résister  à  l'action  des  températures 
les  plus  élevées.  Mais  les  indications  de  cet  instrument  ne  sauraient 
avoir  une  grande  exactitude,  parce  que  le  platine  jouit  de  la  pro- 
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priété  de  condenser  sur  sa  sarface  de  Tair  atmosphérique  qu*il  rend 
partiellement  aux  températures  élevées.  D'ailleurs,  à  ces  tempéra- 
tures, le  platine  devient  tout  à  fait  perméable  pour  quelques-uns  des 
gaz  du  foyer.  Si  Ton  veut  utiliser  l'air  comme  substance  pyromé- 
trique, il  faut,  ainsi  que  Tout  fait  HM.  Deville  et  Troost,  le  renfermer 
dans  un  ballon  eu  porcelaine.  Dans  quelques-unes  de  leurs  expé- 
riences, ces  deux  savants  ont  substitué  à  Tair  atmosphérique  de  la 
vapeur  d'iode  dont  la  densité  est  beaucoup  plus  forte,  ce  qui  donne 
à  la  méthode  un  peu  plus  de  sensibilité. 

220.  Densité  des  gas.  —  A  raison  de  leur  très*grande  dilatabi- 
lité et  compressibilité,  les  gaz  éprouvent  suivant  les  circonstances 
de  très-fortes  variations  de  volume.  Il  convient,  par  conséquent, 
quand  on  définit  leur  densité,  de  préciser  avec  beaucoup  de  soin  la 
température  et  la  pression  à  laquelle  on  les  suppose  soumis.  Ordi- 
nairement on  prend  pour  terme  de  comparaison  le  poids  de  Tair  et 
on  appelle  par  suite  densité  d'un  gaz  le  rapport  entre  le  poids  d'un 
certain  volume  de  ce  gaz  à  la  température  de  0^  et  à  la  pression  de 
760  millimètres  au  poids  du  même  volume  dCair  à  la  même  température 
et  à  la  même  pression. 

Ce  rapport  étant  connu,  on  en  déduira  le  poids  d'un  vdKimc 
quelconque  du  gaz  considéré,  si  l'on  a  mesuré  une  fois  pour 
toutes  le  poids  absolu  de  l'unité  de  volume  de  l'air  dans  des  condi- 
tions déterminées  de  température  et  dépression.  Ainsi,  par  exemple, 
la  densité  de  l'oxygène  par  rapport  à  l'air  étant  1,1056  et  le  poids  ;; 
d'un  litre  d'air  à  la  température  de  0  et  sous  la  pression  de  760  mil- 
limètres étant  de  1^,293,  on  en  conclut  que  le  poids  d'un  litre 
d'oxygène  dans  les  mêmes  conditions  est  1»%293  x  1,1056  =  1kM29. 

Si  au  lieu  de  prendre,  pour  définir  la  densité  relative,  la  tempé- 
rature de  0  et  la  pression  de  760  millimètres,  on  eût  pris  une  autre 
température  et  une  autre  pression,  la  densité  aurait  été  un  peu 
différente.  En  effet,  soit  p  le  poids  d'un  certain  volume  de  gaz  à  0<* 
et  sous  la  pression  de  760  millimètres;  à  la  température  f  et  à  la 
pression  H  le  poids  du  même  volume  devient 

^  T+Tii  •  760'  '^^ 

De  même  p'  étant  le  poids  d'un  égal  volume  d'air  à  0  et  à  760  mil- 
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lîmëtres,  le  poids  de  ce  volume  à  i  et  à  la  pression  H  a  pour 

eiprcssioQ 


I-  (  •  760' 


W 


Le  quotient  des  deux  expressious  (a)  et  (6)  n'est  pas  égal  à  ■^' 

1"  parce  que  les  deux  coerûcients  a  et  a'  ont  eu  général  une  valeur 

différente  ;  2'  parce  que  le  ternie  correctif  =^  n'est  qu'approché, 

puisque  chacun  des  gaz  a  une  loi  de  cotnpressibiiité  propre,  qui  ne 
coïncide  pas  avec  la  loi  de  Mariette.  Si  la  loi  de  Mariette  et  la  loi  de 
Gay-Lussac  étaient  rigoureusement  exactes,  les  quantités  qui  multi- 
plient p  elp'  dans  les  expressions  (a)  et  (b)  auraient  la  même  valeur, 
et  on  pourrait  définir  la  densité  d'un  gaz  le  rapport  du  poids  tfun 
certain  voluine  de  ce  gaz  au  poids  du  même  volume  d'air  dans  les  mêmes 
circonstances  de  température  et  de  pression. 

221.  Mesure  de  la  densité  d'un  gaz.  —  Plusieurs  physiciens 
se  sont  occupés  de  la  mesure  de  la  densité  des  gaz;  nous  ferons  con- 
naître ici  seulement  la 
méthode  ingénieuse  et 
précise  qui  a  été  employée 
par  M.  Regnaull.  On  se 
sert  pour  renfermer  le  gaz 
d'un  ballon  k  robinet 
d'une  douzaine  de  litres 
environ  de  capacité,  on 
le  met  en  rapport  par  un 
tube  à  trois  branches, 
muni  des  robinets  a  et  b 
(flg.  218),  d'une  part  avec 
une    machine    pneuma- 
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tique,  d'autre  part  avec  un  manomètre  à  air  libre.  On  fait  plusieurs 
fois  le  vide,  et  à  chaque  fois  on  laisse  rentrer  le  gaz  sur  lequel 
on  opère  en  lui  faisant  traverser  un  certain  nombre  de  tubes  des- 
siccateurs,  remplis,  par  exemple,  de  pierre  ponce  imbibée  d'acide 
sulfurique.  Lorsqu'on  suppose  que  l'humidilé  a  été  entièrement  . 
enlevée,  on  entoure  le  ballon  de  glace  fondante  et  on  le  laisse  so 


MÉTHODE    DE   M.    REGNÂULT. 


294 


Fig.  219.  —  Ballon 
compensateur. 


remplir  de  gaz  à  la  pression  extérieure.  L'équilibre  de  tempé- 
rature étant  établi,  on  enlève  le  ballon,  on  l'essuie  avec  soin  et 
on  l'accroche  à  l'un  des  plateaux  d'une  balance.  A  l'autre  pla* 
teau  se  trouve  suspendu  un  ballon  du  même  verre 
et  de  même  volume  extérieur  (ûg.  219).  On  s'est 
assuré  de  l'égalité  de  volume  en  mesurant  direc- 
tement la  poussée  par  la  pesée  des  ballons  dans 
l'eau.  On  ajoute  la  tare  nécessaire  pour  établir 
l'équilibre  et  on  peut  constater  que  cet  équilibre 
se  maintient  d'une  manière  rigoureuse,  quelles 
que  soient  les  variations  de  la  pression  et  de  la 
température  extérieure,  parce  que  ces  variations 
produisent  un  effet  identique  sur  les  deux  bal- 
lons. C'est  dans  cet  emploi  des  ballons  compen- 
sateurs que  consiste  l'originalité  du  procédé  de  M.  Regnault  et 
aussi  sa  très-grande  précision;  car  toutes  les  causes  extérieures 
s'équilibrant,  les  différences  de  poids  observées  ne  peuvent  tenir 
qu'aux  variations  sijrvenues  dans  le  gaz  intérieur. 

Gela  posé,  on  replace  le  ballon  dans  la  glace,  on  le  met  en  com- 
munication avec  la  mi^cbine  et  le  manomètre  et  on  fait  le  vide 
jusqu'à  une  limite  h.  Lorsqu'on  le  reporte  à  la  balance,  l'équilibre 
des  plateaux  est  rompu  et  le  poids  p  nécessaire  pour  le  rétablir  est 
évidemment  égal  au  poids  d'un  volume  de  gaz  sec  à  0°  et  à  la 
pression  H — h,  H  étant  la  pression  extérieure.  Il  suit  de  là  que  le 
poids  du  gaz  sec  qui  remplirait  complètement  le  ballon  à  la  tem- 
pérature de  0  et  à  la  pression  de  760  millimètres  est 

760 

La  même  expérience  faite  sur  l'air  donnerait  pour  le  poids  du 
même  volume  de  ce  gaz  dans  les  mêmes  conditions 


760 


H— A' 


La  densité  du  gaz  soumis  à  l'expérience  est  donc 


760 


•  ^f 


760 


^ÎT^-^F^Â 


—  ?.    ^'  "  ^^' 

\l  ~~'  >-.»   •    Il        J.  • 


H  — /i 
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222.  Poids  du  litre  d*air.  —  Les  expériences  précédentes  don- 
nent le  poids  de  Tair  sec  qui,  à  0<»  et  à  760  millimètres  de  pression, 
remplit  un  ballon  donné.  Pour  avoir  le  poids  du  litre  d'air,  il  suffit 
donc  de  connaître  le  poids  de  i*eau  qui  remplit  le  même  ballon  à 
une  température  connue.  Soit  m  la  différence  de  poids  obtenue 
dans  la  pesée  du  ballon  plein  d'eau  et  du  ballon  plein  d*air  sec,  le 
poids  de  Teau  contenue  dans  le  ballon  sera  évidemment  m  plus  le 
poids  de  Tair  sec  qui  est  connu  préalablement,  et  que  nous  dési- 
gnerons par  a.  Soit  x  le  volume  du  ballon,  e  la  dilatation  de  l'eau 
depuis  k^  jusqu'à  la  température  à  laquelle  la  pesée  a  été  faite;  on 
aura  la  relation 

qui  donne  le  volume  du  ballon  à  une  température  connue,  d'où  on 
déduira  le  volume  à  0<>. 

Des  soins  minutieux  sont  nécessaires  pour  remplir  le  ballon 
d'eau  certainement  purgée  d'air  d'une  part,  et  pour  être  bien  sûr 
également  de  la  température  que  possède  le  volume  considérable 
sur  lequel  on  opère.  La  première  condition  est  surtout  difficile  à 
remplir;  pour  y  arriver,  M.  Regnault  expulsait  d'abord  l'air  du  bal- 
lon en  y  introduisant  une  petite  quantité  d'eau  et  en  faisant  ensuite 
le  vide  dont  l'action  était  favorisée  par  une  légère  élévation  de  tem- 
pérature; d'autre  part,  de  l'eau  privée  d'air  par  l'ébullition  était 
poussée  par  la  force  élastique  de  la  vapeur  dans  un  tube  qui  abou- 
tissait au  robinet  du  ballon  vide;  de  cette  façon  elle  ne  subissait 
nulle  part  le  contact  de  l'air.  Ces  difficultés  d'exécution  ont  été 
surmontées  par  M.  Regnault  avec  son  habileté  ordinaire  et  finale- 
ment il  est  arrivé  au  résultat  suivant  : 

A  Paris  {au  Collège  de  France),  à  l* altitude  de  60  mètres  au-dessus 
du  niveau  de  la  mer,  un  litre  d'air  sec  à  la  température  de  0^  et  à  la 
pression  de  760  millimètres  pèse  {^,2932,  Une  pression  de  760  milli- 
mètres de  mercure  n'a  pas  effectivement  la  même  valeur  dans  les 
différents  lieux  du  globe  par  suite  des  variations  de  l'intensité  de  la 
pesanteur,  d'où  il  suit  que  le  poids  du  litre  d'air  défini  par  les  con- 
ditions précédentes  varie  lui-même  proportionnellement  à  la  valeur 
de  g.  On  trouve  aisément,  d'après  cette  considération,  que  :  à  la  lati- 
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tude  moyenne  de  45*  et  au  niveau  de  la  mer,  le  poids  du  litre  d'air  sec 
à  la  température  de  0^  et  soia  la  pression  de  760  millimètres,  est  égal 

Voici  le  tableau  de  la  densité  de  quelques  gaz  : 

No3is  des  gu.  Deosités.         •  Poids  du  litre, 

(>•  et  0«,760 

Oxygène 4,10563 4,W98 

Hydrogène 0,069t6 0,08967 

•     Azote 0,97137 1,25645 

Chlore 2,4216 3,1328 

Oxyde  de  carbone  .   .  0,9569 1 ,2344 

Acide  carbonique   .    .  1,52901 4,9774 

Protoxyde  d'azote  .  .  1,5269 1,9697 

Bi  oxyde  d'azote  .  .   .  1,0388 1,3434 

Acide  sulfureux  ...  2,1930 2,7289. 

Acide  sulfhydrique.   .  4,4912 4,5363 

Acide  chlorhydrique  .  4,2474 1,5894 

Hydrogène  phosphore.  4,484 4,527 

Cyanogène  4,8064  2,3302 

Fluorure  de  bore.   .   .  2,3124 3,982 

Fluorure  de  silicium  .  3,573 4,645 

Gaz  des  marais.  .   .   .  0,559 0,727 

Gazoléfiant 0,985 4,274 

Gaz  ammoniac.    .   .   .  0,5967 0,7697 

223.  Tirage  des  cheminées.  —  La  dilatation  de  Fair,  et, 
par  suite,  son  changement  de  densité,  produit  le  mouvement  de 
ce  fluide  dans  les  cheminées,  c'est-à-dire  ce  qu'on  appelle  le 
tirage.  En  effet,  on  peut  considérer  la  colonne  d'air  contenue 
dans  la  cheminée,  et  une  colonne  extérieure  de  môme  lon- 
gueur, comme  formant  un  système  de  vases  communiquant  par 
la  partie  inférieure,  c'est-à-dire  par  la  cheminée  elle-même.  Au- 
dessus  des  deux  colonnes  les  pressions  ont  la  même  valeur,  mais 
la  température  du  tuyau  de  la  cheminée  étant  moyennement 
plus  grande  que  la  température  extérieure,  il  s'ensuit  que  la  co- 
lonne extérieure  a,  relativement  à  la  colonne  intérieure,  un  excé- 
dant de  poids  en  vertu  duquel  l'air  froid  se  précipite  continuelle- 
ment dans  l'intérieur  de  la  cheminée.  La  vitesse  avec  laquelle  ce 
mouvement  a  lieu  est  évidemment  d'autant  plus  grande  que  la 
hauteur  de  la  cheminée  est  elle-même  plus   considérable.  On 
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démontre    que   théoriquement   cette  vitesse  est  donnée  par  la 

formule 


v=\/îg^  {(■-()  A, 

dans  laquelle  g  est  l'intensité  de  la  pesanteur,  a  le  coefficient  de 
dilatation  de  l'air,  h  laliauteur  de  la  cheminée,  t  la  température 
eitérieure  et  t'  la  température  moyenne  de  l'air  contenu  dans  le 
tuyau  de  la  cheminée.  Ces  simples  explications  suffisent  pour  se 
rendre  compte  des  causes  qui  tendent  à  produire  on  à  empêcher 
un  bon  tirage. 

Ainsi,  l'une  des  causes  les  plus  fréquentes  d'un  mauvais  tirage 
est  une  ouverture  trop  grande  dans  la  chambre  et  surtout  trop 
élevée  au-dessus  du  foyer,  il  est  clair  que  par  cette  ouverture  béante, 
de  l'air  qui  ne  passe  pas  par  le  foyer,  qui,  par  conséquent,  ne 
s'échauffe  pas,  est  admis  dans  le  tuyau  et  abaisse  la  tempéra- 
ture moyenne  de  la  colonne  ascendante.  Il  est  clair  aussi  qu'une 
section  trop  grande  du  tuyau  produirait  le  même  effet.  Dans 
ies  anciennes  cheminées  ces  deux  défauts  étaient  Irès-sensibles. 


Fis.  !20.  —  Cheminiie  de  nuiiifard. 

Rumford  a  le  premier  cherché  à  en  améliorer  rationnellement 
les  conditions.  Il  a,  comme  le  montre  la  figure,  réduit  notable- 
ment l'ouverture  et  la  profondeur  du  foyer.  En  outre ,  des  pla- 
ques polies  et  inclinées  dirigent,  d'une  part,  l'air  sur  le  foyer,  et 
de  l'autre  produisent  une  diiïusion  de  la  chaleur  dans  l'intérieur 
de  la  chambi'e. 
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Le  rideau  ou  tablier  (Qg.  221)  indiqué  par  L'Homond  consti- 
tue une  amélioration  notable.  En  effet,  &  l'aide  de  ce  mécanisme 
aucune  portion  de  l'air  n'échappe  à  l'action  complète  du  foyer, 
il  y  a  donc  an  réchaufTement  notable  de  la  colonne  ascendante. 


ng.  3^1.  —  Cheaim^  àublîer. 

et  par  suite  un  accroissement  considérable  de  vitesse.  Le  rideau 
permet  d'ailleurs  de  fermer  complètement  la  cheminée  quand 
le  feu  est  éleint  et  de  conserver  ainsi  plus  longtemps  la  cha- 
leur de  la  pièce. 

224.  Poêles  caloriléree.  —  Dans  le  chauffage  par  cheminées, 
on  n'utilise  guère  que  la  chaleur  rayonnante  du  foyer,  et  la  plus 
grande  partie  même  de  celle-ci  s'échappe  au  dehors  .sans  produire 
d'effeL  Ce  genre  de  chauffage,  agréable  cl  hygiénique  incontesta- 
blement, est  donc  fort  peu  économique.  Le  chauffagp  par  poôles  est, 
au  contraire,  Irès-économîque,  car  il  reslitue  en  grande  partie  à  la 
chambre,  sous  forme  rayonnante,  la  chaleur  absorbée  par  ses  parois, 
chaleur  qui  est  perdue  en  gran<lc  partie  dans  une  cheminée.  Mais 
ils  ont  l'inconTénient  grave  de  ne  pas  donner  lieu  à- un  renouvelle- 
ment suffisant  de  l'air.  Ils  diminuent  aussi  d'une  façon  fâcheuse 
l'état  hygrométrique  de  l'air,  d'où  résulte  une  éiaporalion  rapide 
et  fatigante  à  la  surface  du  corps  et  dans  l'intérieur  des  organes 
de  la  respiration.  C'est  pour  atténuer  ce  dernier  inconvénient 
qu'on  place  sur  le  poêle  un  vase  contenant  de  l'eau  qui  rend  A 
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l'air  un  degré  d'humidité  convenable.  LeS  appareils  aujourd'hui 

fort  répandus  et  appelés  poêles  calorifères  sont  très- supérieurs 

aux  po(*Ie3  ordinaires;  ils  produisent  le  renouvellement  de  l'air 

en  appelant,  par  des  moyens  variables  d'ailleurs,  un  courant  de 

ce  fluide  frais  puisé  au  dehors 

et  pénétrant  dans  la  salle  après 

s'être  échaufl'é  par  son  contact 

sur  la  surface  de  chauffe. 

La  figure  222  représente  un 
des  systèmes  les  plus  simples. 
G  est  la  grille,  U  le  foyer;  le 
cendrier  F  a  une  porte  percée 
de  trous ,  par  lesquels  s'intro- 
duit l'air  qui  alimente  la  com- 
bustion. 

Le  foyer  est  fermé  supé- 
rieurement par  un  couvercle 
que  l'on  n'enlève  que  pour 
mettre  le  combustible.  Une  se- 
conde enveloppe  B  détermine 
un  espace  restreint  L  qui  s'é- 
chauffe beaucoup.  Cet  espace 
communique  avec  le  dehors  par 

_.    „-,       _  .,     ,  .,.  un  canal  A  et  avec  l'intérieur 

Fig.  22->.  —  Poêle  calorifère. 

de  la  chambre  par  des  bouches 

placées  à  la    partie  supérieure  de  l'appareil.    Cette  disposition 

donne  lieu  à  uu  courant  d'air  très-vif  venant  de  l'extérieur,  et 

que  l'on  peut  d'ailleurs  modérer  à  l'aide  de  la  clef  P. 


CHAPITRE   XXIV. 


FUSION  ET   SOLIDIFICATION, 


225.  Fusion.  —  Lorsque  Faction  de  la  chaleur  se  prolonge 
sur  un  corps,  il  arrive  un  moment  où  Fétat  physique  du  corps 
change;  si  par  exemple  il  est  solide,  il  passe  à  Fétat  liquide  :  on 
dit  qu'il  foixd.  Ce  phénomène  important  porte  le  nom  de  fusion.  Il 
se  produit  pour  chaque  corps  à  une  température  déterminée  et 
spécifique,  qui  constitue  un  élément  physique  essentiel  pour  la 
connaissance  complète  du  corps  lui-même.  Le  tableau  suivant  fait 
connaître  le  point  de  fusion  d'un  certain  nombre  de  corps. 


TABLEAU. 

Degrés. 


33 
33 
49 


M» 

5o 


Mercure —39 

Glace 0 

Beurre 

Suif. . 

Blanc  de  baleine 

Stéarine 

Cire  jaune 62 

Cire  blanche 68 

Acide  stéarique 70 

Phosphore 44 

Potassium 63 

Sodium 95 

Iode 407 

Soufre HO 

Étain «30 

Bismuth 56Î 

Plomb 3î0 


Zinc 

Antimoine 

Bronze 

Arpent  pur% 

Cuivre 

Or  monétaire 

Or  pur 

Fonte  blanche  très-fusible. 

—  peu  fusible. 
Fonte  grise  très-fusible.  . 

—  2'  fusion.  . 
Fonte  mani^anésée.  .  .  . 
Aciers  les  plus  fusibles.    . 

—  les  moins  fusibles. 
Fer  doux  français.  .  .  . 
Fer  martelé  anglais.  .  .  . 
Platine 


360 
4:^2 
900 
4000 
4 1 50 
4180 
4  250 
4050 
4400 
4400 
4200 
4250 
4300 
4  400 
4500 
4600 
2000 
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Quelques  corps,  le  charbon  par  exemple,  ont  résisté  jusqu'à 
présent  à  toutes  les  tentatives  qu'on  a  faites  pour  les  faire  passer  à 
rélat  liquide;  ceci  ne  doit  être  attribué  qu'à  l'insuffisance  des 
moyens  qu'on  a  pu  mettre  en  usage,  et  ne  saurait  altérer  la  géné- 
ralité du  principe  que  tous  les  corps,  suivant  la  température  à 
laquelle  ils  se  trouvent,  peuvent  affecter  l'état  solide,  l'état  liquide 
ou  même  l'état  gazeux.  Il  faut  remarquer  d'ailleurs  que  le  corps 
soumis  à  l'expérience  peut,  à  une  température  inférieure  à  laquelle 
aurait  lieu  la  fusion,  éprouver  une  véritable  décomposition.  Si,  par 
exemple,  on  essaye  de  fondre  de  la  craie,  en  la  plaçant  au-dessus 
d'un  foyer  intense,  cette  substance,  qui  n'est  autre  chose  que  du 
carbonate  de  chaux,  laisse  dégager,  à  un  certain  moment,  son  acide 
carbonique  et  il  ne  reste  que  fa  chaux;  mais  si  on  a  soin  d'enfer- 
mer la  matière  dans  un  vase  clos,  de  petite  capacité,  une  portion 
seulement  se  décompose  et,  à  la  pression  qu'exerce  le  gaz  dégagé, 
une  autre  partie  se  conserve  intacte  et  peut  être  amenée  à  l'état 
liquide.  Un  grand  nombre  d'expériences  de  ce  genre  ont  été  faites 
il  y  a  un  siècle  environ  par  le  physicien  Halles  et  ont  donné  des 
résultats  très-intéressants. 

Le  passage  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  se  fait  assez  ordinai- 
rement d'une  manière  brusque;  mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi. 
Le  verre,  par  exemple,  avant  d'arriver  à  l'état  liquide  parfait,  passe 
par  une  série  d'états  intermédiaires  pendant  lesquels  il  présente 
une  consistance  pâteuse  qui  permet  de  l'étirer  en  fils  d'une  très- 
grande  finesse,  de  le  souffler  et  de  lui  donner  facilement  les  formes 
les  plus  diverses.  Cette  propriété  est  la  base  fondamentale  du  travail 
du  verre,  qu'on  ne  coule,  dans  le  sens  ordinaire  du  mot,  que  dans 
des  cas  très-restreints. 

226.  Constance  de  la  température  pendant  la  fusion.  ^  Pen- 
dant tout  le  temps  que  la  fusion  s'accomplit,  la  température  de- 
meure constante.  Ainsi,  que  l'on  place  au-dessus  d'un  foyer  un  vase 
contenant  de  la  glace,  celle-ci  fond  d'autant  plus  rapidement  que  le 
foyer  est  plus  intense;  mais  si  l'on  a  la  précaution  d'agiter  le  mé- 
lange de  glace  et  de  liquide,  un  thermomètre  placé  dans  l'intérieur 
accusera  invariablement  la  température  zéro  ;  ce  n'est  que  lorsque 
toute  la  glace  sera  fondue,  que  la  température  s'élèvera. 
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Que  l'on  chauffe  de  même  du  soufre  contenu  dans  un  ballon 
de  verre,  on  verra  la  température  accusée  par  un  thermomètre 
s'élever  graduellement  et  atteindre  liO"  en- 
viron. A  ce  moment  on  voit  une  portion  du 
soufre  passer  à  l'état  liquide,  et  en  agitant 
pendant  que  la  fusion  s'opère  et  jusqu'à  ce 
qu'elle  soil  achevée,  on  reconnaît  que  la  tem- 
pérature reste  invariable. 

227.  Chaleur  de  fusion. — Ce  phénomène 
est  fort  curieux  et  donne  lieu  à  des  consé- 
quences importantes.  En  effet,  le  foyer  étant 
en  activité  fournit  continuellement  de  la 
chaleur  qui  semble  disp<iraltre  puisque  le 
thermomètre  demeure  slatîonnaire;  d'où  l'on 

rig.  î!3.  —  Fusion 
conclut  que,  pour  qu  un  corps  puisse  passer  ^^  soufre. 

de  l'état  solide  à  l'état  liquide,  il  faut  qu'il 
absorbe  une  certaine  quantité  de  chaleur  qui  ne  produit  plus 
aucun  effet  ihermométrique.  Les  anciens  physiciens,  qui  assimi- 
laient la  chaleur  à  une  sorte  de  fluide  très-subtil,  impondérable, 
auquel  ils  donnaient  le  nom  de  calorique,  appelaient  calorique 
talent  (de  laiere.  être  caché)  la  portion  de  ce  fluide  qui  produit 
la  fusion  sans  agir  sur  le  thermomètre.  Même  en  se  plarantA  leur 
point  de  vue.  on  peut  dire  que  l'expression  est  fort  impropre,  car 
le  passage  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  est  quelque  chose  d'au 
moins  aussi  visible,  aussi  apparent  que  le  changement  do  tempé- 
rature. Le  calorique  qui  produit  le  changement  d'état  n'est  donc 
nullement  caché,  il  se  manifeste  seulement  par  un  phénomène  dif- 
férent de  celui  auquel  on  reconnaît  ordinairement  son  action. 

Suivant  les  idées  plus  rationnelles  qui  ont  cours  aujourd'hui 
sur  la  nature  de  la  chaleur,  on  admet  que,  dans  le  passage  de  l'état 
sohdc  à  l'état  liquide,  il  y  a  une  portion  de  chaleur  qui  disparaît  en 
effet,  et  qui  correspond  au  travail  mécanique  nécessaire  pour  mo- 
difier l'attraction  existant  entre  les  molécules  du  solide,  et  produire 
la  fusion.  C'est  un  fait  tout  à  fait  équivalent  â  celui  dont  il  a  été 
question  A  propos  des  dilatations.  On  doit  donc  admettre  que,  pour 
fondre  un  corps,  il  faut  consommer  nne  certaine  quantité  de  ctia- 
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leur,  aQn  de  produire  le  travail  moléculaire  spécial  qui  constitue  le 
changement  d'état.  Nous  appellerons  la  chaleur  employée  dans 
cette  circonstance  dialeur  de  fusion. 

228.  Chaleur  de  fusion  de  la  glace.  —  La  chaleur  de  fusion 
est  naturellement  spécifique,  elle  doit  être  en  plus  ou  moins 
grande  quantité,  suivant  qu'il  s'agit  d'une  substance  ou  d'une  autre. 
L'expérience  suivante,  dont  la  première  idée  est  due  à  Black,  permet 
de  mesurer  approximativement  la  chaleur  de  fusion  de  la  glace. 
On  prend,  d'une  part,  un  kilogramme  de  glace  à  0,  et,  d'autre  part, 
un  kilogramme  d'eau  à  79°  ;  on  verse  Teau  sur  la  glace  et  on  agite 
rapidement.  La  glace  fond  et  l'on  obtient  2  kilogrammes  d'eau  à  0. 
Celte  intéressante  expérience  prouve  que  toute  la  chaleur  qu'il  avait 
fallu  employer  pour  élever  la  température  de  l'eau  de  0  à  79®  a  été 
absorbée  pour  fondre  un  kilogramme  de  glace;  elle  montre  donc 
d'une  manière  directe  que,  pour  fondre  un  kilogramme  de  glace, 
il  faut  exactement  la  même  quantité  de  chaleur  que  pour  élever  la 
température  d'un  kilogramme  d'eau  de  0  à  79<>. 

Les  physiciens  appellent  une  calorie  la  quantité  de  chaleur  néces- 
saire pour  élever  la  température  d'un  kilogramme  d'eau  de  0  à  1". 
On  voit  donc  que,  pour  fondre  un  kilogramme  de  glace,  il  faut  une 
quantité  de  chaleur  à  peu  près  égale  à  79  calories. 

Telle  qu'elle  vient  d'être  décrite,  l'expérience  n'est  pas  suscep- 
tible de  donner  un  résultat  rigoureusement  exact,  elle  a  besoin 
d'être  exécutée  avec  de  minutieuses  précautions,  qui  seront  indi- 
quées plus  loin  au  chapitre  xxxi.  Nous  ne  la  donnons  que  comme 
un  moyen  de  faire  concevoir  la  manière  dont  a  été  déterminée 
la  chaleur  de  fusion  de  la  glace. 

£n  comparant  la  chaleur  de  fusion  de  la  glace  à  celle  de 
quelques  autres  corps  qui  sont  indiquées  dans  le  chapitre  déjà  cité, 
on  remarquera  qu'elle  leur  est  très-notablement  supérieure.  La 
glace  est  donc  de  tous  les  corps  solides  celui  qui  est  le  plus  difficile 
à  fondre,  en  entendant,  par  cette  proposition  un  peu  singulière  au 
premier  abord,  que  c'est  le  corps  qui  consomme,  dans  sa  fusion,  la 
plus  grande  quantité  de  chaleur.  Absolument  parlant,  elle  en  con- 
somme une  quantité  très-considérable.  Ce  fait  a  une  très-grande 
importance  dans  la  nature,  il  nous  explique  la  lenteur  avec  laquelle 
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s'acconrplit  le  phénomène  du  dégel.  Cette  lenteur  est  salutaire,  car 
si  toute  la  masse  de  glace,  ou  de  neige,  qui  s'est  accumulée  pen- 
dant les  jours  où  sévissait  un  froid  rigoureux,  Tenait  tout  à  coup  à 
passer  à  l'état  liquide,  il  pourrait  en  résulter  de  véritables  désastres. 
Même  dans  les* conditions  où  il  s'accomplit,  le  dégel  est  encore 
quelquefois  redoutable,  et  pourtant  pour  chaque  kilogramme  de 
glace  fondue,  il  faut  une  quantité  de  chaleur  égale  à  79  calories. 
Il  résulte  de  là  une  diminution  graduelle  et  très-sensible  de  la 
quantité  de  ehaleur  agissante,  et,  par  suite,  une  variation  moins 
prononcée  de  la  température  extérieure. 

229.  Dissolation.  —  Le  passage  de  l'état  solide  à  Tétat  liquide 
peut  se  faire  autrement  que  par  l'action  directe  de  la  chaleur;  il  a 
lieu  aussi  par  l'action  d'un  liquide.  C'est  ce  qui  arrive  par  exemple 
quand  on  met  un  fragment  de  sucre  ou  de  sel  dans  l'eau;  on  dit 
que  les  corps  fondent  dans  l'eau.  Ce  phénomène,  dont  l'analogie 
avec  la  fusion  n'est  pas  contestable,  porte  le  nom  de  dissolution.  La 
dissolution  s'effectue  plus  ou  moins  facilement  suivant  la  tempéra- 
ture, et  n'exige  point  une  température  fixe  comme  la  fusion.  Le 
travail  moléculaire  propre  à  la  dissolution  n'est  sans  doute  ]^as 
identique  à  celui  de  la  fusion,  du  moins  on  ne  saurait  l'affirmer, 
mais  en  tout  cas  c'est  un  travail  réel,  et  qui  doit  par  conséquent 
donner  lieu  à  la  consommation,  à  la  disparition  d'une  certaine 
quantité  de  chaleur. 

Aussi,  si  Ton  vient  à  dissoudre  rapidement  un  corps  solide 
dans  l'intérieur  de  l'eau,  on  observe,  en  général,  un  abaissement 
de  température.  Cet  abaissement  peut  être  même  très-considérable; 
ainsi  la  dissolution  de  l'azotate  d'ammoniaque  dans  un  poids  égal 
d'eau  peut  faire  descendre  le  thermomètre  de  20  à  25*». 

230.  Mélanges  réfrigérants.  —  Sur  ce  principe  repose  la  con- 
fection des  mélanges  réfrigérants.  Ces  mélanges  sont  formés  de 

rdeux  substances,  dont  l'une  au  moins  est  solide,  et  qui,  par  leur 
action  mutuelle,  passent  à  l'état  liquide,  passage  qui  amène  néces- 
sairement un  abaissement  de  température.  Dans  les  laboratoires,  on 
emploie  le  plus  ordinairement  la  glace  et  le  sel,  dans  les  propor- 
tions de  deux  parties  de  la  première  substance  et  une  de  la  seconde; 
on  obtient  très-aisément  par  ce  moyen  une  température  de  15  à  18^ 
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au-dessous  de  zéro.  Dans  ce  mélange  il  y  a  à  la  fois  fusion  de  la 
glace  et  dissolution  du  sel  dans  le  liquide  formé,  ce  qui  produit  une 
double  absorption  de  chaleur. 

On  peut  se  servir  de  mélanges  qui  ne  renferment  pas  de  glace, 
et  on  a  ainsi  un  moyen  souvent  employé  de  congeler  l'eau  artifi- 
ciellement. Divers  appareils  ont  été  construits  dans  ce  but  pour 
les  usages  de  l'économie  domestique,  et  portent  le  nom  de  gla- 
cières. 

Notre  figure  représente  une  glacière  Â  bascule.  Elle  est  formée 


FJg.  224.  —  Glacière  ï  bascule. 

d'un  cylindre  métallique,  contenant  le  mélange  réfrigérant  (acide 
chlorhydrique  et  sulfate  de  soude}.  Dans  le  cylindre  on  place 
un  moule  formé  de  deux  surfaces  concentriques  retenant  l'eau 
dans  leur  intervalle,  disposition  qui  a  pour  effet  de  multiplier 
les  points  de  contact  de  l'eau  à  congeler  avec  le  mélange.  L'ap- 
pareil placé  sur  un  chariot  peut  recevoir  un  mouvement  de 
bascule  qui  active  beaucoup  l'opéralioD.  Nous  donnons  plus  loin 
le  tableau  de  quelques-uns  des  mélanges  frigorifiques  les  plus 
employés,  avec  les  proportions  qui  correspondent  au  maximum 
d'effet.  Ces  proportions  jouent  évidemment  un  rôle,  puisque  la 
quantité  de  chaleur  absorbée,  dans  un  temps  donné,  dépend  de 
la  quantité  de  matière  qui  passe  à  l'état  liquide.  Il  peut  y  avoir 
d'ailleurs  entre  les  matières  agissantes  une  action  chimique  qui 
donne  lieu  toujours  à  un  dégagement  de  chaleur;  le  sens  du  phé- 
nomène final  dépend  de  la  prédominance  de  l'un  ou  l'autre  des 
effets  inverses.  Ainsi,  le  mélange  de  quatre  parties  d'acide  suiru- 
rique  et  d'une  partie  de  glace  donne  lieu  à  une  élévation  de  tempe- 
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rature  de  50  à  60^,  tandis  que  quatre  parties  de  glace  et  une  d'acide 
produisent  un  froid  de— IS^à  — 20*. 

TABLEAU. 


Pri^portiont      Abaisaeineut 
à  d« 

prendre.        température. 

Neige  ou  glace  pilëe t  \     ,    ^  . 

c,.  ,de0a-  il». 

Sel  marin i  ) 

N«'«« ■■'  l    de  0  à  -  48». 

Chlorure  de  calcium  hydraté  ....      4  ) 

Nitrate  d'ammoniaque 1  )     .      .    .^  ^ 

Eau M  ^ 

Chlorhydrate  d'ammoniaque  ....      Si 

Nitrate  de  potasse sfj      ../v. 

^  ir.    A         A  ^  l    de  +  lOà  —  15». 

Sulfate  de  soude 8 

Eau 16 

Sulfate  de  soude 8 

Acide  chlorhydrique 5 


de  -f-  10  à  —  17». 


231.  Solidification  ou  congélation.  —  La  solidiflcation  est  le 
phénomène  inverse  de  la  fusion  ;  c'est  le  passage  à  l'état  solide  d'un 
liquide  dont  on  abaisse  graduellement  la  température.  Cette  trans- 
formation doit  être  considérée  comme  générale  en  elle-même,  bien 
que  quelques  liquides,  comme  Falcool  absolu,  le  sulfure  de  carbone, 
n'aient  pu  encore  être  congelés.  La  température  de  la  congélation 
est  théoriquement  la  même  que  celle  de  la  fusion;  ainsi  on  peut 
indifféremment  dire  que  Teau  se  congèle  à  0,  ou  que  la  glace  fond 
à  0.  Toutefois  lorsqu'une  masse  liquide  est  abandonnée  à  elle-même, 
si  elle  est  en  petite  quantité  et  qu'on  ait  soin  de  la  soustraire  à  toute 
agitation  mécanique,  elle  peut  se  refroidir  notablement  au-des- 
sous du  point  de  fusion  sans  se  congeler.  Ce  phénomène,  qu'on 
désigne  sous  le  nom  de  surfusion,  s'obsei*ye  facilement  lorsque  le 
liquide  est  renfermé  dans  des  vases  très-étroits.  Mais  quand  il 
est  dans  cet  état,  la  moindre  agitation,  le  contact  d'une  portion 
du  solide  qui  doit  se  former,  déterminent  immédiatement  la  soli- 
dification. 

232.  Chaleur  dégagée  dans  la  congélation.  —  Au  moment  où 
la  congélation  se  produit,  le  thermomètre  remonte  immédiatement 
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jusqu'à  la  température  du  point  de  fusion.  On  fait  très-commodé- 
ment l'expérience  en  se  servant  d'un  petit  vase  de  verre  contenant 
de  Teau  dans  laquelle  plonge  le  réservoir  d'un  thermomètre  à  mer- 
cure. A  l'aide  d'un  mélange  réfrigérant  on  abaisse  facilement  la 
température  jusqu'à  — 10®  ou  —  12*»  sans  que  l'eau  se  congèle.  On 
donne  alors  une  secousse  un  peu  brusque  à  l'instrument,  la  solidifi- 
cation a  lieu  et  le  mercure  remonte  à  0. 

Cette  production  de  chaleur  est  la  conséquence  naturelle 
de  ce  fait  que,  pour  le  retour  des  molécules  à  la  position  qui 
convient  à  l'état  solide,  il  faut  un  travail  des  forces  intérieures 
qui  se  trouve  transformé  en  chaleur.  Cette  quantité  de  chaleui* 
est  évidemment  la  môme  que  celle  qui  a  disparu  dans  la  fusion, 
puisqu'elle  correspond  au  même  travail  effectué  en  sens  inverse. 
On  expliquait  ce  fait  dans  la  théorie  des  chaleurs  latentes,  en 
disant  que  la  chaleur  redevient  libre  ou  sensible.  On  peut  mon- 
trer cette  production  de  chaleur  par  un  autre  genre  d'expérience. 
Qu'on  chauffe  une  certaine  masse  de  plomb  jusqu'à  la  température 
de  sa  fusion  (320<>)  en  ayant  soin  toutefois  de  s'arrêter  avant  que  la 
fusion  commence  ou  au  moment  où  elle  a  à  peine  commencé, 
et  qu'on  plonge  cette  masse  dans  de  Feau  à  lO**,  par  exemple, 
la  température  de  l'eau  s'élèvera  d'une  certaine  quantité.  Qu'on 
répète  la  môme  expérience  avec  le  plomb  quand  il  est  entièrement 
fondu,  mais  toujours  toutefois  à  la  température  de  320^  on  obser- 
vera un  accroissement  de  température  beaucoup  plus  sensible; 
c'est  que  le  plomb  en  se  solidifiant  au  contact  de  l'eau  dégage  une 
certaine  quantité  de  chaleur. 

233.  Cristallisation.  —  Lorsque  le  passage  de  l'état  liquide  à 
l'état  solide  se  fait  lentement,  il  arrive  assez  fréquemment  que  les 
molécules  se  groupent  de  manière  à  présenter  des  formes  régu- 
lières et  géométriques  :  c'est  en  cela  que  consiste  la  cristallisation, 
et  les  corps  réguliers  obtenus  se  nomment  cristaux.  La  forme  cris- 
talline que  présente  une  substance  est  étroitement  liée  à  la  nature 
de  la  substance  elle-méni.e,  et  peut  servir  à  la  faire  reconnaître  ; 
c'est  donc  un  caractère  extrêmement  important,  et  qui  est  dans  les 
corps  du  règne  inorganique  l'équivalent  pour  ainsi  dire  de  la  forme 
dans  les  êfres  organisés. 


FLEURS   DE   L\  GLA.CH.  3U5 

Pour  mettra  en  évidence  la  forme  cnslalliiic  d'un  cot'|)s  qui 
passe  de  l'état  liquide  à  l'état  solide,  ou  opère  de  la  inaiitèi'e  sui- 
vaate  :  Supposons,  par  exemple,  qu'il  s'agisse  du  bismuth  ;  on  le  fait 
fondre  d'abord  dans  une  capsule  et  on  l'abandonne  ensuite  à  lui- 
même.  La  solidification  doit  se  faire  naturellement  en  premier  lieu 
au  contact  des  parois  et  à  la  surface,  points  qui  reçoivent  plus 
directement  l'impression  refroidissante  de  l'extérieur;  il  doit  donc 
arriver  que  lorsque  la  couche  supérieure  vient  de  se  solidifier, 
une  partie  du  métal  est  encore  dans  l'intérieur  à  l'état  liquide.  Si  k 
ce  moment  on  eulëve  la  croate  supérieure  et  qu'on  fasse  écouler  le 
bismuth  encore  liquide,  ou  verra  les  parois  de  la  capsule  recou- 
vertes d'une  multitude  de  cristaux  en  forme  de  trémie  et  d'un  très- 
agréable  effet.  Si  l'on  attendait  trop  longtemps,  toute  la  masse  se 
soltdiûaDt,  les  différents  cristaux  se  pénétreraient  mutuellement, 
et  l'on  n'observerait  aucune  structure  régulière.  Un  grand  nombre 
de  solides  se  trouvent  dans  ce  cas;  la  glace  en  offi^  un  exemple 
extrêmement  curieux. 

334.  Flears  de  la  glace.  —  La  tendance  de  la  glace  à  prendre 
une  forme  cristalline  est  rendue  sensible  par  les  dessins  del'euilles 
de  fougère  que  l'on  observe  sur  les  carreaux  de  vitre  eu  hiver, 

û  ■  ■* 
h  *  ■». 


l'ig.  3î5.  —    Prajectiou  des  fleurs  du  la  glace. 


quand  l'eau  vient  à  s'y  congeler;  elle  est  surtout  reman|uablemcnt 
accusée  par  la  symétrie  des  ûgures  que  présentent  les  flocons  de 
neige  {voyez  chap.  xxvui).  Toutefois,  dans  un  bloc  de  glace,  cette 
structure  cristalline  n'apparaît  en  aucune  façon,  par  suite  de  l'en- 
chevètreuient  ou  de  la  soudure  des  cristaux  les  uns  avec  les  autres, 
et  l'on  peut  même  dire  que  cette  matière  en  masse  paraît  tout  à  fait 

■•aTS.  OESCHANEL.  lU 
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amorphe.  M.  Tyndall  a  réussi  néanmoins,  dans  une  très-intéressante 
espérience,  à  dècrislalliscr  pour  ainsi  dire  de  la  glace  d'une  façon 
graduelle,  et  à  montrer  les  éléments  cristallins  dont  elle  se  compose. 
On  prend  une  plaque  de  glace  telle  qu'elle  se  forme  naturelleraenl 

en  hiver  à  la  sur- 
face de  l'eau  et 
on  fait  arriver  sur 
elle,  perpendicu- 
lairement aux  fa- 
ces de  congéla- 
tion, un  faisceau 
de  lumière  solaire. 
Une  lentille  placéfi 
au  delà  {fig.  225) 
permet  de  proje- 
ter sur  un  écran 
l'image  de  ce  qui 
se  passe  au  sein 
même  du  bloc.  La 
figure  226  montre 
lesapparencesque 
l'on  observe  suc- 
cessivement sur 
l'écran.  C'est  d'a- 
bord un  pelil  cer- 
cle lumineux,  sur 
lequel  s'embran- 
J  chcnt  des  rayons 
formant     comme 


Fift.  226. 


les  pétales  d'une  Qeur  dont  le  cercle  serait  le  pistil.  Des  altérations 
nombreuses  se  produisent  d'ailleurs  sur  les  brancbes  elles-mêmes 
qui  se  dentellent  souvent  de  manière  à  représenter  des  feuilles  de 
fougère  analogues  à  celles  qu*on  aperçoit  sur  les  carreaux  de  vilre 
congelés.  Dans  cette  GApérience,  la  chaleur  solaire,  au  lieu  de 
fondre  uniformément  la  masse  de  glace,  ce  qui  aurait  certainement 
lieu  si  celle-ci  était  amorphe,  agit  successivement  sur  les  difTérenls 
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cristaux  enchevëlrés  et  dans  l'ordre  mâme  où  ils  se  sont  formés; 
il  en  rt^sulle  des  espaces  Réguliers  et  qui  sont  remplis  par  l'eau. 
Celle-ci  absorbant  plus  de  lumière  que  la  ffiace.  donne  lieu  sur 
l'écran  à  des  images  relativement  sombres.  Le  centre  de  ces  îmaf^es 
est  généralement  brillant,  parce  qu'il  correspond  à  un  espace  vide 
résultant  de  ce  que  l'eau  occupe  moins  de  place  que  la  glace  qui 
lui  a  donné  naissance. 

235.  Sarsaturation.  —  La  proportion  de  matière  solide  qu'un 
liquide    peut  tenir  en  dissolution  est  variable  suivant  la  tem- 
pérature; assez  ordinairement,  bien  que  le  fait  ne  soit  pas  abso> 
lumenl  général,  elle  augmente  avec  la  température  elle-même. 
Il  suit  de  là  que,  si  on  abandonne  une  dissolution  saturée  à 
elle-même,  l'évaporalion  ou  le  refroidissement  auront  pour  effet 
de  diminuer  graduellement  la  proportion  de  matière  qui   peut 
rester  dissoute;  celle-ci  passera  donc  â  l'état  solide  et  généralement 
sous  la  forme  de  crislaux.  C'est  là  même  un  procédé  extrêmement 
général  de  cristallisalion,  que  l'on  appelle  procédé  par  la  voie  humide. 
Il  peut   se  produire 
dans  ce  cas  un  phé- 
nomène tout  à  fait  -'  - 
analogue  à  la  surfu- 
sion. 

On  introduit  dans 
un  tube  présentant 
une  partie  effilée  su- 
périeurement { flg. 
îil)  une  dissolulion 
cbaude  et  concentrée 
(le  sulfate  de  soude, 
on  fait  bouillir,  et  on 
ferme  le  tube  à  la 
lampe  au  moment  où 

leliquideesten pleine  fi^_  o^,,  _  suniat.,ra.ion  de  i>  diawiuiio.i 

ébuUition;    par   cet  deauir«<.de  soude. 

artifice  l'air  se  trouve  expulsé  de  l'appareil.  LkI  dissolution ,  alhin- 
donnéc  à  elle-même,  se  refroidit  graduellement  sans  que  le  solide 
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se  dépose,  bien  qu'elle  soit  sursaturée.  Mais  si  on  vient  à  briser 
la  pointe  du  tube,  Tair  s'introduit  et  la  cristallisation,  commen- 
çant aussitôt  par  la  surface,  se  propage  jusqu'au  fond  du  tube  ;  en 
môme  temps  il  se  produit,  comme  on  devait  s'y  attendre,  une 
élévation  très-sensible  de  température.  Si  l'accès  de  l'air  ne  déter- 
minait pas  le  phénomène,  on  le  produirait  à  coup  sûr  en  projetant 
un  petit  fragment  de  sulfate  de  soude  cristallisé  dans  la  dissolution. 
236.  Changement  de  volume  au  moment  de  la  congélation. 
—  Force  ezpansive  de  la  glace.  —  Lorsqu'un  corps  passe  de  l'état 
liquide  à  l'état  solide,  il  y  a  ordinairement  diminution  de  volume; 
toutefois  il  y  a  quelques  exceptions  fournies  par  la  glace,  le  bis- 
muth, l'argent  et  la  fonte.  A  raison  de  cette  circonstance,  cette  der- 
nière substance  est  particulièrement  propre  au  moulage,  car  elle  lui 

permet  de  pénétrer  complètement  dans  tous  les  détails  du  moule.  La 

1 
dilatation  de  la  glace  est  considérable,  elle  est  d'environ  jj;  elle  se 

produit  d'ailleurs  avec  une  force  mécanique  extrêmement  intense, 
comparable  en  tous  points  à  celle  qui  accompagne  le  phénomène 
général  de  la  dilatation.  Aussi  divers  accidents  peuvent-ils  se  pro- 
duire en  hiver  au  moment  des  fortes  gelées.  Les  vases,  les  tuyaux 
de  conduite  sont  souvent  brisés-,  les  pierres  de  construction  elles- 
mêmes  peuvent  se  fendiller  par  suite  de  la  congélation  de  l'eau  dont 
elles  sont  toujoure  plus  ou  moins  imprégnées.  Quand  les  gelées 
sont  très-fortes,  plusieurs  espèces  végétales  peuvent  éti'e  compro- 
mises, ainsi  qu'on  a  pu  le  constater  pour  la  vigne,  le  mûrier,  l'oli- 
vier dans  des  hivers  très-rigoureux;  mais  les  gelées  les  plus  redou- 
tables sont  celles  qui  se  produisent  tardivement,  au  printemps, 
alors  que  la  sève  est  déjà  en  mouvement  et  que  les  jeunes  pousses 
ont  fait  leur  apparition.  Les  désastres  qui  se  produisent  trop  souvent 
à  cette  époque  sont  dus  en  partie  sans  doute  à  la  propriété  e\- 
pansive  de  la  glace,  mais  ils  dépendent  aussi  de  l'action  propre  du 
froid  que  les  jeunes  organes  des  végétaux  ne  sauraient  supporter 
sans  périr. 

On  rend  sensible  dans  les  cours  de  physique  la  force  cxpansive 
de  la  glace  par  l'expérience  suivante  : 

On  remplit  d'eau  un   canon  en  fer  forgé  (Ûg.  228)  que  Ton 
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ferme  hermétiquement  par  un  bouchon  k  vis,  et  on-  le  place  dans 
l'intérieur  d'un  mélange  rérrigémnE  de  glace  et  de  sel.  Au  bout  de 
quelque  temps  l'eau  se  congèle,  on  entend  souvent  ud  bruit  assez 
intense  et  on  constate  que  le  tube  s'est  déchiré  sur  une  longueur 
plus  ou  moins  considérable. 


Fîg.  3SH.  —  Rupture  d'un  canon  en  fer  Torgi?  par  la  Torce  eupansive  de  la  glace. 

L'expérience  suivante,  faite  par  le  major  Williams  k  Québec,  est 
encore  plus  frappante,  11  remplit  d'eau  une  bombe  de  30  centimt^lres 
de  diamètre  et  la  ferma  hermétiquement  avec  un  tampon  de  bois 
enfoncé  k  coups  de  marteau.  La  bombe  fut  exposée  au  dehors,  oîi  la 


Fit.  J2!>.  —  KipiiripnrR  du  majnr  Williams. 

température  était  de— 28".  L'eau  se  congela  et  le  tampon  fut 
lancé  à  une  distance  de  plus  de  100  mètres;  il  sortit  de  la  bombe  en 
même  temps  un  mamelon  de  glace  de  30  centimètres  de  longueur 
environ.  Dans  une  autre  expérience  la  bombe  se  fendit  circulaire- 
ment,  en  laissant  sortir  une-lame  de  glace  sur  toute  son  étendue 
(fig-229). 

C'est  en  vertu  de  la  dilatation  de  la  glace  que  celle-ci  flotte  k  la 
surface  de  l'eau.  Cette  circonstance  permetàla  glacede  subir,  aussi- 
tôt que  cela  est  possible,  les  impressions  caioriflques  qui  amènent  le 
dégel;  s'il  eu  était  autrement,  elle  s'accumulerait  au  fond  dos  cours 
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d'eau,  où,  à  raison  de  la  mouvaise  conductibilité  du  liquide,  elle 
pourrait  rester  pendant  fort  longtemps,  constituant  et  par  sa  masse 
et  par  sa  température  un  obslacle  fâcheux  au  développement  des 
ftres  oi^anisës  de  toute  sorte  qai  vivent  dans  le  sein  de  l'eau. 

237.  Influence  de  la  pression  sur  le  point  de  fusion.  —  Puis- 
que la  glace  en  fondant  diminue  de  volume,  il  y  a  nrcessait-ement 
une  dépense  de  travail  eslérieur,  dû  à  la  force  qui  presse  h  sa  sur- 
face. Il  doit  donc  se  produire  une  certaine  quantité  de  chaleur  qui 
contribue  en  partie  à  la  fusion,  et  qui  diminue  d'autant  celle  qu'il 
est  nécessaire  d'employer  pour  produire  le  changement  d'état. 
Quand  la  pression  eitérieure  est  faible,  on  peut  en  négliger  l'effet; 
mais  il  n'en  est  plus  de  mèmequand  cette  pression  devient  considé- 
rable, et  on  est  conduit  à  admettre  que,  par  le  moyen  d'une  pres- 
sion énergique,  on  doit  pouvoir  produire  la  fusion  de  la  glace  à  une 
température  inférieure  à  zéro.  Cette  conséquence  importante  a  été 
vérifiée  par  M.  W.  Thomson,  en  se  servant  d'un  appareil  analogue 
au  piézomètre  d'OErstedt,  et  il  8  prouvé  qu'une  pression  de  16  atmo- 
sphères pouvait  abaisser  le  terme  de  la  congélation  d'environ  0",!. 
Cette  variation  est  extrêmement  pelitc,  et  on  pourrait  hésiler  à  en 
admettre  la  réalité;  mais  de  nouvelles  expériences  faites  par 
M.  Mousson,  et  dans  lesquelles  on  a  fait  intervenir  des  pressions 
énormes,  mettent  le  fait  tout  à  fait  hors  de  doute. 

M.  Mousson  se  sert  d'un  prisme  en  acier,  percé  d'un  canal  dans 
toute  sa  longueur.  L'une  des  extrémités  est  fermée  par  un  bouchon 
conique  fortement  assujetti  à  l'aide  d'une  vis;  de 
l'auli-e  côté  une  sorte  de  piston  en  acier  fileté  supé- 
rieurement peut  s'avancer  dans  la  cavité.  On  ren- 
verse l'appareil  et  par  l'ouverlure  inférieure  on  intro- 
duit de  l'eau  récemment  bouillie  et  un  petit  index 
métallique   qui    naturellement   gagne    le    fond   du 
Fie  230        liquide.  On  fait  congeler  la  masse,  on  adapte  le  bou- 
Eip«rienco  de    chon  conique  et,  après  avoir  redressé  l'appareil,  on 
H.  Hoasson.     [g  po^e  ^g,,^^   „„  mélange  réfrigérant  de  18  à  20« 
au-dessous  de  zéro.  A  l'aide  d'un  levier,  agissant  sur  le  piston,  on 
comprime  Irès-fortement  la  glace;  M.  Mousson  évalue  la  pression 
obtenue  dans  quelques-unes  de  ses  expériences  a  plusieurs  milliers 
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d*atinosphëres.  En  faisant  cesser  la  pression,  Teau  se  congèle,  et  en 
enlevant  le  bouchon  on  trouve  l'index  métallique  en  contact  immé- 
diat avec  lui.  On  en  conclut  nécessairement  que  la  glace  a  dû 
fondre,  car  ce  n'est  qu'à  cette  condition  que  Tindex  a  pu  descendre 
de  la  partie  supérieure  à  la  partie  inférieure  de  la  cavité. 

Lorsqu'un  corps  se  dilate  en  se  liquéfiant,  ce  qui  est  le  cas  or- 
dinaire, il  y  a  un  travail  extérieur  accompli  par  les  forces  molécu- 
laires et  par  suite  une  disparition  de  chaleur.  Si  donc  on  augmente 
la  pression  qui  agit  sur  la  surface,  le  travail  devenant  plus  grand,  il 
faudra  plus  de  chaleur  pour  produire  le  passage  à  l'état  liquide,  et» 
contrairement  à  ce  qui  a  lieu  pour  la  glace,  la  pression  devra 
élever  le  point  de  fusion.  Ce  fait  a  été  vérifié  par  M.  Bunsen  sur  la 
cire,  le  blanc  de  baleine  et  la  paraffine. 

238.  Regélation.  —  Les  observations  précédentes  permettent 
de  se  rendre  un  compte  satisfaisant  de  quelques  propriétés  de  la 
glace,  qui  présentaient  jusqu'à  présent  une  véritable  obscurité. 
Ainsi,  la  glace  est  un  corps  essentiellement  glissant,  et,  quelque  soit 
l'état  de  sa  surface,  le  frottement  y  est  toujours  remarquablement 
faible.  Cela  peut  se  concevoir  aisément,  en  admettant  qu'un  corps 
placé  sur  la  glace  détermine,  par  sa  pression,  la  formation  d'une 
pellicule  liquide  qui  agit  à  la  manière  d'un  corps  lubrifiant. 

La  puissance  de  Teau  pour  diminuer  le  frottement  est  connue 
aujourd'hui  par  des  expériences  diverees.  Nous  citerons  particuliè- 
rement le  chemin  de  fer  d'essai,  construit  par  M.  Girard,  à  la  Jon- 
chère.  Dans  ce  système  le  roulement  est  remplacé  par  le  glissement 
de  patins  sur  des  rails  plats,  mais  avec  interposition  d'une  lame 
d'eau.  Des  essais  plus  directs  d'introduction  d'eau  forcée  entre  les 
organes  frottants  des  machines  ont  établi  que  le  çou\o\rgraissar\t(\e 
l'eau  est  près  de  cent  fois  plus  grand  que  celui  des  matières  lubri- 
fiantes les  plus  avantageuses. 

On  explique  de  même  l'expérience  si  connue  du  regel.  Qu'on 
prenne  deux  morceaux  de  glace  et  qu'on  les  applique  par  deux  sur-* 
faces  tant  soit  peu  étendues  l'un  contre  l'autre,  les  deux  morceaux 
se  soudent  aux  points  de  contact  et  n'en  forment  plus  qu'un.  C'est 
ainsi  que  les  enfants,  en  pétrissant  une  boule  de  neige  dans  les 
mains,  finissent  par  en  faire  une  masse  dure  et  presque  transparente 
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de  glace.  De  même  la  neige  qui  lomlie  sur  le  sommet  des  monl»- 
gîtes  élevées,  s'nccumulant  et  se  pressant,  donne  naissance  à  un 
filacier,  formé  de  glace  d'une  transparence  et  d'une  homogénéité 
parfaites.  M.  Tyndall  a  pu,  en  écrasant  nne  masse  de  glace  d'un 
coup  de  balancier,  produire  une  médaille  continue  parfaitement 
transparenle  et  reproduisant  tous  les  détails  de  la  sn)'face  des 
coins. 

L'explication  de  ces  faits  est  fort  simple.  An  contact  des  frag- 
ments de  glace  et  sous  l'influence  de  la  pression  qui  les  rapproche, 
■  se  produit  une  pellicule  liquide.  Mais  celte-ci  une  fois  formée  se 
l'épand  entre  les  fragments,  où  elle  ne  saurait  éprouver  partout  la 
pression  agissante  que  les  solides  ne'transmettent  que  dans  des 
directions  déterminées.  Délivrée  pour  ainsi  dire  de  celte  pression,  la 
pellicule  se  regële. 

M.  Tyndall  a  donné  aux  expériences  de  regélation  une  forme 
■intéressante  sous  laquelle  on  les  exécute  ordinairement  dans  les 
cours  de  physique.  On  emploie  des  moules  en  buis  (fig.  231)  que 


Fin.  23i.  —  Moulage  de  In  glace. 

l'on  remplit  de  petits  fragments  de  glace.  En  soumettant  les  moules 
h  une  forte  pression,  on  en  retire  une  masse  continue  et  trans- 
parente ayant  la  forme  du  moule  lui-même.  En  variant  la  forme  de 
celui-ci,  on  peut  obtenir  des  sphères,  des  lentilles,  des  coupes,  etc. 
239.  Plasticité  de  la  glace.  —  Le  regel  est  une  propriété  par- 
ticulière A  la  glace  ;  les  recherches  qu'on  a  faites  pour  voir  si  elle 
se  rencontre  dans  les  corps  qui,  comme  le  bismuth  et  la  fonte,  se 
dilatent  en  se  congelant,  n'ont  abouti  qu'ô  des  résultats  négatifs. 


PLASTICITfi   DE   LA   GLACE.  313 

La  conséquence  de  cette  curieuse  propriété  est  de  donner  à  la  glace, 
au  moins  dans  le  résultat,  la  physionomie  d'une  matière  plastique. 
N'est-ce  pas,  en  effet,  le  propre  de  la  plasticité  de  permettre  le  mou- 
lage sous  toutes  les  formes  possibles? 

C'est  aussi  en  raison  de  celte  plasticité  que  s'effectue  la  pro- 
gression des  glaciers  qui  du  sommet  des  hautes  montagnes  des- 
cendent lentement  mais  sûrement  vers  les  vallées,  se  moulant  sur 
les  accidents  de  terrain,  surtout  dans  les  parties  déclives,  s'accom- 
modant  enfin  comme  le  ferait  une  masse  molle  aux  formes  et  aux 
dimensions  des  intervalles  à  franchir.  Toutefois  cette  plasticité 
n'est  pas  réelle  ;  la  glace  est  véritablement  un  corps  dur  et  élasti- 
que dont  on  ne  saurait  changer  la  forme  qu'en  le  brisant  ou  en  le 
fondant.  Mais  la  regélation  produit,  quand  cela  est  nécessaire,  tous 
les  effets  qui  résulteraient  d'une  plasticité  véritable.  Ainsi,  dans  la 
descente  du  glacier,  le  bloc  se  divise  sous  Faction  des  obstacles  quMl 
rencontre,  des  fissures  se  forment  d'ailleurs  par  suite  de  la  fusion 
produite  cà  et  là  ;  mais  les  fragments  se  ressoudent  pour  se  briser  et 
regeler  encore,  de  sorte  que,  dans  cette  masse  gigantesque  en  mou- 
vement. Tesprit  doit  remarquer  la  progression  majestueuse  de  l'en- 
semble et  les  mouvements  particuliers  des  diverses  parties  dont  la 
fragilité  est,  pour  ainsi  dire,  rachetée  par  la  puissance  du  regel. 


CHAPITRE   XXV. 


ÉVAPORATION. 


240.  Passage  à  Tétat  de  vapeur.  —  La  plupart  des  liquides 
abandonnés  à  eux-mêmes  en  présence  de  l'air  y  passent  graduelle- 
ment à  rétat  de  vapeur  et  finissent  par  disparaître.  Ce  phénomène 
se  produit  beaucoup  plus  facilement  pour  quelques-uns  d'entre  eux, 
que  Ton  dit  être  plus  volatils.  Ainsi,  qu'on  laisse  tomber  une  goutte 
d'éther  sur  un  corps  quelconque,  elle  disparaît  presque  instantané- 
ment; l'alcool  s'évapore  aussi  avec  une  assez  grande  rapidité,  tandis 
que  l'eau  met  un  temps  plus  long  à  éprouver  la  même  transforma- 
lion.  L'élévation  de  la  température  active  dans  tous  les  cas  le  phéno- 
mène dont  il  s'agit,  et  quand  on  fait  sécher  un  corps  devant  le  feu,  on 
utilise  précisément  cette  propriété  de  la  chaleur  de  rendre  plus 
rapide  Tévaporation  de  l'eau  qui  imprègne  l'objet  soumis  à  Texpé- 
rience.  Il  n'est  pas  toujours  nécessaire  d'ailleurs,  pour  qu'un  corps 
se  vaporise,  qu'il  soit  h  l'état  liquide.  Ainsi,  le  camphre,  l'iode  et 
plusieurs  autres  substances,  passent  directement  de  l'état  solide  à 
l'état  de  vapeur;  nous  verrons  plus  loin  que  la  glace  émet  des  va- 
peurs appréciables  A  la  température  de  30°  au-dessous  de  zéro. 

Le  passage  à  l'état  de  vapeur  diffère  essentiellement  de  la 
fusion,  en  ce  qu'il  se  produit  à  toute  température,  tandis  que  celle- 
ci  n'a  lieu  qu'à  une  température  déterminée.  Toutefois  il  parait 
exister  pour  chaque  substance  une  température  au-dessous  de  la- 
quelle aucune  vaporisation  n'a  lieu.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'à 
la  température  ordinaire  de  10  à  15°  l'acide  sulfurique  n'émet 
aucune  vapeur.  Il  en  est  de  même  du  mercure  à  zéro  ;  car  si  l'on 
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place  au-dessu&du  métal,  à  cette  températui^e,  une  lame  d*or  polie, 
on  ne  constate  sur  elle  aucune  altération.  A  10  ou  15°  on  voit 
la  lame  blanchir,  ce  qui  prouve  qu'elle  s'est  alliée  avec  le  mercure, 
qui  a  dû,  par  conséquent,  se  réduire  en  vapeur. 

A  partir  de  cette  limite,  qu1l  n'est  d'ailleure  possible  d'assigner 
que  dans  un  très-petit  nombre  de  cas,  la  vaporisation  se  produit  à 
toute  température;  elle  est  d'autant  plus  intense  que  la  température 
est  plus  élevée. 

241.  Vapenrs,  gaz.  — - 11  n'y  a  aucune  différence  entre  les  mots 
gaz  et  vapeur.  Une  vapeur  c'est  le  gaz  dans  lequel  se  transforme  un 
liquide  par  révaporation;  un  gaz  doit  toujours  être  considéré  comme 
la  vapeur  d'un  certain  liquide.  On  se  sert  toutefois  particulièrement 
du  mot  vapeur  quand  il  s'agit  de  corps  que  nous  voyons  habituel- 
lement à  l'état  liquide  ou  solide,  comme  l'eau,  le  soufre,  etc.,  tandis 
qu'on  réserve  le  mot  gaz  pour  les  corps  qui  ne  sont  connus  sous  un 
autre  état  que  dans  des  conditions  exceptionnelles,  ainsi  que  cela  a 
lieu,  par  exemple,  pour  l'acide  sulfureux,  l'acide  carbonique,  le  gaz 
ammoniac,  etc.  II  y  a  au  surplus  un  petit  nombre  de  gaz  qu'on 

n'a  pas  encore  pu  obtenir  sous  une  autre  forme,  ce  sont  :  Yoxy-/^?? 
gène,  Yhydrogme,    Yamie,   le   bioxyde  d  azote,  Yoxyde  de  carbone  et 
Yhydrogene  prolocarbonè ;  on  leur  donne  quelquefois  le  nom  de  gaz 
permanents. 

242.  Force  élastique  des  vapeurs.  —Tension  maxima.  —  La 
propriété  caractéristique  des  gaz,  c'est-à-dire  Texpansibilité  ou  la 
force  élastique,  peut  se  manifester  facilement  dans  les  vapeurs  au 
moyen  de  l'expérience  suivante  : 

On  se  sert  d'un  ballon  en  verre  A  (fig.  232),  dont  la  garniture 
supérieure  en  métal  présente  deux  ouvertures.  L'une  d'elles  peut 
être  mise  en  communication  avec  un  manomètre  à  air  libre  ;  l'autre 
est  munie  d'un  ajutage  à  robinet  R.  On  commence  par  faire  le  vide 
dans  le  ballon ,  en  mettant  l'ajutage  R  en  communication  avec  la 
machine  pneumatique.  Le  mercure  s'élève  dans  la  branche  de 
gauche  du  manomètre  et  s'abaisse  dans  la  branche  de  droite;  il 
s'établit  finalement  une  différence  de  niveau  qui  ne  diffère  de  la 
hauteur  du  mercure  dans  le  baromètre  que  de  la  très-petite  quantité 
représentant  la  force  élastique  de  l'air  laissé  par  la  machine.  On 
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ferme  alors  le  robinet  R  et  on  dispose  au-âessus  d^  lui  un  second 
rohinet  k  entonnoir  R',  dont  la  clef  n'est  point  percée  de  pari  en 
part  et  présente  seulement  une  cavité.  On  peut,  à  l'aide  de  ce 
robinet,  introduire  un  liquide  dans  le  l)Bllon,  sans  mettre  celui-ci 


fin.  232.  —  Appareil  pour  étudier  la  formation  des  vapeura. 

en  communication  avec  l'air.  Il  suffit  pour  cela  de  remplir  l'enton- 
noir du  liquide,  d'ouvrir  le  rol)inel  R  et  de  tourner  alternativement 
la  clef  de  R'.  En  opérant  de  cette  façon,  on  reconnaît  que  d^s 
qu'on  n  fait  passer  une  petite  quantité  de  liquide  dans  le  ballon,  au 
même  instant  la  colonne  de  mercure  s'abaisse  dans  ta  brandie  de 
Kaucbe  du  manomètre,  de  manière  à  indiquer  un  accroissement 
de  force  élastique.  Celte  force  élastique  augmente  successivement 
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li  mesure  que  la  quaiililé  de  liiiiiide  Jiid-oiluit  aiigiiienle  elle-inOiiie. 
On  ne  voit  pas  d'ailleui-s  de  li<|uide  dans  le  Lnllon,  et  on  doit  en 
conclure  qu'il  se  vaporise  au  fur  et  à  mesure  de  son  iiifrodnclion, 
et  que  c'est  la  force  élastique  de  la  vapeur  successivemenl  formée 
qui  produit  l'abaissement  de  la  colonne  mercuricllc. 

Toutefois  cet  accroissement  de  pression  a  une  liinilc  :  il  arrive 
un  instant  où  la  dilTércncc  de  niveau  du  mercure  dans  les  deux 
branches  du  manomètre  demeure  conslaute.  A  partir  de  ce  moment 
on  apei-çoit  dans  le  ballon  quelques  gouttes  du  liquide  introduit,  et 
si  on  en  fait  pénétrer  encore,  on  le  voit  -; 

s'accumuler  dans  le  t>alloD  lui-même.  On  ' 

conclut  de  cette  importanle  observation  ,lj 

que  la  quantité  de  vapeur  qui  peut  se 
former  dans  un  espace  vide  ne  peut  pas 
dépasser  uife  certaine  limite.  Quand  cette 
limite  est  atteinte,  on  dit  que  l'espace  est 
xatuii.  Il  renferme  alors  de  la  vapeur  dont 
la  tension  et,  par  suite,  la  densité  sont 
maiima.  Il  résulte  clairement  de  là  que 
si  de  la  vapeur  à  une  tension  moindre 
que  sa  tension  aiaxima  est  renfermt^ 
dans  un  certain  espace  et  qu'on  vienne  à 
ta  comprimer,  sa  tension  et  sa  densité 
augmenteroutd'abord,  mais  qu'il  arrivera 
au  moment  où,  la  tension  maxima  étant 
atteinte,  une  nouvelle  compression  ne  la 
changera  plus  et  aura  seulement  pour 
effet  de  faire  passer  une  portion  de  la  va- 
peur à  l'état  liquide. 

On  vérifie  directement  cette  dernière 
conséquence  à  l'aide  de  l'expérience  sui- 
vante :  On  prend  un  tube  baromélnque 

tig.  233.  —  TeQSian  maxima 

a  b  {fig.  233)  que  l'on  remplit  de  mercure,  des  vapeurs, 

à  l'exception  d'un  petit  espace  où  l'on  met  quelques  gouttes  d'éther. 
On  a  pris  le  soin  d'expulser  aussi  complètement  que  possible  les 
bulles  d'air  qui  auraient  pu  rester  adhérentes  au  mercure.  On 
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renvei'se  alors  le  tube  dans  la  cuvette  profonde  MN;  Téther  s*élève 
au-dessus  du  mercure,  s'y  réduit  en  vapeur  et  produit  une  dé- 
pression notable  de  la  colonne  liquide.  Si  on  a  pris  une  quantité 
d'éther  assez  petite  et  qu'on  maintienne  le  tube  suffisamment 
soulevé,  on  ne  voit  pas  de  liquide  dans  l'espace  occupé  par  la 
vapeur  :  cet  espace  n*est  pas  saturé.  La  force  élastique  de  la 
vapeur  d'éther  est  d'ailleurs  donnée  par  la  différence  qui  existe 
entre  la  hauteur  de  la  colonne  soulevée  et  la  hauteur  d'un 
baromètre  placé  à  côté.  Qu'on  enfonce  alors  graduellement  le 
tube,  on  reconnaîtra  que  cette  différence  va  d'abord  en  crois- 
sant, c'est-à-dire  que  la  tension  de  la  vapeur  d'éther  augmente. 
Mais  si  Ton  continue  à  enfoncer  le  tube,  on  verra,  à  un  certain 
instant,  de  Téther  liquide  se  former  au-dessus  du  mercure,  et, 
à  partir  de  ce  moment,  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercure 
soulevée  reste  invariable;  le  mouvement  (fe  compression  ne  fait 
qu'augmenter  la  quantité  de  liquide  qui  se  forme  aux  dépens  de 
la  vapeur. 

243.  Influence  de  la  température  sur  la  tension  mazima. 
—  Revenons  maintenant  à  l'appareil  (fig.  232),  et  supposons  qu'il  y 
ait  dans  le  l)allon  une  quantité  assez  notable  de  liquide  introduit. 
Plaçons  le  ballon  dans  une  enceinte  dont  on  puisse  élever  la  tem- 
pérature ;  on  constate  immédiatement  à  l'aide  du  manomètre  un 
accroissement  de  force  élastique,  en  même  temps  que  la  quantité 
de  liquide  diminue.  La  tension  maxima  d'une  vapeur  augmente 
donc  ainsi  que  sa  densité  avec  la  température,  et  par  suite,  pour 
saturer  un  même  espace,  il  faut  une  quantité  de  vapeur  d'autant 
plus  grande  que  la  température  est  plus  élevée.  Nous  décrirons 
dans  un  autre  chapitre  les  procédés  d'expérience  qui  ont  été  em- 
ployés pour  mesurer  les  tensions  maxima  de  la  vapeur  d'eau  aux 
diverses  températures,  et  nous  verrons  que  cette  variation  est  très- 
rapide. 

La  figure  2'àk  montre  quelles  sont  les  diverses  quantités  de 
vapeur  d'eau  nécessaires  pour  saturer  un  même  volume  aux  di- 
verses températures  comprises  entre  —  20  et  35<».  Sur  la  ligne 
horizontale  AB  on  a  porté  des  longueurs  égales  qui  représentent 
les  températures.  Los  lignes  perpendiculaires  mesurent  proportion- 
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nellemeDt  le  poids  de  la  vapeur  à  saturation  contenue  dans  un 
mètre  cube  à  la  température  correspondante. 
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—  Saturations  à  diverses  températures. 


244.  Mélange  des  gaz  et  des  vapeurs.  —  On  peut  rdpcter  les 
opérations  que  nous  avons  faites  avec  l'appareil  (flg.  232),  sans  faire 
le  vide  dans  le  ballon,  celui-ci  renfermant  de  Fair  ou  tout  autre  gaz 
ou  un  mélange  gazeux  quelconque.  Les  résultats  auxquels  on  arrive 
sont  identiquement  les  mêmes.  Ainsi,  à  mesure  qu'on  introduit  un 
liquide,  celui-ci  se  vaporise  et  la  pression  augmente  graduellement 
jusqu'à  une  certaine  limite  qui  correspond  à  la  saturation;  à  ce 
moment  l'accroissement  de  force  élastique  est  exactement  le  même 
que  celui  que  Ton  observait  quand  le  ballon  était  vide. 

La  quantité  de  vapeur  qui  se  forme  dans  un  espace  déjà 
plein  d'un  gaz  est  donc  la  môme  que  celle  qui  se  produirait 
dans  le  même  espace  vide,  la  saturation  se  produit  dans  les 
mêmes  conditions  et  la  densité  de  la  vapeur  n'éprouve  aucun 
changement.  Il  y  a  toutefois  une  différence  importante  à  noter  : 
dans  le  vide,  la  vapeur  se  forme,  pour  ainsi  dire,  d'une  manière 
instantanée  ;  dans  un  gaz,  au  contraire,  le  phénomène  se  produit 
avec  une  certaine  lenteur,  d'autant  plus  grande  d'ailleurs  que  la 
pression  exercée  par  le  gaz  est  elle-même  plus  considérable.  Il  est 
tout  naturel  d'admettre,  en  effet,  que  la  présence  de  molécules 
gazeuses  constitue  une  sorte  d'obstacle  à  la  dissémination  de  molé- 
cules nouvelles;  et  il  n'est  même  pas  impossible  de  supposer  qu'un 


3Î0  ÈYAPORAÏION. 

certain  degré  (raccuniulatidn  initiale  puisse  véritablement  dimi- 
nuer la  densité  effective  de  la  vapeur  produite.  Quelques-uns  des 
résultats  obtenus  par  M.  Regnauit  dans  ses  recherches  sur  cette 
question  semblent  donner  une  certaine  consistance  à  cette  suppo- 
sition. 

La  production  de  la  vapeur  au  sein  d'un  mélange  gazeux  est 
évidemment  un  phénomène  identique  à  celui  du  mélange  des  gàz 
(chap.  xiv);  ils  admettent  Tun  et  l'autre  la  môme  cause,  c'est-à-dire 
la  force  expansive  des  fluides  aériformes  qui  donne  lieu,  à  raison  de 
la  grande  distance  qui  sépare  leurs  molécules,  à  leur  pénétration 
mutuelle.  On  peut  donc  énoncer  à  ce  sujet  les  deux  lois  suivantes, 
qui  sont  l'équivalent  et  le  complément  de  celle  qui  se  trouve  énon- 
cée dans  le  chapitre  déjà  cité  : 

1°  La  vapeur  se  produit  en  égaie  quantité  et  avec  la  même  tension 
dans  un  espace  plein  d'un  gaz  et  dans  un  espace  vide. 

2°  Quand  un  espace  déjà  plein  d'un  gaz  se  sature  de  vapeur,  on 
obtient  la  force  élastique  totale  du  mélange  en  ajoutant  à  la  pression  ini- 
tiale du  gaz  la  tension  maxima  de  la  vapeur, 

245.  Liquéfaction  des  gaz.  —  Le  caractère  extérieur  le  plus  net 
auquel  on  reconnaisse  qu'une  vapeur  est  au  maximum  de  tension, 
c'est  la  présence  du  liquide  qui  lui  a  donné  naissance.  Liquéfier 
un  gaz  n^est  autre  chose  qu'amener  ce  corps  à  sa  tension  maxima, 
puisque,  à  ce  moment,  la  plus  petite  diminution  de  volume  doit 
faire  apparaître  une  portion  du  liquide.  Deux  moyens  distincts  peu- 
vent être  employés  pour  réaliser  cette  opération  :  le  premier  est  le 
refroidissement,  le  second  la  compression. 

Par  le  refroidissement  on  diminue  graduellement  la  quantité 
de  vapeur  nécessaire  à  la  saturation  et  l'on  peut,  par  conséquent, 
^  atteindre  une  température  telle,  que  cette  saturation  soit  possible 
avec  la  quantité  de  gaz  existante.  Par  la  compression  on  augmente 
naturellement  la  densité,  qui  peut  être  amenée,  par  conséquent,  à 
la  valeur  qui  correspond  à  la  tension  maxima. 

On  se  sert  fréquemment  du  premier  moyen  dans  les  cours  de 
chimie  pour  obtenir  à  l'état  liquide  des  gaz  d'ailleurs  facilement  liqué- 
fiables. La  figure  235  représente  la  disposition  de  l'appareil  à  l'aide 
duquel  on  obtient  ordinairement  l'acide  sulfureux  à  l'état  liquide. 
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Le  gaz  produit  ifaiis  un  ballon,  par  les  procèdes  ordinal ifs,  passe 
d'abord  dans  un  Dacon  Ia\eur,  puis  dans  un  lul>e  desséchant  et  est 
Atialement  dirigé  dans 
rinlerieiird'un  tut>een  L 
entoure  d'un  mélange  rcf- 
frigërant  de  glace  et  de 
sel.  Ln  volume  gazeux  de 
50  Ittr'es  fournît  enviroir 
100  centimètres  cubes 
d'acide  sulfureux  liquide. 

L'appareil  de  M.  Pouil-      pig.  ^35.  _  yq^^r^iion  de  v^id>,  wlfureu,. 
let,  que  nous  avons  décrit 

dans  le  chapitre  xiv,  permet  de  liquéfier  la  plupart  des  gaz  par 
^oie  de  compression. 

Pour  se  rendre  compte  des  pressions  auxquelles  la  liquéfaction 
a  lieu,  c'est-à-diR',  en  d'autres  termes,  de  la  tension  maxiina  des 
gaz.  on  remplace  l'un  des  tubes  par  un  tube  plus  court  renfermant 
de  l'air  atmosphérique  et  servant  de  manomètre. 

M.  Pouillet  a  reconnu  ainsi  qu'à  la  température  de  10». 
l'acide  sulfureux  se 
tiquéûe  à  la  pression 
de  2  atmosphères  et 
demie,  le  protoxyde 
d'azote  à  fi3.  et  l'acide 
carbonique  à  £|5  at- 
mosphères. 

246.  Méthode  de 
Faraday.  —  Faraday 
a  indiqué  une  sorte 
de  procédé  général 
de  liquéfaction  dans 
lequel  on  utilise  à  la 
fois  la  compression 

et  le  refroidissement.  *"'&  ^■^^-  —  Appareil  de  Faraday. 

Supposons,  par  exemple,  «lu'U    s'agisse  de   liquéfier  le   i^m  aiii- 
moniac.  On  se  sert  d'un   tube  très-résîstanl  recourbé  en  forme 

PIIÏS.    [ 


3iï  ÉVAPORATION. 

de  V  (Ug.  236),  dans  l'intérieur  duquel  on  a  introduit  du  chlorm-e 
d'argent  ammoniacal,  auquel  on  fait  occuper  une  des  extrémités 
du  tube.  On  chauffe  cette  extrémité  avec  une  lampe  et  on  fait 
plonger  l'autre  branche  dans  un  mélange  réfrigérant  de  glace  et 
de  sel.  Le  chlorure,  qui  peut  absorber  plusieurs  centaines  de  fois 
son  volume  d'ammoniac,  dégage  ce  gaz,  mais  celui-ci,  ne  pou- 
vant occuper  qu'uu  volume  très-restreinl,  se  comprime  graduelle- 
ment et  arrive  à  sa  tension  et  à  sa  densité  inaxima.  A  partir  de 
ce  moment  le  liquide  apparaît  dans  la  branche  refroidie  du  tube. 
Thilorier  a  construit,  vers  1834,  un  appareil,  devenu  classique. 


Hg.  237.  —  Appareil  de  Thilorier. 

fondé  sur  la  méthode  de  Faraday,  dans  lequel  on  liquéfie  le  gaz 
acide  carbonique.  Cette  opération  exige  la  pression  énorme  de 
50  atmosphères  environ  à  la  température  ordinaire.  Pour  peu  que 
la  température  s'élève  par  suite  des  réactions  chimiques  qui  pro- 
duisent le  gaz,  la  pression  peut  facilement  atteindre  75  ou  80  atmo- 
sphères. On  doit  juger  par  là  du  soin  avec  lequel  doivent  être 
étudiées  les  résistances  des  pièces  métalliques  employées  à  la 
construction  de  l'appareil.  Autrefois  on  construisait  l'appareil  en 
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fonte  et  ou  l'enveloppait  d'une  double  armature  en  fer  forge  ;  mais 
on  Ta  modifié  depuis  à  la  suite  d*une  explosion  terrible  qui  coûta  la 
vie  à  une  des  personnes  qui  exécutaient  l'expérience. 

Actuellement  les  vases  sont  formés  de  trois  parties  :  l'une  inté- 
rieure en  plomb,  Tautre  e  qui  l'enveloppe  complètement  en  cuivre, 
et  enfin  des  armatures  en  fer  forgé  ff  (fig.  237)  qui  consolident  le 
tout.  L'appareil  se  compose  de  deux  récipients  distincts.  Dans  le 
générateur  (]  on  place  du  bicarbonate  de  soude,  et  un  tube  vertical  a 
ouvert  supérieurement  qui  contient  de  l'acide  sulfurique.  En  impri- 
mant au  vase  un  mouvement  d'oscillation  autour  de  deux  tourillons 
qui  le  supportent  à  peu  près  par  son  milieu,  l'acide  sulfurique  se 
déverse  graduellement  et  le  gaz  acide  carbonique  se  dégage  et  se 
liquéfie  dans  Tintérieur.  On  réunit  alors  le  générateur  et  le  réci- 
pient G'  par  le  tube  t  et  on  ouvre  les  robinets  R  et  R'.  Aussitôt  que 
les  deux  espaces  sont  en  communication,  Tacide  carbonique  liquide 
vient  se  rendre  dans  le  condenseur  dont  la  température  est 
moindre  que  celle  du  générateur  et  joue  le  rôle  de  la  branche 
refroidie  de  l'appareil  Faraday.  On  peut  alors  isoler  le  récipient, 
procéder  à  une  nouvelle  expérience  et  obtenir  ainsi  plusieurs  litres 
d'acide  carbonique  liquide. 

247.  Chaleur  de  yaporisatioii.  —  Froid  produit  par  Févapo- 
ration.  —  Le  passage  de  l'état  liquide  à  l'état  de  vapeur  donne  lieu 
à  un  travail  mécanique  considérable  qui  résulte  à  la  fois  et  de  la 
désagrégation  moléculaire  du  liquide,  et  de  l'expansion  du  volume 
gazeux  ;  on  doit  donc  s'attendre  à  ce  qu'une  quantité  très-notable 
de  chaleur  disparaisse  dans  cette  transformation.  Ce  résultat  est 
pleinement  confirmé  par  l'expérience.  Toutes  les  fois,  en  efiet, 
qu'un  liquide  s'évapore  sans  qu'on  fasse  intervenir  l'action  d'un 
foyer,  on  constate  un  abaissement  de  température.  C'est  ainsi,  par 
exemple,  que  si  on  verse  sur  la  main  de  l'alcool,  et  surtout  de 
l'éther,  on  éprouve  une  sensation  de  froid  très-marquée.  L'eau 
produit  un  phénomène  analogue,  quoique  moins  prononcé,  non 
pas  que  la  chaleur  qui  disparaît  dans  son  évaporation  soit 
moindre  que  pour  l'éther  et  l'alcool,  —  nous  verrons  plus  loin,  au 
contraire,  qu'elle  est  plus  considérable,  —  mais  parce  que  les  deux 
autres  liquides  sont  plus  volatils  et  se  vaporisent  plus  vite.  C'est 
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réviqioralioii  àe  l'uau  cjui  explique  ta  seiisalioii  dv  froid  ((Uf  l'on 
éprouve  à  la  sortie  do  bain  ,  alors  que  le  corps  est  couvert  d'une 
multitude  de  gouttelettes  liquides.  C'est  aussi  le  principe  de  l'emploi 
des  vases  à  rafralcbir  que  l'on  appelle  les  alcaraxas.  Ce  sont  des 
vases  en  (erre  poreuse;  l'eau  que  Ion  place  dans  leur  intérieur 
pénètre  à  travers  leur  substance,  cl  vient  formera  la  surface  exté- 
rieure une  mince  pellicule  qui  s'évapore  facilement  en  produisant 
un  abaissement  de  température. 

248.  Expérience  de  Leslie.  —  Ou  peut  aisément  congeler  l'eau 
pnr  le  froid  résultant  de  sa  propre  évaporation,  à  l'aide  d'une  expé- 
rience faite  pour  la  première  fois  par 
Leslie.  On  se  sert  d'une  petite  capsule 
en  cuivre  très-mince,  contenant  une 
Irès-petite  quantité  d'eau;  elle  repose 
sur  les  bords  d'un  vase  placé  au-dessous 
et   qui    contient   de   l'acide  sulfurique 
concentré.  On  place  le  tout  sous  le  i-éci- 
pient  de  la  machine  pneumatique  et  on 
fait  le  vide.  L'eau  s'évapore  activement, 
la  vapeur  d'eau  est  absorbée,  à  mesure 
qu'elle  se  forme,  par  l'acide  sulfurique, 
*     dé  Le  lie*  "*""         *'  ^^  '*'*'''  ^^  quelque  temps  on  voit 
paraître  la  glace. 
L'expérience  est  en  l'éalité  un  peu  difficile  et  ne  réussit  pas 
toujours;  cela  tient  à  plusieurs  causes. 

D'une  part,  la  vapeur  d'eau  gui  occupe  fa  partie  supérieure  de 
la  cloche  n'est  qu'imparfaitement  absorbée  ;  d'autre  part,  h  mesure 
que  la  couche  superficielle  de  l'acide  al)sorl>e  la  vapeur  d'eau,  elle 
devient  de  moins  en  moins  concentrée,  et  son  affinité  pour  l'eau 
diminue  rapidement. 

M.  Carré  a  construit  un  appareil  dans  lequel  ces  causes  de 
lenteur  de  l'expérience  sont  écartées,  et  qui  permet  d'obtenir,  en 
quelques  instants,  une  masse  de  glace  assez  considérable. 

Il  se  compose  (fig.  239)  d'un  réservoir  en  plomb  qui  contient 
l'acide  sulfurique.  A  l'une  des  extrémités  s'élève  un  tube  qui  se 
recourbe  deux  fois,  et  à  l'extrémité  duquel  on  assujettit,  à  l'aide 
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d'un  caoutchouc,  une  carafe  contenant  ilc  l'eau.  L'autre  extrémili! 
du  réservoir  est  en  comniunication  avec  une  pompe  pneuniatiqup. 
Au  levier  de  la  pompe  s'adapte  tine  tif^e  métallique  qui  met  en 


Fig.  23«.  —  Appareil  de  H.  <iim*. 

mouvement,  pendant  que  celle-ci  fonctionne,  un  agitateur  placé 
dans  l'acide.  De  cette  façon  la  surface  de  celui-ci  est  continuelle- 
ment renouvelée,  l'absorption  se  fait  régulièrement,  et  l'eau  de  la 
carafe  est  rapidement  congelée. 

249.  Cryophore.  —  Le  cryophore  de  Wollaston  se  compose 
d'un  tube  recourbé  terminé  par  les  deux  boules  A  et  B  ;  on  a 
introduit  de  l'eau  dans  l'appareil  et  on  a  fermé  A  la  lampe  au  rao- 
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ment  où  celle-ci  élait  en  ébullilion,  de  cette  raçon  l'air  a  été  expulsé. 
Quand  on  veut  faire  une  eipérience,  on  fait  passer  tout  le 

,,- ,  liquide  dans  la  boule  B  et  on  plonge 

la  boule  A  dans  un  mélange  réfrigé- 
rant, DU  simplement  dans  de  la  glace. 
Le  froid  produit  en  A  détermine  la 
condensation  de  la  vapeur,  et  par  suite 
l'évaporation  de  l'eau  en  B.  Aussi  au 
bout  de  peu  temps  on  voit  apparaître 
des  aiguilles  de  glace  à  la  surface  du 
liquide. 

250.  Congélation  de  l'eau  par  la 

vaporisation  de  l'éther.  —  On  met  de 

l'eau  dans  un  tube  de  verre  plongeant 

'  dans  léther  que  renferme  un  verre  à 

expérience;  puis,  à  l'aide  d'un  soufflet,  on  dirige  un  courant  d'air 

dans  l'intérieur  de  la  masse  d'éther.  L'évaporation  se  produit  avec 


Fig.  Ul.  —  Congélition  de  t'eau  p»r  révAporalion  de  l'éther. 

activité,  et  au  bout  de  quelques  minutes  Teau  que  renferme  le  tube 
est  congelée. 
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Si,  au  lieu  de  provoquer  l'évaporation  de  Téther  par  un  courant 
d*an%  on  plaçait  le  verre  sous  le  récipient  de  la  machine  pneuma- 
tique  et  qu'on  fit  le  vide,  rabaissement  de  température  serait  beau- 
coup plus  marqué,  et  Ton  arriverait  très-facilement  à  congeler  le 
mercure;  mais  cette  expérience  a  l'inconvénient  de  détériorer  plus 
ou  moins  gravement  les  machines,  à  cause  de  l'action  dissolvante 
que  Féther  exerce  sur  les  corps  gras  des  garnitures. 

251.  Congélation  du  mercure  par  l'acide  sulfureux.  --  L'acide 
sulfureux  liquide,  beaucoup  plus  volatil  que  Téther,  permet  de  con- 
geler le  mercure.  Afin  de  se  mettre  à  l'abri  de  Faction  suffocante  du 
gaz,  on  opère  de  la  manière  suivante  : 

On  place  au  fond  d'un  tube  de  verre  d'abord  du  mercure  et 
puis  de  l'acide  sulfureux  liquide.  Le  tube  est  formé 
par  un  bouchon  en  caoutchouc  muni  de  deux  ou- 
vertures ;  Tune  donne  passage  à  un  tube  qui  plonge 
jusqu'au  fond  de  Facide  sulfureux.  Au  moyen  d'une 
vessie  que  l'on  presse  avec  les  mains,  on  fait  passer 
un  courant  d'air  dans  le  liquide.  Le  gaz  s'échappe 
par  un  second  tube  et  peut  être  dirigé  à  l'aide  d'un 
caoutchouc  au  dehors  de  la  pièce  où  se  fait  l'expé-  congélation  dû  mer- 
rience.  L'évaporation  se  fait  rapidement,  et  au  bout  cure  par  lévapo- 
de  peu  de  temps  le  mercure  est  congelé.  wmireux^  ^^^^ 

252.  Appareil  Carré.  —  L'appareil  construit,  il 

y  a  quelques  années,  par  M.  (]arré,  pour  la  fabrication  de  la  glace, 
est  aussi  une  application  du  froid  produit  par  Févaporation.  Il  se 
compose  (fig.  2/i3  el2hk)  de  deux  parties,  une  chaudière  et  un  congé- 
lateur. La  chaudière  est  en  fer  forgé  et  renferme,  dans  son  intérieur, 
une  série  de  plateaux  superposés  percés  à  leurs  centres  et  à  rebords, 
déversant  leur  trop  plein  les  uns  sur  les  autres  ;  cette  disposition  a 
pour  objet  d'augmenter  la  surface  de  chauffe.  La  chaudière  est 
remplie  aux  trois  quarts  d'une  dissolution  ammoniacale  saturée, 
qui,  comme  on  sait,  renferme  6  à  700  fois  son  volume  de  gaz.  Le 
congélateur  a  une  forme  annulaire,  et  il  reçoit,  dans  Fespace  vide 
central,  un  vase  contenant  Feau  à  congeler.  Il  renferme  entre  ses 
parois  une  série  de  petits  godets,  qui  ont  également  pour  objet  de 
multiplier  les  contacts  du  liquide  avec  les  parties  métalliques. 
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Dans  la  première  phase  de  l'expërience  qui  esl  représentée 
sur  notre  Ûgure,  la  chaudière  est  placée  sur  un  fourneau  jusqu'à 
ce  que  la  température  ait  atteint  130°,  et  le  congélateur  est  en- 
touré d'eau  froide.  Le  gaz  ammoniac  se  dégage,  se  rend  dans  le  ré- 
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Ingérant  par  la  soupape  s'  qui  s'ouvre  de  bas  en  haut,  et  vient  se 
condensersur  les  divers  godets  dont  nous  avons  parié.  Cette  pre- 
mière partie  de  l'opération,  pour  les  petits  appareils  destinés  k 
l'économie  domestique,  dui'e  environ  trois  quarts  d'heure.  Dans  la 
seconde  phase,  on  place  dans  l'espace  central  le  vase  cylindrique 
contenant  l'eau  à  congeler;  on  entoure  le  réfrigérant  d'une  enve- 
loppe en  feutre  très-peu  conductrice  de  la  chaleur,  et  on  place  la 
chaudière  dans  l'eau.  Celle-ci,  grâce  au  refroidissement,  devient 
apte  de  nouveau  à  dissoudre  le  gaz  qui  revient  dans  la  chaudière 
en  ouvrant  la  soupape  s  du  tul>e  contourné  appelé  siphon  ;  l'ëvapo- 
ration  qui  se  produit  alors  dans  le  congélateur  est  extrêmement 
active,  l'alKiissement  de  température  est  très-considérable,  et  l'eau 
se  congèle. 

Pour  pouvoir  retirer  le  cylindre,  il  faut  avoir  la  précaution  d'in- 
troduiredans  l'espace  qui  le  reçoit  une  petite  quantité  d'un  liquide 
qui  ne  puisse  se  congeler,  tel  que  l'alcool  ou  une  dissolution  de 
chlorure  de  calcium,  sans  cela  la  vapeur  se  précipiterait  et  se  con- 
gèlerait entre  sa  suiface  extérieure  et  les  parois  du  réfrigérant,  et  il 
en  résulterait  une  adhérence  très-difficile  fi  surmonter. 

Le  froid  produit  dans  l'appareil  Carré  est  extrêmement  intense. 
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ol  on  n'en  utilise,  on  peut  dii'e,  qu'une  Irès-petile  partie,  à  cause  de 
la  très-faible  conductibilité  de  l'eau.  Les  appareils  industriels  A 
production  continue  ne  présentent  pas,  au  moins  au  même  degré, 
cet  inconvénient. 

253.  Chaleur  produite  dans  la  condensation.  —  De  même  que 
l'évaporatîon  consomme  de  la  chaleur ,  le  retour  de  la  vapeur  à 
l'état  liquide  doit  en  reproduire  une  quantité  exactement  égale. 

11  y  a,  en  effet,  un  travail  produit  par  les  forces  extérieures  et 
par  les  forces  moléculaires,  qui  est  l'équivalent  exact  de  celui  qui 
avait  été  produit  par  la  chaleur  au  moment  de  Févaporation.  C'est 
sur  cette  réviviflcation  de  la  chaleur  d'évaporation,  au  moment  oi'i 
la  vapeur  se  condense,  qu'est  fondé  le  chauffage  à  la  vapeur  si  gé- 
néralement usité  dans  les  usines.  C'est  aussi  le  principe  de  la  me- 
sure de  la  chaleur  de  vaporisation,  et  c'est  ainsi  que  M.  Regnault 
a  montré,  ainsi  que  nous  le  vendons  plus  loin,  que  cette  chaleur 
à  4 00*»  est  égale  à  536  calories;  c'est-à-dire  que,  pour  faire  passer 
un  kilogramme  d'eau  à  100"  h  l'état  de  vapeur  à  la  même  tempéra- 
ture, il  faut  dépenser  autant  de  chaleur  que  pour  élever  536  kilo- 
rammes  d'eau  de  la  température  de  zéro  à  celle  de  1». 


n 


CHAPITRE    XXVI. 


254.  Ëbnllition.  —  Lorsqu'un  liquide,  contenu  dans  un  vase 
ouvprt,  est  soumis  h  l'action  d'une  température  croissante,  il  se 
transforme  Ri-adueilpmpnt  en  vapeur,  qui  se  dissipe  dans  l'air  am- 
biant. Cette  é?aporation  n'a  lieu  d'almrd 
l'':  '?■-_  qu'à  la  surface,  mais  il  arrive  un  mo- 

'.I         ,  .,  ment  où  des  bulles  de  vapeur  se  forment 

dans  les  différents  points  du  liquide. 
elles  s'élèvent  jusqu'à  sa  partie  supé- 
rieure et  impriment  i)  toute  la  masse  un 
mouvement  plus  ou  moins  tumultueux, 
accompagné  d'un  bruit  caractéristique  : 
c'est  ce  que  l'on  appelle  èbullition. 

Si  l'on  suit  la  marche  progressive 
du  phénomène  dans  un  vase  de  verr<> 
contenant  de  l'eau,  par  exemple,  on  voit 
à  un  certain  moment  se  dégager  des 
.        bulles  très-fines  de  gaz  :  ce  sont  des 
_.  •■       bulles  d'air  dissous.  Un  peu  plus  tard  il 

Fig  iij.  —  ÉbuUiiioii.  se  forme  vers  le  fond  ,  et  en  différents 

points  des  parois  qui  subissent  directe- 
ment l'action  du  foyer,  des  bulles  plus  grosses  de  vapeur  qui  s'élè- 
vent en  diminuant  de  volume  et  disparaissent  avant  d'avoir  atteint 
la  surface.  Il  se  produit  en  ce  moment  un  bruit  particulier,  pro- 
nostic de  l'ébullition  prochaine  :  on  dit  que  le  liquide  chante.  Ce 
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phénomène  est  dû  à  ce  que  les  premières  bulles  de  vapeur  formées 
rencontrent,  dans  leur  ascension ,  des  couches  plus  froides  oit  elles 
se  condensent;  Teau  envahit  brusquement  la  place  qu'elles  occu- 
pent, en  produisant  une  trépidation,  une  vibration  toute  spéciale 
qui  donne  lieu  au  phénomène  sonore.  Enfin  les  bulles  deviennent 
plus  nombreuses,  elles  grossissent  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  s'é- 
lèvent et  viennent  crever  à  la  surface  qu'elles  soulèvent  successive- 
ment; rébullition  est  alors  en  pleine  activité. 

255.  Lois  de  rébullition.  —  l""  ^4  la  pression  ordinaire,  l'èbulli- 
tien  se  fait  à  une  température  constante  et  déterminée  pour  chaque 
liquide. 

Cette  loi  est  analogue  à  celle  de  la  fusion  (225).  Il  en  résulte 
que  la  température  de  rébullition  est  un  coefficient  spécifique  propre 
à  chaque  liquide,  et  servant  à  définir  sa  nature. 

Nous  donnons  ici  le  tableau  de  quelques  températures  d'ébul- 
lition . 

TABLEAU 

DU    POINT    d'ÉBULLITION    DE    QUELQUES    LIQUIDES 
sous    LA    PRESSION    DE    760"'". 

Acide  sulfureux —10*'  Essence  de  térébenthine.  .  +130'» 

Ëther  chlorhydrique  .   ,   .  -|-  H*'  Phosphore i%0° 

Éther  ordinaire 37"  Acide  sulfurique  concentré      325" 

Alcool 79"  Mercure 353" 

Eau  distillée 100"  Soufre 440» 

2°  Pendant  que  le  liquide  bout,  la  température  reste  constante. 
Si  dans  le  ballon  de  la  figure  2/|5  on  introduit  un  thermomètre, 
on  verra  la  température  s'élever  graduellement  pendant  les  diverses 
phases  qui  précèdent  rébullition  ;  mais  dès  que  celle-ci  sera  en 
pleine  activité,  on  n'observera  plus  aucune  variation.  Cette  observa- 
tion conduit  à  la  même  conclusion  que  celle  du  froid  produit  par 
révaporation. 

Puisque,  malgré  l'action  continue  du  foyer,  la  température  de- 
meure constante,  c'est  que  toute  la  chaleur  produite  est  employée 
à  effectuer  le  travail  nécessaire  pour  la  transformation  du  liquide 
en  vapeur.  On  voit  d'ailleurs,  d'après  cette  circonstance,  qu'à  la 
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Iiressioii  ordinaire  Tenu  ne  peut  sVclinulTcr  dans  un  vase  ouverl 
nii-dessus  de  100°.  On  explique  ainsi  qu'on  puisse  placer  sur 
lin  foyer,  même  très-ardent,  sans  craindre  de  les  fondre,  des  vases 
de  fer-blanc,  d'ëtain  ,  ou  de  tout  autre  métal  facilement  fusible, 
pourvu  qu'ils  contiennent  de  l'eau.  Celle-ci,  en  effet,  ne  peut  pas 
nlleindre  une  température  supérieure  à  100",  et  l'équilibre  s'éta- 
blit entre  elle  et  le  métal,  qui  est  loiijoui-s  bon  conducteur  de  la 
cbaleur. 

3"  Pendant  qu'un  liquide  bout,  la  force  élastique  de  la  vapeur  qu'il 
é.mel  est  égale  à  la  pression  exlérieure. 

r,elte  importante  proposition  se  démontre  expéi'imentalement 
de  la  manière  suivante  : 

On  prend  un  tnbe  recourbé  A,  ouvert  à  l'une  de  ses  extrémités 
et  fermé  h  l'autre.  Du  mercure 
,1  l'emplit  la  petite   branche,  à 

I  l'exception   d'un   petit  espace 

i  qui   est  occupé  par  de  l'eau; 

j  dans  la  grande  branche  il  s'é- 

1*  Ifive  un  peu  au-dessus  de  la 

courbure.  D'autre  part,  on  fait 
'"'''''^^'  '  ^  bouillir  de  l'eau  dans  un  vase, 

et  pendant  que  l'ébullition  a 
lieu,  on  plonge  dans  la  vapeur 
le  tube  recourbé.  On  voit  aloi's 
l'eau  qui  occupe  l'espace  supé- 
rieur se  réduire  en  vapeur,  le 
mercure  descendre,  et  bientôt 
ie  niveau  devient  le  même  dans 
les  deux  brancbes.  Donc  la  pres- 
Kig.  2H(.  —  ïpiision  de  la  vapeur  bu  mnmniit  sîon  que  l'atniospbère  exerce  A 
de  iMUuiii.ion.  l'exti-émité  ouverte  du  tube  es! 

exactement  équilibrée  par  la  pression  égale  de  la  vapeur  formée 
par  l'eau,  laquelle  est  k  la  température  de  son  ébullition. 

Pour  que  l'expérience  réussisse,  il  faut  que  la  quantité  d'eau 
qui  se  trouve  dans  le  tube  soit  un  peu  plus  grande  que  celle  qui  est 
nécessaire  h  la  saturation  de  l'espace  correspondant  à  l'f^galilé  des 
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niveaux.  Sans  cela  cet  espace  ne  serait  point  salure  et  la  tension  se 
trouverait  inférieure  à  la  tension  maxinia  propre  à  la  température 
de  rébullition. 

256.  Théorie  de  rébullition.  —La  circonstance  qui  vient  crcHre 
mentionnée  donne  la  vraie  déiinition  physique  de  rébullition.  Un 
liquide  est  eii  ébullilion  lorsqu'il  émet  de  la  vapeur  ayant  la  même  tension 
que  celle  de  t*atmosphère  qui  est  au-dessus  de  lui.  On  peut  à  priori  se 
rendre  compte  de  la  rigoureuse  exactitude  de  celte  proposition. 
Considérons,  en  effet,  un  liquide  contenu  dans  un  vase  (iig.  2/i7); 
quelle  que  soit  la  température,  et  par  conséquent  la  tension  de  la 
vapeur  qui  tend  à  se  former,  l'évaporation  se  produira  toujours  à  la 
surface;  car  les  gaz,  ainsi  que  cela  a  été  expliqué  (chap.  xiv),  se 
pénètrent  toujours  mutuellement  et  d*une  manière  intime.  La  pres- 
sion extérieure  ne  pourrait  tout  au  plus  que  ralentir  cette  diffusion, 
qui  est  d'ailleurs  inévitable.  Mais  il  en  est  tout  autrement  dans 
rintérieur  du  liquide.  Là  une  bulle  de  vapeur  m  ne 
saurait  se  former  qu'autant  que  sa  force  élastique 
est  capable  de  surmonter,  et  la  pression  atmosphé- 
rique qui  se  transmet  dans  l'état  actuel  par  l'inter- 
médiaire du  liquide  lui-même,  et  le  poids  de  la  co- 
lonne liquide  qui  s'élève  au-dessus  d'elle.  Si  la  tem-  pig.  247. 
pérature  a  atteint  le  degré  nécessaire  pour  qu'il  en 
soit  ainsi,  la  bulle  se  forme  et  s'élève  en  vertu  de  sa  légèreté  spé- 
cifique. Mais  à  mesure  qu'elle  se  rapproche  de  la  surface,  la  hau- 
teur du  liquide  au-dessus  d'elle  diminue,  elle  se  trouve  donc  moins 
pressée  et  sa  force  élastique  se  modifie  de  manière  à  être  toujoui*s 
en  équilibre  avec  les  forces  qui  agissent  sur  elle;  si  bien  que  lors- 
qu'elle arrive  à  la  surface,  sa  pression  est  exactement  égale  à  celle 
de  l'atmosphère. 

La  température  d'ébullition  est  donc  nécessairement  déter- 
minée, puisque  c*est  celle  qui  correspond  à  une  tension  de  vapeur 
égale  à  celle  de  l'atmosphère.  Il  convient  de  remarquer  toutefois 
que  cette  température  varie  dans  les  divei-ses  couches  du  liquide,  et 
qu'elle  est  d'autant  plus  considérable  qu'il  s'agit  de  couches  plus 
profondes.  Aussi,  dans  la  détermination  du  second  point  fixe  du 
thermomètre,  avons-nous  dit  qu'il  faut  plonger  l'instrument  dans 
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la  vapeur  et  non  dans  le  liquide.  11  faudrait  opérer  d'une  manière 
analogue  pour  déterminer  avec  quelque  précision  la  température 
d'ébullition  d*un  liquide.  Ordinairement  les  chimistes  procèdent 
plus  simplement,  ils  se  contentent  de  chauffer  le  liquide  dans  une 
cornue  tubulée,  par  la  tubulure  de  laquelle  passe  un  thermomètre 
plongeant  dans  les  parties  supérieures  du  liquide.  On  conçoit  dès 
lors  que,  suivant  le  plus  ou  moins  d'immersion  de  l'instrument,  on 
obtienne  une  température  plus  ou  moins  élevée. 

257.  Influence  de  la  pression  sur  la  température  du  point 
d'ébuUition.  —  Il  résulte  évidemment  de  ce  qui  précède  que  la 
température  d'ébullition  d'un  liquide  doit  varier  avec  la  pression 
qui  s'exerce  sur  la  surface.  L'eau,  par  exemple,  bout  à  lOO®  sous 
la  pression  extérieure  de  760  millimètres;  mais  si  la  pression 
devient  plus  faible,  l'ébuUition  pourra  se  produire  à  une  tempéra- 
ture plus  basse.  Sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique  on 
peut  faire  bouillira  une  température  quelconque.  Dans  l'expérience 
de  M.  Carré  (2!i8)  on  voit  l'eau  de  la  carafe  entrer  en  pleine 
ébullition  quelques  instants  avant  l'apparition  de  la  glace.  Le  mot 
d'eau  bouillante^  ne  correspond  donc  dans  notre  esprit  à  une  sensa- 
tion déterminée  de  chaleur  que  parce  qu'on  n'a  Toccasion  d'obser- 
ver le  phénomène  qu'à  des  pressions  qui  diffèrent  toujours  fort  peu 
de  la  pression  moyenne  de  760  millimètres. 

Ainsi,  à  Paris,  les  pressions  extérieures  varient  entre  les  limites 
extrêmes  de  720  à  790  millimètres,  et  la  température  d' ébullition, 
par  conséquent,  de  98*»,5  à  lOl*»,!.  Cette  différence  de  3°  envi- 
ron ne  joue  qu'un  rôle  insignifiant  dans  les  applications,  mais  elle 
est  très-considérable  à  beaucoup  d'égards  et  on  doit  en  tenir  soi- 
gneusement compte.  Ainsi,  par  exemple,  dans  la  détermination  du 
point  100  du  thermomètre,  supposons  que  la  pression  extérieure 
soit  de  730,5.  En  consultant  les  tables  de  la  tension  maxima 
de  la  vapeur  d'eau  on  trouve  que  cette  tension  correspond  à  la 
température  de  98*',9  ;  le  point  où  s'arrête  le  mercure,  représente 
donc,  non  la  température  de  100»,  mais  bien  celle  de  98«,9. 
Pour  trouver  le  point  où  doit  être  inscrite  la  température  100<* 
qui  doit  toujours  être  en  évidence  dans  l'échelle,  on  mesure  la 
longueur  /  qui  sépare  du  zéro  le  point  déterminé  expérimentale- 
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meut,  et  en  désigiiaiil  [wr  x  va 
cvidemiiient  la  relation  j  =  ^^-7 

258.  Expérience  de  Franklin, 
lilion  de  l'eau  à  une  tempé- 
ralure  inférieure  à  lOO"  par 
l'expérience  suivante  : 

Un  fait  bouillir  de  l'eau 
dans  un  ballon  pendantassez 
longtemps,  pour  que  l'air 
soit  expulsé  au  moins  en 
très-grande  partie;  on  retire 
le  Iiallon  du  feu,  on  le  bou- 
che, et,  afin  de  rendre  la  fer- 
meture plus  hermétique,  et 
empêcher  l'introduction  de 
l'air,  on  le  renverse  dans  un 
vase  contenant  lui-même  de 
l'eau  bouillie.  " 

L'ébullition  s'arrête  au 


Ile  qui  correspond  à  100",  on  « 
,  ■  d'oi'i  X  = 


'J8,5 
I  met  en  évidence  l'ébul- 


r-iOSil^ 


Fig.  348,  —  EKpârience  de  Fnnklin. 


bout  de  peu  d'instants  par  suite  du  rerroidissement  du  liquide. 
Si  alors  on  verse  de  l'eau  froide  sur  le  ballon,  mieux  encore  si  on 
applique  sur  .sa  surface  de  la  glace,  l'ébullition  recommence  et 
peut  se  prolonger  pendant  un  temps  assez  long.  Ce  fait  s'explique 
aisément  :  le  contact  de  l'eau  froide  ou  de  la  glace  diminue  la 
température  de  ta  vapeur  qui  presse  la  surface  liquide,  sa  force 
élastique  diminue  également  et  d'une  façon  très-notable,  comme 
nous  le  verrons  plus  loin,  et  c'est  grâce  à  celle  diminution  de  pres- 
sion que  l'ébullition  recommence. 

259.  Appareil  de  Derosne  et  Cail.  —  Un  utilise  souvent  dans 
les  mfâneries  de  sucre  le  principe  de  cette  expérience,  pour  éva- 
porer les  sirops  à  une  température  plus  basse  que  celle  qui  serait 
nécessaire  en  opérant  à  l'air  libre.  On  a  de  cette  façon  l'avantage 
de  ménager  le  combustible;  mais  ce  n'est  pas  le  seul.  Lorsqu'on 
ctaaulTe  les  sirops,  il  y  a  toujours  une  portion  du  sucre  qui,  par 
l'action  de  la  chaleur,  perd  sa  propriété  de  cristalliser,  et  reste,  par 
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coiis<^<|uent,  coiiuiiu  iTsitlu  dans  les  mélasses.  Or  ou  a  observé  ijuc 
i)lus  la  lempéiature  est  éievtie,  plus  esl  considérable  la  quautilé  de 
suci'e  qui  subit  celte  Rlcheusc  liansforuialion. 

L'appareil  employé  est  dû  Â  MM.  Uerosue  et  Cail.  Il  se  compose 


t"\g.  2W.  —  App«ceil  de  Derosiie  et  Cail. 

d'une  chaudière  A  reufcnnant  le  sirop  à  évaporer,  La  vapeur  pro- 
duite est  amenée  par  le  luyau  B  dans  un  immense  serpentin  en 
cuivre,  sur  lequel  coule  du  sirop  froid,  que  l'on  amène  du  réservoir 
supérieur  D.  Ce  sirop  en  coulant  sur  le  serpentin  abaisse  la  tempé- 
rature de  la  vapeur,  ce  qui  facilite  l'ébullition-,  mais  d'ailleurs 
il  s'échauffe  lui-même  et  arrive  ainsi  en  partie  concentré  dans  le 
i-éservoir  E,  d'où  il  sera  ultérieurement  amené  dans  la  ciiaudièi'e 
par  le  tuyau  F. 

L*extr<^mité  K  du  scrpcnlin  petit  être  mise  en  communication 
avec  une  pompe  pneumalique  qui  enlève  à  la  fois  l'air  et  la  vapeur, 
fît  maîniieiit  ainsi,  aussi  bas  que  possible,  la  température  d'ébul- 
lilion.  Aujourd'hui,  grSce  aux  progrès  de  la  construction  des  ma- 
chines pneumatiques,  ou  peut  les  mettre  en  rapport  direct  avec  la 
chaudière,  et  supprimer  ainsi  la  portion  de  l'appareil  qui  forme  le 
serpentin. 

260.  Hypsométre.  —  Ue  même  que  la  connaissance  de  la  pres- 
sion   c.\térieurc  permet    d'assigner    exactement    la   température 


HYPSOHËTRE.  337 

d'ébullitioD  de  l'eau,  réciproquement,  si  l'on  connaît  la  température 
d'ébullition  de  l'eau  on  pourra  en  déduire  la  pression  extérieure, 
car  ce  n'est  autre  cbose  que  la  pression  maxima  correspondant  à 
cette  température.  Si,  par  exemple,  on  reconnaît  que  l'eau  bout  à 
99",  on  cherche  dans  les  tables  la  tension 
maxima  de  ta  vapeur  d'eau  correspondante 
à  sa*;  on  trouve  733"™ ,2;  c'est  précisément 
la  pression  extérieure. 

Le  baromètre  étant  au  fond  un  instru- 
ment peu  transportable,  WoUaslon  avait 
proposé  de  remplacer  l'observation  du  ba- 
romètre par  celle  de  i'ébullition  de  Peau. 
Il  employait  pour  cet  objet  un  thermo- 
mètre à  gros  réservoir,  et  dont  le  mercure 
ne  s'étendait  sur  la  tige  que  pour  les  tem- 
pératures voisines  de  100",  telles  qu'on 
pouvait  les  observer  en  faisant  bouillir 
de  l'eau  à  diverses  altitudes.  Cet  instru- 
ment avait  reçu  de  son  auteur  le  nom  de 
thermomètre  barométrique. 

M.  Regoault  a  fait  construire,  sous  le 
nom  à'hypsométre,   un  petit  appareil  ana- 
logue. Il  secompose  d'une  petite  chaudière     ng.  250.  —  ifypsomèire. 
contenant  de  l'eau  chauffée  par  une  lampe 

à  alcool,  et  surmontée  d'un  tube  à  tirages  par  la  partie  supérieure 
duquel  s'échappe  la  vapeur.  Un  thermomèh-e  plongé  dans  la  va^ 
peur,  et  dont  l'extrémité  sort  à  peine  de  la  partie  supérieure  du 
tube,  donne  la  température  de  I'ébullition.  Ue  cette  température 
on  déduit  la  pression  extérieure,  et  de  là,  à  l'aide  de  la  formule 
de  Laplace,  l'altitude  du  lieu  dans  lequel  se  fait  l'expérience. 

Quand  on  veut  se  contenter  de  résultats  approchés,  on  peut 
admettre  que  l'altitude  est  sensiblement  proportionnelle  à  la  diffé- 
rence qui  existe  entre  la  température  d'ébullition  et  100".  On  se 
sert  alors  delà  formule  indiquée  par  M.  Soret  : 
A=295'"  (lOO-— () 

Ainsi,  par  exemple,  à  Quito  l'eau  bouta  QO",!,  l'ailitude  serait 

PBTS.    DESCHANBL-  !1 
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donc  9.9x295  =  2920",  nombre  trôs-approclK*  de  la  vérilable  alti- 
tude Ogale  à  2008  mùlres. 

A  Madrid,  à  ta  pression  moyenne,  la  température  d'iibuUiliuu 
estde97",8,  ce  qui  donne  pour  l'allitudc  2,2x295  =  6/19'";  l'altitude 
réelle  est  de  610  inélrcs. 

261.  Marmite  de  Papin.  —  Si  la  diminution  de  la  pression 
abaisse  la  temp(!rature  du  point  d'élmilîtion, inversement,  lorsque  la 
pression  s'élève,  ta  température  d'ébullition  s'élève  aussi.  On  peut 
donc,  en  faisant  communiquer  ia  chaudière  avec  un  résenojr 
contenant  de  l'air  à  plusieurs  atmosphères  de  pression,  élever  la 
température    de   rébullition  jusqu'à  110,    115  ou  120°,    résultat 
fort  utile  dans  quelques  opérations  industrielles.  Mais  pour  que 
l'ébullilion  puisse,  it  proprement  parler,  se  produire,  il  faut  que 
l'espace  situé  au-dessus  du 
liquide  soit  assez  considé- 
rable, et  ne  soit  pas  d'ail- 
leurs soumis  à  la  tempéra- 
ture de  la  chaudière.  S'il 
en  était  autrement,  si,  par 
exemple,  on  chauffait  de 
l'eau  dans  un  vase  hermé- 
tiquement fermé,  la  vapeur, 
s'accumuinnt  au-de.ssus  du 
liquide,  accrollrait  indéA- 
niinent  la  pression,  el  par 
suite  le  point  d'ébullilion 
seniilindérinimenlretaiïlé, 
en  d'antres  termes,  l'ébuili- 
Fig.  ■ih\.  -  Marmite  àe.  Papin.  t'»"  n'aurait  pas  lieu.  C'esl 

ce  qui  arrive  dans  l'appa- 
reil dont  l'invention  est  due  au  célèbre  Papin  el  qui  pode  le  nom  de 
mamiile  de  Papin.  C'est  un  vase  de  bronze  à  parois  très-résislantes, 
dont  la  partie  supérieure  est  fermée  par  un  couvercle  forlenieni 
presse  à  l'aide  d'une  vis.  La  température  de  l'eau  placée  dans  cet 
appareil  s'élève  indéfiniment,  si  l'on  entretient  un  foyer  au-dessous 
du  vase.  On  peut  ainsi  exécuter  des  opérations  qui  n'eussent  point 
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été  possibles  avec  de  Teau  à  100®,  par  exemple,  dissoudre  la 
gélatine  contenue  dans  les  os.  C'est  en  yue  d'applications  de  ce 
genre  que  Papin  avait  construit  son  appareil,  auquel  il  avait  donné 
le  nom  de  digesleur, 

II  faut  remarquer  qu'à  mesure  que  la  température  s'élève,  la 
force  élastique  de  la  vapeur  croît  très-rapidement  et  peut  ac- 
quérir une  puissance  énorme.  Ainsi,  à  200°,  la  pression  est  déjà 
de  16  atmosphères,  c'est-à-dire  de  1600  kilogrammes  par  déci- 
mètre carré  environ.  Sous  l'action  de  telles  forces,  des  vases,  même 
très-résistants,  peuvent  éclater  et  donner  lieu  aux  plus  redoutables 
accidents.  Pour  prévenir  ce  résultat,  Papin  imagina  un  organe  qui 
est  devenu  usuel  dans  les  chaudières  à  vapeur  :  c'est  la  soupape  de 
sûreté.  Elle  est  formée  d'une  ouverture  pratiquée  dans  le  couvercle 
de  la  marmite;  cette  ouverture  se  ferme  par  un  levier  que  l'on 
charge  à  l'aide  d'un  poids.  Supposons  que  l'ouverture  ait  1  centi- 
mètre carré  de  surface  et  que  Ton  ne  veuille  pas  dépasser  la  pres- 
sion de  10  atmosphères,  qui  correspond  à  la  température  de 
180<».  On  disposera  de  la  grandeur  du  poids  et  de  sa  position  pour 
que  la  pression  exercée  sur  l'ouverture  soit  de  10  kilogrammes.  Si 
la  force  élastique  de  la  vapeur  surpasse  10  atmosphères,  le  levier 
sera  soulevé,  la  vapeur  s'échappera  et  tout  danger  d'explosion 
sera  prévenu. 

Lorsque  la  force  élastique  de  la  vapeur  que  contient  la  mar- 
mite est  devenue  trè&-considérable,  et  qu'on  lui  donne  issue  en  sou- 
levant le  levier,  elle  s'échappe  bruyamment  en  produisant  un  nuage 
dans  l'atmosphère.  Si  Ton  plonge  la  main  dans  ce  nuage,  on 
éprouve  à  peine  une  sensation  de  chaleur,  tandis  que  si  l'on  faisait 
la  même  expérience  avec  de  la  vapeur  sortant  d'un  vase  contenant 
de  Feau  bouillante  sous  la  pression  ordinaire,  la  main  serait  inévita- 
blement brûlée.  Ce  résultat,  singulier  en  apparence,  est  parfaite- 
ment d'accord  avec  les  principes  déjà  indiqués  plusieurs  fois. 
La  vapeur  formée  à  100®  sous  la  pression  extérieure  conserve 
naturellement  à  l'air  et  sa  pression  et  sa  température,  qui  est 
capable  de  désorganiser  nos  tissus.  Au  contraire,  la  vapeur  qui  se 
trouve  dans  la  marmite  de  Papin  a  une  pression  très-supérieure 
à  celle  de  l'atmosphère,  et  par  suite  elle  se  dilate  fortement  à  sa 
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sortie  en  refoulant  Fair  extérieur.  Cette  action  mécanique  est  accom- 
pagnée de  la  disparition  d'une  notable  quantité  de  chaleur,  et  par 
suite  la  température  du  jet  se  trouve  considérablement  abaissée. 

C'est  par  un  phénomène  du  môme  genre  qu'on  peut,  en  diri- 
geant sur  la  main  Fair  expiré  des  poumons,  produire  à  volonté  une 
sensation  de  chaleur  ou  de  froid.  Si  la  bouche  est  largement 
ouverte,  l'air  mêlé  de  vapeur  qui  sort  possède  la  température  du 
poumon,  qui  est  d'environ  37*».  Mais  si  on  ferme  la  bouche  en 
comprimant  la  masse  gazeuse,  celle-ci  se  dilate  à  sa  sortie,  sa 
température  s'abaisse  et  elle  produit  une  sensation  de  froid. 

262.  Température  d'ébuUition  des  dissolutions  salines.  — 
Lorsque  l'eau  tient  en  dissolution  des  matières  salines,  la  tempéra- 
ture d'ébullition  s'élève  et  d'autant  plus  que  la  proportion  du  sel 
est  plus  considérable.  Ainsi,  avec  du  sel  marin,  on  peut  graduelle- 
ment élever  la  température  de  l'eau  bouillante  de  100  à  108<>. 

Lorsque  la  dissolution  n'est  pas  Raturée,  le  point  d'ébullition 
n'est  pas  constant,  il  s'élève  graduellement  à  mesure  que  le  liquide 
se  concentre;  mais  il  arrive  un  moment  où  le  sel  commence  à  se 
déposer,  et  la  température  devient  alors  invariable  :  c'est  elle  qu'il 
faut  prendre  pour  la  température  d'ébullition  de  la  solution  saturée. 
Cela  est  d'autant  plus  important  qu'il  se  produit  quelquefois  un 
phénomène  analogue  à  la  sursaturation  ;  la  température  s'élève  gra- 
duellement sans  que  le  solide  se  dépose,  puis,  à  un  certain  moment, 
ce  dépôt  commence  à  se  produire  brusquement  et  l'on  voit  le  ther- 
momètre descendre  de  plusieurs  degrés. 

Il  est  très-important  de  remarquer  que  quelle  que  soit  la  tem- 
pérature de  la  dissolution,  celle  de  la  vapeur  ne  dépend  que  de  la 
pression  extérieure  et  reste  la  même  que  dans  le  cas  de  l'eau  pure. 
Ce  résultat  est  facile  à  concevoir  à  priori,  car  la  vapeur  qui  se 
dégage  étant  de  la  vapeur  d'eau  pure  et  se  trouvant  évidemment 
en  équilibre  de  pression  avec  l'atmosphère  au  moment  où  elle  se 
dégage,  doit  nécessairement  avoir  la  température  correspondante 
à  cette  pression.  Toutefois,  tant  que  la  vapeur  n'a  pas  quitté  le 
liquide,  il  est  difficile  de  comprendre  qu'elle  ne  soit  pas  en  équi- 
libre de  température  avec  lui;  Il  est  donc  probable  qu'au  moment 
où  elle  quitte  la  surface,  elle  éprouve  un  refroidissement  brusque. 
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C'est  un  point  sur  lequel  on  peut  utilement  faire  de  nouvelles 
recherches. 

Nous  empruntons  à  un  travail  important  de  M.  Legrand  sur  ce 
sujet  le  tableau  suivant,  qui  donne  la  température  d'ébullilion  de 
quelques  solutions  saturées. 

TABLEAU 

DU    POINT    d'ÉBULLITION    DE    QUELQUES    DISSOLUTIONS 

SALINES    SATURÉES. 


DISSOLUTIONS. 

TBMPÉRATURB 

du 

POINT    D'ABULLITION. 

PROPORTION 

de  sel  dissous 

dans  100  partik6 

d'kau. 

Chlorate  de  potasse.    .       .   . 
Chlorure  de  banum.  .   . 

m 

Carbonate  de  soude 

Phosphate  de  soude 

Chlorure  de  potassium  .    .   . 
Chlorure  de  sodium 

Chlorure  d'ammonium.  .   .   . 

• 

Tartrate  neutre  de  potasse.  . 

Nitrate  de  potasse 

Chlorure  de  strontium.  .   .   . 

Nitrate  de  soude 

Acétate  de  soude 

Carbonate  de  {)otasse .... 

Nitrate  de  chaux 

Acétate  de  potasse 

Chlorure  de  calcium  .... 

104,  4 
404,  6 
106,  0 
108,  3 
108,  4 

414,  t 
114,  6 

415,  9 
117,9 
121,  0 
124,  3 
135,  0 
151,  0 
169,  0 
179,  5 

61,5 

60,1 

48,5 

113,2 

59,4 

41,2 

88,9 

296,2 

335,4 

417,5 

224,8 

209,0 

205,0 

362,2 

798,2 

325,6 

263.  Influence  de  Tair  dissous  sur  rébuUition.  —  La  pré- 
sence de  l'air  au  sein  de  la  masse  liquide  est  une  condition  néces- 
saire pour  la  régularité  de  Tébullition  et  sa  production  à  la  tempé- 
rature normale;  on  le  prouve  par  des  expériences  diverses  et  très- 
démonstratives. 

\^  Expérience  de  M.  Donny.  —  On  prend  un  tube  de  verre 
recourbé  deux  fois  et  terminé,  à  une  de  ses  extrémités,  par  une 
série  de  renflements.  On  commence  par  le  laver  soigneusement 
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avec  de  l'alcool,  de  l'éther,  et  finalement  on  y  laisse  séjourner  de 
l'acide  sulfurique  affaibli.  Ces  opérations  ont  pour  résultat  de  dis- 
soudre ou  de  détruire  les  particules  solides  adhérentes  aux  parois  et 
sur  lesquelles  l'air  atmosphérique  se  fixe  toujours  avec  une  cer- 
taine persistance.  On  iniroduît  ensuite  de  l'eau  que  l'on  fait  bouillir 


Rg.  2o5.  —  ExpérÎLTife  de  M.  Donny. 

pendant  longtemps  pour  en  e.<ipulser  l'air  dissous,  et  pendant  que 
l'ébullition  a  lieu,  on  ferme  k  la  lampe  Textrémité  effilée  de  l'appa- 
reil. Cela  posé,  on  plonge  l'autre  extrémité  où  l'on  fait  an-ivcr  toute 
l'eau  dans  une  dissolution  de  chlorure  de  calcium,  et  on  reconnaît 
qu'on  peut  élever  la  température  jusqu'à  135"  sans  qu'aucune 
ébullition  se  manifeste.  Vers  cette  température,  on  voit  quelques 
huiles  de  vapeur  se  former  et  la  masse  de  liquide  est  projetée 
en  entier  avec  une  grande  violence;  les  boules  qui  terminent  te 
tube  sont  précisément  destinées  à  atténuer  les  effets  de  cette  pro- 
jection. 

2°  Expérience  de  M.  L.  Dufour.  —  Celte  expérience  est  encore 
plus  décisive.  On  commence  par  mélanger  de  l'huile  de  lin  dont  la 
densité  est  0,93  avec  de  l'essence  de  girofle  de  densité  1,01,  de  façon 
que  vers  les  températures  voisines  de  100°  le  mélange  ait  une 
densité  égale  â  celle  de  t'eau.  On  introduit  ce  mélange  dans  une 
holte  cubique  en  tôle,  percée  de  deux  ouvertures  opposées,  munies 
de  glaces,  de  manière  à  permettre  de  voir  ce  qui  se  passe  dans  l'in- 
térieur. La  boite  est  placée  dans  une  enveloppe  métallique  qui 
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permet  de  TéchaufTer  pour  ainsi  dire  latéraleinent.  Quand  la  tem- 
pérature a  atteint  120%  on  laisse  tomber  dans  le  mélange  une 
grosse  goutte  d'eau,  qui  vient  d'abord  toucher  le  fond  de  la  boîte, 
s'y  vaporise  en  partie  et  se  divise  en  un  certain  nombre  de  goutte- 
lettes plus  fines,  dont  quelques-unes  viennent  se  placer  entre  les 
deux  fenêtres  de  façon  à  pouvoir  être  aperçues  par  l'observateur. 
L'expérience  ainsi  préparée,  on  peut  élever  la  température  jus- 
qu'à UO,  150  et  même  180*»  sans  que  quelques-unes  des  goutte- 
lettes se  vaporisent.  Or,  à  180*»,  la  tension  maxima  de  la  vapeur 
d'eau  est  de  10  atmosphères,  et  il  est  à  coup  sûr  singulier  de  voir 
une  goutte  d'eau  qui  ne  reçoit  d'autre  pression  que  la  pression 
extérieure  rester  liquide  dans  ces  conditions.  C'est  qu'il  manque  à 
la  vaporisation  une  condition  indispensable  :  la  présence  de  l'air. 
Si,  en  effet,  on  vient  à  toucher  les  gouttes  avec  une  tige  très-fine 
en  métal,  mieux  encore  avec  une  tige  de  bois,  elles  se  vaporisent 
immédiatement  avec  une  grande  violence  et  en  faisant  entendre  un 
sifflement  particulier.  C'est  que  les  tiges  dont  on  se  sert  contiennent 
toujours  une  certaine  quantité  d'air  condensé  à  leur  surface  et  c'est 
grâce  à  lui  que  la  vaporisation  peut  se  produire.  L'exactitude  de 
cette  explication  est  confirmée  par  ce  fait,  que  lorsque  les  tiges  ont 
seiTi  un  certain  nombre  de  fois,  elles  deviennent  inactives  et  ne  peu- 
vent plus  provoquer  l'ébuUilion,  parce  que  l'air  qui  était  adhérent 
sur  leur  surface  a  été  épuisé. 

3°  Production  de  l'ébuUition  par  la  formation  de  bulles  de  gaz  au 
sein  du  liquide.  —  M.  Dufour  s'est  servi,  pour  démontrer  cette  pro- 
position, d'une  cornue  lavée  avec  soin  à  l'acide  sulfurique  et  dans 
laquelle  il  a  placé  de  l'eau  légèrement  acidulée,  dont  on  expulse 
l'air  par  plusieurs  ébullilions  répétées.  La  cornue  communique 
d'une  part  avec  un  manomètre,  et  de  l'autre  avec  une  machine 
pneumatique.  On  raréfie  l'air,  je  suppose,  jusqu'à  ce  que  la  pres- 
sion soit  de  150  millimètres  seulement,  ce  qui  correspond  à  une 
température  d'ébullition  de  60«.  M.  Dufour  a  reconnu  que  dans 
ces  conditions  on  peut  chauffer  graduellement  jusqu'à  75*^  sans 
que  l'ébuUition  se  produise.  Si  alors,  à  l'aide  de  deux  fils  de  pla- 
tine disposés  à  cet  effet,  on  produit  un  courant  dans  la  masse 
liquide,  l'oxygène  et  l'hydrogène  provenant  de  la  décomposition  de 
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l'eau  se  dégagent  et  aussitôt  l'ébuUition  se  produit  avec  une  grande 
violence;  une  partie  du  liquide  est  projetée,  comme  dans  l'expé- 
rience de  M.  Donny. 

On  doit  conclure  des  expériences  précédentes  que  l'air  joue 
un  rôle  essentiel  dans  l'ébuUition,  qu'il  constitue  comme  une  sorte 
de  surface  d'évaporation  à  l'intérieur  du  liquide,  et  que  cette  sur- 
face est  d'ailleurs  indispensable  à  la  production  du  phénomène. 
Cette  conclusion  n'a  rien  que  d'admissible  à  priori.  Les  forces 
attractives  moléculaires  varient  très-rapidement  avec  la  dislance, 
elles  peuvent  donc  constituer,  lorsque  le  liquide  est  privé  d'air, 
un  obstacle  invincible  à  la  production  de  la  vapeur.  Mais  dès 
qu'une  surface  gazeuse  se  produit  dans  le  liquide,  la  force  attractive 
est  énormément  diminuée,  du  moins  d'un  certain  côté  du  liquide; 
celui-ci  peut  donc  obéir  à  la  force  expansive  produite  par  la 
cbaleur  et  se  vaporiser.  Il  est  permis  de  penser  d'après  cela  que, 
si  l'on  pouvait  ligoureusemmt  priver  d'air  une  masse  liquide,  le 
phénomène  de  l'ébuUition  serait  absolument  impossible;  mais  on 
ne  peut  jamais,  quoi  qu'on  fasse,  arriver  à  expulser  les  dernières 
particules  de  l'air  dissous. 

Les  observations  précédentes  expliquent  le  retard  qu'éprouve 
l'ébuUition  de  l'eau  dans 
les  vases  de  verre  soi- 
gneusement lavés  et  la 
formation    caractéristi- 
que de  grosses  bulles  de 
vapeur  qui  donnent  lieu 
Fig.  253.  -  Ébuitiiion  de  l'wide  suiruHqiis.        *  des  soubresauts  très- 
prononcés;  c'est  un  fait 
connu  depuis  fort  lougtemps.  Le  phénomène  est  bien  plus  pro- 
noncé avec  l'acide  sulfurique;  si  on  fait  bouillir  ce  liquide  dans  un 
vase  de  verre,  il  se  forme  au  contact  des  parois  d'énormes  bulles 
qui,  à  raison  de  la  viscosité  du  liquide,  en  soulèvent  la  masse  et  la 
laissent  ensuite  retomber.  Ces  violents  soubresauts  peuvent  amener 
la  rupture  du  vase.  On  évite  cet  inconvénient  en  se  servant  d'une 
grille  circulaire  (Ûg.  253)  à  l'aide  de  laquelle  on  chauffe  seulement 
la  partie  supérieure  du  liquide. 
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L'ébullition  de  l'éther  et  de  l'alcool  présente  quelques  particu- 
ian'tf's  analogues,  bien  que  ces  liquides  soient  Irës-peu  visqueux; 
mais  ils  dissolvent  les  madères  grasses  de  la  surface  du  verre,  mouil- 
lent par  suite  complètement  les  parois  et  y  adhèrent  très-fortement. 

264.  Caléfaction.  —  La  caléfaction  constilue  un  mode  de  vapo- 
risation qui,  sans  *tre  essentiellement  différent  de  ceux  qui  vien- 
nent d'être  décrits,  présente  toutefois  des  particularités  curieuses 
et  intéressantes. 

Si  l'on  prend  une  plaque  d'argent  ou  de  fer  bien  lisse  et  qu'on 
verse  sur  elle  une  goutte  d'eau,  celie-ci  s'étale  sur  la  plaque  et  s'y 
évapore  d'autant  plus  vile  que 
la  température  est  plus  élevée. 
Toutefois  cela  n'a  lieu  que  dans 
une  certaine  mesure.  Lorsque  la 
température  de    la  plaque  dé- 1 
passe  une  certaine  limite,  qui 
pour  l'eau  paraît  être  de  150' j 
environ,  on  voit  la  goulte  d'eau 
se  former  en    un    globule  qui 
tourne  sans  cesse  sur  lui-même, 
se  plisse,  comme  le  montre  la 

figure,   en   présentant  toujours    Fig.  25i.  —  Globule  de  liquide  p«nd«m 
des  contours  arrondis,  et  sé- 

vapore  avec  une  certaine  lenteur.  Celte  dernière  circonstance 
est  importante  et  on  la  vérifie  aisément  par  l'expérience.  Qu'on 
cesse  de  chauffer  la  plaque,  celle-ci  se  refroidit  et  it  arrive  un 
instant  ofi  le  globule  s'aplatit,  l'ébullition  se  manifeste  et  le  liquide 
s'évapore  et  disparaît  rapidement  en  faisant  entendre  un  bruisse- 
ment plus  ou  moins  inlebse. 

Ces  phénomènes  sont  très-anciennement  connus,  ils  ont  été 
étudiés  autrefois  par  Leidenfrost  et  plus  lard  par  Klaproth.  Plus 
récemment,  M.  Boutigny  en  a  fait  l'objet  de  recherches  nouvelles 
très-délaillées ;  c'est  à  lui  qu'est  dû  le  mot  de  caléfaction  qui  sert  à 
les  exprimer,  il  désigne  aussi  sous  le  nom  A'éiat  sphéroïdai  la  forme 
globulaire  qu'affectent  les  liquides  dans  leur  contact  avec  des  sur- 
faces métalliques  suffisamment  chaudes. 
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La  caléfaction  peut  se  produire  avec  des  liquides  quelconques, 
même  très-volatils,  tels  que  l'alcool  et  Tcther.  On  peut  se  servir  de 
l'acide  sulfureux  liquide,  qui  bout  à  —  iO«,  du  protoxyde  d'azote 
liquéfié,  dont  la  température  d'ébuUition  est  de  70<>  au-dessous 
de  zéro. 

On  constate  que  pendant  la  caléfaction  le  liquide  ne  bout  pas. 
De  temps  en  temps,  il  est  vrai,  on  voit  se  former  dans  la  masse 
quelques  bulles  de  vapeur  qui  viennent  crever  à  la  partie  supé- 
rieure du  globule;  mais  cela  est  dû  à  quelque  aspérité  de  la  plaque 
qui  soulève  la  surface  inférieure,  de  sorte  que  la  vapeur  ne  peut 
plus  s'échapper  qu'à  travers  la  masse.  Lorsque  la  surface  du  métal 
est  parfaitement  lisse  et  unie,  on  n'observe  aucune  bulle. 

Si,  à  l'aide  d'un  thermomètre  à  très-petit  réservoir  ou  d'une 
petite  sonde  thermo- électrique,  on  mesure  la  température  du 
liquide,  on  reconnaît  qu'elle  est  toujours  un  peu  inférieure  à  celle 
de  son  ébullition. 

265.  Congélation  de  l'eau  et  du  mercure  à  l'aide  de  la  caléfac- 
tion. —  Si  l'on  fait  rougir  un  creuset  d'argent  ou  de  platine  à  l'aide 
d'une  forte  lampe,  et  qu'on  verse  dans  son  intérieur  de  l'acide  sul- 
fureux liquide,  celui-ci  prend  l'élat  sphéroïdal  et  se  maintient  à 
une  température  inférieure  à  — 10°.  Pour  rendre  sensible  ce  fait, 
on  verse  sur  la  masse  globulaire  une  certaine  quantité  d'eau  qui  se 
congèle  instantanément. 

On  fait  dans  les  cours  l'expérience  avec  du  protoxyde  d'azote; 
on  verse  dans  ce  cas  du  mercure,  qui  se  trouve  instantanément  soli- 
difié par  son  contact  avec  le  liquide. 

Ce  mode  d'expérimentation  est  dû  à  M.  Boutigny,  qui  a  beau- 
coup insisté  sur  la  contradiction  que  paraissent  présenter  ces  phé- 
nomènes avec  la  loi  de  l'équilibre  de  température.  Cette  contradic- 
tion est  réelle;  mais  elle  est  de  môme  nature  que  celle  que  l'on 
observe  quand  on  place  un  vase  contenant  de  l'eau  au-des^s^d'un 
foyer  si  ardent  qu'il  soit  ;  la  température  se  maintient,  comme 
nous  l'avons  vu,  à  100«,  la  chaleur  du  foyer  étant  exclusivement 
employée  à  produire  la  vaporisation.  C'est  aussi  ce  qui  a  lieu  dans 
les  phénomènes  de  caléfaction,  ainsi  que  nous  allons  l'expliquer. 

266.  Il  n'y  a  pas  de  contact  entre  le  globule  et  la  surface 
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métalliqae.  —  Le  point  rondamental  de  In  théorie  de  la  cal<^faction 
est  l'absence  de  contact  entre  le  liquide  à  l'élat  sphëroïdal  et  la  sur- 
face métallique.  On  démontre  ce  fait  par  une  expérience  aussi 
simple  que  rigoureuse. 

On  se  sert  d'une  plaque  bien  plane  et  que  l'on  dispose  d'une 
façon  parfaitement  horizontale  sur  son  support;  ce  résultat  peut 
être  obtenu  par  le  jeu  de  vis  calantes.  On  fait  chaulTcr  la  plaque  et 
on  icrse  sur  elle  quelques  gouttes  d'eau  qui  prennent  l'état  sphé- 


roïdal.  A  l'aide  d'un  fil  de  platine  qui  pénètre  dans  le  globule,  on 
maintient  celui-ci  vers  le  centre  rie  la  plaque.  11  est  très-facile  alors, 
en  plaçant  une  lumière  d'un  côté  du  globule,  et  regardant  de 
l'autre,  d'apercevoir  distinctement  l'espace  qui  sépare  le  globule 
de  la  plaque.  L'espérience  peut  élre  fort  aisément  projetée  avec 
la  lumière  solaire  ou  la  lumière  électrique. 

Il  résulte  de  cette  sorte  d'isolement  du  globule  qu'il  se  produit 
sur  toute  sa  surface  une  évaporation  active  qui  empêche  la  tempé- 
rature de  s'élever  jusqu'au  point  d'ébullition.  Au  moment  où  cesse 
le  contact,  la  formation  de  la  vapeur  devient  moins  intense  qu'a- 
^vant,  puisque  la  chaleur  de  la  plaque  ne  se  communique  plus  que 
par  rayonnement.  Mais,  contrairement  à  ce  qu'avait  cru  Klaprolh,  k 
partir  de  ce  moment  la  vaporisation  est  d'autant  plus  rapide  que  la 
température  de  la  plaque  est  plus  élevée. 

L'absence  de  contact  entre  un  liquide  et  un  métal  ou  tout  autre 
corps  chauffé  à  une  température  élevée  est  rendue  manifeste  par 
diverses  expériences.  Si,  par  exemple,  on  chauffe  au  rouge  vif  une 
boule  de  platine  et  qu'on  la  plonge  (flg.  256)  dans  de  l'eau  à  la  teui- 


m 


I 


348  ÉBULLITION. 

pérature  ordinaire,  on  voit  le  liquide  se  déprimer  et  former  comme 
une  sorte  de  gatne  autour  de  la  boule.  Celle-ci  reste  rouge  pendant 
quelques  instants,  et  ce  n'est  que  lorsque  la  température  s*est 

abaissée  jusqu'à  150<»  environ  que  le  contact  a  lieu. 
Une  ébullition  très-vive  s'établit  alors  dans  le  liquide 
et  il  se  dégage  d'abondantes  vapeurs. 

Si  au-dessus  de  Peau  on  fait  fondre  du  sucre  et 
qu'on  le  fasse  couler  en  gouttes  sur  le  liquide,  ces 
gouttes  flottent  quelques  instants,  bien  que  leur  den- 

Fi    2 16       ^'*^  ^^^^  P'"^  grande  que  celle  de  l'eau  (79);  mais 
bientôt  le  contact  a  lieu,  le  globule  se  brise  et  se  pré- 
cipite dans  l'eau,  où  il  se  dissout. 

C'est  un  phénomène  tout  à  fait  analogue  qui  a  lieu  lorsqu'on 
met  un  fragment  de  potassium  sur  l'eau.  L'eau  est  décomposée,  son 
hydrogène  se  dégage  et  brûle  avec  une  flamme  rouge;  quant  à  l'oxy- 
gène, il  se  combine  avec  le  potassium  pour  former  de  la  potasse; 
le  globule  de  potasse  flotte  sur  Peau  sans  être  touché  par  elle  à 
cause  de  la  température  élevée  à  laquelle  il  se  trouve.  Après  quel- 
ques instants,  le  refroidissement  a  lieu  et  le  globule,  par  suite  du 
contact  de  l'eau,  se  brise  avec  une  petite  explosion. 

Quant  à  la  cause  qui  empêche  le  contact  d'un  métal  chauffé 
et  d'un  liquide,  elle  se  rattache  évidemment  à  la  capillarité.  Nous 
avons  vu,  en  effet  (79),  que  la  chaleur  modifie  les  actions  capil- 
laires, et  qu'en  particulier  les  liquides  qui  mouillent  les  tubes 
présentent  une  ascension  moindre  et  un  ménisque  moins  mait^ué 
quand  la  température  s'élève.  Il  est  donc  très-aisé  de  comprendre 
qu'à  une  certaine  limite  de  température  les  liquides  se  tr,ou- 
vent,  par  rapport  aux  métaux  chauffés,  dans  le  même  cas  que  le 
mercure,  par  exemple,  par  rapport  au  verre. 

267.  Distillation.  —  La  distillation  est  une  opération  très-an- 
ciennement connue  et  qui  se  présente  comme  une  application  du 
phénomène  de  l'ébullition.  Elle  a  souvent  pour  objet  de  séparer  un 
liquide  des  matières  fixes  qui  sont  dissoutes  par  lui.  Par  exemple, 
toutes  les  eaux  naturelles  contiennent  en  dissolution  des  quantités 
plus  ou  moins  considérables  de  substances  salines,  telles  que  du 
bicarbonate,  du  sulfate,  du  phosphate  de  chaux,  du  chlorure  de 


DISKLLATION.  .349 

sodium,  etc.  Pour  divers  usages  de  la  chimie  on  a  besoin  de  débar- 
rasser l'eau  de  ces  diverses  substances,  afin  d'avoir  un  liquide  tout 
à  fait  pur.  On  l'oblient  ù  l'aide  de  l'appareil  nommé  alambic. 

Il  se  compose  d'une  sorte  de  cornue  a,  appelée  cucurbtle. 


Fig.  !iû7.  —  Alambic. 

fermée  par  un  chapiteau  b  qui,  à  l'aide  de  la  partie  c.  commu- 
nique avec  un  tube  contourné  en  hélice  dd.  appelé  serpentin.  Ce  ser- 
pentin est  placé  dans  le  vase  e,  contenant  de  l'eau  froide.  L'eau  con- 
tenue dans  la  cucurblle  est  portée  à  l'ébullition,  la  vapeur  vient  se 
condenser  dans  le  serpentin,  et  l'eau  distillée  est  recueillie  dans  le 
vase  g. 

A  mesure  que  la  vapeur  se  condense ,  l'eau  du  réfrigérant 
s'échauffe  et  il  est  important  de  la  renouveler.  A  cet  effet,  un  tube, 
plongeant  jusqu'au  fond  du  réfrigérant,  reçoit  par  sa  partie  supé- 
rieure h  de  l'eau  froide  qui  arrive  d'une  manière  continue  par  le 
robinet  K;  il  se  produit  donc  dans  le  vase  e  un  trop-plein  qui 
s'écoule  par  l'ajutage  i  placé  à  la  partie  supérieure;  comme  c'est 
cette  partie  supérieure  du  liquide  qui  est  la  plus  chaude,  on  voit  que 
cette  disposition  a  pour  résultat  d'éliminer,  pour  ainsi  dire,  d'une 
manière  continue,  les  couches  dont  la  température  est  la  plus 
élevée.  On  remplit  la  chaudière  à  peu  près  aux  trois  quarts;  on 
peut  de  temps  en  temps  renouveler  l'eau  par  la  tubulure  f,  mais  il 
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convient  de  ne  pas  pousser  la  distillation  trop  loin  et  de  rejeter  le 
liquide  de  la  chaudière  quand  son  volume  est  réduit  au  quart  ou 
au  cinquième  de  son  volume  initial.  Il  y  aurait  à  craindre,  en  effet, 
si  on  dépassait  cette  limite,  que  quelques-unes  des  matières  fixes 
contenues  dans  Teau  ne  se  décomposassent  en  donnant  des  pro- 
duits qui  se  mêleraient  à  Teau  distillée  et  en  altéreraient  la  pureté. 

268.  Distillation  des  liquides  alcooliques.  —  Lorsqu'on  dis- 
tille un  mélange  de  deux  liquides  inégalement  volatils,  il  passe  à 
la  distillation,  au  moins  dans  les  premiers  moments,  un  mélange 
dans  lequel  la  proportion  du  liquide  le  plus  volatil  se  trouve  aug- 
mentée. En  opérant  de  la  même  façon  sur  le  mélange  obtenu,  on 
obtient  un  résultat  analogue,  et,  à  Taide  de  plusieurs  distillations 
successives,  on  finit  par  obtenir  un  mélange  dans  lequel  domine 
fortement  le  liquide  volatil,  sans  qtf  il  soit  pourtant  possible  d'avoir 
ce  dernier  à  l'état  de  pureté.  C'est  ainsi  qu'autrefois  on  tirait  du 
vin  les  spiritueux  connus  sous  le  nom  de  trois-six.  Mais  ces  opéra- 
tions répétées,  outre  leur  inconvénient  d'augmenter  le  prix  de 
revient,  donnent  au  produit  obtenu  un  goût  d'empyreume  très- 
difûcile  à  faire  disparaître. 

On  obtient  aujourd'hui  facilement  des  trois-six  de  premier  jet 
à  l'aide  de  divers  appareils  distillatoires  perfectionnés.  Le  principe 
de  celui  dont  nous  donnons  la  figure,  et  qui  est  connu  sous  le  nom 
(Yappareil  Laugier,  consiste  à  éloigner  le  réfrigérant  proprement 
(lit  de  la  chaudière;  dans  le  trajet  se  trouve  un  second  réfrigérant 
où  se  condense  surtout  le  liquide  moins  volatil,  et  le  mélange 
recueilli  dans  cette  partie  de  l'appareil  appelée  rectificateur  se  trouve 
ramené  dans  la  chaudière  pour  y  subir  de  nouveau  l'action  de  la 
chaleur.  On  y  emploie  d'ailleurs  le  vin  ou  le  liquide  alcoolique, 
quel  qu'il  soit,  sur  lequel  on  opère,  pour  refroidir  les  serpentins,  ce 
qui  permet  d'utiliser  la  presque  totalité  de  la  chaleur  fournie  par  le 
foyer. 

L'appareil  se  compose  de  deux  chaudières,  l'une  A  montée 
directement  sur  le  foyer,  l'autre  B  chauffée  par  la  chaleur  perdue 
de  celui-ci. 

La  première  est  munie  d'un  robinet  de  vidange  et  d'un  tube 
indicateur  de  niveau;  elle  communique  avec  la  seconde  par  un 
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lube  ('  qui  Tient  plonger  au  fond  du  liquide  et  s'y  termine  en  pomme 
d'nrrosoir.  Un  autre  tube  i  fait  coniinuniqtier  inversement  le  fond 
de  la  cliaudière  B  avec  la  pailie  iiirëi-ieure  de  A. 

De  la  cliaudière  U  la  vapeur  s'élance  dans  le  tul»e  &  et  se 
rond  dans  le  reclilicaleur  R  CeUii-ci  est  formé  de  six  ou  sept  tron- 
rons  d'hélice  dans  lesquch  la  partie  la  plus  déclive,  où  se  réunit  le 
liquide  condense,  aboutit  à  un  tube  de  mtour  c  qui  vient  se  rendre 
lui-même  dans  la  chaudière  B.  La  vapeur  non  condensée  passe 
dans  le  réfrigérant  proprement  dit  II',  et  le  liquide  distillé  s'écoule 
dans  un  vase  où  plonge  un  alcoomètre. 


KiK-  'J'iS.  —  Appareil  Ijiuijii'r. 

On  fait  arriver  par  un  robinet  supérieur  r  le  vin  ou  le  liquide 
alcoolique  qu'il  s'agit  de  distiller.  Celui-ci  remplit  d'abord  le  réfri- 
gérant, passe  dans  le  rpclificalenrelde  \k  dans  la  chaudière  B  par  le 
tube  a.  Lorsque  le  liquide  a  atteint  la  pomme  d'ari-osoir.  ce  que 
l'on  reconnaît  à  l'inspection  de  l'indicateur  de  niveau,  on  arrête 
récoulemcnt.  on  remplit  aux  trois  quarts  la  cliaudière  A,  et  on 
cbauffe.  Pendant  ce  temps,  la  partie  la  plus  aqueuse  de  la  vapeur 
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se  condense  dans  la  chaudière  supérieure  ou  y  est  ramenée  du 
rectiflcateur,  en  même  temps  que  la  portion  alcoolique  arrive  au 
serpentin.  Le  volume  du  liquide  augmente  donc  dans  la  chau- 
dière B  et  diminue  dans  A  ;  lorsque  dans  cette  dernière  le  volume 
est  réduit  au  quart  ou  au  tiers,  suivant  la  richesse  du  liquide  alcoo- 
lique, on  ouvre  le  robinet  de  vidange  pour  évacuer  la  vinasse.  On 
fait  arriver  alors  du  liquide  de  la  chaudière  B  dans  la  première, 
de  façon  à  remplir  celle-ci  jusqu'au  même  niveau  que  la  première 
fois,  et  on  ouvre  de  nouveau  le  robinet  r,  qui  ne  doit  plus  être 
refermé.  La  chaudière  B  reçoit  donc  maintenant  du  liquide  de  trois 
sources  différentes  :  1"  celui  qui  vient  directement  par  le  tube  a; 
2°  celui  qui  provient  du  rectiflcateur;  3°  celui  qui  résulte  de  la 
condensation  de  la  vapeur  fournie  par  la  chaudière  A.  L'ouverture 
du  robinet  d'alimentation  r  doit  être  telle  que,  en  vertu  de  ces  trois 
causes  réunies,  cette  seconde  chaudière  se  soit  emplie  lorsque,  par 
suite  de  la  réduction  du  volume  dans  la  chaudière  A,  le  liquide 
qu'elle  contient  est  totalement  transformé  en  vinasse.  On  évacue 
alors  cette  dernière  et  on  recommence  de  la  même  façon  indéfini- 
ment. 

269.  Circonstances  qui  favorisent  la  vaporisation.  —  Les 
diverses  explications  données  sur  la  formation  des  vapeurs  per- 
mettent d'assigner  les  circonstances  qui  activent  la  vaporisation, 
et  donnent  la  plus  grande  quantité  de  vapeur  dans  un  temps 
déterminé. 

Quand  il  s'agit  d'un  vase  ouvert  dans  l'air,  mais  non  soumis  à 
l'action  d'un  foyer,  l'évaporation  est  d'autant  plus  intense,  que  la 
surface  libre  est  plus  grande,  que  l'air  est  plus  sec  et  qu'il  est 
plus  vivement  renouvelé  à  la  surface  du  liquide.  S'il  s'agit  d'un 
générateur  chauffé  par  un  foyer,  la  vaporisation  dépend  surtout 
de  rétendue  de  la  surface  de  chauffe,  c'est-à-dire  de  celle  qui,  bai- 
gnée à  l'intérieur  par  le  liquide,  reçoit  directement  à  l'extérieur 
l'action  du  foyer.  C'est  en  effet  sur  les  parois,  comme  nous  Tavons 
vu  plus  haut,  que,  par  suite  de  la  présence  de  l'air  adhérent,  se  for- 
ment surtout  les  bulles  de  vapeur  pendant  l'ébullition. 
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270.  Tension  de  la  vapeur  d'eau.  —  La  connaissance  de  la 
tension  maxima  de  la  vapeur  d'eau  est  importante  non-seule- 
ment au  point  de  vue  théorique,  mais  aussi  au  point  de  vue 
pratique.  C'est,  en  eflFet,  cette  tension  qui  constitue  la  force  motrice 
dans  les  machines  à  vapeur,  et  dès  lors  il  est  essentiel,  pour 
établir  d'une  façon  rationnelle  les  principes  de  la  construction 
de  ces  appareils,  de  pouvoir  connaître  exactement  les  diverses 
températures  où  ils  pourront  être  portés,  la  valeur  exacte  de  la 
force  qui  les  met  en  jeu,  afin  d'en  déduire  le  degré  de  résistance 
qu'ils  doivent  offrir.  Aussi,  dans  plusieurs  pays,  des  expériences 
ayant  pour  objet  de  dresser  une  table  des  forces  élastiques  de  la 
vapeur  d'eau  aux  diverses-  températures  ont-elles  été  entreprises  et 
exécutées  d'après  les  ordres  de  l'administration  des  travaux  publics. 
Le  nombre  des  travaux  de  ce  genre  est  donc  considérable  et  plu- 
sieurs sont  très-remarquables  au  point  de  vue  scientifique.  Tou- 
tefois les  recherches  de  M.  Regnault,  par  la  multitude  des  détermi- 
nations et  l'extrême  précision  des  moyens  employés,  présentent  un 
caractère  particulier  d'autorité  et  semblent  avoir  mis  entre  les 
mains  des  savants  des  éléments  numériques  indiscutables.  Nous 
indiquerons  plus  loin  quelques-unes  des  méthodes  employées  par 
ce  savant  expérimentateur  et  les  principaux  résultats  qu'il  a  obtenus. 

271.  Appareil  de  Dalton.  —  Le  physicien  anglais  Dalton  s'est 
occupé  le  premier  de  cette  question  avec  quelque  exactitude, 
s'est  servi  d'un  appareil  leprésenté  par  la  figure  259  et  qui  a  con- 
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serve  son  nom.  Deux  tubes  barométriques  A  et  B  plongent  dans  la 
même  cuvette  H;  l'un  est  un  baromètre  ordinaire,  l'autre  est  un 
baromilre  à  vapeur,  c'est-à-dire  qu'on  a  fait  passer  au-dessus  de 
la  colonne  mercurielle  une  petite  colonne  d'eau.  Les  deux  tubes, 
maintenus  par  le  support  CD,  sont 
entour(!s  d'un  manchon  contenant  de 
l'eau  que  l'on  peut  porter  à  divei-ses 
Icuipéralurcs  à  l'aide  d'un  fojer.  On 
commence  par  remplir  le  manchon 
de  glace  fondante,  et,  en  écartant  les 
fragments,  on  peut  lire  la  différence 
de  niveau  du  mercure  dans  les  deux 
baromùlres;  c'est  la  force  élastique  de 
la  vapeur  à  la  lempcirature  zéro.  On 
remplace  ensuite  la  glace  par  l'eau  cl 
on  règle  l'action  du  fujer  de  faron  à 
obtenir  diverses   températures  com- 
prises entre  0  et  100°  et  à  les  main- 
tenir quelques  instants  stationnaires 
à  l'aide  de  l'agitateur  pq;  on  mesure 
à  chaque  fois    la  ditférence    corres- 
pondante du  niveau  du  mercure  dans 
les  baromètres;  on  a  ainsi  des  élé- 
ment:i  qui,  complétés  par  interpola- 
ris.  359.  -  Appareil  de  DsIiod.    jj^^  ^^  p^^.  jgg  procédés  graphiques, 
donnent  la  table  qu'on  a  désignée  longtemps  sous  le  nom  de  table 
de  Dalton,  et  qui  renferme  les  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau 
pour  des  températures  comprises  entre  Û  et  100».  Le  procédé  ne 
peut  pas  d'ailleurs  sei-vir  au  delà  de  cette  dernière  température, 
car  à  100°  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  étant  à  peu  près  égale  à  la 
pression  extérieure,  le  niveau  du   mercure  dans  le  baromètre  à 
vapeur  descend  jusqu'au    niveau  du    métal  dans  la  cuvette,   et 
l'observation  ne  peut  aller  plus  loin. 

372.  HodiflcatiODS  de  M.  Begnaolt.  —  La  méthode  de  Dalton 
est  défectueuse  à  divers  points  de  vue  :  d'une  part,  il  est  impos- 
sible que  la  température  se  maintienne  la  même  dans  une  aussi 
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grande  coluniip  <|ue  celle  que  l'on  a  vers  les  températui'es  de  70, 
75°  et  au  delà.  En  second  lieu,  l'observation  du  niveau  à  Ira- 
vers  la  substance  du  manchon  est  entourée  de  beaucoup  d'incer- 
tilude.  M.  Ite^iiault,  en  conser-  . 

vaut  la  méthode,  ne  l'a  employée  .| 

que  jusqu'à  la  teinpërainrc  de  I 

50".  A  cette  température,  la  ten- 
sion de  la  vapeur  n'étant  que 
de  4  centimètres  environ,  il  de- 
vient inutile  de  chaufTer  toute 
la  lon);ueur  des  baromttres.  La 
figure  260  représente  l'appareil 
modiûë.  Les  deux  tubes  baromé- 
triques, de  U  millimètres  de 
diamètre  iiitérieur,  traversent 
deux  tubulures  pratiquées  dans 
le  fond  d'une  caisse  métallique. 
Sur  l'une  des  faces  de  la  caisse 
se  trouve  une  grande  ouverture 
feroiëe  par  une  glace,  à  travers 
laquelle  on  peut  lire  très-exacte- 
ment les  niveaux  intérieurs.  A 
raison  du  peu  de  hauteur  de  la 
colonne  liquide,  il  était  très- 
facile,  en  approchant  plus  ou 

moins  une  lampe  à  alcool  de  la  *^«-  ™"-  ~  *pp"^"  ^'^  '''''"•"  '"**""*' 
caisse,  de  maintenir  pendant  un  temps  suffisant  une  température 
quelconque,  comprise  entre  0  et  50°. 

La  différence  de  niveau  des  deux  colonnes  de  mercure  doit  être 
ramenée  par  la  correction  ordinaire  à  la  tempéralui-e  de  zéro.  Il 
faut  aussi  tenir  compte  de  la  petite  colonne  d'eau  qui  se  trouve  au- 
dessus  du  mercure,  dans  le  baromètre  à  vapeur;  elle  agit  par  son 
poids  et  produit  une  dépression  qui,  exprimée  en  mercure,  est 
évidemment  égale  à  sa"  hauteur  divisée  par  13,59, 

Cet  appareil  est  difficilement  applicable  aux  basses  tempéra- 
tures. Avec  une  modification  fort  simple,  il  peut  être  employé  dans 
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ce  cas  et  jusqu'à  30°  au-dessous  de  zéro.  L'extrémité  supérieure 
du  baromètre  à  vapeur  est  effilée  et  vient  se  mastiquer  dans  un 
petit  tube  en  cuivre  à  trois  branches  dont  la  seconde  communique 
avec  la  machine  pneumatique  et  la  troisième  avec  un  ballon  de 
verre  de  500  centimètres  cubes  environ.  Dans  ce  ballon  se  trouve 
une  petite  ampoule  en  verre  mince  renfernjant  de  Teau  complète- 
ment bouillie  et  par  suite  privée  d'air.  On  fait  un  certain  nombre 
de  fois  le  vide  à  l'aide  du  tube  à  trois  branches,  et  à  chaque  fois  on 
laisse  rentrer  de  l'air  qui  a  passé  sur  des  matières  desséchantes. 
Après  la  dernière  opération,  on  ferme  à  la  lampe  le  tube  qui  établit 
la  communication  avec  la  machine  pneumatique,  on  met  de  la  glace 
dans  la  caisse  et  on  mesure  quelle  est  la  force  élastique  à  zéro  de 
l'air  sec  que  la  machine  pneumatique  laisse  dans  l'appareil;  cette 
force  est  d'ailleurs  très-petite.  On  approche  alors  quelques  charbons 
du  ballon,  l'ampoule  se  brise  et  la  vapeur  se  répand  dans  l'espace. 
L'appareil  ainsi  préparé  peut  être  employé  conime  le  précédent,  il 
suffit  de  faire  varier  la  température  de  l'eau  contenue  dans  la  caisse 
et  d'observer  les  différences  de  niveau  en  tenant  compte  de  la  force 
élastique  de  l'air  qui  a  été  laissé. 

Pour  s'en  servir  à  des  températures  inférieures  à  celles  de  la 
glace  fondante,  on  supprime  la  caisse  et  on  place  le  ballon  seul  dans 
une  cloche  où  se  trouve  un  mélange  frigorifique-,  les  tubes  baromé- 
triques se  trouvent  alors  dans  l'air  extérieur. 

Dans  ce  cas,  l'espace  occupé  par  la  vapeur  esta  deux  tempéra- 
tures différentes,  mais  il  est  clair  qu'il  ne  peut  y  avoir  équilibre 
qu'autant  que  la  tension  est  la  même  partout.  D'ailleurs,  dans  le 
ballon,  cette  tension  ne  saurait  surpasser  la  tension  maxima  corres- 
pondante à  la  basse  température  qui  y  règne;  donc  c'est  cette  ten- 
sion qui  règne  dans  tout  l'espace,  et  c'est  elle  que  mesure  la  diffé- 
rence de  niveau  du  mercure  des  baromètres. 

En  réalité,  les  choses  se  passent  de  la  manière  suivante  :  A  rai- 
son de  la  température  qui  règne  dans  le  ballon,  la  vapeur  se  con- 
dense en  partie  et  prend  la  tension  correspondante  ;  il  en  résulte  une 
rupture  d'équilibre,  une  nouvelle  quantité  de  vapeur  se  forme,  arrive 
dans  le  ballon,  s'y  condense  de  nouveau  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce 
que  la  tension  soit 'partout  celle  qui  correspond  à  la  température  la 
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plus  basse.  Celte  condensation  de  la  vapeur  dans  la  partie  froide  de 
l'espace  occupé  par  elle  a  été  utilisée  par  Watt  dans  la  machine  à 
vapeur;  c'est  le  'principe  du  condenseur, 

Gay-Lussac  avait  déjà  utilisé  ce  principe  d'une  façon  analogue 
à  celle  qui  a  été  employée  par  M.  Regnault  pour  mesurer  les  ten- 
sions des  vapeurs  aux  basses  températures. 

En  employant  des  mélanges  de  chlorure  de  calcium  et  de  quan- 
tités successivement  croissantes  de  neige  ou  de  glace,  on  peut  abais- 
ser la  température  jusqu'à  —  32<»  et  constater  que  la  formation  de  la 
vapeur  est  encore  très-sensible  à  cette  basse  température. 

273.  Mesure  des  tensions  maxima  aux  températures  supé- 
rieures à  50*.  —  Pour  les  températures  supérieures  à  50^, 
M.  Regnault  a  utilisé  ce  fait  qu'à  la  température  de  Tébullition 
la  tension  maxima  do  la  vapeur  produite  est  égale  à  la  pression 
extérieure. 

Son  appareil  se  compose  (fig.  261)  d'une  chaudière  en  cuivre 
renfermant  de  l'eau  qui  peut  être  portée  à  des  températures  di- 
verses données  par  des  thermomètres  très-exacts.  La  vapeur  pro- 
duite s'élève  le  long  d'un  tube  incliné,  constamment  rafraîchi  à  l'in- 
térieur par  un  courant  d'eau  ;  de  cette  façon,  la  vapeur  condensée 
retourne  continuellement  à  la  chaudière,  et  les  expériences  peuvent 
se  prolonger  autant  qu'on  le  veut.  Le  tube  aboutit  à  la  partie  infé- 
rieure d'un  grand  réservoir,  dans  lequel  on  peut  raréfier  ou  com- 
primer l'air,  suivant  les  circonstances;  ce  réservoir  communique 
d'ailleurs  avec  un  manomètre.  La  figure  représente  l'appareil  qui  a 
servi  pour  des  pressions  s'élevant  à  5  atmosphères.  Pour  des  pres- 
sions plus  considérables  et  qui  ont  atteint  28  atmosphères,  l'ap- 
pareil était  exactement  fondé  sur  le  même  principe,  mais  construit 
avec  de  plus  grandes  dimensions  et  une  plus  grande  résistance.  Le 
manomètre  employé  dans  ce  cas  est  celui  dont  il  a  été  question  à 
propos  de  la  loi  de  Mariotte. 

La  marche  des  expériences  est  facile  à  comprendre  ;  on  raréfie 
l'air  dans  le  réservoir  jusqu'à  ce  que  Tébullition  de  l'eau  se  pro- 
duise vers  50°.  Il  est  facile  de  s'assurer  que  l'ébullition  a  lieu  par 
le  bruit  caractéristique  qui  l'accompagne  et  surtout  par  l'invaria- 
bilité de  la  température.  Cette  dernière  circonstance ,  qui  permet 
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aux  [hermomèlres  de  se  mettre  exactement  en  équilibre  de  lempt'ra- 
tm-e  avec  l'eau,  constitue  l'avantage  le  plus  marqué  de  la  méthode. 
La  force  (élastique,  accusée  au  moment  de  fébullition  par  le  mano- 


Fig.  261.  —  Apparnil  de  M,  Begii nuit  pour  la  mesure  de  la  tension  maxima  de  la  Tapeur 
d'caii  aux  temptralures  ("leïiie». 

mètre,  est  précisément  la  tension  de  la  vapeur  produite.  En  lais- 
sant rentrer  graduellement  l'air  dans  Je  réservoir,  les  températures 
d'ébullition  s'éiôvenl  successivement  jusqu'il  100".  A  partir  de  ce 
moment,  l'air,  au  lien  d'être  raréfié,  doit  Ctre  graduellement  com- 
primé dans  le  réservoir.  , 

Le  tableau  suivant  contient  l'ensemble  des  résultats  obtenus 
dans  les  recherches  qui  viennent  d'être  indiquées. 


nilliiuAtrca.  mJUimètrei. 

0,31                        5° 6,53 

0.93                       iO 9,17 

î,09                       15 (!,70 

3,11                        ÎO i7,39 

4,60                        5 13,55 
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TBNSIONS 

TBNSIOVS 

TRSIPKRATURBR. 

en 

TRMPBRATURK8. 

en 

millimètres. 

millimètres 

30« 31,55 

35 41,82 

40 54,91 

45 71,39 

50 91,98 

65 H7,47 

60 148,70 

65 486,94 

TENSIONS 

on 
atmosphères. 

100" 4 

121 2,025 

434 3,008 

444 4,000 

45t 4,974 

459 5,966 

471 8,036 


70« 233,09 

75 288,51 

80 354,64 

85 433,04 

90 525,45 

95 633,77 

400 760,00 

TSMSIONS 

en 
atmosphères. 

4  80" 9,92? 

189 42,425 

499 45,062 

243 49,997 

225 25,125 

239 27,534 


274.  Courbes  des  tensions.  —  En  comparant  les  forces  élas- 
tiques aux  températures,  on  cherche  vainement  une  relation  simple 
entre  ces  deux  éléments,  relation  qui  constituerait  la  loi  physique 
du  phénomène.  La  loi  suivant  laquelle  les  tensions  maxima  varient 
avec  les  températures  ne  paraît  donc  pas  susceptible  d'une  expres- 
sion simple,  et  quelle  qu'elle  soit  d'ailleurs,  les  physiciens  n*ont  pas 
encore  réussi  à  la  mettre  en  évidence.  On  peut  seulement  con- 
stater, en  examinant  avec  attention  le  tableau  qui  précède,  que  la 
tension  maxima  varie  très-rapidement  avec  la  température.  Ainsi, 
tandis  que  de  0  à  100*^  cette  tension  varie  d'environ  une  atmo- 
sphère, de  100  à  200°  cette  variation  approche  de  15  atmosphères, 
de  200  à  230°  la  variation  est  de  13  atmosphères  environ.  Ce  carac- 
tère essentiel  du  phénomène  est  rendu  sensible  aux  yeux  par  la 
construction  graphique  des  résultats. 

Sur  une  droite  horizontale  (fig.  262)  on  porte  des  longueurs 
proportionnelles  aux  températures  et  on  élève  des  perpendiculaires 
représentant  à  une  échelle  quelconque  les  tensions  correspondantes 
de  la  vapeur.  En  réunissant  les  extrémités  de  ces  perpendiculaires  par 
un  trait  continu,  on  obtient  une  courbe,  qui  est  l'expression  sensible 
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Fig.  262. 


de  la  loi  des  variations  de  la  tension.  On  voit  que  cette  courbe  s'enlève 
très-rapidement  au-dessus  de  Taxe  horizontal,  et  il  est  tout  naturel  de 

penser,  d'après  cela,  que  pour 
employer  de  la  vapeur  d'eau 
saturde  à  des  températures 
supérieures  à  230°,  il  fau- 
drait des  vases  doués  d'une 
force  de  résistance  extrême- 
ment considérable  et  sans 
doute  très-difficile  à  obtenir. 
275.  Formules  empiri- 
ques.—On  a  cherché  à  repré- 
senter les  résultats  obtenus 
par  des  formules  algébriques. 
Si  Ton  trouvait  une  relation 
renfermant  comme  variables  la  force  élastique  de  la  vapeur  et  la 
température,  et  qui  permît  de  déterminer  exactement  l'un  de  ces 
éléments  à  Taide  de  l'autre,  on  aurait  précisément  la  loi  physique 
du  phénomène. 

Nous  avons  dit  que  cette  loi  est  encore  inconnue;  mais  on  peut, 
sinon  rigoureusement,  du  moins  d'une  façon  assez  approchée  pour 
les  besoins  de  la  pratique,  lier  les  températures  aux  tensions  par 
des  formules  connues  sous  le  nom  de  formules  (T interpolation  o\i  for- 
mules empiriques.  Les  physiciens  en  ont  proposé  plusieurs;  M.  Re- 
gnault  emploie  la  suivante  : 

log  F  =  a  -t-  ^a'  +  CfiS 

dans  laquelle  F  désigne  la  force  élastique  exprimée  en  millimètres 
de  mercure  et  t  la  température.  Les  cinq  constantes  a,  b,  c,  a  et  p 
sont  déterminées  à  l'aide  de  cinq  observations  réparties  à  peu  près 
à  égale  distance  de  la  température  de  —  32®  à  celle  de  232^.  Les 
résultats  donnés  par  la  formule  sont  très-sensiblement  d'accord 

avec  l'expérience,  et  dans  les  cas  les  plus  défavorables  l'erreur 

1 
commise  atteint  à  peine  r^- 

M.  Roche  et  quelques  autres  savants  ont  proposé  la  formule 
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^ 


V  =  a  a^^*"',  non-seulement  comme  une  formule  empirique,  mais 
comme  représentant  la  loi  théorique  du  phénomène.  M.  Regnault 
a  fait  voir  par  une  discussion  détaillée  qu'il  n'en  est  pas  ainsi, 
mais  il  a  constaté  d'ailleurs  qu'en  déterminant  convenablement  les 
constantes  a,  ol  et  m,  on  pouvait  se  servir  de  la  formule  pour  repré- 
senter approximativement  les  résultats  de  l'expérience. 

Nous  citerons  encore  la  formule  donnée  par  Dulonjç  et  Arago  : 

F=.  (4 +0,7153  0"- 

Dans  celte  formule  F  représente  la  force  élastique  en  atmo- 
sphères, /  la  température  en  prenant  pour  origine  lOO*'  et  pour  -j- 
unité  un  intervalle  égal  aussi  à  100*>.  Comme  cette  formule  ne  ren- 
ferme que  deux  constantes,  elle  est  facile  à  retenir  et  elle  donne 
d'ailleurs  des  résultats  suffisamment  exacts. 

Applicatio7is.  —  I.  Quelle  est  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  à  la 
température  de  180*»?  Il  faut  faire  dans  la  formule  (  =  0,80,  ce  qui 
donne 

F=  [4 +0,7453  X  0,80)*  ={l, 5-224) \ 
log  F  =  5  loK  1 ,57224  =  0,982594». 
F=-9*»,6^'j/  u 

II.  —  A  quelle  température  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau 
est-elle  égale  à  18  atmosphères? 

En  faisant  dans  la  formule  F  =  18  on  obtient  : 

48  =(4+0,7453  0*- 

log48  =  5.lof?  (1+0,7453  0. 

lo^y  48  4  5" 

log  (4+0,7153  l)  =^  — ^,.-^  =  0,25t0oÇV 

4  +  0,7453 /=1,78!6£.'; 
0,7826  ^  I     ^^ 

276.  Tensions  des  vapeurs  de  divers  liquides.  —  Dalton  avait 
admis  que  les  vapeurs  des  différents  liquides  ont  des  forces  élastiques 
égales  à  des  températures  également  éloignées  de  celle  de  leur  ébulUtion. 
Ainsi,  par  exemple,  Taicool  bouillant  à  78®,  la  force  élastique  de  la 
vapeur  d'alcool  à  70»  serait  la  même  que  celle  de  la  vapeur  d'eau 

u       — 4-   -  -  '     .         J      ^  '^'l^ 

I  O  0  ' 


'-lor  .:• 
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h  la  température  de  92*>.  Si  cetle  loi  était  rigoureuse,  il  suffirait, 
pour  avoir  la  tension  de  la  vapeur  d*un  liquide  quelconque,  de 
connaître  son  point  d'ébullilion  ;  mais  on  a  reconnu  qu'elle  est  très- 
loin  d'être  exacte,  et  que  dans  beaucoup  de  cas  elle  n'est  pas  sus- 
ceptible de  donner  même  des  résultats  approchés. 

M.  Regnault  a  fait  quelques  expériences  directes  sur  ce  sujet  en 
employant  les  mêmes  appareils  qui  lui  avaient  servi  pour  la  vapeur 
d'eau.  Il  s'est  surtout  occupé  des  liquides  volatils,  tels  que  Téther, 
le  sulfure  de  carbone,  le  chloroforme,  etc.,  que  Ton  a  depuis  long- 
temps proposé  d'utiliser  dans  les  machines  à  vapeur  dites  machines  à 
vapeurs  combinées  ou  machines  Dutrembley,  Nous  empruntons  à  son 
mémoire  les  résultais  contenus  dans  le  tableau  suivant. 


VAPEUR     0    A  LCOOL. 


TRUPKRATUKIC.^. 


TKN8I0N 

en 
millimètre^. 


TRMPKKATUKKH. 


TRNSIOTf 

en 
millimètres. 


—  20" 3,24 

0 12,70 

+  40 24,23 


+  30« 78,52 

400 4697,53 

455 6259,49 


VAPEUR  D  ETHER. 

—  20" 68,90 

0 .  484,39 

+  40 286,83 


+  30". 634.80 

400 4953,30 

420 '1749,20 


VAPEUR  DE  SULFURE  DE  CARBONE. 


—  20".  .  . 

0.  .  . 

+  40.  .  . 


47,30 
4  27,91 
498,46 


+  30» 434,62 

400 3325,45 

450 9095,94 


277.  Liquides  mélangés  et  dissolutions.  —  Lorsque  des  liquides 
sans  action  l'un  sur  l'autre  se  vaporisent  simultanément  dans  un 
espace,  chacun  d'eux,  ainsi  qu'on  pouvait  le  prévoir,  fournit  de  la 
vapeur  à  la  même  tension  que  s'il  était  seul.  C'est  un  cas  particulier 
de  la  loi  indiquée  par  Dalton  relativement  au  mélange  des  gaz  et 
des  vapeurs.  Mais  quand  les  liquides  sont  susceptibles  de  se  dissoudre 
mutuellement,  la  tension  de  la  vapeur  du  mélange  subit  une  dimi- 
nution notable  et  n'est  jamais  égale  à  la  somme  des  tensions  des 
vapeurs  séparées. 
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Lorsqu'on  dissoul  dans  l'eau  une  matière  saline  lUe,  telle  que 

le  sel  marin,  le  sulfate  de  soude,  etc.,  )a  tension  de  la  vapeur  se 

trouve  noiaMement  afTaiblie  et  d'autant  plus  que  la  proportion  de 

malif^re  dissoute  est  plus  œnsid (arable. 

Le  mfme  rt^sultat  se  produit  pour  les  hydrates  que  l'on  obtient 
en  mi5langeanl  l'eau  aycc  les  acides  concentres  :  si  l'on  se  sert  parti- 
culièrement de  l'acide  sulfurique,  qui  n'émet  aucune  vapeur  A  la 
température  ordinaire,  on  pourra,  en  élevant  successivement  la 
proportion  d'eau,  obtenir  des  tensions  de  vapeur  graduellement 
croissantes,  maïs  toujours  inférieures  à  celles  que  Ton  obtiendrait 
avec  l'eau  à  la  m<;me  température. 

278.  Densité  des  vapeurs.  —  La  densité  de  la  vapeur  d'une 
substance  quelconque  constitue  un  élément  de  la  plus  baute  impoi^ 
tance  au  point  de  vue  chimique,  car  elle  est  élroiiement  liée  à  la 
valeur  de  l'équivalent  de  la  substance  elle-même'.  Les  cbimistes, 
pour  déterminer  cette  densité,  ne  peuvent  point  se  servir  de  la 
méthode  décrite  au  chapitre  xxin,  el  qui  ne  s'applique  qu'aux  gaz, 
plus  ou  moins  éloignés  de  leur  point  de  liquéfaction  aux  tempém- 
tures  ordinaires.  Us  em- 
ploient ordinairement  un 

procédé  indiqué  autre- 
fois par  M.  Dumas,  et 
qui  consiste  en  général  à 
opérer  à  une  tempéra- 
ture élevée,  de  façon  que 
toute  la  matière  soumise 
à  l'expérience  soit  certai- 
nement réduite  en  va- 
peur. 

279.  Procédé   de 

M.  Dumas.  — On  se  sert  „    „,,.       .        ,  j  «  ,. 

ïif!.  303.  —  Appareil  de  H.  Duinn». 

d'un  ballon  en  verre  H 

dans  lequel  on  introduit  la  substance  qui  doit  Wi-e  réduite    en 

i .  Le  rapport  des  densiti's  de  doiii  corps  à  Pélal  de  vapeur  est  fpil  nu  r»pport  de 
leurs  équivilenls,  ou  i  ce  rapport  muliJplid  par  un  nombre  simple.  Cetio  relation  con- 
stitue ce  qu'on  appelle  en  chimie  la  lot  de  Ciay-I.usitac. 
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vapeur;  on  le  place  ensuite  dans  Fintérieur  d'un  vase  C,  contenant 
un  liquide  dont  la  température  puisse  s'élever  plus  ou  moins,  sui- 
vant les  circonstances.  Si  Ton  n'a  besoin,  pour  vaporiser  la  sub- 
stance, que  d'une  température  de  100^  un  bain  d'eau  bouillante 
suffit.  Pour  obtenir  des  températures  supérieures,  on  peut  em- 
ployer de  Teau  tenant  en  dissolution  des  matières  salines,  ou  même 
des  alliages  fusibles.  Dans  tous  les  cas,  il  convient  d'agiter  le 
liquide  afin  de  maintenir  une  température  uniforme  dans  tous  les 
points  de  la  masse  liquide;  cette  température  est  d'ailleurs  indiquée 
par  le  thermomètre  f. 

A  mesure  que  l'on  chauffe,  la  substance  sur  laquelle  on  opère 
se  vaporise,  la  vapeur  s'échappe  en  entraînant  l'air.  Lorsque  le  jet 
de  vapeur  cesse  de  se  produire,  on  peut  admettre,  si  la  matière  à 
vaporiser  a  été  prise  en  quantité  suffisante,  que  tout  l'air  a  été 
expulsé  et  que  le  ballon  est  plein  de  vapeur  à  la  température  T  don- 
née par  le  thermomètre  et  à  la  pression  extérieure  H.  On  ferme 
alors  à  la  lampe  l'extrémité  effilée  p. 

280.  Calcul  de  rexpérience.  —  Les  densités  de  vapeur  que 
Ton  trouve  mentionnées  dans  les  traités  de  chimie  sont  générale- 
ment rapportées  à  l'air  ;  elles  expriment  le  rapport  du  poids  de  la 
vapeur  au  poids  du  même  volume  d'air,  à  la  même  température  et  à  la 
même  pression.  Pour  déduire  ce  rapport  de  l'expérience  précédente, 
il  faut  d'abord  chercher  le  poids  de  la  vapeur.  A  cet  effet,  lorsque 
le  ballon  plein  de  vapeur  est  refroidi,  on  le  pèse,  on  obtient  un  cer- 
tain poids  P.  Préalablement  à  l'expérience,  on  avait  pesé  le  ballon 
plein  d'air  sec  à  une  température  t  et  à  une  pression  h  connues. 
Soit  P'  le  poids  obtenu;  la  différence  P— P'  représente  évidemment 
l'excès  du  poids  de  la  vapeur  sur  le  poids  de  l'air.  Si  donc  à 
P  — P'  on  ajoute  le  poids  de  l'air,  on  aura  précisément  le  poids  de 
la  vapeur.  Or  ce  poids  de  l'air  se  déduit  facilement  du  volume  du 
ballon.  Appelons  V  ce  volume  à  zéro,  le  poids  de  l'air  que  renfer- 
mait le  ballon  au  moment  de  la  pesée  est  représenté,  en  dési- 
gnant par  K  le  coefficient  de  dilatation  du  verre,  par  l'expres- 
sion 

V{4-hK0  4^%î93.^^  •  4 
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le  poids  de  la  vapeur  que  contient  le  ballon  est  donc 

A=P-P'  +  V  (l+KO  .  0',«.J3  .  ^^  .  A. 

Or  cette  vapeur  occupait,  quand  on  a  fermé  le  ballon,  un 
volume  V  (1  +  KT)  ;  elle  était  d'ailleurs  à  la  température  T  et  à  la 
pression  H.  Pour  avoir  sa  densité,  il  suffit  donc  de  diviser  A  par  le 
poids  du  même  volume  d*air  à  la  môme  température  et  à  la  même 
pression.  Ce  poids  est  donné  par  l'expression 

on  a  donc  pour  la  densité  cherchée 

,._A        P-P-  +  V(1  +  K«)4r.i93.^.4 

l)—  —  = . 

V(I+KT)  .48%'!93  . 


4+aT      '160 

L'exactitude  de  cette  formule  suppose  qu'il  n'est  pas  resté 
d'air  dans  le  ballon.  Pour  s'assurer  qu'il  en  est  ainsi,  on  brise  la 
pointe  p  du  ballon  sous  le  mercure,  le  liquide  se  précipite  dans  le 
ballon  et  le  remplit  en  entier,  si  effectivement  il  n'y  a  pas  d'air. 

Cette  expérience  donne  d'ailleui's  le  moyen  de  calculer  V;  car 
il  suffit  de  peser  le  mercure  contenu  dans  le. ballon  ou  de  le  me- 
surer dans  une  éprouvette  graduée  pour  avoir  le  volume  à  la  tem- 
pérature à  laquelle  on  se  trouve,  d'où  on  déduit  facilement  le 
volume  V  à  zéro. 

281.  Application.  —  Pour  mieux  faire  saisir  la  méthode,  nous 
prendrons  les  données  numériques  suivantes  qui  se  rapportent  à  la 
détermination  de  la  densité  de  vapeur  du  sulfure  de  carbone. 

Excès  du  poids  de  la  vapeur  sur  le  poids  de  l'air,  P — P'  =  08',3  ; 
température  de  la  vapeur,  T  =  59°  ;  pression  extérieure,  H  =  752""",5  ; 
volume  du  ballon  déterminé  à  12*»,  190  centimètres  cubes;  tempé- 
rature de  l'air  lors  de  la  pesée  du  ballon  plein  d'air  sec,  i  =  15<»; 

1 
pression,  /i  =  765  ;  K  =  ^ 


38700 
Le  volume  V  du  ballon  à  zéro  est 


490 

=  189",94=0"S18994. 


38700 


366     MESURE   DE   LA   TENSION  MAXIMA  DES  VAPEURS. 


Le  poids  de  Tair  qui  remplit  le  ballon  est 


0,<8994.1.V-93(l+Jl5).^-j-^^-L. 


"TA** 

00366  •  7ê5  =  ^'^'^^^^^' 


Poids  de  la  vapeur, 


0B^ 23658  4-  P  —  l^'  =  08^-53658. 

Le  poids  du  même  volume  d'air  à  la  même  température  et  à  la 
même  pression  est 


'^'''''  {' +  £ôo)    '1+0,00366. 


59   *     760 


=  Oe%îOOI9. 


La  densité  est  donc 


0,53658 
0,tU019 


-=2,67. 


Le  procédé  de  M.  Dumas  a  été  utilement  modifié  par  MM.  De- 
ville  et  Troost  quand  on  doit  opérer  aux  températures  élevées. 
Ces  températures  sont  produites  par  Tébullition  de  diverses  sub- 
stances, le  chlorure  de  zinc,  le  cadmium  qui  bout  à  860",  le  zinc 
qui  bout  à  1040°.  Au-dessus  de  800°,  le  ballon  de  verre  est  rem- 
placé par  un  ballon  en  porcelaine,  que  Ton  ferme  avec  le  chalu- 
meau à  gaz.  Quant  à  la  température,  on  peut  la  déterminer  à  Tarde 
du  ballon  lui-même  comme  pyromèlre;  mais  au  lieu  de  se  servir 
d*air  qui  n'a  qu'un  poids  très-faible  aux  températures  élevées,  on 
lui  substitue  une  vapeur  plus  lourde,  celle  d'iode  par  exemple. 
En  admettant,  ce  qui  est  évidemment  très-plausible,  qu'aux  tem- 
pératures élevées  où  Ton  opère,  le  coefficient  de  dilatation  de  la 
vapeur  d'iode  soit  le  même  que  celui  de  l'air,  du  poids  de  Tiode 
que  le  ballon  contient  on  déduit  aisément  la  température.  Nous 
donnons  ici  le  tableau  de  quelques  densités  de  vapeur  obtenues  par 
la  méthode  précédente: 


■      •      • 


Eau 

Alcool .   . 

Éther 

Essence  de  tërëbenttiine.. 

Iode 

Soufix* 


0,622  Phosptiore 

1,6138  Cadmium 

2,586  Chlorure  d'aluminium 

5,0130  Bromure  d'aluminium 

8,716  Chlorure  de  zirconium 

2,23  Sesquichlorure  de  fer. 


4,5 

3,94 

9,347 

18,62 
8,1 

1 1 ,39 
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282.  Densités  limites.  —  M.  Cahoui-s,  en  étudiant  la  densité 
de  vapeur  de  l'acide  acétique,  a  reconnu  que  cette  densité  décroît  à 
mesure  que  la  température  s'élève,  jusqu'à  une  certaine  tempéra- 
ture au  delà  de  laquelle  il  n'y  a  plus  aucune  variation  sensible,  l'ne 
circonstance  analogue  se  présente  pour  toutes  les  substances,  mais 
à  des  degrés  différents.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  la  vapeur  de 
soufre  à  500°  a  été  trouvée,  par  .M.  Uumas.  égale  à  6,6I>,  tandis 
qu'à  la  température  de  1000°  environ  elle  est  seulement  de  2,23. 
Celte  variation  se  produit-elle  toujours  d'une  manière  continue? 
N'y  a-t-ii  pas  des  cas  où  une  sorte  de  dédoublement  de  la  molécule 
de  vapeur  s'effectue  brusquement  à  nne  température  détermi- 
née? C'est  un  point  sur  lequel  il  n'est  pas  possible  de  se  prononcer 
absolument. 

Quoiqu'il  en  soit,  la  densité  limite  est  loujoui-s  celle  qu'il  est  le 
plus  important  de  déterminer,  et  il  convient,  par  conséquent,  de 
se  placer  dans  les  conditions  de  température  convenables  pour 
l'obtenir. 

283.  Méthode  de  Gay-Lussac.  —  (îay-Lussac  a  déterminé  la 
densité  de  la  vapeur  d'eau  et  de  quelques  autres  liquides  par 
une  méthode  un  peu  plus  compli- 
quée que  la  précédente,  et  qui,  à 

raison  de  cette  circonstance,  n'a  pas 
été  adoptée  dans  la  pratique  des  la- 
boratoires. Nous  la  décrivons  toute- 
fois, à  cause  de  l'importance  de  la 
question  qu'elle  a  servi  à  résoudre, 
et  dans  un  intérêt  historique. 

Sur  une  cuveltc  en  fonte  renfer- 
mant du  mercure  on  renvei'se  une 
éprôuvettc  graduée  en  centimètres 
cubes,  par  exemple,  pleine  du  m^me 

,.   ,    „  ,  .       Fig.  2li*.  —  Appareil  de  Gay-Liissac. 

métal.  Un  manchon  en  verre  conte- 
nant de  l'eau  entoure  l'éprouvette.  disposition  analogue  h  celle  de 
l'appareil  de  Dalton.  On  prend  une  petite  ampoule  de  verre  renfer- 
mant un  poids  donné  p  d'eau  pure  et  on  la  fait  passer  à  la  partie 
supérieure  de  l'éprouvette.  On  élève  alore  la  température  de  l'appa- 
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reil  à  Taide  d'un  fourneau  sur  lequel  il  est  établi;  à  un  certain 
moment  Tampoule  se  brise  et  Feau  qu'elle  contient  se  réduit  en 
vapeur.  Si  la  quantité  d'eau  n'est  pas  trop  considérable,  elle  se 
réduit  entièrement  en  vapeur;  on  reconnaît  qu'il  en  est  ainsi, 
lorsque  à  la  température  de  100®  environ  le  niveau  du  mercure 
dans  l'éprouvette  s'élève  au-dessus  du  niveau  extérieur,  car  s'il 
y  avait  du  liquide,  l'espace  serait  saturé  et  la  tension  serait  pré- 
cisément égale  à  la  pression  exléricuie.  On  a  donc,  par  cette  dis- 
position d'expérience,  le  poids  d'un  volume  déterminé  de  va- 
peur d'eau.  Ce  volume,  lu  directeïnent  sur  l'éprouvette,  est  égal  à 
V  (1  -h  KT),  V  désignant  le  nombre  de  divisions  occupées  par  la 
vapeur  ;  la  température  T  est  accusée  par  un  thermomètre  plongé 
dans  l'eau  du  manchon.  Quant  à  la  pression,  elle  est  égale  à  la 
pression  extérieure  diminuée  de  la  hauteur  h  du  mercure  dans 
l'éprouvette. 

Pour  avoir  la  densité,  il  suffit  donc  de  diviser  p  par  le  poids 
d'un  volume  V  (1  H-  Kï)  d'air  à  la  température  T  et  à  la  pression 
H  —  h: 

P 


D  = 


V(I+KT).0.^001293.^.1L_/î. 


Gay-Lussac  a  trouvé  ainsi  pour  la  densité  de  la  vapeur  d'eau 

5 
environ-^  ou  0,625.  D'après  des  déterminations  nouvelles,  la 

moyenne  des  résultats  obtenus  est  0,622,  nombre  qui  concorde 
aVec  la  densité  théorique  déduite  de  la  composition  de  l'eau  '. 

284.  Volume  de  vapeur  formé  par  un  poids  donné  d'eau.  — 
La  connaissance  de  la  densité  de  la  vapeur  d'eau  permet  de  calculer 
l'accroissement  de  volume  qu'éprouve  l'eau  en  passant  à  l'état  de 
vapeur.  Considérons,  par  exemple,  un  centimètre  cube  d'eau  à 
/i*»,  et  cherchons  le  volume  qu'il  occupera  à  l'état  de  vapeur  à  100». 
A  cette  température  la  tension  de  la  vapeur  est  de  760  millimètres, 
et  son  poids  est  égal  à  0,622  du  poids  du  même  volume  d'air  à  la 

1.  L'eau  est  composée  de  2  volumes  d*hydrogène  et  1  volume  d*oxygène  formant 
2  volumes  de  vapeur  d'eau.  La  somme  de  la  densité  de  l'oxygène  et  de  2  densités  de 
l'hydrogène  est  1,244,  dont  la  moitié  est  précisément  0,622. 
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même  température  et  à  la  même  pression.  Si  donc  on  appelle  Vce 
volume  exprimé  en  litres,  on  aura 


d*où 


^•^*''^^^-î+lôra-^^^^^='''' 


4  +  100*  4,366  ....  ^^o         .^«o 


On  voit  donc  qu'un  centimètre  cube  d'eau  à  4°  occupe  à  100*> 
à  Tétât  de  vapeur  un  volume  environ  1700  fois  plus  considérable. 
Cet  énorme  accroissement  de  volume  rend  compte  de  l'intensité 
du  travail  moléculaire  correspondant  à  la  vaporisation,  et  par  suite 
de  la  quantité  considérable  de  chaleur  nécessaire  pour  celte  trans- 
formation. 

Lorsque  la  pression  est  extrêmement  considérable,  le  liquide 
peut  se  réduire  en  vapeur  dans  un  espace  à  peine  plus  grand  que 
celui  qu'il  occupe  lui-même.  C'est  ce  que  Cagniard-Latoura  observé 
le  premier  pour  l'éther  et  l'alcool  ;  Drion  a  fait  la  même  observation 
pour  l'éther  chlorhydrique,  qui  éprouve  cette  transformation  vers  la 
température  de  170*». 
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285.  État  hygrométrique.  —  On  désigne  sous  le  nom  d'hygro- 
mètres des  instruments  destinés  à  mesurer  la  quantité  de  vapeur 
d'eau  répandue  dans  l'air,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  force  élas- 
tique de  cette  vapeur.  Cette  détermination  a  une  importance  consi- 
dérable en  météorologie.  Il  faut  toutefois  remarquer  que  les  phé- 
nomènes météorologiques  qui  sont  liés  à  Tétat  d'humidité  de  Tair 
dépendent  surtout,  non  pas  de  la  quantité  absolue  de  vapeur  que 
Tair  contient,  mais  du  rapport  qui  existe  entre  cette  quantité  et 
celle  qui  s'y  trouverait  si  l'air  était  saturé.  On  conçoit,  en  effet,  que 
la  saturation,  par  exemple,  constitue  un  état  tout  particulier  dans 
lequel  les  moindres  modifications  peuvent  produire  la  condensation 
de  la  vapeur;  or  cette  saturation  correspond  à  des  quantités  abso- 
lues de  vapeur  très-différentes  suivant  les  températures.  De  même, 
de  l'air  est  plus  ou  moins  humide,  suivant  qu'il  est  plus  ou  moins  voi- 
sin de  l'état  de  saturation,  et  le  même  degré  d'humidité  correspond 
suivant  la  température  à  des  quantités  de  vapeur  très-différentes. 

On  appelle  état  hygrométrique  le  rapport  qui  existe  entre  la 
quantité  de  vapeur  répandue  dans  Tair  et  celle  qui  s'y  trouverait 
si  l'air  était  saturé,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  le  rapport  de 
la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  atmosphérique  à  la  force 
élastique  maxima  correspondante  à  la  température  ambiante.  C'est 
ce  rapport  qui  définit,  dans  le  sens  juste  du  mot,  le  degré  d'humi- 
dité de  l'air.  C'est  lui  que  Ton  doit  surtout  se  proposer  de  déter- 
miner avec  les  hygromètres. 
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Il  existe  plusieurs  classes  d'hygromètres  :  1"  les  hygromètres 
d'absorptioD  fondés  sur  les  changements  de  forme  ou  de  volume 
qu'éprouvent  certaines  substances  par  l'action  de  l'hamidité;  2°  les 
hygromètres  de  condensation  fondés  sur  le  degré  de  refroidisse- 
ment qu'éprouve  l'air  pour  être  amené  au  point  de  saturation; 
3»  les  hygromètres  d'évaporation ,  ordinairement  appelés  psy- 
chromètres ,  fondés  sur  l'abaissement  de  température  produit  par 
l'évaporation.  Nous  allons  décrire  les  principaux  de  ces  instru- 
ments. ' 

286.  Hygromètres  d'absorption.  —  La  plupart  des  matières 
minérales,  et  surtout  les  matières  organiques,  absorbent  plus  ou 
moins  l'humidité  de  l'air  dans  lequel  elles  sont  plongées  et  se  met- 
tent avec  l'air  dans  un  certain  état  d'équilibre  tel,  que  l'afûnité  de 
la  substance  pour  l'humidité  soit  égale  à  la  force  avec  laquelle  le 
liquide  tend  à  se  vaporiser.  Il  suit  de  là  que,  suivant  l'élat  hygro- 
métrique de  l'air,  une  substance  absorbera  ou  émettra  de  la  vapeur, 
circonstances  toujours  accompagnées  de  variations  correspondantes 
dans  les  dimensions  du  coips.  Ces  variations  dépendent  elles- 
mêmes  du  mode  spécial  de  structure  des  substances;  c'est  ainsi, 
par  exemple,  que  les  corps  constitués  par  des  filaments  éprouvent 
proportionnellement  un  accroissement  plus  considérable  dans  le 
diamètre  que  dans  la  longueur. 
Les  membranes,  telles  que  le  pa- 
pier, le  parchemin,  formées  d'un 
entrecroisement  de  tlbres  dans  tous 
les  sens,  s'étendent  ou  se  rétrécis- 
sent à  peu  près  comme  s'ils  étaient 
homogènes.  Les  corps  à  tlbres  tor- 
dues, comme  les  cordes,  se  gonflent, 
se  raccourcissent  et  se  tordent  da- 
vantage par  l'action  de  l'humidité. 

Un  phénomène  du  môme  genre,  „.    „„ 

•^  "  Fig,  305.  —  Hygroïcopu. 

mais  inverse,  a  lieu  pour  les  cordes 

à  boyau,  qu'on  emploie  assez  souvent  pour  faire  des  espèces  d'hy- 

groscopes  dépourvus  d'ailleurs  de  toute  précision.  Un  petit  bout 

'de  corde  à  violon  est  fixé  invariablement  à  l'une  de  ses  extrémités  ; 


L 
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l^autre  extrémité  libre  est  liée  à  une  pièce  mobile  dont  les  positions 
varient  avec  le  degré  d'humidité.  La  figure  265  représente  une  dis- 
position très-répandue.  L'extrémité  libre  de  la  corde  porte  le  capu- 
chon, qui  dans  Tair  assez  sec  est  abaissé.  Si  Thumidité  augmente, 
la  corde  en  se  détordant  ramène  le  capuchon  sur  la  tète  du  per- 
sonnage. 

L'hygromètre  de  Wilson  est  formé  par  une  sorte  de  thermo- 
mètre à  mercure,  ayant  pour  réservoir  une  vessie  de  rat;  Deluc 
remplace  la  vessie  par  une  boule  mince  en  ivoire.  Tous  ces  instru- 
ments manquent  de  précision  et  sont  d'ailleurs  fortement  influencés 
par  les  variations  de  température. 

287.  Hygromètre  de  Saussure.  —  L'hygromètre  de  Saussure 
est  un  instrument  susceptible  d'une  assez  grande  précision;  il  est 
fondé  sur  Taccroisswnent  de  longueur  qu'éprouvent  les  cheveux 
par  Faction  de  l'humidité. 

L'instrument  est  formé  d'un  cadre  AB,  à  la  partie  supérieure 
duquel  se  trouve  une  pince  destinée  à  saisir  l'une  des  extrémités  du 

cheveu.  L'autre  extrémité  est  fixée  et  enroulée 
partiellement  sur  la  gorge  d'une  petite  poulie 
b,  très-légère  et  très-mobile.  Un  fil  de  soie,  en- 
roulé en  sens  contraire  et  fixé  à  une  deuxième 
gorge  de  la  poulie,  supporte  à  son  extrémité 
un  petit  poids  c  de  2  à  3  décigrammes  qui 
maintient  le  cheveu  constamment  tendu.  A 
l'axe  de  la  poulie  est  fixée ,  par  son  centre  de 
gravité,  une  aiguille  dont  l'une  des  extrémités 
se  meut  sur  un  cadran  divisé  ef.  On  voit, 
d'après  cette  construction,  que  si,  par  suite 
d'un  accroissement  d'humidité  le  cheveu 
vient  à  s'allonger,  l'aiguille  se  mouvra  vers  le 
point  e,  la  diminution  de  vapeur  d'eau  dans  l'air  ambiant  donnera 
lieu  à  un  mouvement  inverse. 

Les  cheveux  doivent  subir,  avant  d'être  employés,  une  prépara- 
tion préalable  qui  a  pour  objet  de  les  débarrasser  de  la  matière 
grasse  dont  ils  sont  habituellement  recouverts.  A  cet  efl'et,  on  peut, 
comme  le  faisait  l'inventeur  de  Tinsfrunient,  les  immerger  pendant 


Fig.  2G6.  —  Hygromètre 
de  Saussure. 
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quelque  temps  dans  une  dissolution  de  bicarbonate  de  soude  cris- 
tallisé, les  laver  ensuite  à  grande  eau  et  les  dessécher.  11  paraît 
préférable,  pour  ne  pas  s'exposer  à  une  altération  permanente  dans 
la  structure  des  cheveux,  de  les .  faire  séjourner  pendant  vingt- 
quatre  heures  dans  Téther  sulfurique. 

288.  Graduation  de  rhygromètre.  —  La  graduation  de  Fby- 
gromètre  se  fait,  comme  celle  du  thermomètre,  à  Taide  de  deux 
points  fixes:  Fhumidité  extrôme  et  la  sécheresse  absolue;  le  pre- 
mier point  est  maixjué  100^  et  le  deuxième  0.  Les  dimensions  du 
cheveu  doivent  être  telles,  que  ces  deux  points  correspondent  à  peu 
près  aux  extrémités  du  cadran  ef;  la  vis  placée  à  la  partie  supé- 
rteure  du  cadre,  qui  permet  de  soulever  ou  d'abaisser  un  peu  Tex- 
trémité  du  cheveu,  est  destinée  à  produire  à  ce  sujet  une  petite 
rectification  quand  elle  est  nécessaire. 

On  obtient  le  point  d'humidité  extrême  en  suspendant  l'hygro- 
mètre au-dessous  d'une  cloche  dont  les  parois  ont  été  mouillées  et 
qui  repose  d'ailleurs  sur  l'eau.  Au  bout  de  quelques  heures  l'air  est 
complètement  saturé  et  l'aiguille  s'arrête  invariablement  à  une 
certaine  position  qui  est  le  point  100  de  la  graduation.  Pour  déter- 
miner le  0,  on  place  l'hygromètre  dans  une  masse  d'air  qui  a  été 
complètement  desséché.  Saussure  employait  comme  corps  des- 
siccateur  de  la  crème  de  tartre  fondue;  aujourd'hui  on  se  sert 
plus  ordinairement  de  chaux  vive  ou  d'acide  sulfurique  con- 
centré. Il  faut  beaucoup  plus  longtemps  pour  la  détermination 
de  ce  second  point  fixe  que  pour  le  premier,  quelquefois  plu- 
sieurs jours  sont  nécessaires,  et  encore  n'est-il  pas  bien  sûr 
que  la  dessiccation  du  cheveu  soit  absolue.  Saussure  avait  pro- 
posé pour  reconnaître  si  ce  résultat  est  obtenu  le  moyen  sui- 
vant :  On  expose  l'hygromètre  au  soleil;  si  le  cheveu  est  encore 
humide,  une  dessiccation  nouvelle  a  lieu  et  l'aiguille  marche  vers 
le  0.  Si,  au  contraire,  le  cheveu  est  parfaitement  sec,  il  ne  pourra 
subir  qu'un  phénomène  de  dilatation  qui  aura  pour  effet  de  faire 
marcher  l'aiguille  vers  l'humide.  Mais  ce  moyen  peut  être  illusoire, 
car  si  la  quantité  d'eau  qui  reste  dans  le  cheveu  est  très-petite,  sa 
vaporisation  peut  donner  lieu  à  un  mouvement  moins  marqué  que 
celui  qui  résulte  de  la  dilatation  ;  l'effet  de  celle-ci  sera  donc  seule- 
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ment  prédominant,  sans  qu'on  soit  en  droit  de  conclure  que  ia  des- 
siccation est  complète. 

289.  Construction  de  la  table  de  rhygromètre.  —  L'hygro- 
mètre de  Saussure  ne  donne  pas  immédiatement  l'état  hygromé- 
trique, et  il  est  nécessaire  de  construire  une  table  des  degrés  d'hu- 
midité correspondants  aux  indications  de  rhygromètre.  Saussure 
avait  essayé  de  résoudre  cette  question  par  un  procédé  très-simple, 
mais  un  peu  grossier.  Il  introduisait  l'hygromètre  dans  un  ballon 
avec  un  linge  mouillé  et  pesé  d'avance  ;  la  quantité  de  vapeur 
aqueuse  répandue  dans  le  ballon  se  déduisait  de  la  perte  de  poids 
du  linge.  Gay-Lussac  a  opéré  d'une  manière  beaucoup  plus  précise. 
Il  se  servait  de  dissolutions  composées  de  façon  que  la  tension 
maxima  de  la  vapeur  émise  à  la  môme  température  allât  en  crois- 
sant et  se  rapprochât  de  celle  que  dans  les  mêmes  circonstances 
émettrait  l'eau  pure  (277).  Les  tensions  étaient  déterminées  par  une 
méthode  analogue  à  celle  qui  a  été  employée  par  Dalton.  On  pla- 
çait ensuite  l'hygromètre  sous  des  cloches  reposant  sur  chacune  des 
dissolutions  ainsi  étudiées,  et  l'on  connaissait  par  conséquent  la 
tension  de  vapeur  correspondante  à  une  indication  donnée  de  l'hy- 
gromètre; il  suffisait,  pour  avoir  l'état  hygrométrique,  de  diviser 
la  tension  de  la  vapeur  qu'émet  la  dissolution  par  la  tension  de 
la  vapeur  d'eau  pure  à  la  même  température.  C'est  par  l'emploi 
de  cette  méthode  et  en  complétant  les  résultats  obtenus  à  l'aide 
des  procédés  graphiques  que  nous  avons  indiqués  plusieurs  fois 
qu'ont  été  obtenus  les  nombres  que  contient  le  tableau  suivant. 

TABLE  DE  GAY-LUSSAC. 


OBGRâS 

DK   L'hYQROMÈTRB. 

ÉTAT 

HYOHOMKTRIQUB. 

DEGRÉS 

DB    L*HYOROIiftTKB. 

ÉTAT 

HYOROMiTBlQUB. 

0 

22 

29 

53 

64 

72 

0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

79 

85 

90 

95 

100 

0,6 

0,7 
0,8 
0,9 
^0 
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On  voit  clairement,  d'après  ce  tableau,  que  les  indications  de 
l'hygromètre  sont  loin  d'être  proportionnelles  à  Fétat  hygromé- 

trique;  ainsi  lorsque  ce  dernier  est  ^,  c'est-à-dire  quand  Tair  ren- 

ferme  la  moitié  de  la  vapeur  qu'il  peut  contenir,  l'hygromètre 
marque  72. 

Dans  Faîr  extérieur  et  par  les  temps  les  plus  secs,  l'hygro- 
mètre ne  descend  jamais  au-dessous  de  ftO^  nombre  qui  corres- 

pond  à  une  fraction  de  saturation  égale  à  y.  Môme  pendant  une 

pluie  prolongée,  l'air  est  très-loin  d'être  saturé  et  l'hygromètre  se 
maintient  toujours  au-dessous  de  90®. 

290.  Observations  de  H.  Regnault.  —  M.  Regnault  a  soumis 
l'hygromètre  à  cheveu  à  un  examen  très-attentif,  dans  le  but  de  se 
rendre  compte  très-exactement  du  degré  de  confiance  que  méritent 
les  indications  de  cet  instrument.  Il  s'est  attaché  particulièrement  à 
la  solution  des  questions  suivantes  : 

1<»  Un  hygromètre  donné  s'altère-t-il  avec  le  temps?  demeure- 
t-il  toujours  comparable  à  lui-même  ? 

2**  Les  différents  Tiygromètres  construits  de  la  môme  manière 
et  s'accordant  aux  points  fixes  s'accordent-ils  dans  les  points  inter- 
médiaires ? 

3°  La  table  de  concordance  entre  les  degrés  de  l'hygromètre  et 
l'état  hygrométrique  varie-t-elle  avec  la  température? 

Sur  la  première  question,  on  peut  dire  qu'un  hygromètre  à 
cheveu  demeure  comparable  à  lui-même,  pourvu  que  l'on  ait 
échappé  dans  la  construction  aux  chances  nombreuses  d'altération 
du  cheveu.  Cette  altération  peut  résulter  de  ce  qu'on  aurait  pris  un 
poids  trop  considérable  pour  tendre  le  cheveu  ;  de  l'emploi  d'une 
dissolution  alcaline  trop  forte  dans  l'opération  du  dégraissage; 
enfin  de  la  détermination  du  point  0,  la  dessiccation  absolue  du 
cheveu  constituant  une  condition  pour  ainsi  dire  incompatible 
avec  l'état  normal  de  cet  organe. 

Quant  à  la  comparabilité  des  hygromètres  entre  eux,  elle  peut 
être  admise  approximativement  quand  on  n'a  pas  besoin  d'une 
grande  précision,  mais  elle  n'existe  pas  rigoureusement,  et  quelque 
soin  que  Ton  ait  pris  dans  la  construction  des  instruments,  on  peut 
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s'attendre  à  des  divergences  dans  leurs  indications  pouvant  s'élever 
jusqu'à  /[  ou  5  degrés. 

Enfin  M.  Regnault  a  reconnu  la  nécessité  de  construire  directe- 
ment plusieurs  tables  à  diverses  températures;  toutefois  les  diffé- 
rences sur  ce  point  sont  peu  sensibles. 

Il  est  aisé  de  tirer  la  conclusion  pratique  de  ces  recherches. 
Puisque  dans  l'air  l'état  hygrométrique  ne  descend  jamais  au-dessous 
de  -y-,  on  peut  se  borner  à  marquer  le  point  d'humidité  extrême ,  et 
il  est  inutile  de  déterminer  le  0,  ce  qui  n'offre  aucun  inconvénient. 
Une  graduation  arbitraire  étant  faite  sur  le  cadran,  on  construit  la 
table  particulière  de  l'instrutnent. 

M.  Regnault  ayant  déterminé,  par  les  métliodes  qui  ont  été 
exposées  au  chapitre  xxvn,  les  tensions  de  la  vapeur  de  divers 
mélanges  d'acide  sulfurique  et  d'eau,  il  suffira  de  reconstituer  ces 
mélanges  et  d'exposer  l'hygromètre  au-dessus  d'eux.  On  pourra 
se  servir,  par  exemple ,   d'une  éprouvette  dont  les  bords  supé- 
rieurs sont  bien  rodés,  et  permettent  la  fermeture  exacte  à  l'aide 
d'une  plaque.  Le  mélange 
d'acide  et  d'eau   est  placé 
au  fond  de  l'éprouvette,  et 
l'hygromètre  est  suspendu 
à    un    ci'Ochet    fixé    à    la 
plaque.    En    opéi'ant   dans 
l'air  raréfié,  les  détermina- 
tions se  feront  très-rapide- 
ment. Il  serait  facile,  d'ail- 
leurs, en  plaçant  l'appareil 
dans   une  boite  contenant 
de  l'eau  entretenue  â  une 
température  déterminée,  de 
faire  plusieurs  tables  pour 

Fig.  Wi.  —  Hygromètre  do  Monniur.  ,  ,.  .  ,     , 

les    diverses    températures 
que  l'on  peut  observer  dans  l'air  extérieur. 

On  construit  depuis  quelque  temps  des  hygromètres  A  cheveu 
modifiés  de  façon  à  être  portatifs.  La  figure  267  donne  l'idée  de 
cette  disposition,  qui  est  due  à  M.  Monnier.  Le  cheveu  est  attaché  à 
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un  petit  pivot  a  placé  sur  la  paroi  de  la  boite-,  de  là  il  passe  successi- 
vement sur  trois  poulies,  de  manière  à  dessiner  un  triangle,  puis 
sur  une  poulie  centrale  portant  l'aiguille,  et  enûn  il  vient  se  ratta- 
cher à  un  petit  ressort  doué  d'ailleurs  d'une  très-faible  tension. 
Grâce  à  cette  disposition  on  peut  donner  au  cheveu  une  longueur 
d'environ  35  centimètres  pour  une  boîte  de  10  centimètres  de  dia- 
mètre. L'aiguille  se  meut  sur  un  cadran  extérieur,  et  l'appareil  a  la 
forme  d'un  baromètre  métallique.  La  demi-circonférence  supé- 
rieure est  occupée  par  les  degrés  de  l'hygromètre,  l'autre  demi-cir- 
conférence porte  les  divisions  du  thermomètre. 

On  emploie  quelquefois  deux  cheveux  juxtaposés  pour  donner 
plus  de  force  à  l'organe  sensible;  dans  ce  cas  le  ressort  a  une  force 
de  tension  de  6  décigrammes  environ,  ce  qui  fait  3  décigrammes 
par  cheveu,  conformément  aux  indications  de  M.  Regnault. 

291.  Hygromètres  de  condensation.  —  Hygromètre  de  Leroy. 
—  Les  hygromètres  de  condensation  sont  des  instruments  dans 
lesquels  on  amène  la  vapeur  d'eau  de  l'atmosphère  à  se  condenser 
sur  un  corps  artificiellement  refroidi.  En  principe  ils  sont  beaucoup 
plus  exacts  que  l'hygromètre  à  cheveu,  car  ils  permettent  de  déter- 
miner directement  l'élément  que  l'on  recherche,  c'est-à-dire  la  force 
élastique  de  la  vapeur  d'eau  répandue  dans  l'air,  mais  ils  ont  Tin- 
convénient  d'exiger  une  petite  manipulation.  Ce  ne  sont  par  con- 
séquent pas  des  instruments  d'observation  directe,  et  ils  ne  se 
prêtent  pas  en  particulier  aux  méthodes  d'enregistrement  graphique, 
dont  les  météorologistes  font  stujourd'hui  un  usage  si  général. 

La  description  de  l'hygromètre  de  Leroy,  physicien  français  du 
dernier  siècle,  va  nous  permettre  d'indiquer  le  g 

principe  théorique  de  tous  les  appareils  de  f 

même  genre. 

Leroy  employait  un  vase  (fig.  268)  en  étain,        i 
contenant  de  l'eau  et  un  thermomètre.  A  l'aide  — ^ 
de  morceaux  de  glace  introduits  successive-  f'*8-  ^08. 

ment  dans  le  vase,  il  abaissait  la  température  de 
celui-ci  et  par  suite  celle  de  la  couche  d'air  qui  l'entoure.  Gomme 
la  quantité  de  vapeur  qui  sature  un  espace  est  d'autant  plus  faible 
que  la  température  est  moins  élevée,  on  conçoit  que  par  les  progrès 


mk 
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du  refroidissement  il  arrive  ud  instant  où  l'air  qui  touche  le  vase 
soit  saturé.  A  partir  de  ce  moment,  si  l'on  refroidit  encore,  une  por- 
tion de  la  vapeur  se  condense  sur  la  surface  extérieure  du  vase.  Ce 
phénomène  est  rendu  sensible  par  la  formation  d'un  léger  voile  de 
rosée  qui  ternit  le  brillant  de  la  surface  métallique. 

La  tension  de  la  vapeur  d'eau  qui  se  trouve  dans  la  couche 
d'air  voisine  du  vase  est  donc  la  tension  maxima  correspondante  à 
la  température  marquée  par  le  thermomètre;  elle  est  d'ailleurs  la 
même  que  la  tension  de  la  vapeur  aqueuse  répandue  dans  l'air  am- 
biant, et  il  suffit,  pour  la  connaître,  de  consulter  les  tables  de  force 
élastique.  En  faisant  le  quotient  de  cette  tension  par  la  tension 
maxima  à  la  température  de  Tair  ambiant,  on]  aura  Tétat  hygromé- 
trique. 

11  convient  de  remarquer  qu'au  moment  où  le  dépôt  de  rosée 
a  lieu,  le  point  de  saturation  est  déjà  dépassé,  et  par  conséquent  la 
température  marquée  par  le  thermomètre  est  un  peu  trop  basse; 
Leroy  ajoutait  empiriquement  un  demi-degré.  L'instrument  est 
d'ailleurs  assez  défectueux,  l'emploi  de  la  glace  ne  permet  pas 
d'obtenir  un  refroidissement  prompt  et  régulier;  il  est  surtout  peu 
rationnel  de  placer  un  vase  ouvert  contenant  de  l'eau  précisément 
dans  la  partie  de  l'atmosphère  dont  on  veut  déterminer  l'état  hygro- 
métrique. 

292.  Hygromètre  de  DanielL  —  L'hygromètre  de  Daniell  est 

beaucoup  plus  exact  et  d'un  emploi  très-com- 
mode. Il  se  coqipose  d'un  tube  recourbé,  ter- 
miné par  deux  boules  et  contenant  dans  son 
intérieur  de  l'éther.  L'une  des  boules  A  con- 
tient un  thermomètre  t.  Pour  que  sa  surface 
soit  très-brillante,  on  la  fait  quelquefois  en 
verre  bleu,  d'autres  fois  on  applique  sur  elle 
une  couche  métallique. 
Fig.  260.  -^  Hygromètre         Quand  on  veut  faire  une  expérience,  on 

commence  par  faire  passer  la  totalité  du 
liquide  intérieur  dans  la  boule  A,  puis  on  verse  de  l'éther  à  la 
surface  de  la  boule  B,  qui  est  recouverte  d'un  morceau  de  toile 
très-fine.  L'évaporation  de  l'éther  produit  un  refroidissement  qui 
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amène  une  condensation  partielle  de  la  vapeur  d'éther  dans  Tinté- 
rieur  de  la  boule  ;  de  là  résulte  une  vaporisation  nouvelle  à  la  sur- 
face du  liquide  dans  la  boule  A,  et  par  suite  un  refroidissement. 
Si  Ton  examine  attentivement  la  surface  de  la  boule,  on  saisit  un 
instant  où  se  dépose  un  léger  voile  de  rosée.  On  note  alors  la 
température  marquée  par  le  thermomètre  intérieur.  Cette  tempé- 
rature est  un  peu  plus  basse  que  celle  qui  correspond  au  point  de 
satui'ation . 

En  abandonnant  l'instrument  à  lui-même,  on  peut  saisir  l'in- 
stant où  le  voile  de  rosée  se  dissipe,  la  température  observée  alors 
est  un  peu  plus  forte  que  celle  du  point  de  saturation  ;  ordinaire- 
ment on  prend  la  moyenne  entre  les  deux  températures  ainsi 
observées.  Il  convient  de  placer  le  réservoir  du  thermomètre  dans 
les  couches  supérieures  du  liquide  qui  sont  le  siège  de  Tévapora- 
tion,  et  de  plus  de  l'appliquer,  autant  que  possible,  contre  la  sur- 
face de  la  boule.  Quant  à  la  température  extérieure,  elle  est  donnée 
par  un  thermomètre  t'  placé  sur  le  support  de  l'instrument. 

L'hygromètre  de  Daniell,  quoique  remarquablement  exact, 
n'est  pourtant  pas  à  l'abri  de  toute  critique.  Il  est  assez  difficile  de 
régler  la  marche  du  refroidissement,  qui  se  fait  quelquefois  d'une 
manière  Irès-rapide,  ce  qui  donne  lieu,  non  plus  à  un  léger  voile, 
mais  à  un  dépôt  très-abondant  de  rosée.  Quand  cette  circonstance  se 
présente,  l'observation  est  tout  à  fait  incertaine,  car  la  température 
peut  être  beaucoup  trop  basse.  En  second  lieu ,  l'opérateur,  obligé 
de  verser  l'éther,  se  trouve  nécessairement  près  de  l'appareil  et  peut 
ainsi  modifier  l'état  hygrométrique  de  l'air.  Un  résultat  analogue 
peut  résulter  de  l'évaporation  de  l'éther  lui-même,  qui  peut  être  plus 
ou  moins  aqueux.  Ces  inconvénients  ne  se  rencontrent  pas  dans 
rinstrument  perfectionné  de  M.  Regnault. 

293.  Hygromètre  de  M.  Regnault.  —  L'hygromètre' de  M.  Re- 
gnault se  compose  (flg.  270)  d'un  tube  de  verre  fermé  inférieurement 
par  un  dé  en  argent  D  à  parois  très-minces*.  L'ouverture  supérieure 
est  fermée  par  un  bouchon,  à  travers  lequel  passe  la  tige  d'un  ther- 
momètre T  et  un  tube  de  verre  t  ouvert  aux  deux  bouts.  L'extrémité 
inférieure  du  tube  et  le  réservoir  du  thermomètre  plongent  dans 
l'éther  dont  le  dé  est  rempli.  Par  une  tubulure  latérale,  l'appareil 
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communique  avec  un  tube  vertical  OV  qui  est  lui-même  en  rapport 
avec  un  aspirateur  A  placé  à  une  certaine  distance.  Lorsqu'on  fait 
écouler  l'eau  de  l'aspirateur,  il  se  produit  à  travers  l'dther  un  cou- 
rant d'air  qui  l'agile  et  répartit  uniformément  la  température  dans 


Kig.  'ilO.  —  Hygrom^trii  de  negnaiill. 

les  différents  points  de  fa  masse.  En  m(ime  temps  ce  mouvenienl 
active  l'évaporation  et  le  froid  produit  amène  bientôt  le  dépôt  de 
ros^  que  l'on  observe  de  loin  avec  une  lunette.  Celte  observation 
est  facilitée  par  le  contrasled'aspect  d'un  second  dé  dans  lequel  l'air 
ne  circule  pas,  et  dont  la  surface  demeure  par  conséquent  brillante. 
Dans  ce  second  dé  se  trouve  le  thermomètre  quf  donne  la  tem- 
pérature e.\térienre.  En  ralentissant  l'écoulement,  le  thermomèlre 
remonte  el  la  rosée  se  dissipe,  une  nouvelle  accélération  d'écoule- 
ment peut  produire  un  nouveau  dépôt,  et  il  est  aisé  de  rapprocher 
ainsi  les  deux  températures,  d'apparition  et  de  disparition  de  la  rosée 
de  manière  à  les  rendre  presque  identiques.  11  est  clair  que  dans  ce 
cas  la  moyenne  des  deux  représente  très-exactement  la  température 
correspondante  au  point  de  saturation. 

Il  n'est  pas  nécessaire,  avec  l'hygromètre  de  M.  Regnault, 
d'employer  l'éther;  l'alcool,  beaucoup  moins  volatil,  peut  suffire. 
C'est  là  un  avantage  réel,  car  l'éther  bouillant  à  36°,  il  est  difficile, 
dans  la  saison  chaude  et  surtout  dans  certaines  localités,  de  le 
maintenir,  même  dans  les  flacons  les  mieux  bouchés. 
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294.  PsTChromètres.  —  Le  psychromètre  (fig.  271)  se  compose 
de  deux  thermomëtres  aussi  identiques  que  possible,  plac<!$  â  cAté 
l'un  de  l'autre. 

Le  réservoir  de  i'un  d'eux  est  entouré  d'un  linge  constamment 
mouillé,  d'oCi  résulte  une  ëvaporalion  et 
par  suite  un  abaissement  correspondant  de 
température.  Cet  abaissemeut  de  tempéra- 
turc  dépend  évidemment  de  l'intensité  de 
l'évaporation,  laquelle  dépend  à  son  tour 
du  degré  plus  ou  moins  grand  d'humidité 
de  l'air.  Il  y  a  donc  certainement  entre  la 
différence  de  température  des  deux  ther- 
momëtres et  l'étal  hygrométrique  de  l'air 
une  certaine  relation  théorique.  Mais  cette 
relation  est  un  peu  complexe,  et  c'est  à 
cause  de  cette  circonstance  que  les  hygro- 
mètres d'évaporation  proposés  autrefois 
par  Leslie  et  (iay-Lussac  étaient  tombés  à 
peu  près  dans  l'oubli. 

H.  August,  professeur  Â  Berlin,  a  fait       ~  , 
une  étude  nouvelle  de  ces  appareils,  et    *'8-  "'■  -  P-y^hromèire. 
proposé,  pour  en   interpréter    les  indications,    la   formule    sui- 
vante : 


.r^r 


0,4i9  (<  —  <•) 
610  — C. 


X  est  ta  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  répandue  dans  l'air, 
I  la  température  du  thermomètre  sec,  t'  celle  du  thermomètre 
mouillé,  h  la  pression  extérieure,  f  la  tension  maxima  de  la  vapeur 
d'eau  à  la  température  f'. 

Le  psychromèlre,  à  raison  de  la  simplicité  et  de  la  facilité  de 
son  emploi,  a  été  adopté  par  un  grand  nombre  d'observateurs. 
Toutefois  la  formule  indiquée  plus  haut  est  loin  de  reposer  sur  des 
principes  incontestables;  Al.  Regnault  a  montré  d'ailleurs,  par 
diverses  expériences,  que  les  résultats  qu'elle  fournit  sont  souvent 
erronés  d'une  manière   très-sensible.  On  aurait  une  exactitude 
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beaucoup  plus  grande  si  l'on  admettait,  pour  lioterpréter  les  indi- 
cations de  l'instrament,  la  formule 

œ  =  r-A{l-qh. 

formule  dans  laquelle  chaque  observateur  déterminerait,  pour  l'in- 
strument particulier  dont  il  se  sert,  la  valeur  de  la  constante  A. 

295.  Hygromètre  chimique.  —  La  détermination  de  la  quan- 
tité de  vapeur  d'eau  répandue  dans  l'air  constitue  une  analyse 


.   Fig.  272.  —  Hygromètre  chimique. 

chimique  ordinaire  que  l'on  peut  effectuer  rigoureusement  de  la 
manière  suivante  : 

On  se  sert  d'un  aspirateur  A,  d'une  cinquantaine  de  litres  de 
capacité,  que  l'on  met  en  communication,  par  sa  partie  supérieure, 
avec  le  système  des  tubes  en  U.  1,  2,  3,  ti,  5,  6,  remplis  de  pierre 
ponce  imbibée  d'acide  sulfurique;  l'aspirateur  étant  plein  d'eau,  on 
ouvre  le  robinet  inférieur,  le  liquide  s'écoule  et  est  remplacé  par  de 
l'airqui,  en  traversant  les  tubes,  s'y  dépouille  complètement  de  son 
humidité.  Les  premiei-s  tubes  seulement  augmentent  de  poids. 
Quant  au  dernier,  il  est  destiné  à  absorber  la  vapeur  d'eau  qui 
pourra  provenir  de  l'aspirateur  lui-même.  Soit  p  l'augmentation  de 
poids  des  premiers  tubes  k,  5  et  6;  c'est  le  poids  de  la  vapeur  d'eau 
que  contenait  l'air  qui  a  passé  dans  l'appareil.  Or  cet  air  occupait 
dans  l'aspirateur  un  volume  V  qu'il  est  facile  de  conaattre  en  jau- 
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géant  l'eau  qui  s'est  écoulée.  Cet  air  s'est  de  nouveau  saturé  au 
contact  de  l'eau  de  l'aspirateur,  et  renrerme  par  conséquent  de  la 
vapeur  à  la  tension  maxima  f  correspondante  à  la  température 
marquée  par  le  thermomètre  de  l'appareil.  Dans  l'atmosphère  où 
la  température  est  T,  cet  air  occupait  un  volume  différent  qui, 
d'après  les  formules  connues,  est 

V    "-A     <  +  «T 

X  désignant  la  force  élastique  de  la  vapeur  atmosphérique.  Cette 
vapeur  occupe  le  même  volume  que  Pair,  et.pèse  par  conséquent 

en  supposant  que  le  volume  soit  exprimé  en  litres.  Si  donc  on  égale 
cette  dernière  expression  à  p,  on  aura  une  équation  d'où  l'on 
pourra  déduire  la  valeur  de  x  : 

^      H  —  f      4  +  aT  X  4  . 

^-"^'  îT^T^  '  r+iû  •  "'^^' •  76Ô  •  r+^-^'^^^' 

d'où 

p  (1  -(-  at]  .  760  .  H 


X  = 


V  (H—/*)  0,622.  4,293 +p  (4+ a/)  760* 


En  divisant  x  par  la  tension  maxima  F  correspondante  à  la 
température  de  l'air,  on  aura  l'état  hygrométrique. 

Cette  méthode  a  toute  l'exactitude  d'une  véritable  analyse  chi- 
mique, mais  elle  est  d'une  exécution  difficile,  et  d'ailleurs  elle  ne 
saurait  faire  connaître  les  variations,  si  rapides  quelquefois,  de  Thu- 
midité  atmosphérique  ;  elle  donne  seulement  la  quantité  moyenne 
d'humidité  qui  se  trouvait  dans  un  volume  connu  d'air  pendant 
toute  la  durée  de  l'expérience.  Elle  est  donc  impropre  aux  obser- 
vations météorologiques,  où  Ton  se  propose  d'étudier  ces  variations 
à  des  intervalles  très-rapprochés  et  par  des  procédés  rapides.  Mais 
d'un  autre  côté  la  rigueur  de  cette  méthode  permet  de  l'employer 
pour  le  contrôle  des  autres  procédés.  On  pourrait  s'en  servir,  par 
exemple,  pour  mesurer  la  valeur  de  la  constante  qui  entre  dans  la 
formule  du  psychromètre. 


384  HYGROMÉTRIE.  . 

296.  Poids  d'un  volume  d'air  humide.  —  Les  lois  relatives 
aux  vapeurs  et  les  formules  connues  des  dilatations  permettent  de 
résoudre  une  question  qui  se  présente  très-fréquemment  :  c'est  la 
détermination  du  poids  d'un  volume  d'air  humide.  Soit  V ce  volume, 
H  sa  pression,  f  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  qui  s'y  trouve  con- 
tenue et  (  sa  température.  On  peut  distinguer  dans  ce  volume 
deux,  parties,  un  volume  V  d'air  sec  à  la  température  t  et  à  la 
pression  H  —  /"dont  le  poids  est,  d'après  les  formules  connues, 

et  un  volume  V  de  vapeur  d'eau  à  la  température  «  et  à  la  pression  f; 
ce  dernier  volume  pèse 


8       •        '         •  ^+at  '  760* 

£n  faisant  la  somme  de  ces  deux  poids,  on  aura  le  poids 
demandé,  c'est-à-dire 

^•^'^^^  T+lû  •        760      ' 

297.  Relation  entre  les  volumes  d'une  même  masse  d'air 
saturée  à  des  températures  et  à  des  pressions  différentes.  — 
Supposons  une  masse  d'air  en  présence  d'une  quantité  d'eau  telle, 
que  la  saturation  soit  toujours  possible;  soit  H  la  pression  totale  de 
l'air  humide,  t  sa  température  et  V  son  volume. 

Dans  d'autres  conditions  de  température  et  de  pression  t' et  H', 
le  volume  occupé  V  sera  différent.  Les  deux  quantités  V  et  V  peu- 
vent d'ailleurs  être  considérées  comme  des  volumes  d'air  sec  aux 
températures  t  et  t'  et  aux  pressions  H  —  /*et  H  —  f  \on  peut  donc 
écrire  (201)  la  relation 

V       H'  —  /*'      ^+0.1 


y      H-/*  •  â  +  oLi'' 


(<) 


Dans  le  passage  d'une  condition  à  l'autre,  il  peut  arriver  que, 
pour  que  la  saturation  se  maintienne,  une  nouvelle  quantité  de 
vapeur  doive  se  former  ;  il  pourrait  arriver  aussi  qu'une  portion  de 
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la  vapeur  se  condensât,  enfin  il  pourrait  n*y  avoir  ni  condensation 
ni  formation  de  vapeur.  On  peut  chercher  à  reconnaître  à  priori, 
d'après  les  données  de  la  formule  (1),  laquelle  de  ces  circonstances 
devra  se  produire.  Désignons,  à  cet  effet,  par  D  et  D'  les  densités 
de  la  vapeur  aux  températures  t  et  i.  Supposons,  par  exemple,  t'>« 
et  imaginons  que  sans  changer  la  pression  /"on  élève  la  température 
de  la  vapeur  jusqu'à  f  sans  qu*elle  soit  en  contact  avec  son  liquide, 
la  vapeur  cessera  d'être  à  saturation  ;  mais  si  alors  on  amène  la 
pression  jusqu'à  f\  la  saturation  se  produira  de  nouveau.  En  tout 
cas,  la  masse  de  vapeur  sera  restée  la  même;  et  si  on  suppose  qu'elle 
ait  le  même  coefficient  de  dilatation  que  l'air,  on  pourra,  en  appli- 
quant la  formule  indiquée  au  paragraphe  déjà  cité,  écrire 

D  __jr     4  +  ar 

multipliant  membre  à  membre  les  équations  (1)  et  (2),  on  a 

_VD  _  n'  f—ff 

V'D'"*"  H/"' -/•/•" 

formule  d'où  Ton  déduit  les  conclusions  suivantes  : 

1^  Si  H7  =  H  /',  VD  =  V'D'  ;  le  poids  de  la  vapeur  est  le  même 
dans  les  deux  phases  de  l'expérience;  il  n'y  a,  par  conséquent,  ni 
condensation  ni  vaporisation  ; 

2°  Si  H' /"est plus  grand  que  H/",  VD  est  plus  grand  que  V'D', 
c'est-à-dire  qu'une  portion  de  la  vapeur  doit  se  condenser; 

Z^  Si  enfin  H '/"est  plus  petit  que  Hf,  c'est  que  VD  est  plus  petit 
que  V'D',  c'est-à-dire  qu'une  nouvelle  quantité  de  vapeur  devra  se 
former  pour  suffire  à  la  saturation  de  l'espace.  Dans  ce  cas,  on 
voit  qu'on  ne  pourra  se  servir  de  la  formule  (1)  qu'autant  qu'on  se 
sera  assuré  qu'il  y  a  un  excès  de  liquide  suffisant  pour  fournir  la 
nouvelle  quantité  de  vapeur  qui  doit  se  former. 

Les  formules  (1)  et  (2)  se  rapportent  au  problème  le  plus 
général  que  l'on  puisse  se  proposer  sur  les  gaz  et  les  vapeurs.  En 
prenant  pour  inconnues  Tune  ou  l'autre  des  quantités  qui  y  entrent, 
on  peut  en  déduire  différents  problèmes  particuliers  sur  lesquels 
nous  ne  nous  arrêterons  pas  ici. 

PHYS.    OESCfUNKL.  *25 
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298.  Météores  aqueux.  —  On  donne  le  nom  de  météores 
aqueux  aux  divers  phénomènes  météorologiques  qui  résultent  de 
la  condensation  plus  ou  moins  complète  de  la  Tapeur  d^eau  con- 
tenue dans  rair.tels  sont  la  pluie,  la  rosée,  le  brouillard,  etc.  Celle 
condensation  de  la  vapeur  peut  se  produire  dans  deux  circonstances 
très-différentes.  Quelquefois  elle  est  due  à  la  présence  d'un  corps 
froid  qui  amène  là  couche  d'air  en  contact  avec  lui  à  Tétat  de  satu- 
ration et  provoque  ainsi  la  liquéfaction  d'une  partie  de  la  vapeur. 
C'est  sur  ce  fait  que  sont  fondés  les  hygromètres  de  condensation. 
On  donne  à  ce  dépôt  de  l'eau  sur  la  surface  d'un  corps  refroidi  le 
nom  de  rosce,  La  théorie  du  phénomène  météorologique  de  la 
rosée  sera  donnée  plus  loin  au  chapitre  xxix  ;  mais  nous  ferons 
remarquer,  quant  à  présent,  que  la  nature  physique  et  essentielle 
de  ce  phénomène  consiste  dans  le  dépôt  sur  le  coiys  même  de  la 
vapeur  d'eau  atmosphérique  qui  a  été  refroidie  par  l'action  de  ce 
dernier.  Lorsque  au  contraire  la  vapeur  se  condense  dans  l'inté- 
rieur même  de  l'air,  l'eau  qui  provient  de  cette  condensation, 
obéissant  à  l'action  de  la  pesanteur,  tombe  ii  la  surface  de  la  terre; 
c'est  en  cela  que  consiste  la  pluie. 

299.  Nuages  et  brouillards.  —  Lorsque  la  condensation  de  la 
vapeur  a  lieu  dans  l'atmosphère,  ordinairement  elle  n'est  pas  com- 
plète tout  d'abord,  et  il  se  produit  un  corps  de  constitution  spéciale 
qui  porte  le  nom  de  nuage  ou  de  brouillard,  suivant  qu'il  se  mani- 
feste à  une  certaine  hauteur  dans  l'air  ou  bien  à  la  surface  du  sol. 

On  donne  à  la  vapeur  semi-condensée  qui  constitue  le  brouil- 
lard ou  le  nuage  le  nom  de  vapeur  vésiculaire.  C'est  de  la  vapeur 
vésiculaire  qui  se  forme  au-dessus  d'un  vase  contenant  de  Teau  que 
Ton  chauffe;  la  vapeur  produite  à  la  température  du  liquide  pos- 
sède naturellement  la  tension  propre  à  cette  température,  et,  se 
trouvant  tout  à  coup  dans  de  Tair  beaucoup  plus  froid,  elle  se  con- 
dense. C'est  aussi  de  la  vapeur  vésiculaire  qui  s'échappe  de  la  che- 
minée d'une  locomotive  et  en  général  des  diverses  issues  qui  peu- 
vent exister  sur  un  générateur  à  vapeur,  particulièrement  lorsque 
celui-ci  est  à  haute  pression.  Dans  le  langage  ordinaire  on  désigne 
souvent  ces  corps  sous  le  nom  de  vapeur,  mais  c'est  une  expression 
impropre,  la  vapeur  d'eau  étant  transparente  et  par  suite  invisible 
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SOUS  une  petite  épaisseur  aussi  bien  que   Tair  almospliérique. 

Les  physiciens  ne  sont  pas  d'accord  sur  la  constitution  des  par- 
ticules des  nuages,  et  la  cause  de  ce  dissentiment  tient  à  la  néces- 
sité d'expliquer  comment  ces  corps  peuvent  se  maintenir  dans  Tat- 
ràosphère.  On  a  cru  pouvoir  résoudre  cette  difficulté  en  admettant 
que  les  nuages  sont  formés  de  globules  creux;  mais  réqnilihre  d'un 
pareil  globule  n'est  pas  plus  facile  à  comprendre  que  celui  d'un 
globule  plein.  D'autre  part,  on  ne  voit  pas  en  vertu  de  quelle  force 
ces  globules  resteraient  creux  ;  Fair  enfermé  dans  leur  intérieur 
doit  être  à  la  même  pression  que  l'air  extérieur,  et  dès  lors  l'attrac- 
tion mutuelle  des  particules  liquides  tend  naturellement  à  expulser 
cet  air,  qui  se  dissoudra  graduellement  dans  la  pellicule  liquide. 

On  a  objecté  contre  la  théorie  qui  admet  que  les  nuages  sont 
formés  de  globules  pleins,  qu'on  devrait  voir  se  produire  sur  eux 
Tarc-en-ciel;  mais  cette  objection  n'est  pas  fondée.  En  effet,  quand 
les  globules  ont  une  très-grande  ténuité,  ils  donnent  lieu  à  une 
diffusion  de  la  lumière,  qui  empoche  les  conditions  spéciales  de 
réflexion  auxquelles  l'arc-en-ciel  est  précisément  dil. 

C'est  en  effet  à  raison  de  cette  ténuité  que  les  particules  des 
nuages  se  soutiennent  dans  l'air  sans  qu'il  soit  besoin  d'avoir 
recours,  pour  l'expliquer,  à  une  théorie  spéciale,  de  même  qu'on 
voit  flotter  dans  ce  fluide,  quand  on  l'éclairé  par  un  rayon  de  soleil 
dans  une  chambre  obscure,  une  multitude  de  corpuscules  de  toute 
nature  et  de  toute  densité.  Il  est  vrai  que  ces  corps  flottants  conti- 
nuellement dans  l'atmosphère  n'y  sont  jamais  en  repos  ;  mais  il  en 
est  de  même  des  particules  des  nuages.  Tous  ceux  qui  ont  eu  l'oc- 
casion, en  voyageant  dans  les  montagnes,  de  se  trouver  au  sein 
même  des  brouillards,  ont  pu  constater  la  très-grande  mobilité  de 
leurs  parties  constitutives,  qui  cèdent  au  moindre  souffle  du  vent 
et  sont  entraînées  par  lui  comme  une  fine  poussière.  Quelquefois 
cependant  les  nuages  paraissent  avoir  une  sorte  de 'fixité  et  dans 
leur  position  et  dans  leur  forme.  Ce  n'est  là  qu'une  illusion  due  à 
la  grande  distance  à  laquelle  on  les  obseiTe.  Si  même,  dans  ce  cas, 
on  examine  avec  une  attention  soutenue  le  contour  du  nuage,  on 
le  voit  s'altérer  d'une  façon  continue  et  assez  rapide.  Cela  est  tout 
naturel.  Quand  bien  même  l'air  serait  absolument  calme  dans  la 
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région  oii  le  ouage  se  trouve,  ce  qu'il  est  bien  difficile  d'admedre. 
les  gouttelettes  doivent  tomber  en  vertu  de  la  pesanteur.  Arrivant 
dans  les  régions  inTërieures  ou  la  température  est  plus  élevécM'uoe 
part,  et  où  l'état  hygrométrique  est  moindre,  elles  se  réduisent  en 
vapeur,  s'élèvent  et  viennent  se  condenser  de  nouveau  aux  parties 
supérieures.  Il  y  a  donc  pour  l'observateur  une  sorte  d'immobililé 
générale  de  l'ensemble,  mais  ses  parties  constitutives  sont  en  mou- 
vement; c'est  une  espèce  d'équilibre  mobile. 

300.  Forme  des  nuages.—  Rien  n'est  plus  capricieux  et  plus 
variable  que  la  forme  des  nuages.  Toutefois  les  météorologistes  sont 
convenus  d'employer 
certaines  expressions 
pour  désigner  quel- 
ques-unes de  ces  for- 
mes que  l'on  peut 
prendre  pour  types. 

1°  Les  cirrus,  ou 
queues  de  chat  des  ma- 
rins, sont    constitués 

Fig.  273.  -  Les  cirrus.  ,  ,  , 

par  des  nuages  blancs 

en  forme  de  filaments  allongés  et  lâchement  juxtaposés.  En  petit 

nombre  sur  un  ciel  clair,  ils  sont  généralement  considérés  comme 

des  pronostics  de  beau 

temps. 

2'  Les  cumulus 
(balle  de  coton)  se 
présentent  en  mon- 
ceaux arrondis  et  sé- 
parés les  uns  des  au- 
tres. Quand  les  cu- 
mulus occupent  une 

Fie.  31*.  —  Les  cumulus.  ,  ,.      j        ■   i 

grande  partie  du  ciel, 
ou  dit  que  celui-ci  est  pommelé.  Les  cumulus  s'observent  surtout 
en  été;  ils  s'entassent  quelquefois  les  uns  sur  les  autres  et  fornienl 
ainsi  ces  gros  nuages  accumulés  à  l'horizon  et  que  l'on  prendrait 
pour  des  montagnes  couvertes  de  neige. 
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3'  Les  siralus  sont  formés  de  longues  traînées,  généralement 

droites  et  superposées,  k  ta  fafon  des  strates  ou  des  couches  d'un 

terrain  ;  assez  ordinai-  

rement  les  stratus  se 
forment  au  coucher 
du  soleiJ  pour  dispa- 
i-attre  à  son  lever. 

W  Les  nimbus  sont 
les  uuages  qui  se  ré- 
solvent en  pluie;  c'est 
sur  euï  exclusivement 

Fig.  275.  -  Les  sinitus. 

que  se  produit  I  arc- 

en-ciel.  Vu^  de  loin,  ils  apparaissent  sous  la  forme  de  masses  plus 
ou  moins  sombres  sur  lesquelles  se  détachent  des  lignes  parallèles 
verticales  ou    légère- 
ment inclinées. 

A  ces  formes,  pour 
ainsi  <lire  simples,  les 
météorologistes  ratta- 
chent des  formes  com- 
posées sur  lesquelles 
d'ailleurs  il  est  sou- 
vent   difficile    d'être 

Fjk.  'i'ifi.  -  Ll's  nimbus. 

d'accord  ;    telles    sont 

les  cirro-cnmulus,  les  cirro-slraitis,   etc.  Ces  mots  n'ont  pas  besoin 

d'explication. 

301.  Cannes  de  la  formation  des  nuages  ou  deB  brouillards. 
—  Les  nuages  n'étant  autre  chose  que  de  la  vapeur  condensée, 
leur  formation  est  subordonnée  aux  causes  qui  amènent  ia  liqué- 
faction de  la  vapeur.  Celte  liquéfaction  est  toujours  le  résultat 
d'une  quantité  de  vapeur  supérieure  à  celle  qui,  à  un  certain  mo- 
ment, est  capable  de  saturer  l'espace  où  elle  se  trouve. 

C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'à  mesure  que  les  vapeurs  formées 
à  la  surface  du  sol  s'élèvent  dans  l'atmosphère,  elles  peuvent,  à 
raison  du  décroissement  de  la  température  avec  la  hauteur,  rencon- 
trer des  couches  qui  se  trouvent  plus  que  saturées  par  elles.  Ou 
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sait  d'ailleurs,  par  l'ensemble  des  observations  faites  sur  ce  point 
important,  que  le  décroissement  de  la  température  avec  la  hauteur 
est  extrêmement  variable,  qu'il  dépend  d'une  foule  de  circon- 
stances qui  en  peuvent  changer  Tintensité  plusieui's  fois  dans  la 
même  journée;  aussi  voit-on  souvent  un  ciel  nuageux  s'éclaircir, 
pour  ainsi  dire,  instantanément,  comme  d'autres  fois  les  nuages  se 
forment  sur  tous  les  points  simultanément  avec  une  extraordi- 
naire rapidité,  et  ces  deux  phénomènes  se  produisent  souvent  d'une 
manière  alternative  et  très-fréquente.  On  conçoit  que  si  le  décroisse- 
ment de  la  température  était  très-lent,  les  conditions  de  la  conden- 
sation de  la  vapeur  ne  pourraient  se  rencontrer  jamais,  comme 
aussi  elles  se  trouveraient  réalisées  d'une  manière  invariable  à  une 
certaine  hauteur  si  le  décroissement  était  toujjoqrs  soumis  h  une  loi 
suffisamment  rapide.  Le  ciel  serait  toujours  serein  dans  le  premier 
cas,  et  toujours  couvert  dans  le  second.  Cette  variation  dans  un  fait 
fondamental,  qui  au  premier  abord  se  présente  comme  une  sorte 
d'irrégularité  fortuite,  a  donc  pour  résultat  d'amener  dans  l'état 
du  ciel  des  variations  correspondantes  et  très-propres,  au  moins 
dans  la  plupart  des  cas,  au  développement  normal  des  phénomènes 
de  la  végétation. 

La  quantité  de  vapeur  saturante  diminuant  rapidement  avec 
la  température,  on  conçoit  que  les  vents  chauds,  et  particulière- 
ment ceux  qui  passent  au-dessus  des  grandes  masses  liquides,  doi- 
vent amener  ordinairement  la  formation  des  nuages;  c'est  ce  qui  a 
lieu,  en  particulier,  à  Paris  pour  les  vents  d'ouest  et  du  sud;  c'est 
le  contraire  pour  les  vents  du  nord  et  d'est,  qui  sont  générale- 
ment secs.  A  raison  de  la  même  circonstance,  là  simultanéité  de 
deux  vents  à  deux  températures  différentes  doit  amener  fréquem- 
ment la  condensation  de  la  vapeur.  En  effet,  dans  les  masses  d'air 
mélangées,  il  tend  à  s'établir  à  la  fois  une  certaine  température 
moyenne  et  une  pression  moyenne  pour  la  vapeur  d;eau;  mais  la 
tension  maxima  de  la  vapeur  croissant  plus  rapidement  que  la  tem- 
pérature, la  tension  moyenne  qui  tend  à  s'établir  peut  surpasser  et 
surpasserait  certainement,  si  les  deux  masses  étaient  saturées,  la 
tension  maxima  que  le  mélange  peut  admettre  à  la  température 
qu'il  doit  posséder.  De  là  nécessairement  une   précipitation   de 
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vapeur  à  Yétai  liquide.  A  la  surface  de  la  terre,  ou  observe  fréquem- 
ment des  brouillards  le  matin  et  le  soir.  Le  soir,  ils  se  répandenl 
parloul.  et  le  malin,  principalement  au-dessus  des  rivières  et  des 
lacs. 

Les  brouillards  du  soir  sont  dus  simplement  au  refroidissement 
rapide  de  l'air  qui  se  produit  après  le  coucher  du  soleil.  Le  matin, 
ils  sont  dus  à  une  nuire  cause.  L'eau,  par  suite  de  son  grand  calo- 
rique spéciJique,  se  refroidit  beaucoup  moins  que  l'air  ambiant,  de 
sorte  que  la  vapeur  qui  s'échappe  le  matin  de  la  masse  liquide 
anive  au  milieu  d'un  air  plus  froid  et  s'y  condense  en  partie.  11  en 
i-ésulte  un  brouillard,  assez  limité  d'ailleurs,  que  la  chaleur  du 
soleil  levant  ne  tarde  pas  â  dissiper. 

Tout  le  monde  connaît  ces  brouillards  épais,  intenses,  souvent 
odorants  et  qui,  au  lieu  de  faire  marcher  l'aiguille  de  l'hygromètre 
vei-s  l'humidité,  produisent  un  phénomène  opposé;  ces  brouillards 
secs  sont  assez  fréquents  dans  certains  pajs,  en  Hollande  par 
exemple,  et  sont  dus  à  une  cause  toutA  fait  inconnue. 

302.  Pluie.  —  D'après  ce  que  nous  avons  admis  sur  la  consti- 
tution des  nuages,  il  faut  admettre  qu'un  nuage  donne  sans  cesse 
de  la  pluie,  puisque  les  gouttelettes  qui  le  forment  tendent  sans 
cesse  à  obéir  à  l'action  de  fa  pesanteur.  Toutefois,  tant  que  ces 
goullelettes  sont  très-petites,  elles  s'évaporent  dans  > 

leur  chute  et- n'arrivent  point  jusqu'au  sol.  Ce  n'est 
que  lorsque  les  gouttes  ont  atteint  un  certain  volume 
que  se  produit  véritablement  le  phénomène  de  la  pluie. 

On  évalue  la  quantité  de  pluie  qui  tombe  annuel- 
lement dans  un  lieu  donné  en  la  supposant  répartie 
régulièrement  sur  le  soi  et  estimant  l'épaisseur  de  la 
couche  qu'elle  y  formerait.  On  se  sert  à  cet  elTet 
d'instruments  appelés  pluvimètres  ou  udomèh-es.  Ils 
se  composent  d'un  entonnoir  B  qui  reçoit  l'eau  et  la 
conduit  dans  un  réservoir  A.  Chaque  jour  on  la  re-       Fig.  277, 
cueille  à  l'aide  du  robinet  r,  et  on  calcule  d'après  son      ''•""imètre. 
poids  la  hauteur  qu'elle  aurait  si  elle  avait  la  forme  d'un  cylindre 
ayant  même  base  que  l'entonnoir. 

Dans  les  méléorographes,  on  emploie  assez  souvent  la  dispo- 


''*  HYGROMÉTRIE. 

silion  suivante.  La  pluie  qui  tombe  dans  l'entonnoir  coule  par  un 
tuyau  sur  une  roue  â  augets,  qui  éprouve  d'après  cela  un  mouve- 
ment de  rotation.  Ce  mouvement  se  transmet  par  divers  engrenages 
à  un  tambour  sur  l'une  des  faces  duquel  un  organe  traceur  vient 
péi^iodiquement  imprimer  une  marque.  La  distance  angulaire  des 
traits  ainsi  obtenus  donne  la  quantité  de  pluie  tombée  dans  l'inter- 
valle de  temps  coirespondant. 

303.  Heige.  —  Grêle.  —  Grésil.  —  La  neige  est  probablement 
due  au  passage  direct  de  la  vapeur  d'eau  à  l'état  solide.  Il  en  in- 
sulte une  sorte  de  cristallisation  par  sublimation;  aussi,  en  obser- 
vant à  la  loupe  les  éléments  des  flocons  de  neige,  y  reconnatt-on 
toujours  une  symétrie  se  rapportant  au  système  hexagonal  auquel 
appartient  la  glace.  La  figure  278  montre  diverses  formes  de  flo- 
cons de  neige  observées  par  le  capitaine  Scoresby  pendant  un  long 
séjour  aux  régions  polaires. 

Dans  ces  contrées  très-froides,  l'atmosphère  est  souvent  remplie 
de  petites  aiguilles  de  glace  ayant  la  forme  de  prismes  triangulaires, 
f^t  qui  donnent  lieu  aux  phénomènes  des  halos  et  des  parhéiies. 

Le  grésil  est  une  sorte  de  neige  dure   formée  de  flocons 
arrondis  et  de  petites  dimensions.  On  peut  en  expliquer  la  for- 
mation en  admettant  que  la  neige,  formée  d'abord,  a  éprouvé  un 
commencement  de    fusion  suivi    d'une    congélation  ultérieure. 
Quant  à  la  grôle,  elle  est  due  sans  doute  originairement  à  la  con- 
gélation de  petites  gouttes  de  pluie  traversant  des  couches  de  l'al- 
mosphère  où  la  température  est  inférieure  à  0;  mais  le  séjour  dans 
l'air  de  ces  petits  noyaux  glacés,  qui  s'y  accroissent  jusqu'à  former 
des  gréions  très-volumineux,  se  rattache  soll  à  des  phénomènes 
électriques,  soit  aux  mouvements  de  l'air  produits  dans  les  cy- 
clones. 

304.  Verglas.  —  Le  verglas  est  une  couche  très-mince  el  très- 
glissante  de  glace  qui  se  forme  à  la  surface  du  soi  dans  deux  cir- 
constances différentes  :  1»  quand,  après  ptusieui-s  jours  d'un  froid 
rigoureux,  il  tombe  une  petite  pluie  fine  qui  se  congèle  immédia- 
tement par  son  contact  avec  le  sol  :  2°  quand  une  mince  couche  de 
neige  ou  de  grésil  ayant  commencé  à  se  fondre  éprouve  une  regé- 
lation  nouvelle. 


Fig,  S78.  —  Forme  de»  Uocod^  de  ooige. 
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305.  Rayonnement.  —  Lorsque  deux  corps  à  des  leuipéralures  . 
îni^gales  sont  placés  en  présence  Tun  de  l'autre,  il  se  produit  entre 
eux,  h  travers  la  distance  plus  ou  moins  grande  qui  les  sépare,  un 
échange  inégal  de  chaleur;  le  corps  le  plus  chaud  se  refroidit,  tan- 
dis que  l'autre  s'échauffe,  et  au  bout  de  quelque  temps  ils  atteignent 
tous  les  deux  la  même  température.  C'est  à  celte  propagation  à  dis- 
tance de  la  chaleur  que  Ton  donne  le  nom  de  royomiement  et  la  cha- 
leur qui  se  trouve  dans  cette  condition  physique  s'appelle  chaleur 
rayonnante.  C'est  par  voie  de  rayonnement  que  nous  recueillons  la 
chaleur  produite  par  un  foyer,  c'est  de  cette  façon  que  nous  arrive 
la  chaleur  du  soleil,  en  traversant  l'espace  vide  qui  nous  sépare  de 
cet  astre. 

Cette  dernière  circonstance  nous  montre  clairement  que  le 
rayonnement  est  un  phénomène  propre  de  propagation,  indépen- 
dant de  Texistence  de  tout  milieu  pondérable;  toutefois,  comme  la 
chaleur  solaire  est  lumineuse,  il  y  avait  quelque  intérêt  à  montrer 
que  la  chaleur  obscure  peut  aussi  se  propager  dans  le  vide. 

C'est  ce  que  montra  Rumford  à  l'aide  de  l'expérience  suivante  : 
Il  construisit  un  baromètre  (fig.  279)  dont  la  partie  supérieure  com- 
muniquait avec  un  ballon  au  centre  duquel  se  trouve  le  réservoir  a 
d'un  thermomètre  soudé  par  la  tige  à  la  partie  supérieure.  Le 
ballon  constitue  ainsi  la  chambre  barométrique  de  l'appareil  et  se 
trouve  par  conséquent  vide  de  toute  matière  pondérable.  A  Taîde 
d'un  chalumeau,  il  ramollit  le  tube  au-dessous  du  ballon  et  put 
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ainsi  isoler  complètement  ce  dernier;  il  le  plongea  alors  dans  une 
caisse  contenant  de  Teau  chaude  et  il  vit  immédiatement  le  thermo- 
mètre s'élever  et  indiquer  une  température  évi- 
demment  supérieure  à  celle  qui  aurait  pu  se  pro- 
pager par  communication  à  Faide  de  la  soudure  du 
thermomètre.  Les  parois  du  ballon  avaient  donc 
rayonné  directement  à  travers  Tespace  vide  qui  les 
sépare  du  réservoir  a, 

306.  La  chaleur  se  propage  en  ligne  droite.— 
Dans  un  même  milieu  le  rayonnement  de  la  cha- 
leur se  fait  en  ligne  droite.  Si,  par  exemple,  entre 
un  thermomètre  et  une  source  de  chaleur  on  dis- 
pose des  écrans  percés  d'ouvertures  telles,  qu'une 
ligne  droite  puisse  être  menée  sans  interruption  de 
la  source  au  thermomètre,  la  température  de 
celui-ci  s'élève  immédiatement;  si  les  ouvertures 
cessent  d'être  en  ligne  droite,  réchauffement  n'a 
plus  lieu,  la  chaleur  est  interceptée  par  les  écrans. 

On  appelle  rayon  de  chaleur  la  ligne  droite 
suivant  laquelle  s'effectue  la  propagation,  et  on  dit 
que  des  différents  points  d'un  corps  chaud  partent  des  rayons  de 
chaleur,  ou  que  le  corps  chaud  émet  des  rayons  de  chaleur  qui  se 
propagent  en  ligne  droite. 

En  employant  un  pareil  langage,  on  semble  adopter  implicite- 
ment l'hypothèse  que  la  chaleur  est  une  sorte  de  fluide  subtil  (calo- 
rique) accuhiulé  dans  les  corps  et  que  ceux-ci  lancent  dans  l'espace 
suivant  toutes  les  directions  possibles.  Un  rayon  de  chaleur  serait 
alors  constitué  par  la  file  des  molécules  de  calorique  qui  se  pro- 
pagent suivant  une  certaine  direction. 

En  réalité,  la  définition  du  rayon  de  chaleur  que  nous  avons 
donnée  est  indépendante  de  toute  hypothèse  et  purement  expéri- 
mentale; elle  est  simplement  l'expression  du  fait  incontestable  de 
la  propagation  recliligne.  Quelle  que  soit  l'idée  que  l'on  adopte  sur 
la  nature  de  la  chaleur,  il  faudra  nécessairement  que  celte  propa- 
gation rectiligne  en  soit  une  conséquence. 

On  admet  assez  généralement  aujourd'hui  que  la  chaleur  et  la 


Fig.  279. 

Expérience  de 

Ruinford. 
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lumière  sont  le  résultat  d'un  mouvement  vibratoire  qui  se  trans- 
met dans  Fespacepar  l'intermédiaire  d'un  fluide  appelé  éther;  dans 
cette  théorie,  les  rayons  lumineux  sont  précisément  les  diverses 
lignes  aboutissant  au  centre  d'ébranlement  et  suivant  lesquelles 
celui-ci  se  propage  à  travers  l'éther, 

307.  Loi  du  refroidissement.  —  La  loi  suivant  laquelle  se 
refroidit  un  corps  placé  dans  une  enceinte  dont  la  température  est 
inférieure  à  la  sienne,  est  importante  à  connaître  dans  une  foule 
d'expériences,  car  elle  permet  de  tenir  compte  des  quantités  de 
chaleur  perdues  ou  gagnées  par  voie  de  rayonnement.  Dans  le  cas 
général  d'un  excès  de  température  quelconque,  la  loi  du  refroidis- 
sement est  extrêmement  complexe  et  dépend  d'ailleurs  non-seule- 
ment de  la  valeur  de  cet  excès,  mais  aussi  de  la  nature  et  des 
conditions  physiques  du  milieu  ambiant.  Mais  lorsque  l'excès  de 
température  est  médiocre,  on  peut,  avec  beaucoup  d'approxima- 
tion et  dans  tous  les  cas,  se  servir  de  la  loi  qui  porte  le  nom  de  loi 
de  Newton  ;  elle  consiste  en  ce  que,  à  chaque  instant,  rabaissement  de 
température  est  ])voportionnel  à  l'excès  de  la  température  du  coi^)s  qui  se 
refroidit  sur  la  température  ambiante. 

Pour  vérifier  expérimentalement  cette  loi,  on  observe  les  excès 
de  température  successifs  que  possède  un  thermomètre  abandonné 
à  son  refroidissement  naturel.  Si  les  observations  se  font  à  des 
intervalles  de  temps  égaux,  on  trouve  que  ces  excès  forment  les 
termes  d'une  progression  géométrique  décroissante,  dont  la  raison 
varie  d'ailleurs  avec  la  nature  de  la  surface  du  réservoir  thermo- 
métrique. 

11  est  facile  d'exprimer  algébriquement  ce  fait  expérimental. 
En  effet,  si  on  désigne  par  6o  l'excès  initial  de  température,  on 
pourra  écrire  qu'au  bout  d'un  temps  donné  t  l'excès  6  devra  être 
égal  à  6o  ,  divisé  par  un  certain  nombre  élevé  à  une  puissance 
marquée  par  le  temps.  On  a  ainsi  la  relation 

e  =  A-  =  ^oW-'-  [a) 

Une  seule  observation  permettra,  dans  les  différents  cas  parti* 
culiers,  de  déterminer  la  quantité  caractéristique  m. 
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Le  calcul  appliqué  à  la  formule  (a)  permet  de  déterminer 
rabaissement  de  température  qui,  à  partir  d*un  moment  donné,  se 
produirait  dans  l'unité  de  temps,  si  pendant  toute  la  durée  de  cette 
unité  de  temps  le  flux  de  chaleur  qui  sort  du  corps  était  constant  et 
le  même  qu'aux  premiers  instants;  cette  quantité,  fort  importante  à 
considérer  quelquefois,  porte  le  nom  de  vitesse  du  refroidissement  ;  elle 
est  analogue,  à  quelques  égards,  à  ce  que  nous  avons  appelé  vitesse 
dans  un   mouvement  varié.   Les  règles  ordinaires  de  l'analyse 

■ 

donnent,  pour  l'expression  de  cejte  quantité  : 

v«^e„;«-.!^, 

loge 

e  désignant  le  nombre  2,71828 qui  forme  la  base  de  ce  qu'on 

appelle  les  logarithmes  népériens.  Si  on  remplace  par  une  constante 

\osfn 
déterminée  A  le  quotient  -r^—  et  qu'on  remarque  d'ailleurs  que 

OoWi  —  f  est  égal  à  6,  la  dernière  formule  devient 

V  =  -  A  0. 

Le  signe  —  signifie  qu'il  s'agit  d'un  abaissement  de  tempéra- 
ture, et  l'on  voit  que  cet  abaissement,  dans  les  conditions  qui  défi- 
nissent la  vitesse  du  refroidissement,  est  proportionnel  à  l'excès 
même  de  température  du  corps  qui  se  refroidit.  Mais  cette  consé- 
quence est  évidemment  applicable  à  l'abaissement  qui  se  produit  à 
chaque  instant  pendant  un  temps  très-court;  la  loi  de  Newton, 
énoncée  comme  nous  l'avons  fait  plus  haut,  se  trouve  donc  justifiée. 
Ce  qu'il  est  surtout  essentiel  de  remarquer,  c'est  que,  par  l'observa- 
tion du  refroidissement  d'un  corps,  on  pourra  déterminer  la  valeur 
de  la  constante  qui  entre  dans  l'expression  de  la  vitesse  du  refroi- 
dissement, et,  cette  dernière  étant  connue,  on  pourra  calculer  les 
variations  de  températures  qui  se  produisent  dans  un  corps  qui 
s'échauffe  ou  se  refroidit  par  voie  de  rayonnement;  nous  verrons 
plusieurs  exemples  de  cette  application  dans  le  chapitre  de  la  calo- 
rimétrie. 

Lorsqu'il  s'agit  de  petites  variations  de  température,  on  peut 
admettre  sensiblement,  ainsi  que  nous  le  verrons  à  propos  des  calo- 
riques spécifiques,  que  ces  variations  sont  proportionnelles  aux 
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variations  mêmes  de  la  quantité  de  chaleur,  de  sorte  qu'on  peut 
donner  à  la  loi  de  Newton  cet  énoncé  souvent  utilisé  :  La  qumnUè  de 
chaleur  que  perd  un  corps  qui  se  refroidit  est  à  chaque  instant  proportion- 
nelle  à  V excès  de  sa  température  sur  la  température  ambiante. 

308.  Loi  du  carré  des  distances.  —  Si  Ton  place  un  thermo- 
mètre très-sensible  à  diverses  distances  d'une  source  de  chaleur,  on 
observe  des  excès  de  température  qui  sont  d'autant  plus  faibles 
que  la  distance  est  plus  grande,  ce  qui  veut  dire  que  l'intensité  de  la 
chaleur  rayonnée  diminue  avec  ^a  distance.  Un  pareil  résultat  est 
évident  à  priori,  car  si,  par  exemple,  la  chaleur  est  le  résultat  d'un 
mouvement,  à  mesure  que  celui-ci  se  propage,  il  se  communique  à 
des  sphères  de  rayons  successivement  croissants,  et  par  conséquent 
rintensilé  en  un  point  particulier  doit  devenir  de  plus  en  plus 
faible.  On  peut  du  reste  saisir  par  l'expérience  la  loi  de  celte  varia- 
tion. En  effet,  lorsque,  l'excès  de  température  du  thermomètre  est 
devenu  stationnaire,  c'est  que  la  quantité  de  chaleur  qu'il  reçoit 
est  égale  à  celle  qu'il  perd  par  rayonnement  ;  mais  cette  dernière 
est,  d'après  la  loi  de  Newton,  proportionnelle  à  l'excès  de  la  tempé- 
rature sur  la  température  ambiante;  cet  excès  peut  donc  être  consi- 
déré comme  la  mesure  de  la  chaleur  reçue.  Or  on  constate,  en 
opérant  à  diverses  distances,  que  ces  excès  sont  inversement  pro- 
portionnels aux  carrés  des  distances;  on  peut  donc  en  conclure 
que  fintensité  de  la  chaleur  reçue  d'une  source  à  diverses  dislances  varie 
en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 

Une  expérience  très  ingénieuse,  due  a  M.  Tyndall,  donne  une 
autre  démonstration  de  cette  loi  fondamentale. 

On  se  sert,  comme  thermomètre,  de  la  pile  de  Melloni  qui  va 
être  décrite  un  peu  plus  loin,  et  on  dispose  (fig.  280)  sur  sa  face 
antérieure  un  cône  noirci  en  dedans,  de  manière  à  empêcher  toute 
réflexion  de  chaleur  sur  sa  surface  interne.  On  place  la  pile  en  S  et 
S'  au-dçvant  d'un  vase  rempli  d'eau  bouillante  et  couvert  de  noir 
de  fumée  sur  la  face  qui  regarde  la  pile.  Or  on  remarque  que,  quelle 

■ 

que  soit  la  distance,  l'indication  thermométrique  reste  constante. 
Ce  résultat  est  la  démonstration  même  de  la  loi  du  carré  des  dis- 
tances. En  effet,  d'après  la  disposition  adoptée,  la  pile  ne  reçoit 
exclusivement  de  la  chaleur,  dans  la  première  expérience,  que  de 
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la  surface  AB.  dîins  la  seconde  que  de  la  surface  A'B'.  Ces  deux  sur- 
faces sont  des  cercles  dont  les  myons  sont  proportionnels  aux  dis- 
tances SO  et  S'O,  et  dont  les  surfaces  sont  par  conséquent  pro- 
portionnelles aux  carres  des  uirnips  quantités.  Or,  puisiiu'elles 


Fig.  381).  —  Loi  du  cnrri^  Jea  distante-. 

envoient  Gnaleinent  à  la  prie  la  même  quantité  de  clialeur,  c'est 
que  l'intensité  du  rayonnement  vniie  en  raison  inverse  du  carré 
des  dislances  SO  el  S'O. 

On  peut  aussi  concevoir  à  priori  la  loi  des  distances  par  le  rai- 
sonnement suivant  : 

Supposons  un  point  rayonnant,  et  décrivons  autour  de  ce  point 
comme  centre  une  splif-re,  la  totalité  de  la  chaleur  émise  seia 
i-erue  par  cette  sphère,  dont  les  diiïérents  points  éprouveront  un 
effet  cnloriûque  déterminé.  Si  l'on  imagine  une  sphère  de  rayon 
double,  la  même  quantité  de  chaleur  sera  rerue  par  sa  surface,  qui 
est  quatre  fois  plus  grande  que  celle  de  la  première  sphère,  et  par 
conséquent  un  élément  de  surface  de  même  étendue  que  sur  la  pre- 
mière sphère  recevra  une  quantité  de  chaleur  quatre  fois  plus 
petite,  ce  qui  est  conforme  à  la  loi  énoncée.  Houiarquons  toutefois 
que  la  rigueur  de  cette  démonstration  n'est  qu'apparente  ;  elle  sup- 
pose que  la  chaleur  est  une  soi1e  d'efduve  réel  émis  par  le  point 
rayonnant.  Dans  i'hvpotlièse  où  la  chaleur  serait  un  ébranlement 
de  l'éther,  la  démonstration  devrait  être  modifiée  de  telle  fa<on 
qu'elle  perdrait  le  caractère  de  simplicité  auquel  elle  doit  certaine- 
ment d'èli-e  indiquée  dans  tous  les  traités  de  physique. 

309.  loi  de  la  réflexion  de  la  chaleur.  —  Loi-squ'un  rayon 
de  chaleur  rencontre  une  surface  présentant  un  ceiloin  degré  de 
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poli,  il  se  réHéchit  »iiiviint  une  direcIJon  <iui  est  soumise  à  des  lois 

très-précises. 

Si  au  point  d'incidence,  c'est-iVdire  au  point  où  le  rayon  calo- 
rifique rencontre  la  surface,  on  mène  une  normale  ou  perpendi- 
culaire A  cette  dernière,  on  détermine  un  plan  formé  par  les  deux 
droites,  et  qu'on  appelle  plan  d'incidence.  Cela  posé,  les  lois  de  la 
réflexion  de  la  chaleur  sont  les  suivantes  :. 

!•  Quand  un  rayon  de  chaleur  est  réfléchi  par  une  surface,  la 
réflexion  se  fait  dans  le  plan  de  l'incidence  ; 

2"  L'angle  que  fait  le  rayon  réfléchi  avec  la  normale  (angle  de 
réflexion)  est  égal  à  l'angle  que  fait  le  rayon  incident  avec  la  même 
normale  {angle  d'incidence). 

Ces  lois  sont  précisément  celles  de  la  réflexion  de  la  lumière, 
ainsi  que  nous  le  verrons  plus  tard;  nous  verrons  aussi  que,  dans  le 
cas  des  rayons  lumineux,  elles  sont  su.scepfibles  d'une  vériûcation 
Irès-rigoureuse.  Comme  d'ailleurs  tous  tes  phénomènes  dans 
lesquels  la  chaleur  et  la  lumière  se  trouvent  associées  établissent 
que  la  même  loi  s'applique  aux  rayons  calorifiques  et  aux  rayons  lu- 
mineux, on  peut  considérer  la  démonstration  faite  pour  la  lumière 
comme  applicable  à  la  chaleur. 

310.  Miroirs  ardents.  —  On  peut  aussi  trouver  la  vérification 


Fig.  :2SI.  —  Foyer  duns  un  miroir  concave. 

de  la  loi  propre  à  In  chaleur  dans  des  phénomènes  bien  connus. 
Ainsi,  par  exemple,  si  l'on  considère  un  miroir  formé  par  une  por- 
tion de  sphère  polie  sur  sa  surface  intérieure,  on  a  ce  qu'on  appelle 
un  miroir  sphérique  concate  (flg.  281).  L'axe  principal  de  ce  miroir 
est  une  droite  CF  passant  par  le  centre  de  la  sphère  et  par  le  centre 
de  figure  A  ou  le  pôle  du  miroir  lui-même.  On  déduit  très-aisément 
de  la  loi  de  la  réflexion  que  si  un  faisceau  lumineux  est  formé  de 
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rayons  parallèles  ù  l'aie,  ces  rayons  après  la  rëflexion  viendront 
concourir  à  peu  près  en  un  même  point  F  situé  au  milieu  du  rayon 
et  que  l'on  nomme  le  foyer  principal.  Il  n'est  pas  nécessaire  du 
reste  que  les  rayons  soient  parallèles  à  l'axe  principal,  il  sufût 
qu'ils  soient  parallèles  entre  eux,  le  foyer  se  formant  toujours  sur  la 
droite  qui  passe  par  le  centre  et  a  une  direction  parallèle  au  faisceau. 

Ces  conclusions  théoriques  ont  été  vérifiées  par  les  expériences 
faites  avec  les  miroirs  ardents.  On  appelle  aiosi  des  miroirs  spbé- 
riques  concaves  disposés  de  fa- 
çon à  pouvoir  diriger  leur  axe 
vers  le  centre  du  soleil.  Si  dans 
ces  circonstances  ou  place  au 
foyer  des  matières  diverses,  on 
peut  olitenir  ou  leur  fusion  ou 
leur  combustion,  suivant  les 
dimensions  du  miroir.  Le  mi- 
roir de  Tschirnbausen,  cons- 
truit en  1687,  et  qui  avait  deux 
mètres  environ  de  diamètre, 
permettait  de  fondre  le  cuivre, 
l'argent,  et  de  vitrifier  la  bri- 
que. BufTon  employait,  au  lieu 
de  miroirs  courbes,  un  système 
de  miroirs  plans  mobiles,  et 
qu'on  amenait  dans  une  posi- 
tion convenable  pour  que  les  ^.^^  j^.^  _  ^.^^^  ;^^„^ 
différents  faisceaux  réfléchis  par 

eux  vinssent  se  rencontrer  dans  la  même  région.  Il  obtint  ainsi  des 
effets  extrêmement  Intenses  et  put,  par  exemple,  enflammer  du 
bois  à  une  distance  de  80  mètres.  C'est  sans  doute  par  des  moyens 
analogues  qu'Arcbimède  parvint  à  brûler  la  flotte  romaine  qui 
assiégeait  Syracuse.  Ce  fait,  si  souvent  raconté,  n'est  pas  établi  his- 
toriquement d'une  manière  certaine;  mais  les  expériences  qui 
viennent  d'être  citées  prouvent  qu'il  n'a  rien  d'absolument  invrai- 
semblable. 

311.  Biroirs  conjugués-  —  On  trouve  une  démonstration  plus 
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précise  des  lois  de  ta  réflexion  de  la  chaleur  dans  la  célèbre  expé- 
rience des  miroirs  conjugués  attribuée  généralement  à  Pictet  de 
Genève. 

On  place  en  regard  l'un  de  l'autre  et  A  une  assez  grande 
distance  deux  miroirs  sphériques  dont  les  axes  ont  la  môme  direc- 
tion ;  au  foyer  principal  de  l'un  d'eux  on  dispose  une  grille  renfer- 
mant du  charbon  allumé,  et  au  foyer  de  l'autre  un  corps  très-com- 
bustible, de  l'amadou  ou  du  fulmicoton  par  exemple.  Si  à  l'aide 


Fig,  2SÏ.  —  Eïpiiricijce  des  miroirs  conjugués, 

d'un  soufflet  on  vient  à  activer  le  foyer  calorifique,  on  voit  au  bout 
de  très-peu  de  temps  l'amadou  ou  le  fulmicoton  s'enflammer.  Avec 
des  miroirs  de  35  centimètres  de  diamètre,  l'expérience  réussit  aisé- 
ment à  une  distance  de  10  mètres.  Elle  s'explique  d'ailleurs  très- 
facilement.  Les  rayons  partis  du  foyer  principal  où  se  trouve  le 
corps  chaud  se  réfléchissent  parallèlement  à  l'axe  commun  des 
deux  miroirs,  et  viennent  après  la  réflexion  sur  )e  second  se  réflé- 
chir à  son  foyer,  oii  se  trouve  le  corps  combustible. 

En  voyant  le  volume  considérable  du  foyer  calorifique  em- 
ployé, l'expérience  peut  paraître  très-peu  précise  ;  mais  il  faut 
remarquer  qu'il  n'y  a  qu'une  petite  portion  de  ce  foyer  qui  agisse 
réellement,   les  autres  parties  sont  simplement  destinées  !t  pro- 
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duire  une  température  suffisamment  élevée  dans  les  points  dont 
Faction  est  efficace.  D'ailleurs  l'image  lumineuse  de  la  source  de 
chaleur  est  extrêmement  petite,  et  c'est  au  point  où  elle  se  forme 
qu'on  doit  placer  le  corps  combustible.  Si  on  le  plaçait  à  côté,  même 
à  une  très-petile  distance,  si  on  dérangeait  tant  soit  peu  Tun  ou 
l'autre  des  miroirs,  l'inflammation  n'aurait  point  lieu.  L'expérience 
doit  donc  être  réglée  avec  beaucoup  de  précision  pour  réussir;  elle 
constitue  par  conséquent  une  démonstration  suffisamment  rigou- 
reuse des  lois  de  la  réflexion  qui  en  sont  le  principe  théorique. 

312.  Différentes  propriétés  des  corps  relativement  à  la  cha* 
leur  rayonnante.  —  Si  l'on  imagine  qu'un  flux  calorifique  dont 
nous  supposerons  l'intensité  égale  à  1  vienne  à  tomber  sur  un 
corps,  il  se  divisera  en  plusieurs  parties  distinctes  : 

1°  Une  portion  se  réfléchira  régulièrement  suivant  la  loi  précé- 

1 
deinment  indiquée;  si  l'on  appelle-  la  fraction  de  chaleur  ainsi 

1 
réfléchie,  la  quantité  —  sera  la  mesure  du  pouvoir  réflecteur; 

1 
2°  Une  portion  —  se  réfléchira  irrégulièrement,  se  difl'usera 

dans  toutes  les  directions  de  l'espace.  La  quantité  -r  mesure  le  pou- 
voir diffusif; 

1 
3°   Une  portion  —  pénétrera  dans  l'intérieur  du  corps,  sera  ab- 

sorbée  par  lui,  et  contribuera  à  son  échaufl^ement.  La  fraction  - 
mesure  le  pouvoir  absorbant  ; 

4«  Enfin  une  quatrième  portion  ^  passera  dans  beaucoup  de 

cas  à  travers  la  substance,  sous  forme  rayonnante,  sans  contri- 
buer à  son  échaufl'ement.  Cette  circonstance  ne  se  présente  que 

1 
dans  les  corps  dits  diathermanes,  et  dans  ce  cas  la  fraction  j- 

représente  le  pouvoir  diatheimnique. 

Il  est  évident  que  la  somme  des  divera  faisceaux  formés  aux 
dépens  du  faisceau  primitif  doit  reconstituer  ce  dernier,  de  sorte 
qu'on  doit  avoir  l'égalité 

\       \      \       \ 
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D'autre  part,  tout  corps  porté  à  une  température  déterminée 
devient  le  centre  d'un  rayonnement  dont  l'intensité  dépend  de  la 
nature  de  la  surface.  On  doit  conclure  de  ce  fait  que  le  flux  calori- 
fique qui  tend  à  s'échapper  et  qui  dépend  essentiellement  de  la 

température  est  modifié  parla  surface  qui  n'en  laisse  sortir  qu'une 

1 
fraction  -  ;  cette  fraction  mesure  ce  que  l'on  appelle  le  pouvoir 

rayonnant  ou  émissif  de  la  surface. 

Il  y  a  un  intérêt  évident  à  connaître  la  valeur  de  ces  différents 
pouvoirs  dans  les  corps,  ainsi  que  les  circonstances  physiques  qui 
peuvent  les  modifier.  D'ailleurs  il  ne  saurait  y  avoir  entre  la  cha- 
leur rayonnante  et  les  substances  naturelles  d'autres  relations  pos- 
sibles que  celles  qui  viennent  d'être  indiquées.  Nous  aurons  donc, 
au  point  de  vue  du  moins  des  quantités  de  chaleur,  fait  connaître 
ce  qu'il  y  a  dé  fondamental  dans  la  chaleur  rayonnante,  si  nous 
indiquons  les  moyens  à  l'aide  desquels  ont  été  déterminés  les  diffé- 
rents pouvoirs  qui  viennent  d'être  définis. 

Abstraction  faite,  de  la  quantité  de  chaleur,  les  rayons  calori- 
fiques peuvent  éprouver  des  modifications  diverses.  Ainsi,  en  péné- 
trant dans  l'intérieur  des  corps,  ils  éprouvent  un  changement  de 
direction  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  réfraction.  Après  avoir  été 
réfléchis  ou  réfractés,  ils  peuvent  être  devenus  plus  ou  moins 
propres  à  se  réfléchir  ou  se  réfracter  de  nouveau  en  vertu  d'une 
modification  appelée  polarisation.  Cette  seconde  classe  de  phéno- 
mènes constitue  un  groupe  tout  à  fait  distinct  du  premier  ;  nous 
n'en  parlerons  que  dans  l'optique,  après  avoir  étudié  les  propriétés 
équivalentes  dans  les  rayons  lumineux. 

313.  Appareil  thermoscopique  employé  dans  l'étude  de  la 
chaleur  rayonnante.  —  L'étude  de  la  chaleur  rayonnante  ne  peut 
être  abordée  avec  profit  qu'à  la  condition  de  se  servir  d'un  thermo- 
mètre très-sensible.  Leslie,  vers  le  commencement  de  ce  siècle, 
avait  imaginé  dans  ce  but  le  thermomètre  différentiel,  avec  lequel 
il  exécuta  des  recherches  fort  importantes  et  dont  les  résultats  géné- 
raux n'ont  pas  été  contredits  depuis.  Les  observateurs  modernes, 
Melloni,  Laprovostaye,  etc.,  se  sont  servis  exclusivement  du  thermo- 
multiplicateur de  Nobili,  instrument  dont  la  sensibilité  est  bien 
supérieure  à  celle  du  thermomètre  différentiel. 
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Le  thermo-multiplicateur  imaginé  par  Nobili  et  perfectionné 
par  Melloni  a  pour  organe  fondamental  une  chaîne  formée  d'élé- 
ments alternativement  de  bismuth  et  d*antimoine.  Si  Ton  réunit 
les  extrémités  de  la  chaîne  par 
un  fil  et  qu'on  chauffe  les  sou- 
dures d'un  certain  ordre,  paires 
ou  impaires,  en  laissant  les  au- 
tres à  la  température  ordinaire , 
il  se  produit  un  courant  thermo- 
électrique ,  ainsi  que  cela  sera     ^'^'  ^^*-  -  cjaine^ti^^^^^ 
expliqué  plus  loin.   L'intensité 

du  courant  produit  augmente   d'ailleurs  et  avec  le  nombre  des 
éléments  et  avec  la  différence  de  température  des  soudures. 

Dans  la  disposition  imaginée  par  Melloni,  les  éléments  sont 
repliés  les  uns  sur  les  autres  de  manière  à  former  une  masse 
parallélipipédique  (flg.  285)  dont  une  des  faces  renferme  les  sou- 
dures d'ordre  pair,  tandis  que  la  face  opposée  renferme  celles  d'ordre 
impair.  Le  tout  est  renfermé  dans  un  étui  en  cuivre,  muni  à  ses 
extrémités  d'opercules  destinés  à  soustraire,  quand  on  le  veut, 
les  faces  de  la  pile  aux  actions  extérieures.  Les  extrémités  de  la 
chaîne  sont  en  rapport,  par  l'intermédiaire  de  deux  tiges  métal- 
liques, avec  les  deux  bouts  du  fil  d'un  galvanomètre,  de  sorte 
que,  s'il  vient  à  se  produire  un  courant,  le  galvanomètre  en  décè- 
lera la  présence.  Une  table,  dont  nous  indiquerons  la  construction 
plus  tard,  fait  connaître  l'intensité  du  courant  correspondante  aux 
diverses  déviations  galvanométriques.  Il  suit  de  là  que  si  un  rayon 
calorifique  vient  à  frapper  l'une  des  faces  de  la  pile,  il  se  produira 
un  courant  dont  l'intensité  sera  donnée  par  le  galvanomètre.  Nous 
verrons  plus  tard,  à  propos  des  courants  thermo-électriques,  que 
dans  de  certaines  limites,  qui  ne  sont  jamais  dépassées  d'ailleurs 
dans  les  recherches  sur  la  chaleur  rayonnante,  l'intensité  du  cou- 
rant est  proportionnelle  à  la  différence  de  température  des  soudures. 
Lors  donc  que  la  pile  thermoscopique  aura  atteint  son  équilibre 
sous  l'influence  du  flux  calorifique  qui  la  frappe,  elle  recevra  à 
chaque  instant  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle  qu'elle  perd 
par  le  rayonnement;  mais  cette  dernière  étant,  d'après  la  loi  de 
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Newton,  proportionnelle  â  l'excès  de  la  température  sur  celle  de 
l'air  ambiant,  c'est-à-dire  à  la  différence  de  température  des  sou- 
dures, il  s'ensuit  que  l'indication  thermoscopique,  c'est-à-dire 
l'intensité  du  courant  produit,   est  proportionnelle  h  la  quantité 


Fig.  SUS.  —  Thermo-multiplicateur  de  Uelloni. 

de  chaleur  reçue  par  l'instrument.  On  a  donc  dans  l'instrument 
de  Nobili  un  thermomètre  d'une  sensibilité  très-grande  et  qui  est 
d'ailleurs  parfaitement  approprié  à  l'étude  de  la  chaleur  rayon- 
nante; c'est  grâce  à  lui  que  les  savants  cités  plus  haut  ont  pu  ame- 
ner cette  partie  de  la  physique  à  un  degré  remarquable  d'avan- 
cement. 

314.  Mesure  du  pouvoir  émissif.  -^  Pour  mesurer  le  pouvoir 
émissif,  Mettoni  disposait  rexpérience  comme  il  suit  :  Sur  une 
règle  métallique  divisée  (fig.  286)  est  placé  un  cube  dont  les 
diverses  faces  sont  recouvertes  de  substances  différentes.  Ce  cube 
contient  de  l'eau  qu'on  entretient  en  ébullition  à  l'aide  d'une  lampe 
à  alcool  placée  dans  la  partie  creuse  du  support.  A  une  certaine 
distance  est  placée  la  pile,  et  des  écrans  intermédiaires  per- 
mettent d'arrêter  quand  ou  le  veut  le  rayonnement. 
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L'ensemble  de  la  règle,  des  supports  destinas  à  soutenir  la 

pile,  des  ëcrans,  etc.,  forme  ce  que   l'on  appelle  ï'appareil  de 

Melloni. 

Si  l'on  fait  rayonner  successivement  vers  la  pile  les  diverses 

faces  du  cube,  on  obtiendra  des  courants  dont  les  intensités  dans 


Fig.  Î8fl.  —  Mesum  du  pouvoir  dmiMif. 

l'ëtat  d'équilibre  seront  précisément  la  mesure  des  pouvoirs  émissife 
des  substances  qui  recouvrent  les  faces  du  cube. 

A  l'aide  d'expériences  de  cette  nature  appliquées  à  diverses  sub- 
stances, on  a  reconnu  que  le  noir  de  fumée  est  le  corps  dont  le 
pouvoir  rayonnant  est  le  plus  considérable,  tandis  que  les  métaux 
ont  le  pouvoir  le  plus  faible.  Le  tableau  suivant  indique  les  résul- 
tats les  plus  importants:  tous  les  pouvoii's  émissifs  sont  comparés  à 
celui  du  noir  de  fumée,  qu'on  a  représenté  par  100  : 

POUVOIRS   KMISSIFS. 


Noir  de  fumée.  .   .   , 

.   .     100 

Acier 

.    .     100 
.    .       98 

Papier 

Laiton  poli 

Verre 

.    .       90 

Cuivre  rouge 

Encre  de  Ciiine..    . 

.    .       83 

Or  poli 

Gomme  laque  .    .    .   . 

.    .       7î 

Argeni  poli 

315.  Circonstances  qui  inflnent  sur  le  ponvoir  émissif.  —  Le 
pouvoir  émissif  résulte  d'une  action  propre  de  la  surface,  car  les 
résultats  obtenus  sont  tout  à  fait  indépendants  de  la  nature  inté- 
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rieure  du  corps  rayonnant.  Toutefois  par  ce  mot  de  surface  il  ne 
faut  pas  entendre  une  sorte  de  surface  mathématique,  mais  bien 
une  couche  d'une  certaine  épaisseur  ;  c'est  ce  que  montre  très- 
nettement  l'expérience  suivante  :  On  recouvre  Tune  des  faces  du 
cube  de  plusieurs  couches  de  vernis,  à  chaque  addition  nouvelle  il 
se  produit  une  variation  dans  le  pouvoir  émissif  ;  mais  cela  ne  s'ob- 
serve que  jusqu'à  une  certaine  limite  :  à  partir  d'une  certaine  épais- 
seur, qui  est  d'ailleurs  très-petite,  le  pouvoir  émissif  reste  constant. 

C'est  donc  dans  une  petite  épaisseur  de  la  surface  d'un  corps 
que  se  produit  le  mouvement  calorifique  susceptible  de  se  trans- 
mettre au  dehors  par  voie  de  rayonnement.  L'expérience  montre 
que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  ce  rayonnement  est  d'autant 
plus  intense  que  la  densité  de  cette  couche  superficielle  est  plus 
petite.  Ainsi  les  opérations  qui  auront  pour  résultat  de  diminuer  ou 
d'augmenter  cette  densité  produiront  un  effet  inverse  sur  le  pou- 
voir rayonnant.  Par  exemple,  si  l'on  prend  une  plaque  d'argent  ou 
de  cuivre  fondu  et  qu'on  la  raye,  le  pouvoir  émissif  diminue,  car 
cette  opération  a  comprimé  le  métal  et  augmenté  ainsi  la  densité 
moyenne  de  la  couche  superficielle.  S'il  s'agit,  au  contraire,  d'une 
plaque  écroule,  l'action  de  rayer  a  pour  résultat  de  mettre  en  évi- 
dence les  couclies  inférieures  dont  la  densité  est  plus  faible;  la  den- 
sité moyenne  superficielle  diminue  donc,  et  l'on  observe  que  le 
pouvoir  rayonnant  augmente. 

En  général,  les  couleurs  sombres  paraissent  avoir  un  pouvoir 
rayonnant  plus  grand  que  les  couleurs  claires;  toutefois  cela  n'est 
pas  absolument  général,  car  on  voit  dans  le  tableau  précédent  que 
le  pouvoir  émissif  du  blanc  de  céruse  est  égal  à  celui  du  noir  de 
fumée. 

Enfin  le  pouvoir  émissif  change  sensiblement  avec  la  tempéra- 
ture. Laprovostaye  et  Desains  ont  établi  ce  fait  en  se  servant,  comme 
corps  rayonnant,  d'une  lame  de  platine  que  l'on  pouvait  porter  à 
une  température  de  5  à  600«>  par  l'action  d'un  courant  électrique. 
La  lame  rayonnait  sur  deux  thermo-multiplicateurs  différents  par 
ses  deux  faces  opposées;  Tune  d'elles  était  recouverte  de  noir  de 
fumée,  l'autre  d'une  substance  quelconque.  Le  rapport  des  indica- 
tions thermoscopiques  donne  aux  diverses  températures  le  rapport 
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des  pouvoirs  émissjfs  des  deux  substances,  et  on  trouve  que  ce  rap- 
port est  généralement  variable,  mais  pas  toujours  dans  le  même 
sens.  Ainsi  le  borate  de  plomb,  qui  à  100°  a  à  peu  près  le  intime 
pouvoir  émissif  que  le  noir  de  fumée,  à  500°  a  un  pouvoir  qui 
n'en  est  que  les  0.75.  Le  pouvoir  émissif  du  plaline,  au  contraire, 
qui  à  100"  est  le  0,1  de  celui  du  noir  de  fumée,  à  500°  en  est 
les  0,U. 

316.  Pouvoir  absorbant.  —  Le  moyen  qui  se  présente  le  plus 
naturellement  à  l'esprit  pour  étudier  le  pouvoir  absorbant  consis- 


Fig.  387.  —  Mesure  du  pouvoir  absorbant. 

terait  à  recouvrir  de  substances  diverses  la  face  de  la  pile  exposée  au 
rayonnement  et  à  observer  les  indications  correspondantes.  Mais  ce 
procéd»i  a  l'inconvénient  grave  d'altérer  continuellement  la  pile, 
qui  est  un  appareil  fort  délicat  et  qu'il  convient,  nu  contraire,  de 
soustraire  le  plus  soigneusement  possible  A  toutes  chances  d'alté- 
ration. Melloni  employait  le  procédé  suivant  :  Il  plaçait  au-devant 
de  la  pile  un  disque  très-mince,  recouvert  du  côté  de  la  pile  de 
noir  de  fumée,  et  du  côté  de  la  source  de  la  substance  dont  on 
voulait  étudier  le  pouvoir  absorbant.  Soiis  l'influence  du  rayonne- 
ment, le  disque  s'écbaulTait  et  rayonnait  lui-même  vers  la  piie  en 
raison  de  la  quantité  de  cbaleur  qu'il  avait  absorbée.  Les  indica- 
tions thermoscopiques,  au  moment  de  l'équilibre,  sont  donc  en  rap- 
port avec  le  pouvoir  absorbant,  mais  elles  n'en  sont  pas  la  mesure 
proportionnelle,  parce  que,  d'une  expérience  à  l'autre,  la  surface 
du  disque  change,  et,  par  suite,  la  proportion  de  chaleur  qu'il 
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perd,  chaleur  qui  est  égale  à  celle  qu'il  reçoit  en  vertu  du  pouvoir 
absorbant  de  la  substance  étudiée,  change  également. 

Voici  le  tableau  de  quelques-uns  des  résultats  obtenus  en  pre- 
nant pour  source  de  chaleur  le  cube  chauflfé  à  100*»  : 

Noir  de  fumée 400        Encre  de  Chine 85 

Céruse 400        Gomme  Jaque 72 

Colle  de  poisson 91        Métaux 43 

On  voit  que  ces  nombres  sont  les  mêmes  que  ceux  qui  repré- 
sentent les  pouvoirs  émissifs  des  mêmes  substances.  Ce  résultat  est 
assez  naturel,  car  rémission  et  l'absorption  sont  deux  phénomènes 
de  même  nature.  Dans  Fun  et  l'autre  se  trouve  la  modification 
imprimée  par  la  surface  du  corps  à  un  flux  de  chaleur  qui  tend  à 
pénétrer  dans  le  corps  ou  à  en  sortir. 

317.  Influence  de  la  nature  de  la  source.  —  Le  pouvoir 
absorbant  varie  avec  la  nature  de  la  source  qui  rayonne  vers  le 
corps.  Melloni  a  employé,  pour  vérifier  ce  fait  important,  les  sources 
de  chaleur  suivantes  : 

1<»  La  lampe  de  Locatelli,  petite  lampe  à  niveau  constant,  dont 
la  mèche  est  pleine  et  a  une  forme  parallélipipédique.  C'est  une 
source  de  chaleur  douée  d'une  assez  grande  constance;  c'est  avec 
elle  qu'ont  été  exécutées  la  plupart  des  expériences  sur  la.diather- 
manéité;  elle  est  représentée  dans  la  figure  287. 

2°  Le  platine  incfindescent  ;  c'est  une  spirale  de  platine  que  l'on 
suspend  au-dessus  d'une  lampe  à  alcool  (fig.  288)  de  façon  à  enve- 
lopper, pour  ainsi  dire,  la  flamme;  le  métal  rougit  fortement,  et 
c'est  à  lui  à  peu  près  exclusivement  qu'est  dû  le  rayonnement,  la 
flamme,  qui  est  à  peine  visible  d'ailleurs,  ayant  un  pouvoir  rayon- 
nant très-faible. 

3<»  Le  cuivre  chauffe  à  400°  environ;  on  emploie  pour  obtenir 
celte  source  une  lame  de  cuivre  recourbée  (fig.  289)  derrière  laquelle 
on  dispose  une  lampe  à  alcool. 

4°  Le  cuivre  enfumé  chauffé  à  100<».  C'est  un  cube  (fig.  290) 
contenant  de  l'eau  bouillante,  semblable  à  celui  qui  seii  dans  la 
mesure  des  pouvoirs  émissifs  ;  on  se  sert  de  la  face  recouverte  de 
noir  de  fumée. 
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Eo  répétant  avec  ces  diverses  sources  l'expërience  qui  sert  à 
mesurer  le  pouvoir  absorbant,  on  trouve  que  ce  pouvoir  est  très- 
variable  avec  la  nature  de  la  source;  et  qu'en  général  il  augmente  h 
mesure  que  la  température  de  la  source  est  moins  élevée.  Pour  con- 


stater ce  Tait  importîmt,  il  faut  se  metire  à  l'abri  de  l'elTel  résultant 
des  dilTérpnces  d'intensité  des  divprses  sources;  rar  il  serait  tout 
simple  que  le  disque  soumis  à  l'expérience  s'écbiiuffàl  davantage 
sous  l'action  de  la  lampe  de  LocatellL  que  sous  celle  du  cuivre 
à  100".  Pour  cela,  on  place  les  diverses  sources  â  des  dislances  telles 
que  le  rayonnement  direct  sur  la  pile  ait  la  m^me  valeur,  et  c'est 
dans  ces  posilions  pour  lesquelles  elles  envoient  le  m^me  flux  calo- 
rifique à  la  pile,  qu'on  les  fait  rayonner  sur  le  disque.  Le  tableau 
suivant  renferme  quelques-uns  des  résultats  obtenus  par  Melloni. 
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On  voit  qu'à  l'exception  de  ce  qui  a  lieu  pour  l'encre  de  Chine, 
les  rayons  à  basse  température  sont  beaucoup  plus  absorbables  que 
les  rayons  à  température  élevée.  Cette  observation  permet  de  se 
rendre  compte  de  quelques  faits  connus.  Ainsi,  par  exemple,  on  a 
reconnu  depuis  longtemps  que  la  neige  fond  plus  vite  dans  le  voisi- 
nage des  arbres  qu'à  une  distance  un  peu  grande.  Cela  tient  à  ce 
que  les  branches,  échauffées  par  le  soleil,  constituent  une  source  de 
radiations  obscures  à  basse  température  et  par  suite  beaucoup  plus 
absorbables  que  les  rayons  directs  du  soleil.  Melloni  a  confirmé 
directement  la  réalité  de  cette  explication  :  il  plaçait  une  lampe 
Locatelli  et  du  cuivre  chauffé  à  une  distance  de  la  pile  telle  que 
l'effet  galvanométrique  fût  le  même;  les  deux  flux  calorifiques 
avaient  donc  la  môme  intensité.  En  remplaçant  la  pile  par  une  auge 
contenant  de  la  neige,  il  constata  que  celle-ci  fondait  beaucoup  plus 
vite  par  l'action  du  cuivre  que  par  celle  de  la  lampe. 

318.  Égalité  des  pouvoirs  émissifs  et  absorbants.  —  Ainsi  que 
nous  l'avons  déjà  remarqué,  les  corps  qui  rayonnent  le  plus  facile- 
ment sont  aussi  ceux  qui  absorbent  le  mieux  la  chaleur;  toutes  les 
circonstances  qui  font  varier  dans  un  certain  sens  le  pouvoir  émissif 
font  varier  dans  le  même  sens  le  pouvoir  absorbant;  il  est  donc 
naturel  de  penser  que  ces  deux  facultés  des  corps  sont  tout  à  fait 
identiques,  c'est-à-dire  que  le  pouvoir  émissif  est  égal  au  pouvoir 
absorbant.  On  peut  d'ailleurs  conclure  rigoureusement  cette  éga- 
lité de  l'expérience  suivante  de  Dulong  : 

Ayant  placé  un  thermomètre  dans  un  ballon  à  surface  inté- 
rieure noircie,  il  observa  le  temps  qu'il  mettait  à  se  refroidir  d'un 
petit  nombre  de  degrés,  lorsque  sa  température  est  supérieure  à 
celle  de  l'enceinte  de  10*»  par  exemple.  Il  observa  de  même  le  temps 
qu'il  employait  à  se  réchauffer  de  la  même  quantité,  lorsque  la 
température  de  l'enceinte  est  supérieure  du  même  nombre  de 
degrés.  Il  trouva  que  ces  temps  étaient  exactement  égaux,  et  il 
serait  à  coup  sûr  impossible  d'interpréter  un  résultat  pareil,  s'il 
y  avait  entre  les  facultés  d'émission  et  d'absoiption  de  la  surface 
du  thermomètre  une  différence  sensible. 

Il  importe  toutefois  de  ne  pas  se  méprendre  sur  le  sens  de  cette 
égalité.  Elle  ne  peut  s'appliquer  évidemment  qu'à  des  rayons  calori- 
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ûques  de  même  nature.  Ainsi,  par  exemple,  on  ne  peut,  en  aucune 
façon,  comparer  le  pouvoir  émissif  du  carbonate  de  plomb  chauffé 
à  100"  avec  son  pouvoir  absorbant  pour  les  rayons  solaires. 

La  mesure  des  pouvoirs  ëmissifs  à  des  températures  élevées  est 
asseï  limitée,  de  sorte  que  l'égalité,  à  toute  température  des  pou- 
voirs émissifs  et  absorbants  pour  la  chaleur,  constitue  plutôt  une 
conception  théorique  qu'une  vérité  expérimentale. 

319.  Pouvoir  réflectenr.  —  Le  pouvoir  réflecteur  d'un  corps 
est  mesuré  par  la  proportion  de  la  chaleur  Incidente  que  la  sur- 
face de  ce  corps  réQéchit  régulièrement.  Melloni ,  d'une  part , 


Fig.  301.  —  Mesure  du  pouvoir  n-Jlecteur. 

MM.  Laprovostaye  et  Uesains,  de  l'autre,  ont  étudié  les  pouvoirs 
réflecteurs  en  disposant  le  thermo-multiplicateur  comme  l'indique 
la  figure  291. 

En  un  point  H  de  la  rùgle  de  l'appareil,  se  trouve  un  support 
portant  une  plale-fornie  circulaire  divisée  D.  Une  seconde  règle  D' 
mobile,  à  charnière  autour  de  l'a.\e  même  du  support,  porte  l'ap- 
pareil thermoscopique  E. 

Sur  le  support  on  place  uue  plaque  de  la  substance  à  étudier, 
et  on  dirige  la  règle  mobile  de  façon  que  les  rayons  émis  par  la 
lampe,  après  leur  réfle-xion  sur  la  plaque,  viennent  aboutir  à  l'ou- 
verture de  la  pile  ;  la  division  tracée  sur  la  plate-forme  permet 
d'obtenir  facilement  ce  résultat. 

Pour  faire  uue  observation,  on  commence  par  placer  la  règle  D' 
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sur  le  prolongement  de  la  règle  principale,  et  on  observe  ainsi  l'in- 
tensité de  la  radiation  directe.  On  place  ensuite  la  pile  sur  le  trajet 
du  faisceau  réfléchi,  et  le  rapport  de  l'intensité  obtenue  dans  ce 
cas  à  celle  que  produit  le  faisceau  direct  donne  la  mesure  du  pou- 
voir réflecteur. 

Voici  quelques  nombres  empruntés  aux  recherches  de  MM.  La- 
provostaye  et  Desains;  la  source  de  chaJeur  employée  était  une 
lampe  de  Locatelli  : 

POUVOIR  POUVOIR 

réflecteur.  réflecteur. 

Plaqué  d'argent 0,97  Platine  poli 0,80 

Or 0,93  Acier 0,83 

Laiton 0,93  Zino *0,81 

Métal  des  miroirs..    .    .    .  0,86  Fer 0,77 

Étain 0,85 

Les  mêmes  observateurs  ont  constaté  que,  dans  le  cas  des  sub- 
stances diathermanes,  le  pouvoir  réflecteur  varie  notablement  avec 
rincidence,  ainsi  que  cela  arrive  pour  les  rayons  lumineux. 

Pour  les  métaux  cette  influence  de  rincidence  est  beaucoup 
moindre;  ainsi  le  pouvoir  réflecteur  reste  à  peu  près  constant 
jusqu'à  70  ou  80®;  pour  une  incidence  plus  grande,  il  diminue 
contrairement  à  ce  qui  a  lieu  pour  les  substances  transparentes. 

Enfln  MM.  Laprovostaye  et  Desains  ont  constaté,  contrairement 
à  ce  qu'on  avait  cru  jusque-là ,  que  le  pouvoir  réflecteur  varie 
avec  la  nature  de  la  source.  Ainsi,  le  pouvoir  réflecteur  de  l'ar- 
gent poli,  qui  est  de  0,97  pour  les  rayons  de  la  lampe  de  Locatelli, 
tombe  à  0,92  pour  les  rayons  solaires.  On  voit  que  dans  tous  les 
cas  le  pouvoir  réflecteur  de  l'argent  poli  est  extrêmement  consi- 
dérable; comme  il  résulte  d'ailleurs  d'expériences  comparatives 
très-nombreuses,  que  dans  les  radiations  à  la  fois  lumineuses  et 
calorifiques  la  chaleur  et  la  lumière  se  réfléchissent  en  égale 
proportion,  on  comprend  tout  l'avantage  que  présentent  les  miroirs 
argentés  employés  depuis  quelque  temps  dans  la  construction  des 
télescopes. 

320.  Pouvoir  diffasif.  —  La  diffusion  est  la  réflexion  îrrégu- 
lière  de  la  chaleur,  produite  sans  doute  par  la  multitude  des  aspé- 
rités qui  se  rencontrent  à  la  surface  des  corps  les  plus  polis.  On 


POUVOIR  DIFFUSIF.  415 

peut  très-aisément  constater  la  réalité  de  la  diffusion.  Il  suffit  de 
faire  tomber  un  faisceau  calorifique  sur  une  plaque  d'une  matière 
mate,  telle  que  du  carbonate  de  plomb  par  exemple.  £n  plaçant  la 
pile  au-devant  de  la  plaque  et  dans  une  position  quelconque,  on 
observe  une  déviation  du  galvanomètre.  Il  est  impossible  d'attribuer 
reffet  produit  à  réchauffement  de  la  plaque  elle-même  ;  car,  d'une 
part,  cet  effet  est  instantané  et  atteint  immédiatement  son  maxi- 
mum, tandis  que  s*il  provenait  de  réchauffement  il  faudrait  pour 
cela  un  temps  assez  considérable.  D'ailleurs  on  peut  interposer  sur 
le  trajet  de  la  chaleur  diffusée  une  lame  diathermane  capable  d'ar- 
rêter presque  complètement  les  rayons  à  basse  température,  une 
lame  d'alun  par  exemple;  il  n'en  résulte  qu'une  faible  diminution 
dans  l'indication  de  la  pile,  tandis  qu'il  en  serait  tout  autrement  si 
cette  indication  avait  pour  origine  réchauffement  de  la  plaque  dif- 
fusante. 

Le  pouvoir  diffusif  des  matières  mates ,  surtout  quand  elles 
sont  blanches,  est  extrêmement  considérable,  comme  le  prouve  le 
tableau  suivant,  emprunté  aux  recherches  de  MM.  Laprovostaye 
et  Desains  : 

POUVOIR   DIFFUSIF. 

Céruse 0,82 

Poudre  d*ar{^ent 0,76 

Chromate  de  plonib 0,66 

On  se  rend  compte  ainsi  de  l'intensité  de  la  chaleur  que  l'on 
éprouve  dans  le  voisinage  d'un  mur  blanc  éclairé  par  le  soleil,  bien 
qu*on  soit  à  l'abri  des  radiations  directes.  Cette  diffusion  se  fait 
d'ailleurs  en  proportions  variables  suivant  la  direction,  et  c'est 
dans  le  voisinage  du  faisceau,  régulièrement  réfléchi,  que  cette 
proportion  est  la  plus  considérable. 

L'intensité  du  faisceau  diffusé  varie  très-notablement  avec  la 
nature  de  la  source,  et  c'est  là  une  analogie  très-réelle  avec  la  diffu- 
sion de  la  lumière.  Melloni  mettait  le  fait  en  évidence  de  la  manière 
suivante  : 

Il  faisait  tomber  un  faiseau  de  chaleur  sur  une  matière  diffu- 
sante étalée  à  la  surface  d'un  disque  de  carton  très-mince  ;  sur  la 
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face  opposée  du  carton  était  étendue  une  couche  de  noir  de  fumée. 
Lorsque  l'équilibre  de  température  était  établi,  on  plaçait  la  pile 
successivement  en  avant  de  la  plaque  diffusante  et  en  arrière  du 
côté  du  noir  de  fumée,  dans  une  position  symétrique.  On  obtenait 
ainsi  deux  indications  très-différentes.  La  première  provenait,  en 
effet,  et  de  la  diffusion  de  la  chaleur,  et  de  son  émission  par  la 
plaque  échauffée;  la  seconde  avait  pour  origine  rémission  seule- 
ment. Or  on  constate  que  le  rapport  de  ces  deux  indications  est 
très-différent  suivant  qu'on  emploie  une  source  ou  une  autre;  en 
général  la  diffusion  est  proportionnellement  beaucoup  plus  forte 
pour  les  radiations  lumineuses  et  à  température  élevée. 

321.  Propriété  particulière  du  noir  de  fumée.  —  Quand  on 
fait  l'expérience  précédente  en  recouvrant  les  deux  faces  du  disque 
de  noir  de  fumée,  on  trouve  qu'il  y  a  une  très-petite  différence 
entre  les  effets  des  radiations  de  la  face  postérieure  ou  antérieure 
du  disque.  Cette  différence  doit  être  attribuée  naturellement  au 
léger  abaissement  de  température  produit  par  l'épaisseur  du 
disque.  On  peut  donc  conclure  que  la  totalité  de  la  chaleur  a  été 
absorbée  par  le  noir  de  fumée.  Ce  résultat  important  est  confirmé 
par  des  expériences  directes  dans  lesquelles  il  a  été  impossible  de 
constater  la  moindre  trace  de  pouvoir  réflecteur  ou  diffusif  dans 
cette  substance.  D'ailleurs  les  rapports  des  deux  effets  restent  con- 
stants quand  on  emploie  une  source  ou  une  autre  ;  d'où  on  voit  que 
l'absorption  des  radiations  calorifiques  par  le  noir  de  fumée  est 
dans  tous  les  cas  indépendante  de  la  nature  de  la  source. 

Cette  propriété  intéressante  justifie  la  pratique  constante  qui 
consiste  à  recouvrir  les  appareils  thermoscopiques  de  noir  de 
fumée;  on  augmente  ainsi  leur  sensibflité  sans  nuire  à  leur  exacti- 
tude, puisque  l'absorption  est  indépendante  de  la  nature  de  la 
source. 

322.  Pouvoir  diathermique.  —  La  diathermanéité,  c'est-à-dire 
la  propriété  qu'ont  certaines  substances  de  se  laisser  traverser  par 
la  chaleur  rayonnante,  n'a  été  constatée  d'une  manière  explicite  qu'à 
une  époque  relativement  récente.  On  admettait  bien  le  passage  à 
travers  le  verre,  par  exemple,  des  radiations  très-lumineuses  comme 
celles  du  soleil,  mais  on  ne  supposait  pas  qu'il  pût  en  être  de  même 
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pour  les  sources  obscures  ou  même  peu  éclairantes.  C'est  ^insi  qu'on 
expliquait  l'habitude  qu'ont  les  ouvriers  des  fonderies,  pour  garan- 
tir leurs  yeux  de  l'action  trop  vive  des  foyers,  de  regarder  la  ma- 
tière en  fusion  à  travers  une  lame  de  verre. 

Pictet,  de  Genève,  constata  le  premier  l'élévation  de  tempéra- 
ture d'un  thermomètre  séparé  de  la  source  de  chaleur  par  une  lame 
transparente;  mais  on  pouvait  objecter  que  Teffet  observé  provenait 
de  réchauffement  de  la  lame.  Prévost  leva  cette  objection  d'une 
manière  radicale  :  il  fit  couler  entre  la  source  et  le  thermomètre 
une  nappe  d'eau,  ou  bien  il  interposa  une  plaque  de  glace  (eau 
solide);  ici  réchauffement  était  impossible,  et  pourtant  l'élévation 
de  température  du  thermomètre  se  produisit  également.  Delaroche, 
en  tenant  le  fait  pour  démontré,  s'attacha  à  en  varier  les  conditions 
et  fut  conduit  à  des  lois  remarquables. 

Toutefois  c'est  à  Melloni  que  la  science  est  redevable  des  prin- 
cipaux résultats  qui  se  rapportent  à  cette  partie  de  la  physique. 
C'est  grâce  à  la  pile  thermoscopique  qu'il  a  pu  apporter  dans  ce 
sujet  délicat  une  précision  qui  semblait  pour  ainsi  dire  impossible 
à  réaliser,  et  les  savants  qui,  après  lui,  ont  étendu  un  peu  ses  décou- 
vertes, ont  fait  exclusivement  usage  de  ce  précieux  instrument.  Bien 
que  les  travaux  si  importants  de  Laprovostaye  et  Desains  aient  eu 
pour  résultat  d'apporter  quelques  restrictions  dans  les  propositions 
formulées  autrefois  par  Melloni,  on  peut  dire  que  dans  leur 
ensemble  elles  doivent  être  maintenues  :  nous  allons  faire  connaître 
sommairement  les  plus  importantes. 

323.  Influence  de  la  nature  de  la  substance.  —  Pour  étudier  la 
diathermanéité  ou  le  pouvoir  diathermique  d'une  substance  solide, 
Melloni  disposait  l'expérience  comme  l'indique  la  figure  292.  La 
lampe  de  Locatelli  A  peut  rayonner  vers  la  pile  E  quand  on  abaisse 
récran  B;  l'écran  C  est  percé  d'une  ouverture  qui  est  destinée  à 
limiter  le  faisceau  calorifique.  On  commence  par  observer  le  rayon- 
nement direct,  on  note  la  déviation  du  galvanomètre  G  et  l'intensité 
correspondante  du  courant.  On  interpose  ensuite  sur  le  trajet  du 
faisceau  la  plaque  dialhermane  D  et  on  mesure  la  nouvelle  inten- 
sité du  courant;  le  rapport  de  cette  intensité  à  la  première  est 
l'expression  du  pouvoir  diathermique. 
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Pour  les  liquides,  Mellont  employait  de  petites  auges  dont  les 
faces  perpendiculaires  au  faisceau  étaient  formées  par  des  lames 
très-minces  de  verre  ;  on  observait  le  passage  du  faisceau  d'abord 


Fig.  203.  —  Mesure  du  pouvoir  dUlbermique. 

à  travers  l'auge  vide,  puis  à  travers  l'auge  pleine;  la  dififérence 
des  deux  effets  mesurait  l'action  propre  du  liquide.  Voici  le  tableau 
des  principaux  résultats  : 


CHALEURS  TRANSMISES  PAR  QUELQUES  SUBSTANCES 

AVEC    LA    LAUPE    d'aHGAND. 

(La  chaleur  directe  est  représeolée  par  100.) 


gUBSTAMCES    SOLIDES. 

Verres  incoloret. 
(Épaisseur  f""',88.} 

Flint de  67  à  64 

Verre  de  glace de6îà59 

Crown  français 58 

—  anglais 49 

Verre  à  vitre de  64  à  50 

Verres  colorés. 

(Ëpaiaseur  1""",85.) 

Violet  foncé 53 

—  pâle 45 

Bleu  Irès-foncé f9 

—  foncé 33 

—  clair 42 


SUBSTANCES    LIQUIDES. 

(Kpsisseur9""",21.  — Une  lame  de  glace 

de  même  épaisseur  doiiue  53.) 

Liquides  incolores.  ■ 

Eau  distillée 4( 

Alcool  absolu 15 

Éther  sulfurique.  .          ....  Î1 

Sulfure  de  carbone 63 

Essence  de  lérebentliine 31 

Acide  sulfurique  pur 17 

—     nitrique  pur 15 

Dissolution  de  sel  marin 1ï 


-        dalut 


1! 


de  potasse..  .   , 
d'ammoniaque. . 
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SUBSTANCES    SOLIDES. 

Verre$  colorés. 

Vert  minéral 

—   pomme 

Jaune  foncé 

Orangé  rouge 

Rouge  jaunâtre 

—     pourpre 


SUBSTANCES    LIQUIDES. 

Liquides  colorés. 

23      Huile  de  noix   (jaune) 

26         —     de  colza  (jaune) 

40  —     d'olive  [jaune  verdâtre).  . 

44  —     d'oeillette  (jaunâtre) .... 

53  Chlorure  de  soufre  (rouge-brun). 

54  Acide  pyroligneux  (brun).  .   .  . 
Blanc  d'œuf  (légèrement  jaune) . . 


CORPS   CRISTALLISÉS. 
(Épaisseur  3°"**,62.  —  Un  verre  de  glace  d'égale  ép'aisaeur  donne  G2.) 


34 
30 
30 
26 
63 
42 
44 


COLORES. 

Cristal  de  roche  enfumé  (brun). 
Aigue-marine  (légèrement  bleue) 

Agate  jaune 

Tourmaline  verte 

Sulfate  de  cuivre  (bleu) 


57 
29 
29 
27 
0 


INCOLORES. 

Sel  gemme 0,92 

Spath  d'Islande 0,12 

Cristal  de  roche 0,57 

Topaze  du  Brésil 0,54 

Carbonate  de  plomb 0,52 

Borate  de  soude 0,28 

Sulfate  de  chaux 0,20 

Acide  citrique 0,45 

Alun  de  roche 0,12 


On  voit  à  rinspection  de  ce  tableau  que  la  diathermanéité  se 
rencontre  exclusivement  dans  les  corps  diaphanes,  c'est-^-dire  que 
la  transparence  pour  la  chaleur  et  la  transparence  pour  la  lumière 
paraissent  exister  simultanément.  Toutefois  ces  deux  propriétés  ne 
sont  pas  absolument  corrélatives;  ainsi  ce  ne  sont  pas  les  corps 
les  plus  diaphanes  qui  sont  les  plus  diathermanes.  On  voit,  par 
exemple,  que  Tacide  acétique  incolore  est  beaucoup  moins  diather- 
mane  que  le  chlorure  de  soufre  fortement  coloré  ;  Talun  parfaite- 
ment limpide  laisse  passer  beaucoup  moins  de  chaleur  que  des 
verres  très-fortement  teintés,  de  même  épaisseur.  La  diathermanéité, 
tout  en  étant  associée  à  la  diaphanéité,  est  donc  une  propriété  propre. 

La  substance  qui  offre  le  plus  grand  pouvoir  diathermique  est 
le  sel  gemme;  il  laisse  passer  les  0,92  de  la  chaleur  incidente.  Le 
sel  marin  ordinaire  n*en  laisse  passer  que  les  0,12.  La  dissolution 
de  l'une  ou  de  l'autre  substance^offre/le^méme  pouvoir. 

Dans  ces  dernières  années,  M.  Tjndall  a  constaté  que  l'air 
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chargé  de  vapeur  d'eau  est  très-sensiblement  moins  diathermane 
que  Tair  sec.  A  cet  effet,  il  fait  passer  un  faisceau  calorifique  dans  un 
tube  contenant  de  Tair  sec  :  l'aiguille  du  galvanomètre  se  dévie 
d'une  certaine  quantité.  A  Taide  d'une  source  de  chaleur  agissant 
en  sens  contraire,  on  ramène  l'aiguille  au  zéro.  On  fait  alors  arriver 
de  la  vapeur  d'eau  ou  de  l'air  humide,  et  l'aiguille  continue  sa 
marche  rétrograde,  de  manière  à  accuser  une  diminution  de  cha- 
leur transmise.  C'est  grâce  à  la  vapeur  d'eau,  que  l'atmosphère  ren- 
ferme toujours,  que  les  rayons  solaires  directs  sont  notablement 
affaiblis;  à  travers  l'air  sec,  ou  mieux  encore  à  travers  le  vide,  la 
chaleur  transmise  par  eux  serait  excessive. 

324.  Influence  de  Tépaisseur.  —  Lorsqu'on  fait  traverser  à  un 
faisceau  de  chaleur  des  plaques  d'un  corps  diathermane  de  plus  en 
plus  épaisses,  l'intensité  de  ta  chaleur  transmise  est  de  plus  en  plus 
petite.  Ce  résultat  est  naturel  ;  il  n'y  a  pas  en  effet  de  diathermanéité 
absolue,  il  y  a  toujours  une  partie  de  la  chaleur  qui  est  absorbée 
suivant  une  proportion  plus  ou  moins  forte,  et  dès  lors  il  est  évi- 
dent que  cette  absorption  doit  croître  avec  l'épaisseur. 

Une  substance  toutefois  fait  exception  à  cette  règle,  c'est  le  sel 
gemme.  Quelle  que  soit  l'épaisseur  sur  laquelle  on  ait  expérimenté, 
il  a  toujours  passé  les  0,92  de  la  chaleur  incidente.  On  ne  peut  pas 
affirmer  qu'il  en  serait  ainsi  pour  des  épaisseurs  extrêmement 
grandes  ;  mais  en  restant  dans  les  limites  des  expériences  faites,  on 
doit  en  conclure  que  le  sel  gemme  ne  produit  aucune  absorption. 
Les  0,08  de  perte  qu'éprouve  le  faisceau  ne  peuvent  donc  être  attri- 
bués qu'à  la  réflexion  qui  se  produit  sur  les  deux  faces  de  la 
plaque. 

Si,  après  qu'un  faisceau  de  chaleur  a  traversé  une  plaque  dia- 
thermane d'une  certaine  épaisseur,  on  le  reçoit  sur  une  plaque 
identique,  on  constate  que  la  perte  qu'il  éprouve  est  moins  consi- 
dérable; la  perte  serait  plus  petite  encore  dans  le  passage  à  travers 
une  troisième,  une  quatrième  plaque,  etc.  Ce  fait  important,  décou- 
vert par  Delaroche  et  confirmé  par  Melloni,  constitue  la  loi  du 
décroissement  des  pertes.  Il  ne  peut  s'expliquer  qu'en  admettant  que 
tout  faisceau  de  chaleur  est  formé  par  la  réunion  de  différents  fais- 
ceaux élémentaires  et  inégalement  absorbables.  Dès  lors,  à  mesure 
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que  l'épaisseur  traversée  augmente,  le  faisceau  initial  s'épure  pour 
ainsi  dire,  les  éléments  les  plus  absorbables  sont  bientôt  réduits  à 
une  très-faible  intensité,  et  il  ne  reste  de  plus  en  plus  que  ceux 
dont  la  transmission  est  la  plus  facile. 

325.  Influence  de  la  nature  de  la  source.  —  Cette  hétéro- 
généité des  flux  de  chaleur  est  accusée  directement  par  la  forma- 
tion du  spectre  calorifique  qui,  comme  nous  le  verrons  plus  tard, 
s'étend  même  au  delà  du  spectre  lumineux.  Les  rayons  élémentaires 
de  chaleur  diffèrent  donc  les  uns  des  autres  comme  les  rayons  de 
lumière  par  leur  réfrangibilité;  à  chaque  réfrangibilité  correspond 
une  faculté  d'absorption  différente.  C'est  une  sorte  de  coloration 
calorifique,  que  Melloni  a  désignée  sous  le  nom  de  diattiermansie. 
On  doit  conclure  de  là  que  les  diverses  sources  de  chaleur  doivent 
donner  lieu  à  des  spectres  différents,  et  par  suite  doivent  former 
des  faisceaux  inégalement  absorbables;  c'est  ce  que  l'expérience 
confirme  de  la  manière  la  plus  nette.  On  emploie  à  cet  effet  les 
sources  calorifiques  qui  ont  été  indiquées  plus  haut  (317),  et  on 
les  place  à  une  distance  de  la  pile  telle  que  la  radiation  directe  ait  la 
même  intensité.  On  interpose  ensuite  sur  le  trajet  des  faisceaux  des 
corps  diathermanes  et  on  remarque  que  la  proportion  de  chaleur 
transmise  est  différente  d'une  source  à  l'autre;  en  général,  elle  est 
d'autant  plus  forte  que  la  température  de  la  source  est  plus 
élevée. 

Le  sel  gemme  fait  exception,  comme  on  devait  le  prévoir; 
quelle  que  soit  la  source,  il  laisse  toujours  passer  les  0,92  de  la  cha- 
leur incidente. 

Une  exception  d'un  autre  genre-  se  rencontre  dans  le  sel 
gemme,  légèrement  enfumé,  qui  laisse  passer  plus  facilement  les 
rayons  à  basse  température  que  les  rayons  à  température  élevée; 
c'est  jusqu'à  présent  la  seule  substance  connue  qui  présente  ce 
caractère. 

La  transmission  difficile  des  rayons  à  basse  température 
explique  comment  la  température  peut  s'élever  si  haut  dans  un  vase 
fermé  par  une  lame  de  verre  et  exposé  au  soleil.  Les  rayons  solaires 
traversent  facilement  le  verre,  échauffent  l'intérieur  et  donnent  lieu 
à  des  rayons  obscurs  difficilement  transmissibles.  C'est  pour  cette 
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cause  que  les  appartements  fermés  par  des  vitres  exposées  au  soleil 
s'échauffent  si  rapidement. 

C'est  là  aussi  une  des  raisons,  du  moins,  de  l'infidélité  des  indi- 
cations d'un  thermomètre  placé  au  soleil.  En  été,  dans  nos  climats, 
un  Ihermomètre  peut  accuser  au  soleil  une  température  supérieure 
à  SO^"  ;  ce  n'est  pas  là  du  tout  la  température  du  point  où  l'instru- 
ment se  trouve,  c'est  celle  qu'acquiert  le  mercure  par  l'action  du 
verre  qui  l'enveloppe. 

Quelque  chose  d'analogue  est  produit  par  la  vapeur  d'eau 
atmosphérique;  elle  atténue,  comme  nous  Tavons  dit  plus  haut,  les 
effets  de  la  radiation  solaire;  mais  elle  atténue  aussi  les  effets  du 
refroidissement  en  retenant  dans  l'atmosphère  la  chaleur,  qui  sans 
cela  ce  serait  perdue  dans  les  espaces  planétaires. 

326.  Identité  de  la  chaleur  et  de  la  lumière.  —  Les  phéno- 
mènes qui  viennent  d'être  décrits  accusent  à  la  fois  une  analogie 
trè&-grande  dans  les  modifications  qu'éprouvent  les  radiations  calo- 
rifiques et  les  radiations  lumineuses,  et  une  sorte  d'indépendance 
entre  ces  deux  radiations  qui,  mal  interprétée,  pourrait  conduire  à 
des  conclusions  erronées.  On  se  tromperait  en  effet  complètement 
si  on  imaginait  que  ces  deux  sortes  de  radiations  sont  analogues, 
mais  distinctes;  qu'il  y  a,  par  exemple,  dans  un  rayon  solaire,  une 
partie  lumineuse  et  une  partie  calorifique  superposées,  mais  consti- 
tuant au  fond  deux  choses  différentes;  c'est  le  contraire  qui  est  la 
vérité.  Si  en  effet  on  décompose,  comme  l'ont  fait  MM.  Masson  et 
Jamin,  un  faisceau  de  chaleur  par  un  prisme  de  sel  gemme,  on 
obtient  un  spectre  qui  se  compose  de  deux  parties  :  Tune  lumineuse 
et  calorifique,  l'autre  calorifique  et  obscure  qui  s'étend  au  delà  du 
rouge.  Si  l'on  considère  les  rayons  simples  de  la  partie  lumineuse, 
on  trouve  que  la  lumière  et  la  chaleur  en  sont  absorbées  parallèle- 
ment par  les  corps  diathermanes  colorés,  qu'elles  diminuent  et 
s'éteignent  ensemble.  Les  vibrations  qui  produisent  la  partie  lumi- 
neuse sont  donc  susceptibles  d'agir  à  la  fois  et  sur  le  sens  du  tou- 
cher et  sur  la  rétine,  de  même  qu'une  vibration  sonore,  perçue  par 
Toreille,  peut  également  être  sentie  par  la  main;  niais  ce  n'en  est 
pas  moins  une  vibration  unique.  Quant  à  la  partie  obscure  du 
spectre,  son  absence  d'action  sur  la  rétine  tient  peut-être  à  ce  que 
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les-  rayons  peu  réfrangibles  qui  la  forment  sont  absorbables  par 
l'eau,  et  par  suite  par  les  humeurs  de  l'œil,  et  ne  peuvent  par  con- 
séquent impressionner  la  rétine. 

11  est  curieux  de  remarquer  d'ailleurs  que  ces  vibrations  obs- 
cures peuvent  engendrer  des  vibrations  lumineuses,  de  même  que 
ces  dernières,  en  se  communiquant  aux  corps  pour  les  échauffer, 
engendrent  des  vibrations  obscures.  Cela  résulte  de  l'expérience 
suivante  de  M.  Tyndall.  On  fait  passer  un  faisceau  de  lumière 
solaire  à  travers  une  cuve  contenant  une  dissolution  d*iode  dans  le 
sulfure  de  carbone;  tous  les  rayons  lumineux  sont  absorbés,  et  il 
n'émerge  que  de  la  chaleur  obscure.  On  concentre  celle-ci  à  l'aide 
d'un  miroir  parabolique  et  on  place  un  corps  combustible  à  son 
foyer;  à  l'aide,  de  la  chaleur  obscure  qui  s'y  trouve,  le  corps  peut 
s'enflammer  en  régénérant  ainsi  de  la  chaleur  lumineuse. 

327.  Rosée.  —  On  donne  le  nom  de  rosée  aux  gouttelettes 
d'eau  que  Ton  aperçoit  le  matin  à  la  surface  des  plantes,  et  qui 
sont  surtout  abondantes  après  les  nuits  de  printemps  et  d'automne. 
La  rosée  ne  tombe  point  (298)  ;  ce  n'est  point  de  l'eau  formée  dans 
l'atmosphère,  c'est  au  contact  même  des  corps,  et  par  suite  de  leur 
refroidissement,  qu'elle  se  produit.  En  effet,  lorsque  le  soleil  a 
quitté  l'horizon,  les  corps,  cessant  de  recevoir  de  la  chaleur  de  cet 
astre,  rayonnent  vers  l'espace  plus  de  chaleur  qu'ils  n'en  reçoivent, 
et  leur  température  s'abaisse.  Les  effets  de  ce  rayonnement  nocturne 
sont  d'ailleurs  plus  marqués  pour  les  corps  qui  forment  la  surface 
du  sol,  l'herbe,  les  débris  végétaux,  etc.,  que  pour  l'air,  qui  a  un 
pouvoir  rayonnant  moindre.  Il  résulte  de  cette  circonstance  que, 
pendant  la  nuit,  non-seulement  la  surface  du  sol  se  refroidit,  mais 
qu'elle  se  refroidit  notablement  au-dessous  de  l'air  ambiant.  Cette 
différence  de  température  a  été  pleinement  vérifiée  par  l'expérience, 
elle  peut  atteindre  8  à  10"^,  et  c'est  là  précisément  la  cause  de  la 
rosée.  En  effet,  le  refroidissement  graduel  des  corps  amène  par  com- 
munication celui  des  couches  d'air  ambiant;  la  saturation  peut 
donc  se  produire,  et  un  nouveau  progrès  du  refroidissement  déter- 
mine la  condensation  de  la  vapeur.  Si  le  refroidissement  nocturne 
du  sol  atteint  et  dépasse  zéro,  la  rosée  se  congèle,  c'est  le  givre  ou 
la  gelée  blanche. 
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D'après  cette  théorie,  aussi  simple  que  rigoureuse,  on  Yoit 
qu'un  corps  devra  se  couvrir  d'une  quantité  de  rosée  d'autant  plus 
considérable  que  son  pouvoir  émissif  est  plus  grand  ;  c'est  ce  que 
l'expérience  confirme. 

m 

Le  genre  d'exposition  a  aussi  une  grande  influence  ;  si  le  corps 
est  abrité  plus  ou  moins  complètement,  l'échange  par  rayonnement 
vers  les  parties  supérieures,  et  par  suite  les  plus  froides  de  l'atmo- 
sphère, sera  intercepté  en  partie,  et  dès  lors  le  refroidissement  sera 
moindre.  C'est  pour  cela  que  les  jardiniers  élèvent,  au-dessus  des 
plantes  qu'ils  veulent  préserver  de  la  gelée,  de  légers  abris  qui 
n'auraient  aucune  efficacité  s'il  s'agissait  de  garantir  du  froid  exté- 
rieur. Les  nuages  surtout,  quand  ils  sont  daqs  la  région  zénithale, 
jouent  le  rôle  d'abris  de  ce  genre;  aussi  la  rosée  est-^lle  peu  abon- 
dante quand  le  ciel  est  couvert. 

Une  légère  agitation  de  l'air  favorise  le  dépôt  de  la  rosée,  parce 
que  les  diflërentes  couches  atmosphériques  viennent  successive- 
ment se  dépouiller  de  leur  humidité;  mais  si  le  vent  est  intense,  la 
saturation  n'a  pas  le  temps  de  se  produire  et  la  rosée  est  très-peu 
abondante.  Elle  est  tout  à  fait  nulle  quand  se  rencontrent  les  deux 
circonstances  d'un  ciel  couvert  et  d'un  vent  plus  ou  moins  intense. 
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328.  Conductibilité.  —  Lorsqu'on  soumet  à  l'action  de  la  cha- 
leur rextrémité  d'une  barre  métallique,  les  différentes  parties  de 
cette  barre  s'échauffent  progressivement.  Il  y  a  donc  une  propaga- 
tion intérieure  de  la  chaleur  qui  diffère  notablement  du  rayonne- 
ment. En  effet,  elle  s'effectue  d'une  façon  toujours  trës-Iente,  tandis 
que  le  rayonnement  est  pour  ain^i  dire  instantané. 

On  donne  à  cette  propriété  des  corps  de  transmettre  de  proche 
en  proche  l'action  de  la  chaleur  le  nom  de  conductibilité.  Au  fond 
l'origine  de  la  conductibilité  est  le  rayonnement.  En  effet,  les  molé- 
cules échauffées  rayonnent  vers  les  molécules  voisines,  qui  agissent 
de  même  à  l'égard  des  suivantes.  Il  arrive  un  moment  où  chacune 
d'elles  reçoit  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle  qu'elle  perd, 
soit  par  le  rayonnement  vers  les  molécules  voisines,  soit  quand 
elle  est  près  de  la  surface  par  le  rayonnement  vers  l'extérieur,  ou 
par  communication  aux  couches  qui  environnent  le  corps.  Ce 
dernier  effet  constitue  ce  que  l'on  appelle  la  conductibilité  exté- 
rieure; elle  diffère  de  la  conductibilité  proprement  dite,  en  ce  que 
la  propagation  se  fait  entre  des  molécules  d'espèces  différentes. 

329.  Différences  de  conductibilité.  —  Les  corps  solides  dif- 
fèrent beaucoup  sous  le  rapport  de  leur  conductibilité;  on  peut 
mettre  en  évidence  ces  différences  par  diverses  expériences. 

Ainsi,  par  exemple,  on  place  deux  barres  bout  à  bout(fig.  293), 
et  on  y  fait  adhérer,  avec  de  la  cire,  de  petites  billes  de  bois  équidis- 
tantes.  On  chauffe  alors  le  point  de  jonction  des  deux  barres  :  à 
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mesure  que  la  chaleur  se  propage,  la  cire  fond  successivement  et  les 
billes  se  détachent.  La  barre  qui  conduit  le  mieux  la  chaleur  est 

celle  pour  laquelle 
le  nombre  de  billes 
qui  tombent  est  le 
plus  considérable, 
car  la  température 
de  la  fusion  de  la 
Fig.  293.  cire  s'est  propagée 

plus  loin. 

L'appareil  d'Ingenbousz  permet  de  comparer  commodément  la 

conductibilité  des  différents  corps  solides.  Il  se   compose  d'une 

caisse  en  cuivre,  sur  l'une  des  faces  de  laquelle  sont  ajustées,  dans 

des  ouvertures  convenables,  des  tiges  des  diverses  substances.  On 

commence   par  plonger 


chacune  de  ces  tiges  dans 
de  la  cire  fondue;  quand 
on  les  retire,  il  en  reste 
une  couche  qui  s'est  figée 
sur  la  surface  ;  on  verse 
ensuite  de  l'eau  bouillante 
dans  le  vase.  Les  extrémi- 


Fig.  294.  —  Appareil  dlogenhousz. 


tés  de  toutes  les  tiges  sont,  de  cette  façon,  portées  à  la  tempéra- 
ture de  100"»,  et  la  chaleur  se  propage  graduellement  dans  leur 
intérieur.  On  voit,  en  effet,  la  cire  fondre,  et  ce  phénomène  se  pro- 
duit sur  une  longueur  d'autant  plus  grande  que  la  conductibilité 
de  la  substance  est  plus  marquée. 

On  reconnaît  ainsi  que  les  métaux  sont  inégalement  conduc- 
teurs,  et  qu'ils  peuvent  être  rangés  comme  il  suit  dans  l'ordre 
décroissant  de  leur  conductibilité  :  argent,  cuivre,  or,  laiton,  étain, 
fer,  plomb,  platine,  bismuth. 

Il  importe  de  remarquer  que  la  conductibilité  est  indiquée  par 
i'întensîté  de  réchauffement  et  non  point  par  sa  rapidité.  Ce  der- 
nier effet  dépetid  du  calorique  spécifique  de  la  substance,  c* est-à- 
dire  de  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  à  l'élévation  de  sa  tempé- 
rature. Il  est  clair  que  plus  le  calorique  spécifique  sera  faible,  plus 
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la  cire  fondra  rapidement;  mais  c'est  un  phénomène  qui  n'indique 
rien  sur  la  conductibilité. 

330.  Conductibilité  des  métaux.  --  Bien  qu'inégalement  con- 
ducteurs, tous  les  métaux  ont  une  conductibilité  très-supérieure  à 
celle  des  autres  substances,  telles  que  le  bois,  le  marbre,  la 
brique,  etc.  Cette  circonstance  explique  des  faits  très^connus.  Ainsi, 
si  l'on  applique  la  main  sur  une  plaque  de  métal  à  une  tempéra- 
ture d'une  dizaine  de  degrés,  si  on  la  plonge  dans  un  bain  de 
mercure,  on  éprouve  une  sensation  de  froid  très-marquée.  Cette 
sensation  est  moindre  avec  le  marbre,  moindre  encore  avec  le  bois. 
C'est  qu'au  contact  de  la  main,  qui  est  aune  température  supérieure 
à  celle  du  corps  touché,  il  y  a  de  la  chaleur  cédée  par  voie  de  con- 
ductibilité, et  par  conséquent  plus  cette  conductibilité  sera  grande, 
plus  l'impression  de  froid  devra  être  marquée. 

331.  Lampe  des  mineora.  —  C'est  à  la  conductibilité  des 
métaux  qu'est  due  la  curieuse  propriété  des  toiles  métalliques  de 
couper  les  flammes. 

Si  au-dessus  de  la  flamme  d'un  bec  de  gaz,  par  exemple,  on 
place  une  toile  métallique,  la  flamme  est  interceptée.  Si  on  fait 
arriver  le  gaz  sur  la  . 

toile   et   qu'on  l'ai-  }) 

lume  seulement  au-  -^  Tii^^"^" 
dessus,  la  flamme  ne 
se  propage  pas  au- 
dessous.  Ces  faits  sont 
une  conséquence  de 
la  conductibilité  de 

la    toile    métal lidue  ^^^'  ^^^*  ^  Action  des  toUes  mélaltiqiies 

sur  les  flammes. 

en  vertu  de  laquelle 

la  chaleur* de  la  flamme  se  dissipe  rapidement  dans  les  points 
touchés;  il  en  résulte  un  abaissement  de  température  tel,  que  la 
combustion  n'est  plus  possible. 

Ces  propriétés  des  toiles  métalliques  ont  été  souvent  utilisées, 
mais  l'application  la  plus  heureuse  qui  en  ait  été  faite  est  celle  de 
la  lampe  de  sûreté  de  Davy. 

Tout  le  monde  sait  que  dans  les  mines  de  houille  il  se  dégage 
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souvent  un  gaz  auquel  les  mineurs  donnent  le  nom  de  grisou,  qui 
est  une  combinaison  de  carbone  et  d'hydrogène  et  qui  se  rencontre 
en  assez  forte  proportion  dans  le  gaz  de  l'éclairage. 

Le  mélange  de  grisou  avec  huit  ou  dix  fois  son  volume  d'air 
est  susceptible  de  détoner  avec  la  plus  grande  violence  au  contact 
d'un  corps  enflammé.  Ces  explosions,  encore  assez  fréquentes  de 
nos  jours,  l'étaient  devenues  h  un  tel 
point  au  commencement  de  ce  siècle, 
que  les  propriétaires  de  mines  ne  trou- 
vaient plus  d'ouvriers  pour  leur  exploi- 
tation. C'est  dans  ces  circonstances  que 
Davy,  auquel  ils  eurent  recours,  imagina 
la  lampe  de  sûreté.  C'est  une  lampe  ordi- 
naire, entourée  d'une  sorte  de  chemise 
en  toile  métallique.  Si  le  mélange  explo- 
sif vient  Â  se  former  dans  la  galerie .  la 
détonation  se  produira  à  l'intérieur  de 
la  lampe,  mais   la  flamme,  interceptée 

par  la  toile  métallique,  ne  se  propagera 
Fig.  390.  —  Lampe  de  Davy.     ^  ^   .  r     i-  o 

pas  au  dehors;  I  ouvrier,  averti,  pourra 
donc  quitter  la  mine  sans  courir  aucun  danger. 

332.  Applications  diverses.  — La  connaissance  des  conductibi- 
lités relatives  des  différents  corps  conduit  à  quelques  résultats  pra- 
tiques importants. 

Dans  les  pays  froids,  où  il  importe  de  conserver  la  chaleur 
développée  dans  les  appartements,  les  murs  des  habitations  doivent 
être  en  matériaux  mauvais  conducteurs  {bois  ou  brique).  S'ils 
sont  en  pierre,  qui  conduit  mieux  la  chaleur,  on  doit  leur  donner 
une  épaisseur  plus  considérable.  Les  murs  épais  sont  également 
utiles  pour  se  préserver  des  ardeurs  du  soleil  dans  les  pays  chauds. 

Les  calorifères  en  métal  chauffent  très-fortement,  mais  ils  se 
refroidissent  également  très-vite,  dès  qu'ils  sont  éteints.  Les  calori- 
fères ou  poêles  en  brique,  à  cause  de  leur  mauvaise  conductibilité, 
se  refroidissent  lentement  en  donnant  une  chaleur  douce,  uniforme 
et  durable;  aussi  les  emploie-t-on  exclusivement  dans  les  pays  très- 
froids. 
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On  utilise  la  mauvaise  conductibilité  de  la  brique  dans  la  con- 
struction des  glacières.  Ce  sont  des  fosses  rondes,  généralement  de 
6  à  8  mètres  de  diamètre  à  leur  ouverture  et  allant  en  se  rétrécis- 
sant par  lebas;  au  fond  se  trouve 
un  puisard  fermé  par  une  grille. 
Le  revôtement  intérieur  est  en 
brique;  à  la  partie  supérieure  la 
glace  est  recouverte  de  paille , 
corps  mauvais  conducteur,  ainsi 
que  nous  le  dirons  toutà  l'heure. 
Les  mouvements  de  l'air  sont 
trës-fdcheuxdans  les  glacières,  ils 
provoquent  la  fonte  de  la  glace: 
on  les  empêche  en  arrosant  les 
morceaux  de  glace,  au  moment 
où  on  les  enferme,  avec  de  l'eau  : 
celle-ci  se  congèle,  ressoude  tous 
les  morceaux,  qui  forment  ainsi 
comme  un  bloc  unique  très-dif-  „.    „,      „,  ., 

^  Fig.  297.  —  Glacière. 

Ëcile  â  fondre. 

333.  Mesure  de  la  condactibilité.  —  L'appareil  d'ingenhousz 
fournit  un  moyen  très-simple  de  montrer  les  différences  de  conduc- 
tibilité des  corps,  mais  elle  ne  conduit  pas  à  une  expression  numé- 
rique qui  soit  la  mesure  du  pouvoir  conducteur.  Pour  comprendre 
le  procédé  qui  a  servi  à  effectuer  cette  mesure,  il  faut  montrer 
d'abord  comment  on  définit  le  pouvoir  conducteur  ou  le  coefficient 
de  conductibilité  d'une  sul)stance.  A  cet  effet  on  imagine  un  mur 
solide  indélini  et  on  suppose  que  les  deux  faces  soient  entretenues  à 
deux  températures  constantes.  Il  s'établira  naturellement,  au  bout 
d'un  temps  plus  ou  moins  long,  un  état  d'fiquilibre,  et  lorsque  cet 
équilibre  sera  atteint,  il  est  évident  qu'il  passera  à  chaque  instant 
la  même  quantité  de  chaleur  par  une  tranche  quelconque  du  solide. 
Or  on  démontre,  dans  la  théorie  mathématique  de  la  chaleur,  que 
cette  quantité  de  chaleur  est  proportionnelle  à  la  différence  de  tem- 
pérature des  deux  faces,  inversement  proportionnelle  à  l'épaisseur, 
et  proportionnelle  à  une  certaine  constante  spécifique  variant 
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d'une  matière  à  l'autre.  C'est  cette  constante  que  Ton  désigne  sous 
le  nom  de  pouvoir  conducteur  ou  coef^ient  de  conductibilité  intérieure. 
Cela  posé,  imaginons  que  Ton  prenne  une  barre  métallique, 
qu'on  chauflEè  Tune  de  ses  extrémités,  et  qu'on  observe,  lorsque 
réquilibre  sera  établi,  les  températures  qui  régnent  en  des  points 
équidistants.  On  peut,  pour  faire  cette  observation,  pratiquer, 
comme  le  faisait  Despretz,  dans  Tintérieur  de  la  barre,  de  petites 
cavités  que  l'on  remplit  de  mercure  et  dans  lesquelles  on  plonge  les 
réservoirs  de  petits  thermomètres.  On  peut  avec  plus  d'avantage  se 
servir  de  pinces  thermo-électriques  qui  permettent  d'explorer  la 
température  d'un  point  quelconque  de  la  barre  ;  c'est  la  méthode 
de  MM.  Wiedmann  et  Franz.  Dans  tous  les  cas,  si  la  barre  est  assez 
longue  pour  qu'il  n'y  ait  pas  d'effet  calorifique  sensible  à  l'extrémité 
opposée  à  celle  que  l'on  chauffe,  on  constate  toujours  que  les  excès 
de  température  en  des  points  équidistants  forment  les  termes  d'une 
progression  géométrique  décroissante.  On  peut  considérer  ce  fait 
comme  la  loi  physique  de  la  propagation  de  la  chaleur  dans  une 
barre.  Or  la  question  a  été  soumise  au  calcul  par  Fourier,  qui  a 
trouvé  que  l'excès  de  température  d'une  couche  située  à  la  distance 
X  de  Torigine  est  donné  par  la  formule 


T==T. 


'^  k» 


Dans  cette  formule,  To  désigne  l'excès  de  température  à  l'origine 
de  la  barre,  e  la  base  des  logarithmes  népériens,  p  et  s  le  péri- 
mètre et  la  section  de  la  barre,  h  ce  que  nous  avons  appelé  plus 
haut  la  conductibilité  extérieure,  et  enfin  k  le  coefficient  de  con- 
ductibilité ou  le  pouvoir  conducteur  de  la  substance.  On  voit  d'après 
cette  formule  que,  si  on  fait  successivement  07  =  1,2,3,  etc.,  les 
valeurs  de  T  formeront  une  progression  géométrique  décroissante, 
dont  la  raison  sera 


q  =e 


ks 


Considérons  une  autre  barre  de  même  section,  de  même  péri- 
mètre; supposons  en  outre  que  l'une  et  l'autre  aient  été  recou- 
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vertes  d'un  vernis  identique  pour  rendre  la  conductibilité  extérieure 
égale.  La  raison  de  la  progression  pour  les  mêmes  intervalles  sera 

on  déduit  de  ces  deux  relations 

log  q  =  log  e.  y -j^' 
d'où 

(log  g)'     k' 

formule  qui  permettra  de  calculer  les  pouvoirs  conducteurs,  en 
fonction  de  F  un  d'eux  pris  pour  terme  de  comparaison.  Le  tableau 
suivant  donne  le  résultat  des  expériences  de  MM.  Wiedmann  et 
Franz;  le  pouvoir  conducteur  de  l'argent  est  représenté  par  100. 

Argent 400  Acier 12 

Cuivre 77,6  Fer 41,9 

Or 53,î  Plomb 8,5 

Laiton 33  Platine 8,2 

Zinc 19,9  Palladium 6,3 

Étain 14,5  Bismuth 1,9 

La  loi  théorique  qui  vient  d'être  exposée  ne  se  vérifie  pas  quand 
on  opère  avec  de  la  brique,  du  marbre,  etc.,  sans  doute  parce  que 
ces  substances  n'ont  pas  l'homogénéité  que  suppose  la  théorie  ;  mais, 
en  tout  cas,  ce  sont  des  corps  très-mauvais  conducteurs  quand  on 
les  compare  aux  métaux. 

334.  Conductibilité  des  liquides.  —  Les  liquides,  à  Texception 
du  mercure,  qui  se  conduit  comme  un  métal,  sont  très-mauvais 
conducteurs  de  la  chaleur.  Pour  s'en  assurer,  il  faut  chauffer  une 
colonne  liquide  par  la  partie  supérieure  et  observer  les  variations 
de  la  température  au-dessous.  On  trouve  que  ces  variations  se  pro- 
duisent ti'ès-lentement  et  sont  d'ailleurs  très-peu  sensibles.  Si  l'on 
chauffiait  par  la  partie  inférieure  (flg.  298),  il  se  produirait  le  phéno- 
mène que  nous  avons  décrit  plus  haut  et  que  l'on  nomme  convection 
de  la  chaleur;  les  couches  inférieures  dilatées  s'élèveraient  à  la  partie 
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supérieure,  seraient  remplacées  par  d'autres  qui  s'élèveraient  h  leur 
tour  et  il  se  produirait  ainsi  un  double  courant  qui  amènerait  le 
rapide  échaufiement  de  la  masse  liquide.  En  chauffant  par  la  partie 
supérieure,  les  coucbes  dilatées  gardent  leur  position  et  la  propa- 
gation de  la  chaleur  ne  peut  se  faire  que  par  conductibilité. 


Fig.  ses.  —  Liquide  cliRulTé  Fig.  309.  —  Ëbutiition  de  l'eau  RD-deuui 

à  la  partie  inrérieure.  de  la  glice. 

Parmi  les  expériences  qui  démontrent  la  très-faible  conducti- 
bilité de  l'eau,  nous  citerons  la  suivante  :  Au  fond  d'un  tube  de  verre 
(Ûg.  299)  on  place  une  petite  quantité  de  glace  sur  laquelle  on 
verse  de  l'eau  ;  on  chauffe  ensuite  avec  une  lampe  à  alcool  la  portion, 
moyenne  du  tube  et  on  peut  ainsi  très-facilement  obtenir  l'ébul- 
lition  de  l'eau  dans  la  partie  supérieure  du  tube,  sans  faire  fondre 
la  glace  qui  est  k  la  partie  inférieure. 

335.  Mesure  de  la  conductibilité  de  l'eau.  —  La  conductibilité 
de  l'eau  pour  la  chaleur  est  très-faible  sans  doute,  mais  elle  est 
réelle;  on  peut  mdwc  constater  que  la  propagation  se  fait  dans 
l'intérieur  de  ce  liquide  suivant  la  loi  expérimentale  indiquée  plus 
haut.  C'est  ce  qui  résulte  de  l'expérience  suivante  de  Despretz  :  Il 
employait  une  sorte  de  cuve  cylindrique  en  bois  (fig.  300),  de 
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1  mètre  de  hauteur  enviroD  et  de  O^.SO  de  diamètre,  conteoant  de 
l'eau.  Sur  une  des  arêtes  du  cylindre  étaient  placés  12  thermomètres 
dont  le  réservoir  occupait  le  centre  de  la  colonne  liquide.  A  la  parti« 
supérieure  de  la  co- 
lonne se  trouve  une 
ix)lte  en  métal  dans 
laquelle  on  faisait  ar< 
river  de  l'eau  à  une 
température  voisine 
de  100"  et  qu'on  re- 
nouvelait très- fré- 
quemment, Despretz 
a  observé  dans  ces 
circonstances  que  la 
température  des  thei^ 
momètres  s'élève  gra- 
duellement; mais  il 

faut  longtemps,  une         pig.  m.  -  Mesure  de  U  conductibiliU  de  l'eau, 
trentaine  d'heuresen- 

viron,  pour  qu'ils  acquièrent  un  excès  stationnaire.  Ces  excès, 
formant  les  termes  d'une  progression  géométrique  décroissante, 
sont  d'ailleurs  très-faibles,  et,  à  partir  du  sixième  thermomètre. 
Despretz  constata  qu'il  n'y  avait  pas  d'écbauffement  appréciable. 

On  pourrait  attribuer  l'élévation  de  température  des  thermo- 
mètres à  la  communication  par  les  parois  i  cela  est  peu  probable  vu 
leur  mauvaise  conductibilité.  Hais  d'ailleurs  une  remarque  de  Des- 
pretz prouve  qu'il  ne  peut  en  être  ainsi;  il  constata,  en  effet,  que  la 
température  est  plus  élevée  sur  l'axe  de  la  colonne  liquide  que  dans 
le  voisinage  des  parois  ;  ce  serait  le  contraire  si  ces  parois  avaient 
servi  à  la  propagation  de  la  chaleur. 

336.  Conductibilité  des  gaz.  —  Il  est  à  peu  près  impossible  de 
faire  des  épreuves  directes  sur  la  conductibilité  des  gaz,  parce  qu'il 
est  très-difûcile  de  se  mettre  à  l'abri  des  effets  de  la  convection  et  du 
rayonnement  direct.  On  peut  toutefois  affirmer  que  ces  corps  sont 
très-mauvais  conducteurs.  Toutes  les  fois,  en  effet,  que  les  gaz  sont 
renfermés  dans  de  petites  cavités  où  leur  mouvement  est  difficile. 

mis.   DBSCHANEL.  IS 
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le  système  ainsi  constitué  conduit  très-mal  la  chaleur.  C'est  là  l'ori- 
gine de  la  mauvaise  conductibilité  de  I)eaucoup  de  tissus,  des  four- 
rures, des  édredons,  des  feutrages,  de  la  paille,  de  la  sciure  de 
bois,  etc.  Les  corps  de  ce  genre  que  nous  employons  pour  nos  vête- 
ments sont  appelés  chauds  ;  c'est  une  sorte  d'expression  figurée,  qui 
n'a  aucun  trait,  bien  entendu,  à  leur  propre  température,  mais  qui 
signifie  simplement  qu'ils  sont  très-propres  à  nous  garantir  du  froid 
extérieur;  cela  tient  à  leur  défaut  de  conductibilité.  Si  l'on  compri- 
mait un  édredoD  ou  une  fourrure  de  façon  à  expulser  une  grande 
partie  dej'air  et  à  les  réduire  à  une  lame  mince,  ces  corps  devien- 
draient beaucoup  moins  chauds,  c'est-à-dire  meilleurs  conducteurs. 
C'est  donc  i^  la  présence  de  l'air  qu'ils  doivent  leur  défaut  de  con- 
ductibilité, el  par 
suite  on  ne  saurait 
se  refuser  â  admet- 
tre que  l'air  est  nn 
corps  mauvais  con- 
ducteur. 

337.  Marmite 
automatique.  —  Le 
défaut  de  conducti- 
bilité des  garnitures 
en  feutre  est  quel- 
quefois utilisé  dans 
le  nord  de  l'Europe 
à  la  construction 
d'un  appareil  assez 
curieux,  connu  sous 
le  nom  demanntlc 
automatique. 

C'est  uoe  boîte 

Flg.  301. -Marmite antom«tlque.  dOuWée     à     l'inté- 

rieur d'une  forte 
couche  de  feutre  et  pouvant  recevoir,  dans  une  ouverture  conve- 
nable, une  marmite  métallique  munie  d'un  couvercle.  Au-dessus  de 
celui-ci,  on  place  un  coussin  formé  également  de  feutre,  desorteque 
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la  marmite  se  trouve  située  au  centre  d'une  enveloppe  très-peu  con- 
ductrice. Si  on  introduit  dans  la  marmite  de  la  viande,  par  exemple, 
avec  de  l'eau  et  les  assaisonnements  convenables,  qu'on  produise 
l'ébullilion  de  l'eau  et  qu'on  enferme  alors  l'appareil  dans  la  boite, 
on  pourra  abandonner  l'espérience  à  elle-même,  la 
cuisson  se  continuera  sans  feu,  et,  au  bout  de  quel- 
ques heures,  elle  sera  entièrement  terminée.  Le 
pouvoir  isolant  de  la  garniture,  au  point  de  rue  de 
la  cbaleur,  est  très-puissant  ;  on  peut  constater  en 
effet  qu'au  bout  de  trois  heures  la  température  de 
l'eau  ne  s'est  pas  abaissée  de  plus  de  10  à  15°;  elle 
est  donc  restée  pendant  tout  ce  temps  suffisam- 
ment élevée  pour  produire  la  cuisson. 

338.  CondnctUiiUté  de  l'hydrogène.  —  L'by- 
drogène  présente  un  pouvoir  conducteur  très-supé- 
rieur à  celui  des  autres  gaz;  cette  circonstauce  est 
tout  k  fait  en  rapport  avec  la  nature  attribuée  à  ce 
gaz  par  les  chimistes,  qui  le  considèrent  comme 
une  sorte  de  métal  gazeux.  On  démontre  la  conduc- 
tibilité de  l'bydrogëne  par  les  expériences  suivantes  : 

i"  On  tend  dans  l'intérieur  d'un  tube  (fig.  302) 
un  mînco  fli  de  platine,  dont  on  provoque  l'incan- 
descence par  le  passage  d'un  courant.  Si  l'on  fait 
circuler  de  l'air  ou  d'autres  gaz  dans  l'appareil,  cette 
incandescence  se  maintient,  à  des  degrés  divers  tou- 
tefois, et  toujours  à  un  degré  moindre  que  quand 
on  fait  le  vide.  Mais  si  l'on  vient  à  faire  passer  de 
l'hydrogène,  l'incandescence  disparaît. 

2°  On  place  au  fond  d'un  tube  vertical  un  ther- 
momètre que  l'on  échauffe  par  de  l'eau  bouillante  ^ig.  303.  — Pouvoir 
placée  à  la  partie  supérieure.  On  fait  le  vide  dans  le  Tefroidisaant  de 
vase  et  on  y  fait  ensuite  successivement  pénétrer  '^  ■^s*"*- 
différents  gaz.  On  remarque  que  la  présence  de  ces  derniers  déter- 
mine un  abaissement  de  température.  Au  contraire,  l'hydrogène 
produit  un  phénomène  inverse.  C'est  la  preuve  directe  de  sa  con- 
ductibilité qui  ajoute  quelque  chose  à  l'effet  du  rayonnement 
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339.  Quantités  de  chaleur.  —  La  calorimétrie  renferme  l'en- 
semble des  expériences  à  Taide  desquelles  on  a  mesuré  les  quantités 
de  chaleur  produites  ou  absorbées  dans  les  divers  phénomènes  ther- 
miques que  peuvent  présenter  les  corps.  Au  premier  abord  il  peut 
paraître  singulier  qu'on  se  propose  de  mesurer  une  quantité  de 
chaleur,  lorsqu'on  ignore  la  nature  même  de  Tagent  auquel  on 
donne  ce  nom;  mais  cette  singularité  n'est  qu'apparente,  et  il  n'y  a 
dans  la  recherche  des  quantités  de  chaleur  rien  qui  diffère  essentiel- 
lement de  ce  qui  a  lieu  dans  beaucoup  d'autres  circonstances.  Il 
n'est  pas  nécessaire,  en  effet,  de  connaître  la  nature  d'une  chose 
pour  qu'il  soit  possible  de  la  mesurer;  s'il  en  était  ainsi,  il  faudrait 
renoncer  à  mesurer  quoi  que  ce  soit,  car  il  n'y  a  certainement  rien 
au  monde  dont  l'essence  nous  soit  connue.  Mesurer,  c'est  chercher 
le  rapport  qui  existe  entre  une  quantité  de  nature  quelconque  et 
une  quantité  de  même  espèce  prise  pour  unité.  L'évaluation  rigou- 
reuse de  ce  rapport  suppose  uniquement  la  notion  précise  de  quan- 
tités égales.  Ainsi,  par  exemple,  nous  ignorons  ce  que  c'est  que  la 
force,  le  temps,  l'angle,  etc.;  mais  nous  définissons  d'une  façon 
très-nette  des  forces  égales,  des  temps  et  des  angles  égaux,  et  dès 
lors  nous  concevons  la  réunion  d'un  nombre  quelconque  de  ces 
quantités  égales,  nombre  qui  est  précisément  la  mesure  numérique 
de  la  quantité  dont  il  s'agit  rapportée  à  son  unité. 

En  ce  qui  tient  à  la  chaleur,  on  procède  d'une  façon  sem- 
blable. On  convient  de  prendre  pour  unité  un  phénomène  calori- 
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flque  déterminé,  par  exemple  rélévation  de  température  d'un 
kilogramme  d'eau  de  0  à  1®.  On  appelle  calorie  la  quantité  de  cha- 
leur nécessaire  pour  la  production  de  ce  phénomène. 

Si  deux  actions  thermiques  appliquées  à  réchauffement  de 

I  kilogramme  d'eau  à  0  produisent  chacune  une  élévation  de 
température  de  1  degré,  on  dit  qu'elles  dégagent  chacune  une 
même  quantité  de  chaleur  égale  à  une  calorie.  Ces  actions  thermiques 
peuvent  du  reste  être  très-différentes  :  l'une  sera,  par  exemple,  la 
combustion  du  charbon  ;  l'autre,  le  frottement,  etc.  En  disant  que 
les  quantités  de  chaleur  produites  dans  ces  deux  cas  sont  égales, 
nous  employons  une  forme  de  langage  tout  à  fait  identique  à  celle 
qui  consiste  à  dire  que  deux  forces  sont  égales  lorsqu'elles  pro- 
duisent la  même  flexion  d'un  dynamomètre.  Le  fondement  de  la 
calorimétrie  est  donc  aussi  logique  et  aussi  rigoureux  que  celui 
de  la  mécanique. 

D'après  la  déflnition  de  l'unité  de  chaleur,  on  voit  que  si  un 
phénomène  quelconque  produit  l'élévation  de  température  de  m  ki- 
logrammes d'eau  de  0  à  1^,  il  y  aura  production  de  m  calories. 

II  serait  difficile,  pour  ne  pas  dire  impossible,  de  régler  le  phéno- 
mène thermique  qu'on  étudie  de  façon  à  produire  dans  l'eau  une 
élévation  de  température  de  0  à  1<^;  mais  il  n'est  pas  nécessaire 
de  s'assujettir  à  cette  condition.  On  peut  constater,  en  effet,  que 
toutes  les  fois,  du  moins,  qu'il  s'agit  de  températures  ne  s' élevant 
pas  au-dessus  de  30  ou  hO^,  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  à 
une  variation  de  température  de  1^,  en  général,  est  très-sensible- 
ment la  même  que  celle  qui  correspond  à  l'élévation  de  0  à  \^. 
Admettons,  en  effet,  qu'il  en  soit  ainsi,  et  cherchons,  dans  cette 
hypothèse,  à  calculer  la  température  de  la  masse  d'eau  qui  résul- 
terait du  mélange  de  3  kilogrammes  d'eau  k\5**  avec  5  kilogrammes 
d'eau  à  35*»,  par  exemple.  Il  est  clair  que  cette  température  d'équi- 

m 

libre  se  produira  au  moment  où  l'eau  chaude  ayant  cédé  de  la 
chaleur  à  l'eau  froide,  les  deux  quantités  mêlées  l'une  à  l'autre 
seront  à  une  même  température  qui  est  précisément  celle  d'équi- 
libre, et  qui  est  naturellement  intermédiaire  entre  les  tempéra- 
tures initiales.  Désignons-la  par  x.  Les  3  kilogrammes  d'eau  à  IS*" 
auront  absorbé  dans  ce  changement,  et  suivant  l'hypothèse  faite, 
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3  (a?  —  15)  calories,  De  même  les  5  kilogrammes  à  35*^  auront 
abandonné,  en  se  refroidissant  jusqu'à  x,  5(35  — a?)  calories.  Or  la 
quantité  de  chaleur  absorbée  d'un  côté  est  évidemment  et  néces- 
sairement égale  à  celle  qui  est  dégagée  de  l'autre;  on  a  donc  la 
relation 

3  (a?— 45)  =5(35  —  3?), 

d'Où 

a:  =  27,5. 

Or  dans  quelques  circonstances  qu'ait  été  faite  une  expérience 
de  ce  genre,  en  s' entourant  de  toutes  les  précautions  pour  se  mettre 
à  Tabri  des  diverses  causes  d'erreur  qu'elle  comporte,  on  a  toujours 
trouvé  un  accord  parfait  entre  le  calcul  et  l'observation.  On  peut 
donc,  en  s'appuyant  sur  elle,  dire  qu'une  calorie  est  en  général  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  faire  varier  1  kilogramme  d'eau 
de  l^  pourvu  qu'on  opère  à  des  températures  qui  ne  s'éloignent 
pas  de  0  de  plus  d'une  quarantaine  de  degrés.  Il  sufûra  donc, 
pour  déterminer  la  quantité  de  chaleur  produite  dans  un  phéno- 
mène quelconque,  de  mesurer  la  variation  de  température  produite 
sur  une  masse  d'eau.  Nous  allons  indiquer  sommairement  la  ma- 
nière dont  cfilte  méthode  a  été  appliquée  à  la  mesure  des  quantités 
de  chaleur  : 

1®  Dans  les  variations  de  température  des  différents  corps 
(chaleurs  spécifiques); 

2^  Dans  les  changements  d'état  (chaleure  de  fusion,  de  vapo- 
risation); 

3*»  Dans  les  sources  de  chaleur  (chaleur  de  combustion,  de 
combinaison,  etc.). 

340.  Chaleur  spécifique.  —  On  appelle  capacité  spécifique  d'un 
corps  ou  capacité  calorifique  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
élever  la  température  de  l'unité  de  poids  de  ce  corps  de  0  à  1°. 
Si  l'on  désigne  par  Q  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  élever 

l'unité  de  poids  d'un  corps  de  0  à  T«,  le  quotient  ^  est  ce  que  l'on 

appelle  la  chaleur  spécifique  moyenne  de  0  à  T.  L'expérience  prouve 
que  cette  quantité  est  à  peu  près  la  même  quelle  que  soit  la  tempé- 
rature, pourvu  qu'elle  ne  dépasse  pas  100^  On  conclut  de  là  qu'il 
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faut  sensiblement  la  même  quantité  de  chaleur  pour  une  varia- 
tion de  température  de  !•;  de  sorte  qu'on  peut  définir  la  cha- 
leur spécifique  d'un  corps,  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
làire  varier  l'unilé  de  poids  de  ce  corps  de  1°.  Il  suit  de  ce  qui 
précède  que,  si  on  désigne  le  calorique  spécifique  d'un  corps  par  C, 
il  faudra,  pour  échauffer  l'unité  de  poids  de  ce  corps  de  T  degrés, 
CT  unités  de  chaleur.  Inversement,  si  ce  corps  se  refroidit  de 
T  degrés,  il  abandonnera  une  quantité  de  chaleur  égale  k  CT. 
Si  le  corps  considéré  a  un  poids  P,  la  quantité  de  chaleur  absorbée 
ou  produite  dans  les  mêmes  circonstances  sera  évidemment  PCT. 

Il  y  a  sous  le  rapport  des  chaleurs  spécifiques  de  très-grandes 
différences  entre  les  corps.  On  peut  le  montrer  très-aisément  par 
l'expérience  suivante  : 

On  se  sert  d'un  disque  de  cire  â  la  surface  duquel  on  pose 
des  boules  de  même  poids  et 
chauffées  à  une  même  tempé- 
rature de  200°  par  exemple. 
Chacune  des  boules  cède  de  la 
chaleur  à  la  cire,  détermine  sa 
fusion  et  pratique  ainsi  une 
ouverture  à  travers  laquelle  elle 
passe.  Or  celles  dont  la  capacité 
calorifique  est  la  plus  grande 
passent  les  premières  ;  c'est 
ainsi  qu'on  voit  d'abord  tomber 
successivement  les  boules  de 

fer,   de  cuivre  et  d'élain.    Les     Hs- 303.  —  Eipérience  pour  montrer  i« 
.       ,       .        ,   __,      .  j    V  .u  différence  de   calorique  spécifique  des 

boules  de  plomb  et  de  bismuth       ^^^^^^  .utaunce.. 
sont  beaucoup  plus  en  retard, 

et  si  le  disque  est  un  peu  épais,  elles  ne  parviennent  pasâ  le  tra- 
verser. 

L'expérience  suivante  permet  de  constater  la  très-grande  dif- 
férence des  caloriques  spécifiques  du  mercure  et  de  l'eau  : 

On  prend  un  vase  contenant  1  kilogramme  d'eau  à  10°  et  on 
verse  dans  son  intérieur  1  kilogramme  de  mercure  à  100°.  On 
agite  le  mélange,  la  température  s'élève  graduellement  et  atteint 
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au  bout  de  peu  d'instants  la  valeur  maxima  de  12";  cela  a  lieu  au 
moment  où  le  mercure  et  l'eau  sont  à  la  même  température.  On 
voit  d'après  cette  expérience  que  l'eau  a  gagné  2  calories  ;  ces  deux 
calorïe-s  lui  ont  été  fournies  par  le  mercure  qui  s'est  abaissé  de  88*. 
La  quantité  de  cbaleur  qui  produit  dans  ce  mêlai  une  variation 
de  température  de  88'.  ne  produit  donc  dans  la  même  masse  d'eau 
qu'une  variation  de  2".  I.e  calorique  spéciflque  du  mercure  est 
donc  hh  fois  plus  petit  que  celui  de  l'eau.  Le  calorique  spécifique 
de  l'eau  est  l,  c'est  la  même  chose  qu'une  calorie;  le  calorique 
spéciflque  du  mercure  est  donc  à  peu  près  égal,  d'après  celte  expé- 
rience, à  7T  =  0,028. 

La  détermination  exacte  de  cette  quantité  demanderait  des  pré- 
cautions minutieuses  dont  nous  parlerons  tout  k  l'heure.  Nous  ne 
considérons,  pour  le  moment,  l'expérience  précédente  que  comme 
un  moyen  de  montrer  l'inégalité  des  chaleurs  spécifiques  de  l'eau 
et  du  mercure.  On  peut  employer  pour  la  détermination  des  cha- 
leurs spécifiques  diverses  méthodes,  parmi  lesquelles  nous  citerons 
seulement  les  deux  suivantes. 

341.  Méthode  du  puits  de  glace.  —  On  creuse  dans  un  bloc 
compacte  de  glace  une  cavité  qui  peut  se  fermer  Â  l'aide  d'un 
couvercle  également  en  glace.  D'autre  part, 
on  chauffe  un  poids  P  d'un  corps  jusqu'à  la 
température  T  et  on  l'introduit  dans  le  puits 
de  glace  qu'on  recouvre  immédiatement  de 
son  couvercle.  Le  corps  se  refroidit  jusqu'à  0, 

abandonne  ainsi  delà  chaleur  quidétermine 
Fig.  3Ut.  —  Puits  de  glace.  ^ 

la  fusion  d'une  certaine  quantité  de  glace 

que  l'on  recueille  et  que  l'on  pèse.  Soit  m  son  poids,  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  â  sa  fusion  est,  d'après  ce  qui  a  été  dit  (128), 
m  .  79.  Mais  cette  chaleur  provient  du  corps  qui  s'est  abaissé  de  T 
degrés,  ce  qui  correspond  à  une  quantité  de  chaleur  abandonnée 
('•gale  à  PCI,  C  désignant  son  calorique  spécifique.  On  a  donc 
PGT  =  m.79,d'où  G  =  ^. 

Ce  procédé,  dû  au  physicien  suédois  Wilke,  est  d'une  appli- 
cation difficile  dans  nos  climats;  il  est  d'ailleurs  d'une  exactitude 
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douteuse  par  suite  de  l'incertitude  où  1*oq  est  sur  la  température 
initiale  de  la  glace,  qui  pourrait  fort  bien,  surtout  si  le  bloc  est  très- 
épais,  n*étre  pas  0. 

342.  Méthode  des  mélanges.  —  Principe.  —  La  méthode  des 
mélanges  consiste  dans  une  expérience  analogue  à  celle  que  nous 
avons  indiquée  pour  montrer  Tinégalité  des  chaleurs  spécifiques 
de  l'eau  et  du  mercure. 

On  prend  un  poids  déterminé  P  d'un  certain  corps  et  on  le 
porte  à  une  certaine  température  T.  On  a  d'autre  part,  dans  un 
vase  de  cuivre  appelé  calorimètre,  un  poids  P'  d'eau  à  la  tempéra- 
ture L  On  plonge  le  corps  dans  l'eau,  celle-ci  s'échauffe  et  atteint 
une  certaine  température  maxima  que  l'on  note  et  que  nous  appel- 
lerons 0.  Dans  l'échange  de  chaleur  qui  se  produit,  l'eau  a  gagné 
une  quantité  de  chaleur  égale  à  P'  (ô  — 0»  Je  corps,  au  contraire, 
a  perdu  une  quantité  de  chaleur  exprimée  par  ?x  (T— 6),  x  dési- 
gnant son  calorique  spécifique.  En  égalant  ces  deux  quantités,  on  a 

P'(e-0  =  Vx  (T  — e),  (a) 

d'où 

P'   (6-0 


x  = 


P  (T  — e)  • 


343.  Causes  d'erreur.  —  Tel  est  le  principe  de  la  méthode  des 
mélanges;  mais  il  est  aisé  de  voir,  en  examinant  la  chose  d'un  peu 
près,  que  l'équation  (a)  n'est  qu'approchée,  et  cela  pour  diverses 
raisons. 

L  Cette  équation  suppose  qu'il  n'y  a  d'échange  de  chaleur 
qu'entre  le  corps  et  l'eau;  en  réalité  il  n'en  est  pas  ainsi. 

1<^  Le  corps  est  souvent  renfermé  dans  une  enveloppe  qui  se 
refroidit  avec  lui  et  qui  fournit  une  partie  de  la  chaleur  cédée. 

2<>  Ce  n'est  pas  seulement  l'eau  du  calorimètre  qui  s'échauffe, 
c'est  aussi  le  calorimètre  lui-môme,  le  thermomètre,  et  les  autres 
organes  qui  pourraient  éventuellement  exister;  par  exemple,  un 
agitateur  qu'on  emploierait  à  établir  l'uniformité  de  température 
dans  la  masse  liquide. 

Rien  de  plus  aisé  d'ailleurs  que  d'établir  l'équation  qui  exprime 
l'échange  de  chaleur  dans  le  cas  le  plus  général  :  il  suffit  d'écrire 
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que  la  quantité  de  chaleur  cédée  par  le  corps  et  son  enveloppe 
est  égale  à  celle  qu'ont  gagnée  le  calorimètre,  le  thermomètre  et 
l'agitateur.  Soient  : 

P  le  poids  du  corps  ; 

T  sa  température  initiale  ; 

X  son  calorique  spécifique  ; 

m  le  poids  de  l'enveloppe  ; 

a  son  calorique  spécifique  ; 

P'  le  poids  de  l'eau  contenue  dans  le  calorimètre  ; 

p  le  poids  du  calorimètre  ; 

c  son  calorique  spécifique; 

p'  le  poids  du  verre  du  thermomètre; 

c'  son  calorique  spécifique  ; 

p"  le  poids  du  mercure; 

c"  son  calorique  spécifique; 

p'"  le  poids  de  l'agitateur; 

c'"  son  calorique  spécifique; 

6  la  température  finale. 

Il  est  évident  que  l'on  aura  l'équation 

Pa?  (T— ô)  +  wa(T  — e)  =  (P'+;)C  +  p'c'  +  p"c"-t-p"'c"')  (6  —  /). 

équation  d'où  on  déduit 

__  (P'+pc+;?-c'+p"c"  +  y'"c"')  (6  —  0  — ma  (T  — 6) 
^  '.  P  (T-6)'  • 

L'équation  précédente  est  le  type  de  toutes  celles  qui  se  rappor- 
tent à  des  questions  de  cette  nature  ;  il  ne  peut  y  avoir  de  différence 
que  dans  le  nombre  de  termes,  chacun  d'eux  exprimant  toujours 
une  quantité  de  chaleur  gagnée  ou  perdue  par  l'un  des  corps  qui 
entrent  dans  le  mélange. 

L'expression  qui  dans  la  valeur  de  x  multiplie  (6  — O^st  ce 
qu'on  appelle  la  valeur  du  calorimètre  réduite  en  eau;  en  effet,  dans 
une  masse  d'eau  égale  à  cette  quantité,  et  qui  recevrait  exclu- 
sivement la  chaleur  cédée  dans  l'expérience,  la  variation  thermo- 
métrique  serait  précisément  celle  que  Ton  a  observée.  Dans  les 
termes  qui  constituent  la  valeur  en  eau  du  calorimètre  se  trouve 
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le  calorique  spécifique  de  la  matière  qui  forme  le  calorimètre  et 
l'agitateur;  cette  matière  est  ordinairement  du  laiton,  et  on  peut 
considérer  son  calorique  spécifique  comme  suffisamment  connu 
par  des  expériences  antérieures.  Quant  aux  deux  termes  dépendant 
du  thermomètre,  on  peut  les  déterminer  directement  dans  une 
expérience  spéciale  en  expérimentant  sur  un  corps  dont  le  calo- 
rique spécifique  soit  connu. 

IL  Le  calorimètre,  échauffé  par  le  corps  que  Ton  immerge 
dans  son  extérieur,  perd  par  le  rayonnement  une  certaine  quantité 
de  chaleur,  dont  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  si  l'on  veut  opérer 
rigoureusement.  Rumford  avait  proposé  dans  ce  but  une  méthode 
dite  de  compensation,  qui  est  fort  simple.  Elle  consiste  à  abaisser 
la  température  initiale  du  calorimètre  au-dessous  de  la  tempéra- 
ture ambiante  d'un  nombre  de  degrés  précisément  égal  à  celui  qui 
marquera  l'excès  de  la  température  finale;  un  tâtonnement  prélimi- 
naire permet  d'arriver  facilement  à  ce  résultat.  De  celte  façon,  on 
peut  diviser  Texpérience  en  deux  périodes  :  l'une  pendant  laquelle 
le  calorimètre  gagne  de  la  chaleur  par  rayonnement,  l'autre  pen- 
dant laquelle  il  en  perd;  et  comme  les  excès  sont  les  mêmes,  on 
peut  admettre  que  ces  quantités  de  chaleur  sont  égales.  Toutefois 
cette  compensation  n'est  pas  rigoureuse,  parce  que  les  deux  périodes 
n'ont  pas  la  même  durée;  aussi  les  expérimentateurs  ont-ils  généra- 
lement suivi  une  méthode  différente.  Ils  déterminent  par  le  pro- 
cédé indiqué  (307)  la  constante  propre  à  la  vitesse  du  refroidisse- 
ment du  calorimètre,  et  ils  s'en  servent  pour  calculer  directement 
le  nombre  de  degrés  perdus  par  rayonnement.  Pour  faire  ce  calcul, 
au  lieu  de  supposer  que  la  variation  de  température  se  fait  d'une 
manière  continue,  ils  divisent  la  durée  de  l'expérience  en  un  cer- 
tain nombre  de  parties  pendant  lesquelles  ils  supposent  l'excès 
constant;  ce  procédé  approché  est  toujours  suffisant. 

m.  Le  calorimètre  perd  aussi  de  la  chaleur  par  les  supports. 
On  ne  peut  à  cet  égard  qu'atténuer  l'effet  produit  ;  mais  en  employant 
des  supports  très-mauvais  conducteurs,  en  diminuant  leur  section 
et  rétendue  des  surfaces  sur  lesquelles  le  calorimètre  repose,  on 
pourra  négliger  tout  à  fait  la  chaleur  perdue  par  cette  voie. 

Ajoutons  que  des  précautions  spéciales  doivent  être  prises  pour 
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que  la  température  initiale  du  corps  soit  bien  connue,  et  pour 
éviter  le  refroidissement  dans  le  trajet  de  l'enceinte  où  il  est  chauffé 
au  caloriinëlre. 

344.  Appareil  de  H.  Regnaalt.  — H.  Regnault  a  fait  sur  les 
chaleurs  spécifiques  des  solides  et  des  liquides  un  très-important 
travail,  en  se  servant  d'un  appareil  où  sont  réunies  les  meilleures 
conditions  de  commodité  et  d'exactitude.  Le  corps  à  étudier,  divisé 
en  petits  fragments,  est  renfermé  dans  une  corbeille  cylindrique  G 
en  fils  de  laiton  très-minces.  Cette  corbeille  est  portée  dans  une 


Fig.  305.  —  Appueil  de  U.  Regnault. 

étuve  A  fermée  supérieurement  par  le  bouchon  K  et  inférieurement 
par  un  registre  E  que  l'on  peut  tirer  à  volonté.  La  corbeille,  sup- 
portée par  un  fil,  est  suspendue  au  bouchon  K,  qui  laisse  passer  la 
tige  d'un  thermomètre  dont  le  réservoir  occupe  un  petit  tube  placé 
au  centre  de  la  corbeille  et  formé  de  môme  matière  qu'elle.  L'étuve 
est  entourée  d'une  double  enveloppe  ;  dans  l'une  B  circule  de  la 
vapeur  d'eau  qui,  produite  dans  la  chaudière  V,  va  se  condenser 
parle  moyen  du  tube  Ddans  un  réfrigérant;  la  seconde  enveloppe  C 
renferme  de  l'air,  elle  est  destinée  à  empêcher  la  partie  intérieure 
de  se  refroidir  par  le  contact  de  l'air  extérieur. 

Tout  le  système  repose  sur  la  portion  M  d'un  vase  métallique 
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creux  en  forme  d'équerre,  rempli  d'eau  et  dont  la  face  verticale  N 
sert  d'écran  et  protège  le  calorimètre  contre  l'action  du  foyer.  Ce 
calorimètre  est  formé  d'un  vase  en  laiton  très-mince  et  poli,  reposant 
sur  des  fils  de  soie  tendus  au  fond  d'un  second  vase  plus  grand  qui 
l'enveloppe.  Ce  dernier  est  porté  par  trois  points  sur  un  petit  cha- 
riot en  bois  pouvant  glisser  facilement  sur  une  règle  servant  de  rail. 
Une  petite  potence  dépendant  du  chariot  supporte  le  thermomètre 
qui  est  destiné  à  donner  la  température  de  Teau  du  calorimètre. 
Cela  posé,  voici  la  marche  d'une  expérience  : 

Le  corps  étant  introduit  dans  la  corbeille,  on  place  celle-ci  dans 
rétuve  et  on  fait  circuler  la  vapeur.  Pendant  que  cette  opération 
s'exécute,  le  calorimètre  est  éloigné  autant  que  possible  de  Tappareil. 
Au  bout  d'un  temps  variable,  mais  qui  est  toujours  assez  long,  le 
thermomètre  de  Tétuve  atteint  une  température  stationnaire. 

On  amène  à  ce  moment  le  calorimètre  au-dessous  du  registre  E, 
on  tire  celui-ci,  et  décrochant  rapidement  la  corbeille,  on  la  des- 
cend dans  le  calorimètre,  qu'on  ramène  immédiatement  dans  sa 
position  initiale.  On  agite  l'eau  qu'il  contient  et  on  note  la  tempéra- 
ture anale  du  mélange.  On  a  ainsi  tous  les  éléments  nécessaires  pour 
rétablissement  de  l'équation  indiquée  plus  haut. 

Pour,  opérer  sur  les  liquides,  on  les  renferme  dans  de  petits 
tubes  de  verre  très-mince,  et  on  tient  naturellement  compte  dans 
l'équation  des  mélanges  de  l'effet  dû  à  cette  enveloppe  auxiliaire. 

On  prend  la  même  précaution  pour  les  corps  solubles  dans 
Teau  ou  attaquables  d'une  manière  quelconque  par  elle.  On  peut 
aussi  employer  au  lieu  de  l'eau  un  autre  liquide,  par  exemple  l'es- 
sence de  térébenthine. 

Voici  le  tableau  de  la  chaleur  spécifique  de  quelques  sub- 
stances : 

Eau 4,00000 

SOLIDES. 

Antimoine '  0,05077  Charbon  de  bois 0,24150 

Argent 0,05601  Cuivre 0,09215 

Arsenic 0,08U0  Diamant 0,U680 

Bismuth 0,03084  Étain 0,05623 

Cadmium 0,05669  Fer 0,44379 
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SOLIDES. 

Iode 0,05412  Platine. 0,03243 

Laiton 0,09391  Plomb 0,03UO 

Mercure 0,03332  Plombagine 0,21800 

Nickel 0,40860  Soufre 0,20269 

Or 0,03244  Verre 0,49768 

Phosphore 0,18870  Zinc 0,09555 

LIQUIDES. 

Acide  acétique 0,6589      Esprit  de  bois 0,8009 

Alcool  à  36  degrés 0,6735      Éther 0,5157 

Benzine 0,3952      Essence  de  térébenthine .  .    .     0,4629 

345.  Remarques  sur  le  calorique  spécifique  de  Feau.  —  On 

voit  à  rinspection  de  ce  tableau  que  l'eau  est  de  tous  les  corps  celui 
dont  le  calorique  spécifique  est  le  plus  considérable  ;  c'est,  par  con- 
séquent, celui  qui  absorbe  le  plus  de  chaleur  pour  s'échauffer  du 
même  nombre  de  degrés.  Ainsi,  par  exemple,  un  kilogramme  d'eau 
pour  s'échauffer  de  0  à  100<^  absorbe  une  quantité  de  chaleur  égale 
à  100  calories  environ.  La  même  quantité  de  chaleur  appliquée 
à  un  kilogramme  de  fer  élèverait  sa  température  de  près  de 
1000  degrés,  c'est-à-dire  au  rouge  clair  très-prononcé..  Gomme 
d'ailleurs  le  pouvoir  conducteur  de  l'eau  est  très-faible,  il  en  résulte 
que  son  refroidissement  doit  être  très-lent,  et  qu'elle  est,  par  con- 
séquent, susceptible  de  fournir  pendant  longtemps,  aux  corps  envi- 
ronnants, la  chaleur  qu'elle  a  absorbée.  C'est  le  principe  du 
chauffage  à  l'eau  chaude,  c'est  aussi  le  fondement  de  pratiques  très- 
connues.  Par  exemple,  si  l'on  place  dans  un  lit  une  bouteille  de 
verre  ou  de  grès  contenant  de  l'eau  bouillante,  la  chaleur  aban- 
donnée par  l'eau  suffira  à  maintenir  pendant  sept  ou  huit  heures  une 
température  convenablement  élevée.  Si  on  se  servait,  comme  on  le 
fait  quelquefois,  d'un  fer  même  chauffé  bien  au-dessus  de  100«, 
l'effet  calorifique  serait  plus  intense  et  plus  prompt,  mais  de  bien 
plus  courte  durée. 

C'est  surtout  au  point  de  vue  des  températures  terrestres  que 
la  grande  capacité  calorifique  de  l'eau  joue  un  rôle  important.  Si 
on  rapproche,  en  effet,  cette  propriété  de  celles  qui  ont  été  indi- 
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quées  (228  et  253),  on  voit  que  toutes  les  fois  que  Teau  éprouve  une 
modiflcation  thermique  d'une  nature  quelconque,  il  y  a  absorption 
ou  production  d'une  très-grande  quantité  de  chaleur.  Si,  par  exem- 
ple, la  température  s'élève,  une  grande  quantité  de  la  chaleur  mise 
en  jeu  est  employée  soit  à  réchauffement  de  l'eau  elle-même,  soit 
à  sa  vaporisation,  soit  à  la  fusion  de  la  glace  s'il  en  existe.  La  tempé- 
rature vient-elle  à  baisser,  au  contraire,  une  notable  quantité  de 
chaleur  est  rendue  à  l'air  par  le  refroidissement  de  l'eau ,  la 
condensation  de  la  vapeur  ou  la  formation  de  la  glace.  Dans  les 
deux  cas,  la  variation  de  température  se  trouve  considérablement 
restreinte. 

L'eau  joue  donc  dans  la  nature  le  rôle  de  modérateur  des 
températures,  de  même  que  dans  une  machine  le  volant  sert  à 
empêcher  les  grandes  variations  de  vitesse.  Cette  comparaison  a, 
au  fond,  une  très-grande  justesse,  car,  dans  l'un  et  l'autre  cas, 
c'est  par  la  communication  du  mouvement  à  des  masses  difficiles  à 
ébranler  que  s'obtient  le  résultat  indiqué. 

Si  l'eau  venait  à  disparaître  de  la  surface  du  globe,  il  se  produi- 
rait, du  jour  à  la  nuit,  d'extraordinaires  variations  de  température, 
hors  de  toute  proportion  avec  celles  que  nous  pouvons  observer. 

346.  Loi  de  Dnlong  et  Petit.  —  Dulong  et  Petit  ont  remarqué 
qu'en  multipliant  le  calorique  spécifique  des  différents  corps  par  ce 
qu'on  appelle,  en  chimie,  leur  poids  atomique,  on  obtient  un 
produit  constant.  Cette  loi  a  une  importance  considérable;  elle 
prouve  que  les  atomes  exigent  pour  s'échauffer  du  même  nombre 
de  degrés  la  même  quantité  de  chaleur.  En  effet,  si  p  est  le  poids 
atomique  d'un  corps  et  c  son  calorique  spécifique,  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  pour  une  variation  de  température  de  1°  est  cp; 
c'est  précisément  ce  produit  qui  est  constant  d'après  la  loi  de 
Dulong  et  Petit. 

Dans  les  corps  composés  chimiques  analogues,  par  exemple 
dans  les  sulfates  neutres,  les  azotates  neutres,  les  protochloru- 
res, etc.,  le  produit  du  poids  atomique  par  le  calorique  spécifique 
est  aussi  un  nombre  constant  (loi  de  Neumann).  Ce  nombre  varie 
d'ailleurs  d'un  genre  de  composés  à  l'autre. 

347.  Chaleurs  spécifiques  des  gaz.  —  La  nature  et  les  bornes 
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de  ce  traité  ne  nous  permettent  d'entrer  dans  aucun  détail  sur 
l'expérimentation  assez  compliquée  qui  convient  à  la  recherche  du 
calorique  spécifique  des  gaz.  Nous  remarquerons  seulement  qu'il 
convient  ici  de  distinguer  deux  sortes  de  caloriques  spécifiques: 

i^  Calorique  spécifique  à  pression  constante, —  C'est  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  pour  élever  de  1  degré  l'unité  de  poids  d'un 
gaz,  ce  gaz  pouvant  se  dilater  librement  en  conservant  la  même 
pression  ; 

2®  Calorique  spécifique  à  volume  constant,  —  C'est  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  pour  élever  de  1  degré  l'unité  de  poids  de  ce 
gaz,  celui-ci  étant  contraint  à  conserver  un  volume  invariable. 

Il  est  évident  que  le  premier  calorique  spécifique  est  plus 
grand  que  le  second,  car  il  renferme,  outre  celui-ci,  la  chaleur 
nécessaire  à  la  dilatation. 

La  même  distinction  peut  d'ailleurs  être  faite  dans  les  calori- 
ques spécifiques  des  solides  et  des  liquides,  mais  elle  n'a  pas  d'im- 
portance pratique,  parce  qu'en  réalité  ces  corps  se  dilatent  toujours 
librement  quand  ils  s'échauffent.  Il  en  est  tout  autrement  dans  les 
gaz  :  aussi  le  rapport  du  calorique  spécifique  à  pression  constante 
ou  calorique  spécifique  à  volume  constant  joue-t-il  un  grand  rôle 
dans  toutes  les  questions  relatives  à  la  mécanique  des  gaz.  D'après 
les  expériences  de  Clément  Desormes  et  de  Masson,  ce  rapport  est 
égal  à  1,61. 

348.  Chaleurs  de  fusion.  —  La  quantité  de  chaleur  absorbée 
dans  le  passage  d'un  corps  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  peut  se 
déterminer  par  une  expérience  de  mélange  analogue  à  celle  qui 
sert  à  la  détermination  des  caloriques  spécifiques.  Supposons, 
par  exemple,  que  dans  un  calorimètre  contenant  de  l'eau  on 
plonge  un  fragment  de  glace  soigneusement  pesé  et  à  la  tempéra- 
ture de  zéro;  l'eau  du  calorimètre  se  refroidit  et  atteint  une  certaine 
température  finale  que  l'on  observe.  Soient  : 

m  le  poids  du  calorimètre  réduit  en  eau  ; 

t  sa  température  initiale  ; 

6  sa  température  finale; 

p  le  poids  delà  glace; 

X  le  calorique  de  fusion. 
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La  chaleur  absorbée  par  la  glace  en  fondant  est  px;  cette 
chaleur  est  empruntée  au  calorimètre  qui  en  perd  une  quantité 
représentée  par  m  {t — 6),  on  a  donc  la  relation  m  {t — G)  =px,  d'où 
on  déduit  la  valeur  de  x.  Cette  expérience  se  prolongeant  pendant 
assez  longtemps,  il  est  essentiel  de  tenir  compte  du  rayonnement 
du  calorimètre.  A  cet  effet,  on  observe  pendant  tout  le  temps  de 
Tobseryation  les  températures  successives  du  thermomètre  plongé 
dans  son  intérieur,  et  par  la  méthode  indiquée  plus  haut  (3/i3)  on 
peut  en  déduire  les  quantités  de  chaleur  gagnées  ou  perdues.  C'est 
ainsi  que  Laprovostaye  et  Desains  ont  trouvé,  pour  le  calorique  de 
fusion  delà  glace,  79,25. 

.  Quand  le  corps  fond  à  une  température  élevée,  on  procède 
d'une  manière  inverse.  On  fond  le  corps  et  on  le  plonge  dans  le 
calorimètre.  Il  faut  dans  cette  opération  prendre  des  précautions 
pour  empêcher  la  vaporisation  de  l'eau  ;  par  exemple,  enfermer  le 
corps  dans  une  petite  boîte  mince  qui  n'est  tout  à  fait  ouverte  que 
vers  la  fin  de  l'expérience.  Soient 

P  le  poids  du  calorimètre  réduit  en  eau  ; 

t  sa  température  initiale  ; 

0  sa  température  anale  ; 

p  le  poids  du  corps; 

T  sa  température  initiale  ; 

T'  sa  température  de  fusion; 

c  son  calorique  spécifique  à  l'état  solide  ; 

c'  son  calorique  spécifique  à  l'état  liquide. 

L'équation  de  l'expérience  sera  évidemment 

p  (e  — 0  =  pa;  +  ;?c'(T  — T')+joc  (r  — e), 

abstraction  faite  du  terme  correctif  dû  au  rayonnement  que  l'on 
déterminera  par  les  moyens  ordinaires. 

Dans  cette  équation  se  trouve  le  calorique  spécifique  du  corps  à 
l'état  solide  que  l'on  peut  considérer  comme  connu.  Quant  au  calo- 
rique spécifique  à  l'état  liquide,  on  peut  le  déduire  de  la  combinai- 
son de  l'équation  précédente  avec  une  autre  analogue,  mais  en 
prenant  une  température  initiale  du  corps  fondu  différente.  Une 
détermination  analogue,  mais  inverse,  devra  être  faite  quand  il 

PBTS.  DE8CHAKEL.  ^^ 
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s'agit  de  corps  qui,  comme  le  brome,  le  mercure,  sont  liquides  aui 
températures  ordinaires;  c'est  alors  le  calorique  spécifique  â  l'état 
solide  qu'il  faudra  déterminer. 

Voici  le  tableau  des  chaleurs  de  fusion  de  quelques  substances  : 


SUBSTANCES. 

,0,., 

CHALEURS    SPÉCIPIQUES 

CHALEUR 

lilente 

»   L'éT.T 
«lide. 

liquide. 

Eau 

Phosphore 

Soufre 

Brome 

Élain 

Bismuth.    ..'... 

Plomb 

Mercure 

0" 
44,  ÎO 

ni 

-7.32 
S3i 
166 

3!6 
-  39 

0,o040 
0,3000 
0,30!0 
0,0840 

0,0560 
0,0308 
0,0314 

0,0319 

4,0000 

o.sooo 

0,Î340 
0,1670 
0,0640 
0,0363 
0,040î 
0,0333 

79,350 
5,400 
9,368 
16,185 
14,Î5Î 
«,640 
5,369 
Ï,8Î0 

349.  Chaleur  de  Taporisation.  —  La  chaleur  latente  de  vapo- 
risation des  liquides,  et  en  particulier  celle  de  l'eau,  peut  se  me- 


FIg.  3l)fl.  —  Appareil  de  Despreli. 

surer  à  l'aide  de  l'appareil  de  Desprelz,  représenlé  par  la  figure  306. 
On  fait  bouillir  le  liquide  dans  une  cornue  C  dont  le  col  coni- 
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muoique  avec  un  serpentin  S  entouré  d'eau  froide  et  aboutissant 
au  réservoir  R.  La  vapeur  condensée  dans  le  serpentin  se  réunit 
dans  ce  réservoir,  d'où  on  peut  l'extraire  à  l'aide  du  robinet  r. 
Le  tube  T  sert  à  mettre  en  communication  le  réservoir,  à  Faide 
du  robinet  r',  soit  avec  l'atmosphère,  soit  avec  un  espace  où 
règne  une  pression  déterminée,  de  façon  à  obtenir  l'ébuliition  à 
une  température  plus  ou  moins  élevée,  que  fait  dans  tous  les  cas 
connaître  le  thermomètre  t.  A  est  un  agitateur  destiné  à  maintenir 
constante  la  température  de  la  masse  d'eau  du  calorimètre,  tem- 
pérature qui  est  accusée  par  le  thermomètre  t\  Pour  procéder  à  une 
eipérience,  on  commence  par  faire  bouillir  le  liquide  dans  la  cor- 
nue, et  ce  n'est  que  lorsqu'il  est  en  pleine  ébullilion  qu'on  établit 
la  communication  avec  le  serpentin.  On  a  abaissé  la  température  du 
calorimètre,  au-dessous  de  celle  de  l'air  ambiant,  d'un  certain 
nombre  de  degrés,  et  on  poursuit  l'expérience  jusqu'au  moment  où 
elle  lui  est  devenue  supérieure  du  même  nombre  de  degrés.  De 
cette  façon,  comme  le  réchauffement  est  à  peu  près  uniforme,  on 
peut  admettre  que  la  compensation  est  exacte. 

Soit  P  le  poids  du  calorimètre  réduit  en  eau,  (  sa  température 
initiale,  0  sa  température  finale,  la  quantité  de  chaleur  gagnée 
par  lui  est  P  (6  —  0  ;  c^tte  quantité  de  chaleur  provient,  d'une  part, 
de  la  chaleur  latente  dégagée  au  moment  de  la  condensation  de  la 
vapeur,  et  en  second  lieu  de  l'abaissement  de  température  de  l'eau 
condensée,  depuis  la  température  T  d'ébullition  du  liquide  jusqu'à 
celle  du  calorimètre.  On  aura  donc,  en  désignant  par  x  la  chaleur 
de  vaporisation,  par  p  le  poids  du  liquide  recueilli  dans  la  botte  R 
et  par  c  son  calorique  spécifique  : 

p  (ô  — «)  =  px  +  pc  (T  — 6). 

Cette  expérience  comporte  des  causes  d'erreur  assez  graves. 
Ainsi  le  calorimètre  peut  s'échauffer  par  le  rayonnement  du  foyer, 
malgré  l'interposition  de  l'écran  P.  Une  certaine  quantité  de  cha- 
leur peut  aussi  se  propager  par  l'intermédiaire  du  col  de  la  cornue. 
D'autre  part,  la  Tapeur  n'arrive  pas  sèche  dans  le  serpentin,  elle  est 
toujours  accompagnée  de  petites  gouttelettes  liquides;  enfin  une 
partie  de  la  vapeur  peut  se  condenser  dans  le  haut  de  la  cornue  et 
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être  entraînée  à  l'état  liquide  dans  le  sei*pentin.  Pour  atténuer  cette 
dernière  cause  d'erreur,  on  Incline  le  col  du  côté  du  foyer,  de  ma- 
nière à  provoquer  Técoulement  du  liquide  dans  la  cornue;  mais 
cette  précaution  peut  n'être  pas  suffisante. 

350.  Expériences  de  H.  Regnanlt.  —-  M.  Regnault  a  fait  sur 
la  chaleur  latente  de  la  vapeur  d'eau  un  très-important  travail,  en 
se  servant  d'un  appareil  de  grandes  dimensions  où  ces  diverses 
causes  d'erreur  se  trouvent  éliminées.  Il  est  arrivé  aux  résultats 
suivants  : 

La  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  faire  passer  un  kilo- 
gramme d'eau  à  100^  à  Tétat  de  vapeur  sans  changement  de  tem- 
pérature est  égale  à  536  calories. 

Dans  l'industrie,  ce  qu'il  importe  surtout  de  connaître,  c'est  la 
quantité  totale  de  chaleur  qui  est  nécessaire  pour  produire  à  la  fois 
et  l'élévation  de  température  et  la  volatilisation.  Ainsi,  par  exemple, 
étant  donné  de  l'eau  à  zéro  pour  la  transformer  en  vapeur  àlOO<^, 
il  faut  d'abord  100  calories  environ  pour  élever  l'eau  à  100<»,  et  536 
pour  la  volatilisation,  ce  qui  fait  un  total  de  636  calories. 

En  général,  si  l'on  désigne  par  Q  la  quantité  totale  de  chaleur 
nécessaire  pour  transformer  l'eau  à  zéro  en  vapeur  à  la  tempéra- 
ture T,  on  a  très-exactement 

Q  «  606,5  +  0,305  T.  (a) 

D'ailleurs,  d'après  ce  qui  vient  d'être  dit,  on  doit  avoir  enti'e 
cette  quantité  Q  et  la  chaleur  de  volatilisation  à  une  température  T 
la  relation 

d'où,  en  remplaçant  Q  par  sa  valeur, 

X  =  606,5— 0,695  T.  {b) 

La  formule  {a)  fait  connaître  les  chaleui^  totales  aux  diverses 
températures,  et  la  formule  {b)  les  chaleurs  latentes  de  vaporisation. 
Voici  le  tableau  des  diverses  valeurs  données  par  ces  formules  de  0 
à  230». 
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Tiitiiiimii. 

CHALBUR 
latente. 

CHALEUR 
toUle. 

IlIFflftTCKIS. 

CHâLBUR 
latente. 

CHALEUR 
totale. 

0«  .   .   . 

606 

606 

420*   .   .   . 

522 

642 

40.  .    . 

600 

640 

430.  . 

545 

645 

20.   .   . 

593 

643 

440.  . 

508 

648 

30.  .    . 

586 

6i6 

450.  . 

504 

654 

40.  .   . 

579 

949 

460.  . 

494 

654 

50.  .    . 

572 

622 

470.  . 

486 

656 

60.  . 

565 

625 

480.   . 

479 

659 

70.  . 

558 

628 

490.  . 

472 

662 

80.  . 

554 

634 

200.  . 

464 

664 

90.  . 

544 

634 

240.  . 

457 

667 

400.  . 

537 

637 

220.  . 

449 

669 

440.  . 

529 

639 

230.  . 

442 

672 

Le  tableau  suivant,  emprunté  aux  travaux  de  MM.  Favre  et  Sil- 
bermann,  donne  la  valeur  de  la  cbaleur  latente  de  vaporisation  de 
quelques  liquides  à  la  température  de  leur  ébuUition. 


TBMPéRATURB 

CHALBUR 

tbiipAraturb 

CHALBUR 

d'ébullition. 

latente. 

d'ébulUtion. 

latente. 

^  Esprit  de  bois .  . 

66^5 

264 

Acide  acétique. .   .     420* 

402 

^Alcool  absolu.   . 

78 

208 

Acide  butyrique.  .     464 

445 

Alcool  valérique. 

.*     78 

424 

Acide  valérique.   .     475 

404 

Alcool  éthalique . 

.       38 

94 

Éther  acétique*.   .      74 

400    ' 

Éther 

.       38 

58 

Essence   de    téré- 

Éther valérique. 

.     443,5 

443,5 

benthine.   ...     456 

69   -■ 

Acide  formique. 

.     400 

469 

Essence  de  citron.     465 

70 

351.  Chaleur  dégagée  dans  les  combinaisons  chimiques.  — 
HM.  Favre  et  Silbermann  ont  imaginé,  pour  mesurer  la  chaleur 
dégagée  dans  les  actions  chimiques,  un  appareil  fort  commode. 
C'est  une  sorte  de  gros  thermomètre  à  mercure  (flg.  307),  dont  le 
réservoir  en  fer  R  présente  une  ou  plusieurs  cavités  cylindriques  ou 
moufles  telles  que  m.  Ces  cavités  reçoivent  des  tubes  de  verre  ou  de 
platine,  dans  lesquels  s'accomplit  la  réaction  chimique.  On  introduit 
d'abord  l'une  des  substances,  et,  à  l'aide  d'une  pipette  recourbée  qui 
contient  le  second  liquide  en  B,  on  le  fait  arriver  dans  le  tube.  Il 
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suffit  pour  cela  de  soulever  la  pipette  et  de  la  mettre  dans  la  posi- 
tion Indiquée  par  les  traits  ponctués  de  la  figure. 

Supérieurement  se  trouve  une  ouverture  munie  d'un  tube  con- 
tenant un  piston  en  acier  P  qui  pénètre  jusque  dans  la  masse  de 


Fig.  307.  —  Cslorimèrre  de  MM.  Favre  et  Silbermann. 

mercure  et  peut  être  enfoncé  plus  ou  moins  à  l'aide  de  la  manivelle 
M.  Lorsqu'on  vent  faire  une  expérience,  on  manœuvre  te  piston 
jusqu'à  ce  que  le  mercure  arrive  dans  la  tige  (('  jusqu'au  zéro;  on 
produit  la  réaction  et  on  observe  le  mouvement  de  la" colonne  de  mer- 
cure A  l'aide  de  la  lunette  L.  Pour  mesurer  la  quantité  de  chaleur 
qui  correspond  U  ce  déplacement,  on  introduit  dans  le  moufle  uti 
poids  déterminé  d'eau  chaude,  on  la  laisse  quelque  temps,  et, 
d'après  son  refroidissement,  on  peut  déduire  la  quantité  de  chaleur 
qu'elle  a  cédé  h  l'appareil.  Cette  quantité  de  chaleur  produit  un 
déplacement  déterminé  d'oA  il  est  facile  de  déduire  celle  qui  cor- 
respond k  un  déplacement  qnelcomlne.  L'appareil  est  renfermé  dans 
une  botte  remplie  de  ouate  qui  le  protège  contre  les  effets  du  rayon- 
nement. 

Lorsque  la  réaction  chimique  qu'on  veut  étudier  est  une  com- 
bustion, l'appareil  doit  avoir  une  disposition  différente.  MM.  Favre 
et  Silbermann  ont  construit,  pour  ce  genre  d'étude,  un  appareil  très- 
parfait,  mais  d'une  assez  grande  complication,  ce  qui  nous  empêche 


CHALEDR  DÉGAGÉE  DANS  LES  ACTIONS  CHIMIQUES.  US 
<)e  le  décrire  ici.  Nous  nous  Irarnons  à  dODiier  la  ilgure  de  l'ap- 
pareil beaucoup  plus  simple  dont  s'est  servi  Dulong  dans  ses  re- 
cherches sur  le  même  sujet,  et  qui  sufflt  pour  couipreodre  la 
disposition  générale  des  appareils  de  ce  genre. 

Il  se  compose  d'une  chambre  à  combustion  G  placée  au  çeotre 
d'une  grande  masse  d'eau  contenue 
dans  le  calorimètre  D  et  dans  laquelle 
se  meut  un  agitateur  dont  la  tige  est 
en  A.  Le  combustible,  quand  il  est 
gazeux,  par  exemple,  arrive  par  le 
tube  h  à  l'extrémité  du  bec  B,  et 
l'oxygène  destiné  à  le  brûler  par  les 
tubes  f  ou  p'.  Les  produits  de  la  com- 
bustion suivent  le  serpentin  s  et  s'é- 
chappent à  l'extérieur  après  s'être  mis 
en  équilibre  de  température  arec  le 
calorimètre.  Cette  condition  est  capi- 
tale pour  l'exaclilude  des  détermina- 
tions, et  on  s'assure  qu'elle  est  remplie  Fig-  M8.  —  CaiorimMre  de  Dniong 
en  constatant  que  le  thermomètre  f,  """  "'  coa.bu.tio«. 

placé  A  la  sortie  de  ces  produits,  est  constamment  d'accord  avec 
le  thermomètre  i  qui  accuse  la  température  de  l'eau  du  calorimètre; 
P  est  un  regard  fermé  par  une  lame  de  Terre  qui  permet  de  suivre 
les  progrès  de  la  combustion.  Voici  quelques-uns  des  résultats  obte- 
nus par  cette  méthode. 

CHALEUR  DÉGAGÉE  PAR  UN  GRAMME   DE  COMBUSTIBLE. 
(La  calorie  est  rapportée  au  gramme.) 

Hydrogène 3446Î      Soufré  mou iîM 

Hydrogène  avec  chlore..   .   .    «Î781     Sulfure  de  carbone 34M 

0\)de  de  carbone 3W3      Gaz  défiant 11857 

Gaz  des  marais 13063     Éther 9018 

Charbon  de  bois 8080     Alcool 7184 

Graphite 7797      AciJe  gtéarique 9616 

Diamanl 7770  Essence  de  térébenthine.  .   .  10851 

Soufre  natif ÎS61      Huile  do! ive 9868 

On  voit  que  de  tous  les  combustibles  l'hydrogène  est  à  beau- 
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coap  près  celui  qui  possède  la  plus  grande  puissance  calorifique. 
On  s'explique  ainsi  les  résultats  très-intenses  qu'on  a  pu  obtenir 
avec  le  chalumeau  à  gaz  oxygène  et  hydrogène,  appareil  dans 
lequel  ce  dernier  gaz  est  complètement  brûléà  l'extrémité  d'un  tube 
anuulaire  par  l'oxygène  qu'amène  un  second  tube  central. 

352.  Chalenr  animale.  —  Les  animaux  sont  le  siège  de  diffé- 
rents phénomènes  chimiques  dont  le  résultat  évident  est  la  produc- 
tion d'une  certaine  quantité  de  chaleur;  c'est  ainsi,  par  exemple, 
que  du  carlwne  est  converti  en  acide  carbonique,  de  l'hydrogène 
en  eau.  A  côté  de  ces  réactions  il  en  est  d'autres  qui  ont  un  résultat 
inverse,  et,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  il  est  difûciie  d'établir 
un  rapport  précis  entre  l'action  résultante  et  la  quantité  de  cha- 
leur effectivement  produite.  Cette  dernière  se  mesure  d'ailleurs 
par  des  méthodes  tout  à  fait  semblables  qui  ont  été  exposées  pré- 
cédemment. 

L'animal  est  placé  dans  une  sorte  de  cage  d'osier  (fig.  309). 
placée  elle-même  dans 
l'intérieur  d'une  boite  en 
cuivre  suspendue  au  cen- 
tre de  la  masse  d'eau  du 
calorimètre.  L'air,  chassé 
par  un  gazomètre,  arrive 
par  un  tube  convena- 
ble, et  les  produits  de  la 
respiration,  après  avoir 
circulé  dans  le  serpen- 
tin, sortent  par  un  se- 
^^'-  ™"'  cond  tube  et  se  rendent 

dans  un  second  gazomètre  où  on  peut  les  recueilUr  et  les  étudier. 
C'est  à  la  chaleur  produite  par  les  diverses  réactions  dont  le 
coips  des  animaux  est  le  siège  qu'il  convient  d'attribuer  leur  tem- 
pérature intérieure  sensiblement  constante.  Cette  constance  n'est 
pas  absolue,  mais  les  variations  sont  toujours  contenues  dans  des 
limites  très-étroites.  Il  y  a  d'ailleurs,  sous  ce  rapport,  des  différences 
considérables  dans  les  diverses  classes  d'animaux,  ainsi  que  le 
montre  le  tableau  suivant. 
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MAMMIFERES. 


Singe 

Chauve-souris 
Écureuil  .  . 
LièvTe.   .   .   . 


Tigre..  . 
Chien .  . 
Chat.  .  . 
Cheval.  . 
Mouton.. 
Bœuf..  , 
Porc. .  . 
Éléphant. 


Degrés. 

39,7 

37,8 

38,8 

37,8 

37,2 

39 

38,3 

37,5 

39,3 

39 

40,5 

37,5 


OISEAUX. 


Chat-huant.  .  . 
Perroquet..   .    . 

Grive 

Moineau.    .   .   . 

Pigeon 

Poule  commune. 
Coq  adulte.  .  . 
Coq  d'Inde.  .  . 
Canard  commun 


40 

41,4 

42:8 

42,4 

43 

42,5 

43,9 

42,7 

43,9 


REPTILES. 

Degré». 

Tortue 28,9 

Serpent 31,4 

Grenouille 25 

POISSONS. 

Requin 25 

Truite 14 

Poisson  volant 25,5 

MOLLUSQUES. 

Huître 27 

Limaçon 24 

CRUSTACÉS. 

Écrevisse 26 

Crabe 22 

INSECTES. 

Ver  luisant 23,3 

Grillon 2î,5 

Guêpe 24,4 

Scorpion 25,3 


CHAPITRE    XXXII. 


THÉORIE  MÉCANIQUE  DE  LA  CHALEUR. 


353.  Sources  de  chaleur.  —  Tout  le  monde  sait  ce  qu*e$t  une 
source  de  chaleur  :  c'est  un  système  susceptible  d'échauffer  Tair 
ambiant  ou  les  corps  voisins  sans  que  sa  propre  température  di- 
minue, et  cela  pendant  tout  le  temps  que  se  produit  dans  ce  sys- 
tème un  phénomène  particulier  qui  caractérise  précisément  la 
source.  Ainsi  dans  un  foyer  où  Ton  brûle  du  charbon,  tant  que  le 
combustible  dure,  tant  que  la  combustion  continue,  il  y  a  produc- 
tion non  interrompue  de  chaleur. 

En  dehors  des  radiations  solaires,  qui  sont  évidemment  la 
source  de  chaleur  la  plus  importante  à  la  surface  de  notre  globe, 
celle  à  laquelle  sont  subordonnés  de  la  façon  la  plus  étroite  et  la 
vie  et  le  développement  des  êtres  organisés,  c'est  à  la  combustion 
que  nous  empruntons  toute  la  chaleur  nécessaire  aux  besoins  de 
l'économie  domestique,  de  l'industrie  ou  des  arts.  La  combustion 
est  un  phénomène  chimique,  c'est  la  combinaison  de  Toxygène, 
corps  comburant,  avec  un  autre  corps  appelé  combustible.  Théorique- 
ment et  au  point  de  vue  de  la  chimie  pure,  les  corps  combustibles 
sont  très-nombreux;  dans  la  pratique  on  n'utilise  guère  que  des 
substances  assez  complexes  d'ailleurs,  mais  dans  lesquelles  on  ren- 
contre toujours  en  proportion  plus  ou  moins  dominante  l'hydro- 
gène et  surtout  le  carbone.  Cette  dernière  substance  existe  même 
presque  seule  dans  certains  combustibles  tels  que  le  charbon  de 
bois  et  le  charbon  de  pierre  (anthracite).  Les  puissants  effets  calo- 
rifiques que  Ton  tire  du  courant  électrique  sont  dus  à  une  cause 
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analogue;  nous  Terrons,  en  effet,  plus  tard  que  c'est  h  l'oiydation 
(lu  zinc  de  la  pile,  c'est-à-dire  à  sa  combustion,  qu'ils  doivent  être 
attribués. 

La  question  des  sources  de  chaleur  a  toujours  beaucoup  préoc- 
cupé les  savants,  non  pas  seulement  au  poi  nt  de  vue  de  la  pratique, 
mais  encore  et  plus  particulièrement  même  au  point  de  vue  de  la 
doctrine.  Il  semble,  en  effet,  qu'il  y  ait  ici  une  sorte  de  création  de 
chaleur,  et  par  suite  de  force,  et  c'est  là  évidemment  une  idée  en- 
tièrement inadmissible.  11  s'agissait  donc  de  trouver  quelle  est,  en 
réalité,  la  modiflcatiou  physique  à  laquelle  est;  due  Tapparition 
de  la  chaleur,  quelle  est  la  force  dont  celle-ci  est  une  tra  nsforma- 
tion.  C'est  à  des  spéculations  de  ce  genre  que  se  rat- 
tache, au  moins  en  partie,  ce  que  l'on  appelle  la  théorie 
mécanique  de  la  chaleur.  Cette  théorie  est  déjà  arrivée  à 
un  degré  remarquable  de  consistance  et  de  précision  ;  elle 
est  inévitablement  appelée  à  prendre  une  extension  de  plus 
en  plus  grande,  c'est  pour  cela  que  nous  essayerons  d'en 
donner  ici  une  idée  succincte. 

354.  Relation  entre  la  chaleur  et  le  travail  méca- 
nique. —  Il  est  évident  qu'avec  de  la  chaleur  on  peut  pro- 
duire du  travail;  tout  celui  qu'accomplissent  les  machines 
thermiques  (machines  à  vapeur,  machines  à  air  dilaté,  etc.) 
n'a  pas  d'autre  origine.  Nous  pouvons  d'ailleurs  le  conce- 
voir par  une  eipérience  des  plus  simples  :  prenons  le 
briquet  à  air  et  supposons  que,  le  piston  étant  dans  une 
position  quelconque,  on  vienne  à  chauffer  l'air  qui  est 
au-dessous  de  lui;  cet  air  se  dilatera,  le  piston,  qui  a  un 
certain  poids,  se  déplacera  d'une  certaine  quantité  :  il  y 
aura  donc  un  travail  accompli. 

Réciproquement,  avec  du  travail  on  peut  produire  de 
ta  chaleur.  Si,  par  exemple,  dans  la  partie  creuse  du  piston 
nous  plaçons  un  fragment  d'amadou  ou  de  fulmi-coton,  en 
comprimant  brusquement  l'air  contenu  dans  l'appareil,  il    Briquet 
y  a  un  développement  de  chaleur  assez  considérable  pour     *  """* 
déterminer  l'inflammatioa  de  ces  corps.  C'est  pour  cela  que  l'in- 
strument a  été  nommé  briquet  â  air.  Les  anciens  physiciens  don- 
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naient  de  cette  expérience  une  explication  qui  peut  paraître  au- 
jourd'hui singulière  .  Ils  supposaient  que  la  chaleur  ou  le  calorique 
est  une  sorte  de  fluide  impondérable  qui  s'introduit  dans  les  corps 
et  produit  à  la  fois  un  accroissement  de  volume  et  une  élévation 
de  température.  Si  donc  on  vient  à  comprimer  un  corps,  le  calo- 
rique qui  avait  servi  k  le  dilater  est  pour  ainsi  dire  exprimé  :  de  là 
la  production  de  chaleur.  De  cetle  théorie  résulte  inévitablement 
cette  conséquence,  que  le  calorique  qui  se  Irouve  dans  un  système 
de  corps  forme  une  masse  déterminée,  et  que  dôs  lors  il  ne  peut 
augmenter  de  quantité  dans  l'un  d'eux  qu'autant  qu'il  se  produit 
un  phénomène  inverse  dans  un  autre.  Or  il  y  a  des  cas  dans  les- 
quels on  voit  dans  des  corps  en  contact  se  produire  de  la  chaleur 
sans  qu'il  soit  possible  d'apercevoir  le  phénomène  inverse  qui  cor- 
respond à  cette  production,  c'est  ce  qui  a  lieu, 'par  exemple,  dans 
le  frottement. 

355.  Chaleur  développée  par  le  frottement.  —  Le  frottement 
est  une  source  de  chaleur  bien  connue.  Les  sauvages,  dit-on,  se 


Flg.  311.  —  Cbaleurdégagée  pur  le  frotlement. 

procurent  du  feu  en  frottant  deux  morceaux  de  bois  sec  l'un  contre 
l'autre.  Le  frottement  des  essieux  de  voiture  ou  de  wagon  contre 
les  roues  donne  lieu  à  un  échauQ'ement  qui  pourrait  produire  les 
plus  graves  accidents  si  on  n'en  diminuait  l'intensité  par  l'interpo- 
sition de  corps  gras. 

On  peut,  dans  les  cours  de  physique,  rendre  sensible  la  eha- 
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leur  que  développe  le  frottement  à  l'aide  de  Texpérience  suivante, 
imaginée  par  M.  Tyndall  : 

Un  tube  de  verre,  contenant  de  l'eau  (flg.  311),  et  fermé  par  un 
bouchon,  peut  recevoir  un  mouvement  de  rotation  rapide  autour  de 
son  axe.  Pendant  son  mouvement,  on  le  presse  avec  une  pince  en 
bois,  recouverte  de  cuir.  L'eau  s'échauffe  graduellement,  elle  finit 
par  atteindre  le  point  d'ébullition,  et  à  un  certain  moment  le  bou- 
chon est  projeté,  suivi  d'un  jet  abondant  de  vapeur.  Lorsqu'on  frotte 
deux  corps  il  se  produit  donc  un  phénomène  calorifique  qui  peut 
être  fort  intense,  et  l'on  ne  voit  aucun  autre  corps  dont  le  refroi- 
dissement corresponde  à  la  chaleur  développée. 

Au  commencement  de  ce  siècle,  Rumford  avait  étudié  avec 
beaucoup  de  soin  la  chaleur  développée  dans  le  tournage  d'une 
pièce  de  canon;  il  avait  reconnu  que  cette  chaleur  est  énorme,  et 
avait  été  conduit  à  renoncer  à  l'idée  de  la  matérialité  du  calorique. 
Mais  les  partisans  de  cette  hypothèse  supposaient  que  la  capacité 
calorifique  de  la  matière  pulvérisée  est  moindre  que  celle  de  la 
matière  solide;  dès  lors  on  concevrait  que  l'excès  de  chaleur  né- 
cessaire pour  porter  à  la  même  température  le  métal  sous  son  état 
primitif  est  précisément  celle  qui  apparaît  dans  l'opération  méca- 
nique.  Mais  cette  supposition  est  entièrement  gratuite,  il  n'y  a  pas 
de  différence  sensible,  appréciable,  entre  la  capacité  calorifique  du 
métal  agrégé  et  celle  du  métal  en  poudre.  D'ailleurs,  une  expé- 
rience célèbre  sur  cette  question  met  à  néant  cette  explication 
d'une  façon  tout  à  fait  décisive.  Davy  imagina  de  frotter  l'un  contre 
l'autre  deux  morceaux  de  glace,  et  il  reconnut  que  la  glace  fondait 
par  le  frottement.  Or,  bien  loin  que  la  capacité  calorifique  de  l'eau 
soit  plus  faible  que  celle  de  la  glace,  elle  est  beaucoup  plus  consi- 
dérable. 

Il  faut  donc  nécessairement  avoir  recours  à  un  ordre  d'idées 
tout  différent  pour  se  rendre  compte  de  la  production  de  la  chaleur 
par  le  frottement.  Or,  pour  produire  le  mouvement  du  corps  frot- 
tant sur  le  corps  frotté,  il  faut  évidemment  développer,  consommer 
une  certaine  quantité  de  travail  ;  c'est  ce  travail  qui  reparaît  sous 
forme  de  chaleur.  Les  deux  phénomènes  sont  donc  non-seulement 
deux  choses  corrélatives  pouvant  naître  l'une  de  l'autre,  ce  sont 
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deux  choses  équivalentes,  dont  l'une  est  la  transformation  de 
l'autre;  d'un  côté  un  mouvement  mécanique  ordinaire  qui  peut 
engendrer  en  se  détruisant  le  mouvement  moléculaire  spécial  qui 
constitue  la  chaleur,  de  même  que  ce  dernier  peut  se  transformer 
en  travail  mécanique  ordinaire. 

356.  Expérience  de  Foucault.  —  Nous  verrons  plus  taixl,  en 
étudiant  les  propriétés  calorifiques  du  courant  électrique,  des 
exemples  précis  de  cette  dernière  transformation  ;  quant  à  la  pre- 
mière, elle  se  trouye  réalisée  d'une  façon  des  plus  ingénieuses  dans 
une  expérience  de  Foucault,  que  l'on  peut  considérer  comme 
une  de  celles  qui  font  le  mieux  ressortir  le  génie  inventif  de  l'au- 
teur. Nous  la  décrivons  ici,  bien  qu'elle  repose  sur  des  phénomènes 
électriques  qui  ne  seront  étudiés  que  plus  tard. 

L'appareil  se  compose  (fig.  312)  d'un  disque  de  cuivre  rouge 
qui  peut  recevoir,  d'un  système  de  roues  d'engrenage,  un  mou- 
vement de  rotation  exti*émement  rapide.  L'appareil  est  construit 
avec  une  grande  perfection,  et  il  suffit  d'une  très-petite  force 
pour  entretenir  le  mouvement.  Le  disque  tourne  entre  deux  pla- 
ques de  fer  qui  sont  les  armatures  d'un  de  ces  aimants  tempo- 
raires qu'on  obtient  par  le  passage  d'un  courant  et  que  l'on  nomme 
des  électro-aimants.  Or  si,  pendant  que  l'on  fait  tourner  le  disque 
avec  un  efi'ort  très-faible,  on  vient  à  faire  passer  le  courant,  les 
plaques  de  fer  s'aimantent,  et  il  en  résulte  entre  elles  et  le  disque 
une  action  qui  provient  de  courants  développés  sur  ce  dernier. 
A  partir  de  ce  moment  on  éprouve  une  résistance  très-marquée 
et  on  est  obligé  de  développer  un  effort  considérable  pour  entre- 
tenir le  mouvement  de  rotation.  Si  l'expérience  se  prolonge  pen- 
dant deux  ou  trois  minutes,  on  aura  développé  un  travail  considé- 
rable, mais  ce  travail  se  retrouve  sous  une  autre  forme.  Le  disque 
s'est  échauffé  de  50  à  60o.  Ce  phénomène  calorifique  est  évidem- 
ment la  transformation  du  travail  nécessité  pour  mettre  l'appareil 
en  mouvement. 

On  peut  donner  à  cette  expérience  une  forme  encore  plus 
instructiye  au  point  de  vue  qui  nous  occupe.  Rétablissons  le  disque 
dans  son  état  primitif,  puiSt  lorsqu'il  aura  été  mis  en  mouvement 
avec  une  très-grande  vitesse  et  abandonné  à  lui-même,  faisons 
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passer  le  courant;  si  celui-ci  est  assez  iutense,  le  disque  s'arrête 
subitement,  et  on  peut  constater  que  sa  température  s'élève. 

Dans  la  première  expérience  l'élévation  de  température  a  pu 
être  rendue  Irës-sensible  par  le  fait  même  de  la  prolongation  du 


Fig-  31!  —Appareil  de  H.  Foucauli. 

phénomène  et  de  l'accumulation  du  travail;  dans  la  seconde  il  y  n 
aussi  élévation  de  température,  mais  elle  est  beaucoup  plus  faible 
et  il  faut  une  disposition  spéciale  d'expérience  pour  la  mettre  en 
évidence. 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  pouvons  conclure  que  lorsqu'un  corps 
en  mouvement  s'arrête,  il  y  a  élévation  de  température.  Or,  pour 
mettre  un  corps  en  mouvemenl,  il  faut  faire  agir  une  force  pendant 
an  certain  temps,  c'est-à-dire  produire  du  travail  :  ce  travail  est 
représenté  par  le  mouvement  lui-même,  qui  en  est,  pour  ainsi 
dire,  la  forme  sensible. 
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Cette  élévatioD  de  température,  qui  est  très-faible  dans  le  cas 
de  l'eipérience  précédente,  serait  très-considérable  au  contraire  si 
le  corps  en  mouTement  avait  une  grande  masse,  et  si  la  vitesse  de 
rotation  était  elle-même  très-considérable  *. 

Si  on  imagine,  par  exemple,  que  la  terre  vienne  à  cesser  de  se 
mouvoir  dans  son  orbite,  ce  phénomène,  auquel  on  pourrait  au 
premier  abord  ne  pas  attacher  de  conséquence  bien  précise,  serait 
accompagné  d'une  prodigieuse  élévation  de  température;  c'est  par 
milliers  de  degrés  qu'il  faudrait  la  compter,  il  y  aurait  de  quoi  fondre 
le  globe,  le  volatiliser  et  en  disséminer  les  éléments  dans  l'espace. 
357.  Équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  —  Puisque  le  tra- 
vail et  la  chaleur  peuvent  se  transformer  l'un  dans  l'autre,  il  est 
naturel  de  chercher 
quelle  est   la  quan- 
tité de  chaleur  qu'il 
faut  employer  pour 
produire  une  quan- 
tité de  travail  déter^ 
minée,  ou  récipro- 
quement. M.  Joule  a 
fait  cette  détermina- 
tion de   la  manière 
suivante  :   Son    ap- 
pareil   se    compose 
ng.  313.  —  DétermInatioD  de  I'«quJvalcnt  intcanique      (ûg.  313)  d'un  arbre 
''^'*'='^'*"-  vertical  sur  lequel  se 

trouvent  implantées  des  palettes.  Cet  arbre  est  placé  dans  un 
calorimètre  à  eau  et  peut  être  mis  en  mouvement  par  un  poids 

1.  11  est  facile  de  oUculer  à  pnori  cette  élévaiiou  de  tempémure.  En  effet,  si  ti  est 
la  TJlesae  du  corps  couBÎdéré,  le  U&vail  produit  par  la  force  qui  l'a  mis  eu  mouvement 
est,  comme  on  te  démontre  en  mécanique, -m"',  ""déBignant  I*  masse  du  corps.  Or  on 
verra  plus  loin  qu'une  calorie  est  léquivalent  d'un  traTiil  f^  i  *!S  kilogrsmmëlros; 
donc  la  chaleuf  produite  exprimée  en  calories  sera  5  tno*  :  425.  Si  on  ^pellep  le  poids 
du  corps ,  c  son  calorique  spécifique  et  x  l'élévation  de  température,  on  dawa  aToir  la 
relation  sme'  ;  423  =  pca!,  d'où  on  déduira  x. 
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passant  sur  une  poulie.  Le  poids  est  abandonné  à  lui-même  et 
parcourt  sous  Faction  de  la  pesanteur  un  certain  espace  qui  cor- 
respond à  un  travail  déterminé.  Quant  à  la  quantité  de  chaleur, 
elle  iBst  donnée  par  l'élévation  de  température  du  calorimètre. 
M.  Joule  a  trouvé  par  cette  expérience  qu'une  quantité  de  chaleur 
égale  à  une  calorie  correspond  à  un  travail  de  k25  kilogrammètres. 
C'est  ce  nombre  que  l'on  appelle  Yèquivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

Remarquons  qu'on  peut  faire  appel,  pour  déterminer  ce  coeffi- 
cient, à  des  phénomènes  divers,  tant  pour  la  production  de  la  cha- 
leur que  pour  la  manière  dont  elle  se  transforme  en  force  motrice. 
Le  résultat  est  toujours  le  même,  aux  erreurs  inévitables  d'expé- 
rience près.  Il  n'y  a  donc  pas  en  physique  de  proposition  plus  soli- 
dement établie  que  celle-ci  :  A  une  dépense  de  travail  égale  à  â25  kilo- 
grammètres correspond  une  production  de  chaleur  égale  à  une  calorie,  et 
réciproquement,  pour  une  calorie  dépensée,  il  y  a  425  kilogrammètres  de 
travail  produit. 

Partout  donc,  lorsque  du  travail  sera  absorbé,  il  y  aura  produc- 
tion de  chaleur  ou  production  d'un  nouveau  travail,  mais  la  somme 
du  nouveau  travail  et  de  la  chaleur  produite  est  toujours  égale  au 
travail  primitif.  Ainsi,  par  exemple,  dans  la  machine  qui  sert  à 
frapper  les  médailles,  lorsque  le  coin  arrive  armé  d'une  certaine 
vitesse,  il  se  produit  un  double  phénomène  :  d'abord,  impression 
sur  la  médaille,  c'est  un  travail  qu'il  est*  facile  de  concevoir,  quoi- 
que d'une  évaluation  difficile  ;  en  second  lieu,  la  pièce  s'échauffe. 
Réunissons  la  quantité  de  travail  effectué  par  le  coin  à  celui  que 
représente,  à  raison  de  425  kilogrammètres  par  calorie,  la  chaleur 
produite,  et  nous  aurons  une  somme  égale  au  travail  employé 
pour  mettre  le  balancier  en  mouvement. 

Lorsque,  dans  l'essai  d'une  plaque  de  blindage,  on  tire  sur 
elle  un  boulet,  il  peut  arriver  que  le  boulet  perce  la  plaque;  si  la 
pla({ue  n'est  pas  percée,  le  phénomène  mécanique  est  moindre, 
mais  est  compensé  par  une  production  de  chaleur  plus  intense, 
le  boulet  s'échauffe  jusqu'au  rouge.  La  transformation  de  la  cha- 
leur en  travail  ou  réciproquement,  suivant  une  mesure  déter- 
minée et  invariable,  telle  est  l'essence  de  ce  qu'on  appelle  la 
théorie  mécanique  de  la  chaleur,  théorie  qui  ne  soulève  aujour- 
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d'hui  aucune  contradiction  sérieuse.  Nous  allons  en  indiquer  quel- 
ques applications. 

358.  Applications  à  la  machine  à  vapeur.  —  On  appelle  en 
général  machines  tliermiques  les  machines  dans  lesquelles  la  *force 
motrice  est  empruntée  à  Faction  de  la  chaleur;  parmi  elles,  la 
machine  à  vapeur  occupe  incontestablement  le  premier  rang;  nous 
la  décrirons  en  détail  dans  le  chapitre  suivant.  Elle  se  compose  essen- 
tiellement d*un  cylindre  appelé  corps  de  pompe,  dans  lequel  se  meut 
un  piston.  La  vapeur,  arrivant  alternativement  d'un  côté  et  de 
l'autre  de  ce  piston,  détermine  un  mouvement  de  va-et-vient  sus- 
ceptible d'être  transformé  d'une  manière  quelconque. 

On  peut  calculer  avec  la  plus  grande  exactitude  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  pour  la  production  de  la  vapeur  à  l'origine  de 
la  machine.  On  peut  calculer  aussi  celle  qui  serait  nécessaire  pour 
produire  la  vapeur  dans  l'état  où  elle  se  trouve  quand  elle  sort  de 
l'appareil.  Pendant  longtemps  on  a  cru  que  ces  deux  quantités 
étaient  égales;  il  n'en  est  rien,  la  première  de  ces  quantités  est  supé- 
rieure à  la  seconde  ;  il  y  a  donc  destruction  d'une  certaine  quantité 
de  chaleur,  mais  à  sa  place  se  trouvent  et  le  travail  effectué  par  la 
machine  et  celui  que  consomment  les  organes  accessoires  qui 
constituent  le  mécanisme. 

359.  Application  à  la  chaleur  animale.  —  Lavoisier  a  fait  voir 
le  premier  que  les  animaux  peuvent  être  assimilés  à  des  sortes  de 
machines  vivantes,  dans  lesquelles  la  chaleur  s'entretient  par 
diverses  réactions  chimiques,  combustion  du  charbon,  de  l'hydro- 
gène, etc.  ;  l'ensemble  de  ces  réactions  constitue  le  phénomène  de 
la  respiration.  Quand  l'animal  est  au  repos,  il  y  a  équilibre  entre  la 
chaleur  produite  et  celle  qui  se  perd  par  échange  avec  l'extérieur; 
mais  s'il  exécute  un  travail  quelconque,  il  doit  y  avoir  disparition 
de  chaleur.  Cette  idée  paraît  étrange  au  premier  abord,  car  l'accrois- 
sement de  chaleur  chez  l'homme  qui  travaille  est  une  chose  inton- 
testable.  Mais  il  faut  remarquer  que  lorsqu'on  travaille  la  respira- 
tion s'accélère;  or,  si  l'on  tient  compte  du  charbon  brûlé  dans  le 
cas  du  travail  et  dans  le  cas  du  repos,  on  peut  constater  que  dans  le 
premier  cas  la  même  quantité  de  charbon  a  produit  une  chaleur 
moindre;  la  portion  qui  manque  est  l'équivalent  du  travail  produit. 
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Ceci  a  été  démontré  par  une  curieuse  expérience  de  M.  Hirn. 
11  a  enfermé  un  homme  dans  un  calorimètre  analogue  à  celui  qui  a 
été  décrit  (352),  ce  qui  lui  a  permis  de  mesurer  à  la  fois  et  la 
chaleur  produite  et  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalé.  Dans 
une  première  expérience,  l'homme  était  au  repos;  dans  une 
seconde,  il  s'élevait  sur  une  roue  mobile  et  par  conséquent  il  effec- 
tuait un  travail  mécanique;  or  la  quantité  d'acide  carbonique 
exhalé  dans  le  second  cas  est  plus  forte,  mais  elle  donne  lieu  à  une 
production  de  chaleur  proportionnellement  moindre.  On  peut  donc 
conclure  que  dans  les  animaux  la  puissance  motrice,  le  mouvement 
musculaire,  sont  au  même  titre  que  dans  les  machines  thermiques 
la  représentation  d'un  phénomène  calorifique. 

360.  Chaleur  dégagée  dans  les  combinaisons  chimiques.  — 
Les  principes  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  permettent  de 
se  faire  une  idée  rationnelle  de  la  cause  de  la  chaleur  dégagée  dans 
les  combinaisons  chimiques.  Les  molécules  des  corps  qui  se  com- 
binent obéissent  à  des  forces  attractives  moléculaires,  il  y  a  donc 
un  certain  travail  effectué  que  l'on  retrouve  sous  la  forme  calori- 
fique. Dans  le  cas  d'une  décomposition,  il  faut  surmonter  l'affinité 
et  séparer  les  molécules  soumises  à  leur  attraction  ;  il  faut  pour 
cela,  ou  effectuer  un  travail  proprement  dit,  ou  dépenser  une 
quantité  équivalente  de  chaleur.  Il  est  évident  d'ailleurs,  et  cela 
résulte  des  expériences  de  MM.  Favre  et  Silbermann,  que  la  quan- 
tité de  chaleur  qui  se  dégage  dans  la  formation  d'un  composé  est 
exactement  égale  à  celle  qu'il  faut  employer  pour  en  effectuer  la 
décomposition. 

361.  Chaleur  solaire.  —  La  quantité  de  chaleur  due  aux  radia- 
•  tions  solaires  est  extrêmement  considérable.  M.  Pouillet  a  essayé 

de  la  mesurer  à  l'aide  d'un  appareil  appelé  pyrhéliomhlre.  Il  se 
compose  (fig.  31 /j)  d'un  cylindre  plat,  de  cuivre  ou  d'argent,  mince, 
plein  d'eau  et  servant  de  calorimètre.  Dans  ce  cylindre  est  logé  le 
réservoir  d'un  thermomètre  dont  la  tige  est  engagée  dans  le  tube 

lia 

évidé  qui  sert  de  support  au  cylindre.  En  arrière  du  cylindre  se 
trouve  un  disque  de  même  diamètre  et  placé  parallèlement,  qui 
permet  d'orienter  l'appareil  de  façon  que  les  rayons  arrivent  perpen- 
diculairement à  la  surface  du  cylindre;  celle-ci  est  d'ailleurs  noircie 


i6S  THÉORIE   MÉCANIQUE    DB   LA  CHALEUR, 

pour  que  son  pouvoir  absorbaol  soit  le  plus  graod  possible.  Voici 
la  maoière  d'opérer.  Ou  place  le  pjrhëliomèlre  à  l'ombre  peodant 
cinq  œioules  et  on  observe  son  échauffement  ou  son  refroidisse- 
ment; supposons,  par  exemple,  que  ce  soit 
un  refroidissement  de  6  degrës;  on  le  place 
ensuite  cinq  minutes  au  soleil  et  on  noie  l'é- 
cbauffement  T  ;  enSn  on  le  reporte  à  l'om- 
bre et  on  trouve  qu'en  cinq  minutes  il  se 
refroidit  de  0'  degrés.  On  conclut  de  là  que 
réchauffement  propre  produit  par  le  soleil 

est  sensiblement  éftal  à  T  +  — - — ,  et,  par 
conséquent  la  quantité  de  cbaleur,  en  ap- 
pelant P  la  valeur  en  eau  du  calorimètre. 

/         0  +  6'  \ 
est  P  I  T  H — - —  I .  Cette  expression  ne  re- 
présente que  la  quantité  de  chaleur  reçue 
par  le  pyrhéliomëtre  ;  il  faudrait  y  ajouter, 
pour  avoir  l'effet  total,  la  portion  qui  a  été 
absorbée  par  l'almosphère.  En  comparant 
ig.      .  —  pyr     om  tfe.  1^  résultats  obtenus  aux  diverses  heures  de 
la  journée,  pour  lesquelles  l'épaissenr  de  l'atmosphère  traversée 
est  très-différente,  M.  Pouillet  en  a  déduit  une  formule  empirique 
qui  permet  de  tenir  compte  de  l'absorption  atmosphérique  et  qui 
l'a  conduit  finalement  au  résultat  suivant  :  La  quantité  de  chaleur 
envoyée  annuellement  par  le  soleil  à  la  terre  serait  capable  de  fondre  à 
la  surface  de  celle-ci  une  couche  de  glace  de  30  mèlres  d'épaisseur. 

Ce  n'est  là  qu'une  très-minime  partie  de  la  chaleur  émise  par 
le  soleil,  puisque  la  terre  n'occupe  évidemment  qu'une  bien  petite 
étendue  de  l'espace  dans  lequel  a  lieu  le  rayonnement;  la  quantité 
totale  de  chaleur  émise  est  2  ou  3  milliards  de  fois  celle  que  la  terre 
reçoit. 

On  a  dA  naturellement  se  demander  quelle  est  l'origine  de 
cette  chaleur;  quel  est  le  phénomène  qui  l'entretienne  à  un  degré 
de  température  sensiblement  constant,  car  depuis  les  temps  histo- 
riques on  n'a  pas  observé  de  variation  appréciable  dans  la  tempé- 
rature du  globe  terrestre.  Diverses  hypothèses  ont  été  émises  à  ce 
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sujet  ;  mais  aucune  ne  soutient  l'examen.  La  théorie  mécanique 
de  la  chaleur  en  a  suggéré  une  qui  a  quelque  chose  de  plus  plau- 
sible. Elle  consiste  à  admettre  quMl  se  précipite  continuellement  à 
la  surface  du  soleil  de  la  matière  cosmique  (comètes,  aérolithes); 
la  yaste  nébulosité  circumsolaire,  connue  sous  le  nom  de  lumière 
radiale,  serait  dans  cette  hypothèse  un  réservoir  de  matière,  qui, 
venant  successivement  se  condenser  sur  le  soleil ,  entretiendrait, 
par  le  choc  qui  doit  nécessairement  en  résulter,  la  température 
invariable  de  cet  astre.  M.  William  Thomson,  l'auteur  de  cette 
hypothèse ,  s'est  livré  sur  ce  point  à  des  calculs  approximatifs 
d'après  lesquels  un  accroissement  très-lent  du  soleil  permettrait 
d'expliquer  la  régénération  de  la  quantité  de  chaleur  dont  les 
expériences  pyrhéliométriques  constatent  la  perte.  Ainsi,  suivant 
lui,  la  couche  de  matière  cosmique  déposée  à  la  surface  du  soleil 
en  quatre  mille  ans  n'accroîtrait  pas  le  diamètre  apparent  de  l'astre 

de  ~  de  seconde. 


CHAPITRE   XXXIII. 


MACHINES  THERMIQUES. 


362.  Machines  thermiques.  —  On  désigne  sous  le  nom  de 
machines  thermiques  des  machines  dans  lesquelles  on  produit  de 
la  force  motrice  en  dépensant  une  certaine  quantité  de  chaleur.  La 
plus  importante  de  ces  machines  est,  sans  contredit,  la  machine  à 
vapeur;  mais  il  en  existe  d'autres,  telles  que  les  machines  à  air 
chaud,  les  machines  à  gaz  ;  nous  verrons  même  plus  tard  que  les 
machines  électro-motrices  sont  aussi  de  véritables  machines  de  ce 
genre.  Nous  allons  décrire  d'abord  une  machine  à  air  dilaté,  parce 
que  la  conversion  de  la  chaleur  en  travail  s'y  montre  d'une  ma- 
nière très-nette,  et  parmi  ces  appareils  nous  choisirons  la  ma- 
chine de  M.  Laubereau,  dont  Tinvention  a  certainement  pour 
origine  les  idées  actuellement  en  cours  sur  la  nature  de  la  chaleur. 

363.  Machine  de  M.  Laubereau.  —  La  machine  de  M.  Laube- 
reau est  représentée  dans  les  deux  figures  315  et  316.  L'une  en 
est  une  vue  perspective,  l'autre  est  une  coupe  faite  suivant  les  axes 
des  pistons.  Elle  se  compose  de  deux  cylindres  d'inégal  diamètre 
et  communiquant  l'un  avec  l'autre.  Le  grand  cylindre  est  divisé 
en  deux  compartiments  par  une  sorte  de  gros  piston  en  plâtre,  qui 
toutefois  ne  touche  pas  les  parois  du  corps  de  pompe  et  laisse  par 
conséquent,  d'une  manière  permanente,  une  communication  annu- 
laire entre  les  deux  compartiments. 

La  base  inférieure  du  cylindre  est  légèrement  concave  et  reçoit 

l'action  du  foyer;  la  base  supérieure  est  munie  d'un  double  fond, 

.  dans  lequel  circule  continuellement  de  Teau  froide  amenée  par  une 
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pompe  qui  reçoit  sou  mouvement  de  la  machiue  elle-même.  Il 
résulte  de  cette  disposition  que,  quand  la  masse  de  plâtre  sera  à  la 
partie  iofërieure,  elle  interceptera  par  sa  mauvaise  conductibilité 
l'action  du  foyer,  et  l'air  se  trouvera  refroidi  par  le  doubli!  fond. 


Fig.  315.  —  Machine  de  M.  LHubereau,  Vue  perspective. 

Au  cuntraire,  quaud  elle  sera  en  contact  avec  le  réfrigérant,  l'air 
éprouvera  l'action  du  foyer  et  par  suite  sa  force  élastique  aug- 
mentera. 

Le  petit  cylindre  est  ouvert  k  sa  partie  supérieure  ;  il  contient 
un  piston  dont  la  tige  est  liée  par  l'intermédiaire  d'une  bielte  à 
une  partie  coudée  de  l'arhre,  à  l' extrémité  duquel  se  trouve  un 
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volant  massif  en  fonte.  La  communication  avec  )e  grand  cylindre  se 

fait  par  sa  partie  inférieure. 

Supposons  d'après  cela  que,  te  grand  piston  étant  contre  le 
réfrigérant,  le  petit  piston  soit  au 
bas  de  sa  course.  L'air  subissant 
alors  l'action  de  la  chaleur  agira 
sur  le  petit  piston  et  le  soulèyera. 
Si  alors  on  imagine  que  le  grand 
piston  se  trouve  en  bas,  l'air  sera 
refroidi,  sa  force  élastique  dimi- 
nuera, deviendra  à  peu  près  égale 
à  celle  de  l'atmosphère  et  pourra 
être  même  un  peu  plus  petite: 
le  petit  piston  dès  lors  lancé  par 
Fig.  310. -Machine de  M  u.aber«u.     ^,^^^.^^^  ^^  ^^,^^j  redescendra 

Coupe  Buivant  tes  aies  des  piitons. 

pour  recommencer  son  même 
mouvement,  si  l'on  suppose  qu'on  replace  le  piston  en  plâtre  à  la 
partie  supérieure. 

Ce  mouvement  du  grand  piston  s'obtient,  comme  le  montre 
la  ûgure,  par  le  jeu  d'un  excentrique  situé  sur  l'arbre  de  la  ma- 
chine- 
La  machine  de  M.  Laubereau  est  surtout  destinée  à  la  petite 
industrie.  Les  machines  thermiques  en  général  ne  peuvent,  sui- 
vant la  théorie,  donner  de  résultats  avantageux  qu'à  la  condition 
que  la  chate  dt  la  chaleur  soit  très-grande,  c'est-àHlire  que  la  diffé- 
rence de  température  à  l'entrée  et  à  la  sortie  soit  très-considérable. 
Comme  pratiquement  on  ne  .peut  guère  prendre  l'air  froid  au- 
dessous  de  la  température  ambiante,  cela  revient  à  dire  qu'il  faut 
chauffer  l'air  à  une  très-haute  température.  Mais  alors  les  métaux 
s'oxydent  et  s'usent  avec  une  telle  rapidité  que  la  machine  devient 
à  peu  près  impossible.  C'est  pour  cette  cause  que  les  machines  à  air 
chaud  ne  sont  que  très-rarement  construites  pour  la  production 
d'une  grande  force  motrice. 

364.  Machine  A  vapeur.  —  Historique.  —  La  connaissance  des 
propriétés  physiques  de  la  vapeur  d'eau  et  l'idée  d'utiliser  sa  force 
motrice  remontent  à  la  fln  du  xvn'  siècle,  époque  à  laquelle  se 
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placent  les  travaux  d'Otto  de  Gueiicke  et  de  Torrlcelli  sur  le  poids  et 
la  pression  de  Tair. 

C'est  à  Denis  Papin,  savant  français,  né  à  Blois  en  1650,  mort 
en  1710,  que  sont  dus  les  premiers  essais  sur  Futilisation  de  la 
vapeur  comme  force  motrice.  L'appareil  qu'il  avait  imaginé  consis- 
tait dans  un  cylindre  ouvert  par  le  haut,  contenant  un  peu  d'eau  k 
sa  partie  inférieure  et  un  piston  au-dessus.  En  chauffant  Teau,  on  la 
réduisait  en  vapeur  qui  soulevait  le  piston;  en  la  laissant  ensuite 
refroidir,  la  vapeur  perdait  presque  tout  son  ressort,  et  le  piston 
pressé  par  l'atmosphère  redescendait.  On  obtenait  ainsi  un  mouve- 
ment de  va-et-vient  susceptible,  ainsi  que  Papin  le  remarque  lui- 
même,  d'être  transformé  en  un  mouvement  de  rotation,  et  par  con- 
séquent d'être  appliqué  à  un  travail  mécanique  quelconque. 

La  description  de  la  machine  de  Papin  est  consignée  dans 
un  recueil  scientifique  de  Leipsick  {Acta  erudiioram)  qui  porte  la 
date  de  1690. 

En  1715,  Newcomen  construisit,  sous  le  nom  de  machine 
atmosphérique,  la  première  machine  à  vapeur  qui  ait  réellement 
fonctionné  industriellement.  Elle  est  au  fond  très-semblable  à  celle 
de  Papin,  avec  de  notables  améliorations  toutefois.  L'une  des  plus 
importantes  consiste  dans  la  séparation  de  la  chaudière  où  se  forme 
la  vapeur  d'avec  le  corps  de  pompe.  D'autre  part,  pour  produire  le 
refroidissement  de  la  vapeur  et  amener  par  la  destruction  de  sa 
force  élastique  le  mouvement  descendant  du  piston,  Newcomen 
eut  ridée  de  faire  arriver  de  l'eau  froide  à  la  partie  inférieure  du 
corps  de  pompe;  de  cette  façon  le  refroidissement  est  pour  ainsi 
dire  instantané,  et  le  mouvement  de  va-et-vient  du  piston  peut  être 
rendu  assez  rapide  pour  pouvoir  être  utilisé  industriellement.  La 
machine  atmosphérique  se  répandit  en  effet  beaucoup,  et  fut  sur- 
tout appliquée  à  faire  mouvoir  les  pompes  destinées  à  l'épuisement 
des  mines. 

Avant  l'invention  de  la  machine  atmosphérique,  vers  1698, 
Savery  avait  construit  une  machine  dans  laquelle  la  force  élastique 
de  la  vapeur  est  appliquée  à  l'élévation  de  l'eau.  Elle  se  compose 
essentiellement  d'une  chaudière  en  communication  avec  le  tuyau 
d'ascension.  Lorsque,  par  l'action  de  la  chaleur,  la  force  élastique 
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de  la  vapeur  a  pris  un  accroissement  suffisant,  Feau  se  trouve 
refoulée  dans  le  tuyau  et  peut  parvenir  ainsi  à  une  hauteur  d^au- 
tant  plus  considérable  que  la  température  est  plus  élevée.  En  réa- 
lité, ce  n*est  pas  là  une  machine  motrice,  c'est  une  opération  parti- 
culière réalisée  par  l'action  de  la  vapeur,  tandis  que  le  mécanisme 
imaginé  par  Papin,  à  une  époque  d'ailleurs  antérieure,  constitue 
une  source  de  mouvement  applicable  à  toute  sorte  d'opérations. 

Dans  la  machine  de  Savery  il  y  avait  deux  chaudières  jumelles; 
quand  l'une  se  vidait,  Tautre  se  remplissait.  Pour  obtenir  ce  der- 
nier résultat,  Savery  faisait  communiquer  les  chaudières  avec  un 
réservoir  d'eau  froide  à  l'aide  d'un  tuyau.  Lorsque  la  chaudière 
vide  se  refroidissait,  la  tension  de  la  vapeur  diminuait  graduellement 
et  l'excès  de  la  pression  atmosphérique  déterminait  l'ascension  de 
l'eau  dans  le  tube  et  par  suite  le  remplissage  de  la  chaudière.  Cette 
destruction  de  la  force  élastique  de  la  vapeur  par  le  refroidissement 
est  la  conception  essentiellement  originale  de  Papin.  L'inventeur 
de  la  machine  atmosphérique  l'emprunta  à  Savery  et  c'est  pour 
cela  que  le  nom  de  ce;  dernier  savant  est  souvent  associé  à  celui  de 
Newcomen. 

Watt,  né  a  Greenock  (Ecosse)  en  1736,  mort  en  1819,  qui  a 
porté  la  machine  à  vapeur  à  un  si  haut  degré  de  perfection,  débuta 
dans  cette  carrière  par  un  perfectionnement  important  apporté  à 
la  machine  de  Newcomen.  La  condensation  de  la  vapeur  faite  dans 
le  corps  de  pompe  avait  beaucoup  d'inconvénients,  notamment 
celui  de  refroidir  les  parois  du'cylindre  et  de  donner  lieu  ainsi  à  une 
perte  considérable  de  chaleur.  Watt  reconnut  que  la  condensation 
pouvait  se  faire  dans  un  vase  séparé  communiquant  seulement  par 
un  tube  avec  le  corps  de  pompe-,  il  donna  à  ce  vase  le  nom  de  con- 
denseur. A  ce  premier  perfectionnement,  qui  réalisait  déjà  une 
énorme  économie  de  combustible.  Watt  en  ajouta  un  second  non 
moins  important.  11  consiste  à  remplacer  la  pression  atmosphé- 
rique,  qui  dans  la  machine  de  Newcomen  fait  descendre  le  piston, 
par  Faction  même  de  la  vapeur.  Quant  au  mouvement  ascendant, 
il  est  produit  par  un  contre-poids  dont  l'effet  se  fait  sentir  lorsque 
la  vapeur,  par  le  jeu  d'un  mécanisme  convenable,  s'est  répandue  de 
part  et  d'autre  du  piston,  au  moment  où  celui-ci  a  atteint  la  partie 
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inférieure  de  sa  course.  Grâce  à  ces  deux  perfectionnements,  à  une 
amélioration  d'ailleurs  notable  de  toutes  les  parties  accessoires, 
la  machine  de  Watt  remplaça  à  peu  près  partout  la  machine  atmo- 
sphérique. G* est  la  machine  dite  à  simple  effet,  parce  que  la  Tapeur 
ne  produit  que  l'un  des  mouvements  du  piston.  Cette  machine, 
dont  il  existe  encore  des  modèles,  perfectionnés  d'ailleurs,  dans  le 
Cornwall,  se  prête  difficilement  aux  transformations  de  mouvement. 
Watt  ne  tarda  pas  à  perfectionner  l'appareil  en  faisant  produire  à  la 
fois  le  mouvement  ascendant  et  descendant  du  piston  par  l'action  de 
la  vapeur.  C'est  le  principe  de  la  machine  à  double  effet,  machine 
qui  fut  portée  par  Tinventeur  à  une  admirable  perfection  et  qui  est 
devenue  de  nos  jours  la  machine  motrice  à  peu  près  universelle. 
Ajoutons  que  depuis  Watt  il  n'a  été  apporté,  sauf  la  détente  dont  nous 
parlerons  plus  loin,  que  des  améliorations  de  détail  et  qui  ne  tou- 
chent en  rien  aux  principes  essentiels  de  la  construction.  Nous 
allons  décrire  la  machine  de  Watt,  et  il  sera  très-facile  ensuite  de 
se  rendre  compte  des  diverses  modiQcations  qu'on  lui  a  fait  subir. 

365.  Principe  de  la  machine  à  double  effet.  —  Soit  une  chau- 
dière à  vapeur  M  (flg.  317),  communiquant,  par  les  robinets  a  et  6, 
avec  la  partie  supérieure  et  inférieure  du  corps  de  pompe;  deux 
autres  robinets  c  et  d  établissent  la  communication  de  ce  dernier 
avec  le  condenseur  I.  Si  l'on  ouvre  les  robinets  aet  c,  b  et  d  étant 
fermés,  la  vapeur  arrivera  au-dessus  du  piston  P,  tandis  que  celle 
qui  avait  été  auparavant  introduite  au-dessous,  étant  en  communi- 
cation avec  le  condenseur,  se  condensera  plus  ou  moins  complè- 
tement, en  perdant  sa  force  élastique;  le  pistoa  descendra  donc 
jusqu'à  la  partie  inférieure  du  corps  de  pompe.  On  ouvre  alors  les 
deux  robinets  b  et  d,  tandis  que  les  deux  autres  sont  fermés;  la 
vapeur  se  condensant  à  la  partie  supérieure  du  corps  de  pompe 
et  agissant  au-dessous  du  piston  déterminera  le  mouvement  ascen- 
dant de  celui-ci,  après  quoi  on  pourra  le  faire  redescendre  de  nou- 
veau, et  ainsi  de  suite. 

On  voit  donc  que  par  la  manœuvre  convenable  des  robinets 
a,  b,  c,  d,  on  donnera  au  piston  un  mouvement  de  va-et-vient  qui 
peut  être  facilement  transformé  en  un  mouvement  de  rotation.  A 
cet  effet,  la  tige  du  piston  est  liée  à  Tune  des  extrémités  du  balan- 
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cier  EG  par  l'intermédiaire  du  parallélogramme  articulé  CBDE. 
L'autre  extrémité  du  balancier  est  articulée  à  la  bielle  GL,  qui 
s'articule  elle-même  arec  la  maniielle  du  volant  RR. 

On  voit  que  si  le  piston  se  meut  de  haut  en  bas,  l'action  de  la 
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bielle  poussera  le  volant  dans  le  sens  indiqué  par  la  flèche.  Quand  le 
piston  sera  arrivé  au  bas  de  sa  course,  la  manivelle  et  la  bielle 
se  trouveront  dans  la  môme  direction,  et  par  suite  ne  pourront 
avoir  d'action  l'un  sur  l'autre  ;  c'est  ce  que  l'on  appelle  un  poinf 
mort.  Mais,  en  vertu  de  la  vitesse  acquise,  le  volant  dépassera  cette  . 
position  et  alors,  le  piston  ayant  commencé  son  mouvement  ascen- 
dant, la  rotation  se  continuera  dans  le  même  sens  jusqu'au  deuxième 
point  mort,  situé  à  180  degrés  du  preEnier  el  qui  sera  dépassé  de  la 
même  manière.  On  voit  donc  qu'à  l'aide  du  mouvement  alternatif 
du  piston,  on  obtient  un  mouvement  de  rotation  qui,  se  transmet- 
tant à  un  arbre  de  couche,  peut  être  utilisé  ensuite  pour  effectuer 
des  travaux  d'une  nature  quelconque. 

Le  parallélogramme  articulé  qui  relie  la  tige  du  piston  au  ba- 
lancier est  Tune  des  inventions  les  plus  ingénieuses  de  Watt;  son 
but  est  facile  à  comprendre.  Dans  le  mouvement  de  la  machine. 
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l'extréuiité  E  du  balancier  décrit  ud  arc  de  cercle,  tandis  que  l' ex- 
trémité D  de  la  tige  du  piston  décrit  une  ligne  droite;  il  est  donc 
impossible  de  lier  directement  ces  deux  points  l'un  à  l'autre.  Le 
point  E  est  lié  au  point  D  par  l'inlermédiaire  de  la  petite  bielle  ED; 
les  deux  autres  bielles  BD  et  BC  forment  avec  la  partie  EKdu  balan- 
cier un  parallélogramme  aniculè,  c'est-A-dire  que  les  angles,  aux 
quatre  sommets,  peuvent  yarier  suivant  les  positions  du  balancier. 
D'autre  part,  le  sommet  B  est  articulé  à  l'extrémité  du  levier  BO 
mobile  autour  du  point  fixe  0.  L'effet  de  cette  disposition  est  le  sui- 
vant. Si,  à  partir  de  la  position  borizontale  du  balancier,  celui-ci 
vient  à  s'élever,  le  point  E  sera  tiré  vers  la  gaucbe  par  le  balancier 
ei  vers  la  droite  par  l'action  de  la  bielle  BO,  qu'à  raison  de  cette 
circonstance  on  appelle  quelquefois  le  contre-balancier.  On  conçoit, 
par  conséquent,  que  ces  deux  actions  opposées  puissent  se  com- 
penser à  peu  près  exactement,  et  que,  par  suite,  l'extrémité  D  suive 
naturellement  et  sans  effort  latéral  une  direction  rectiligne. 

366.  Distribution  de  la  vapeur.  —  Nous  avons  supposé,  pour 
faire  comprendre  le  mouvement  de  la  machine,  qu'on  ouvrait  et 
fermait  alternativement  les  robinets  a,  b,  c,  d;  en  réalité  il  n'en  est 
pas  ainsi,  c'est  d'une  manière  automatique  et  par  le  jeu  de  l'appa- 
reil que  la  vapeur  est  alternativement  admise  au-dessus  et  au-dessous 
du  piston  et  qu'elle  se  rend  au  condenseur.  On  se  sert  à  cet  effet 
d'une  pièce  appelée  tiroir,  dont  la  disposition  varie  d'ailleurs  beau- 
coup; nous  décrirons  seulement  ici  le 
tiroir  à  coquille,  qui  est  un  des  plus 
simples  et  des  plus  employés. 

La  vapeur,  au  lieu  de  se  rendre  i 

directement  au  corps  de  pompe,   se 

rend  dans  une  boite  qui  le  précède 

(fig.  318}  et  que  l'on  appelle  la  boUe 

de  distribution.  Sur  la  face  de  l«  botte 

opposée  à  celle  qui  reçoit  ie  tube  sont 

trois  ouvertures  juxtaposées.  L'ouver- 

'         "^  Fig.  318.  —  Tiroir. 

ture  supérieure  communique  avec  la 

partie  supérieure  du  corps  de  pompe;  l'ouverture  inférieure  avec 

la  partie  inférieure,  et  l'ouverture  intermédiaire  avec  o  qui  com- 
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munique  lui-même  avec  le  condenseur.  Sur  ces  ouvertures  se  meut 
une  pièce  qui  a  la  forme  d'un  prisme  rectangulaire  creusé  d'un 
côte,  à  bords  parfaitement  dressés  et  dont  les  dimensions  lui  per- 
mettent de  couvrir  deux  des  ouvertures  à  la  fois. 

Dans  la  figure  de  droite,  le  tiroir  est  supposé  à  la  parlie  supé- 
rieure de  sa  course;  la  vapeur  arrive  au-dessous  du  piston  et  pousse 
celui-ci  dans  le  sens  de  la  flèche;  quant  à  la  vapeur  qui  est  au- 
dessus,  elle  est  en  communication,  par  l'intermédiaire  du  tiroir, 
avec  le  condenseur.  Dans  la  seconde  figure,  c'est  le  contraire  qui  se 
produit,  la  vapeur  arrive  au-dessus  du  piston  et  celle  qui  est  au- 
dessous  est  en  communication,  par  le  tiroir,  avec  le  condenseur. 

367.  Mouvement  du  tiroir.  —  Il  s'agit  d'obtenir  automatique- 

* 

ment  ce  mouvement  alternatif  du  tiroir.  A  cet  effet,  sur  l'arbre  de  la 
machine  se  trouve  calée  une  pièce  e  (flg.  319)  à  profil  circulaire. 


Fig.  319.  —  Manœuvre  du  tiroir. 

mais  qui  est  traversée  par  l'arbre  en  un  point  qui  n'est  pas  son 
centre  :  de  là  le  nom  A' excentrique  circulaire  qu'on  lui  donne.  Cet 
excentrique  est  entouré  d'une  bride  en  métal  pouvant  tourner  libre- 
ment sur  son  contour  en  faisant  corps  avec  une  sorte  de  grand 
triangle  métallique  T.  Le  sommet  du  triangle  s'accroche  au  bout 
du  levier  coudé  abc,  qui  reçoit  ainsi  un  mouvement  d'oscillation 
autour  du  point  6.  Par  suite  de  ce  mouvement,  la  tige  d  s'élève 
et  s'abaisse  successivement  en  conduisant  le  tiroir  auquel  elle 
est  fixée, 

368.  Pompe  d'épuisement  du  condenseur.  —  Le  condenseur 
est  un  cylindre  dans  lequel  on  fait  arriver  un  jet  continu  d'eau 
froide  dont  on  règle  la  quantité  suivant  les  cas.  Or,  à  mesure  que 
la  vapeur  se  condense,  elle  échauffe  l'eau  froide,  et  en  même  temps 
l'air,  que  l'eau  contient  toujours  en  dissolution,  se  dégage  à  raison 
de  la  faible  pression  existant  dans  l'appareil  ;  il  faut  donc  épuiser 
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l'eau  et  Fair  du  condenseur  :  c'est  l'objet  d'une  pompe  mise  en 
mouvement  par  le  balancier. 

L'eau  déjà  chaude,  extraite  du  condenseur,  est  portée  dans  un 
réservoir,  d'où  elle  est  puisée  par  une  seconde  pompe,  mise  aussi 
en  mouvement  par  le  balancier,  et  amenée  dans  la  chaudière. 
Enfin,  une  troisième  pompe,  plus  puissante  en  général  que  les 
deux  précédentes,  élève  l'eau  d'une  source  ou  d'un  puits  et  la 
fait  parvenir  dans  une  bâche,  d'où  elle  passe  dans  le  condenseur. 
Ces  deux  dernières  pompes  sont  mises  en  mouvement  par  la  por- 
tion du  balancier  située  de  l'autre  côté  de  Taxe  de  rotation,  par 
rapport  à  la  pompe  du  condenseur. 

369.  Régulateur  à  force  centrifuge.  —  Cet  appareil,  connu 
avant  Watt,  mais  appliqué  par  lui  à  la  machine  à  vapeur,  est  des- 
tiné à  régler  l'admission  de  la  vapeur  de  telle  façon  que  la  vitesse 
demeure  sensiblement  constante  malgré  les  variations  que  peut 
présenter  la  résistance  à  vaincre. 

11  se  compose  d'un  axe  vertical  y  (fig.  320)  qui  reçoit  de  la 
machine  un  mouvement  de  rotation.  Au  sommet  sont  articulées 
deux  tiges  ap,  a'p'  terminées  par  des  masses  pesantes  Z  et  Z'.  Deux 
autres  tiges  pe,,S'£',  articulées  sur  les  premières,  forment  avec 
celles-ci  un  losange  dont  la  partie  inférieure  est  fixée  à  un  man- 
chon m  qui  embrasse  l'arbre  de  rotation.  Lorsque  l'appareil  est  au 
repos,  les  côtés  du  losange  sont  aussi  rapprochés  que  possible  de 
la  verticale;  mais  lorsque  l'appareil  se  met  en  mouvement,  en 
vertu  de  la  force  centrifuge  les  boules  s'écartent  d'autant  plus 
que  la  vitesse  de  rotation  est  plus  rapide.  En  même  temps  le  man- 
chon inférieur  se  soulève  et,  par  un  système  convenable  de  leviers, 
agit  sur  une  clef  placée  dans  le  tube  d'arrivée  de.  la  vapeur  de 
manière  à  réduire  l'admission  à  mesure  que  la  vitesse  devient  plus 
considérable. 

370.  Utilité  du  volant.  —  D'après  la  manière  dont  le  mouve- 
ment du  piston  se  transmet  à  l'arbre  de  la  machine,  il  est  aisé  de 
voir  que  la  force  motrice  eflfective  éprouve  des  variations  considé- 
rables. Ainsi,  par  exemple,  dans  l'action  de  la  bielle  sur  la  mani- 
velle, l'effet  est  maximum  quand  ces  deux  organes  sont  perpendicu- 
laires, il  est  à  peu  près  nul  aux  points  morts.  A  ces  variations  de  la 
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force  doivent  correspondre  nécessairement  des  variations  de  vitesse. 
D'autres  causes  contribuent  d'ailleurs  à  produire  le  même  résultat, 
notamment  les  inégalités  de  la  résistance  à  vaincre.  Ainsi,  par 
exemple,  s'il  s'agit  d'une  roue  à  cames  soulevant  un  pilon,  au  mo- 
ment où  le  pilon  retombe  la  résistance  principale  est  supprimée  et 
la  force  motrice  doit  tendre  à  produire  une  accélération  dans  toutes 
les  parties  de  la  machine.  Au  moment  où  le  pilon  est  de  nouveau 
soulevé,  la  vitesse  doit  diminuer  tout  à  coup,  et  ainsi  de  suite.  Sans 
avoir  un  caractère  aussi  marqué,  des  phénomènes  analogues  se 
produisent  dans  toutes  les  machines.  Or  ces  variations  brusques 
de  vitesse  ont  de  graves  inconvénients;  elles  agissent  à  la  manière 
de  chocs  répétés,  qui  finissent  par  altérer  la  solidité  des  organes 
de  l'appareil. 

Le  volant  est  destiné  à  prévenir  ces  effets  destructeui^s.  C'est 
une  grande  roue  massive  d'un  poids  toujours  relativement  considé- 
rable, et  à  laquelle  la  machine  imprime  un  mouvement  de  rotation. 
Si  la  force  motrice  vient  à  s'accroître,  tous  les  points  tendent  à 
prendre  des  vitesses  plus  considérables,  mais  il  est  bien  évident  que 
l'accroissement  de  masse  qu'occasionne  le  volant  diminue  la  varia- 
tion particulière  de  chacun  d'eux.  Inversement,  si  la  résistance 
devient  un  instant  prépondérante,  la  vitesse  diminue  partout,  et  à 
ce  décroissement  correspond  un  travail  effectué,  et  il  est  encore  évi- 
dent que  plus  le  nombre  des  points  qui  cèdent  ainsi  leur  vitesse  est 
considérable,  plus  la  variation  de  la  vitesse  commune  est  petite.  On 
peut  donc  considérer  le  volant  comme  une  sorte  de  réservoii*  de 
vitesse,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  de  travail,  où  celui-ci  s'emma- 
gasine lorsque  la  force  motrice  est  plus  grande  que  celle  que  néces- 
site la  résistance  à  vaincre.  Lorsqu'au  contraire  la  force  motrice  est 
insuffisante,  c'est  le  volant  qui  fournit  la  quantité  nécessaire  pour 
surmonter  la  résistance.  Dans  tous  les  cas,  si  les  dimensions  du 
volant  sont  assez  considérables,  les  variations  de  vitesse  correspon- 
dantes aux  inégalités  de  force  motrice  et  de  résistance  seront  peu 
de  chose  par  rapport  à  la  vitesse  moyenne,  et  il  en  résultera  pour 
le  mouvement  général  une  suffisante  régularité.  On  détermine  ordi- 
nairement les  dimensions  du  volant  de  façon  que  les  plus  grandes 
variations  de  vitesse  ne  dépassent  pas  1/15  de  la  vitesse  moyenne. 
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371.   Description  géDérale  de  la  machine  de  Watt.  —  Les 

explications  qui  prëcëdent  permettrontau  lecteur  de  comprendre  la 

disposition  générale  de  la  machine  de  Watt,  représentée  dans  la 


Pig.  320.  -  Hachioe  do  Walt. 

ABCD,  pânlIélognuDOie  articulé.  — CC',  balancier  mobile  autour  du  poiat  O.  — 
CM,  Uelle  de  transmiision.  —  O'H,  manivelle  fliée  à  l'aie  du  volant.  —  VV,  vo- 
iaut.  —  c,  excentrique  circulaire  qui,  par  l'intervention  du  triangle  dd,  met  en 
mouvement  le  levier  «(  qui  mène  le  tiroir.  —  xx,  corde  sans  Hn  qui  passe  aur 
une  poulie  Biée  aur  l'axe  O'  et  sur  une  seconde  »,  dont  le  mouvement  se  transmet 
par  une  roue  d'angle  à  l'aie  y  du  modérateur  à  force  centrifuge.  —  am,  tige  menée 
par  le  manchon  m  et  dont  le  mouvement  le  transmet  k  l'tûde  de  leviers  au  registre 
d'admission.  —  H,  condenseur.  —  BR,  bftche  contenant  de  l'eau  froide  qui  entoure 
le  condenseur.  —  (,  tuyBu  par  lequel  l'eau  de  la  bïctie  R  pressée  par  l'atmosphère 
s'écoule  dans  le  condenseur.  —  EE',  cylindre  de  la  pompe  d'épuisement  du  con- 
denseur. —  P,  piston.  —  S,  soupape.  —  X.  tige  de  la  pompe  U.  qui  alimente  la 
biche  RR.  —  R',  bAche  dans  laquelle  se  déverse  l'eau  eitraile  du  condeoteur.  — 
S',  soupape.  —  Y,  tige  de  la  pompe  alimentaire  W,  qui  puise  l'eau  en  B'  et  la 
refoule  dan*  la  chaudière. 

PBVS.   DESCHAnSL.  3^ 
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figure  320.  Il  nous  suffira  d'en  donner  ici  la  légende,  en  faisant 
remarquer  toutefois  que  le  tiroir  présente  une  disposition  un  peu 
différente  de  celle  que  nous  avons  décrite,  mais  il  n'y  a  aucun 
intérêt  à  en  faire  connaître  la  disposition  détaillée. 

372.  Détente  de  la  vapeur.  —  Parmi  les  modifications  qui  ont 
été  introduites  dans  la  machine  de  Watt,  il  faut  signaler  en  pre- 
mière ligne  la  détente. 

Lorsque  le  piston  a  parcouru  une  fraction  de  sa  course,  on  sup- 
prime rintroduction  de  la  vapeur  dans  le  corps  de  pompe  ;  alors  le 
piston  est  poussé  par  la  vapeur  primitivement  introduite  qui  se 
détend,  c'est-à-dire  dont  la  force  élastique  va  en  diminuant.  On 
économise  évidemment,  par  ce  moyen,  une  certaine  quantité  de 
vapeur;  on  a  en  outre  l'aVantage  d'éviter  les  chocs  qui  se  produi- 
sent à  la  fin  de  la  course  du  piston,  et  qui  détériorent  à  la  longue 
la  machine,  outre  qu'ils  épuisent  toujours  une  partie  de  la  force 
motrice. 

On  fait  commencer  la  détente  à  une  époque  variable,  tantôt  à 
la  moitié,  tantôt  au  quart  ou  au  cinquième  de  la  course  du  piston. 
Il  est  aisé  de  concevoir  que  plus  tôt  la  détente  s'opère,  plus  il  y  a 
économie,  puisque  pendant  toute  la  période  de  la  détente  le  travail 
se  fait  sans  consommation  de  vapeur;  mais,  d'un  autre  côté,  la 
force  élastique  de  la  vapeur  diminuant  à  mesure  qu'elle  se  détend, 
il  faut  qu'il  reste  toujours  une  force  suffisante  pour  vaincre  les 
résistances,  et  pour  que  la  vitesse  de  divers  mécanismes  que  la 
machine  met  en  jeu  n'éprouve  pas  de  trop  grandes  variations. 

373.  Excentriques  à  détente.  —  Pour  que  la  détente  de  la 
vapeur  puisse  s'opérer,  il  faut  nécessairement  modifier  le  mouve- 
ment du  tiroir,  de  façon  que,  la  condensation  s'opérant  toujours  d'un 
côté  du  piston,  la  vapeur  cesse  d'arriver  de  l'autre;  il  doit  donc  y 
avoir  des  temps  d'arrêt  dans  le  mouvement.  On  arrive  à  produire  ces 
modifications  en  faisant  conduire  la  tige  qui  dirige  le  tiroir  par  un 
excentrique  à  courbe  discontinue.  Pour  que  le  tiroir  reste  en  repos 
à  un  moment  déterminé ,  il  suffit  que  la  portion  de  la  courbe 
correspondante  soit  un  arc  de  cercle  concentrique  à  Taxe  de  rota- 
tion. 

Gomme  l'excentrique  cireulaire  est  d'une   installation   plus 


Fig.  321.  —  Tiroir  à  délente. 
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facile,  on  se  sert  fréquemment  de  lui  pour  produire  la  détente. 
A  cet  effet.  M.  Clapeyron  a  imagine  de  fixer  sur  les  bords  bc,  b'  c' 
du  tiroir  deux  plaques  ad,  a'd',  dont  la  largeur  dépasse  de  beau- 
coup celle  des  ouvertures  d'admission  L,  L' (fig.  321).  Cet  excédant 
de  laideur  s'appelle  recouvrement.  ^^^^^^^^ 

De  cette  façon  l'une  des  ouver-  ""^"^^T^^^      M^ 

tures  peut  resterfermée  pendant    <  '"''^'Tl  f' VT^   ^^ 

un  temps  plus  ou  moins  long,     \ f  /  <^--;         Ji\^\^.        j 

la  ïapeur  cesse  alors  d'être  ad- 
mise el  n'agit  plus  que  par  sa 
détente.  La  détente  est  d'autant  plus  grande  que  le  recouvrement 
est  plus  considérable,  sans  pourtant  lui  ôlre  proportionnelle,  à 
cause  des  variations  de  vitesse  du  piston  et  du  tiroir.  On  peut 
d'ailleurs  rendre  la  détente  variable  à  l'aide  de  la  coulisse  de 
Stepbenson,  qui  sera  décrite  plus  loin  Â  propos  des  locomotives. 

374.  Machine  de  Woolf.  —  La  détente  s'opère  assez  fréquem- 
ment dans  un  cylindre  distinct  de  celui  où  arrive  d'abord  !a  vapeur; 
on  a  ainsi  ce  que  l'on  appelle  les  machines  à  deux  cylindres  ou 
machines  de  Woolf.  La  vapeur,  en  sortant  du  cylindre  ABCD,  passe 
dans  le  cylindre  A'B'C'D'  de  section  plus  grande,  et  c'est  dans  ce 
cylindre  que  s'effectue  la  détente.  Les  deux  pistons  p  et  P  liés  au 
balancier  montent  et  descendent  ensemble,  voici  de  quelle  façon  : 

Supposons-les  tous  les  deux  en  haut  de  leur  course;  la  vapeur 
arrive  par  A  et  abaisse  le  pislon  p  en  chassant  la  vapeur  qui  est  au- 
dessous  par  l'ouverture  D;  elle  se 
répand  donc  dans  le  grand  cylin- 
dre, s'y  détend  et  pousse  le  pislon  P 
dans  le  même  sens  que  p;  comme 
sa  force  élastique  va  naturellement 
en  décroissant,  on  donne  pour  favo- 
riser l'effet  une  plus  grande  sec- 

tlon  au  plslOQ  P.  Quant  à  la  vapeur       ^.^  ^  _  ^^.^  ^  „^„ 
qui  est  au-dessous  de  ce  dernier, 

elle  s'échappe,  soit  dans  le  condenseur,  soit  dans  l'air  par  D'.  Les 
deux  pistons  descendent  donc  ensemble.  Pendant  cette  pér-iode; 
l'ouverture  D  est  restée  fermée;  on  l'ouvre  au  moment  où  les  deux 
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pistons  atteignent  le  bas  de  leur  course,  et  on  ferme  C.  La  vapeur 
arrive  alors  au-dessous  du  piston,  et  celle  qui  est  au-dessus  se 
rend  au-dessous  de  P,  tandis  que  la  partie  supérieure  de  celui-ci 
est  en  communication  par  C  avec  le  condenseur  ou  l'air;  les  deux 
pistons  remontent  donc  ensemble,  et  ainsi  de  suite.  La  distribu- 
tion de  la  vapeur,  que  nous  venons  de  décrire,  se  fait  d'ailleurs  à 
Taide  de  deux  tiroirs  menés  chacun  par  un  excentrique  conve- 
nable. 

Pendant  longtemps  on  a  cru  que  la  détente  s'opérait  avec 
plus  de  profit  dans  les  machines  de  Woolf;  mais  depuis  quelques 
années  on  obtient  d'aussi  bons  résultats  avec  les  machines  à  un 
cylindre,  qui  occupent  moins  de  place  et  dont  l'installation  est  plus 
simple. 

375.  Différents  systèmes  de  machines  fixes.  —  Les  expli- 
cations précédentes  permettent  de  comprendre  les  différents  sys- 
tèmes de  machines  à  vapeur.  Ces  appareils  peuvent  être  classés 
soit  d'après  la  force  élastique  de  la  vapeur,  soit  d'après  son  mode 
d'action,  soit  d'après  la  disposition  du  mécanisme  et  la  manière  dont 
se  transmet  le  mouvement  du  piston.  Au  point  de  vue  de  la  force 
élastique  de  la  vapeur,  les  machines  peuvent  être  divisées  en  trois 
catégories  : 

1®  Machines  à  basse  pression,  dans  lesquelles  la  force  élastique 
ne  s'élève  pas  au-dessus  d'une  atmosphère  et  demie  ; 

2^  Machines  à  moyenne  pression  ;  force  élastique  de  1  1/2  à  & 
atmosphères  ; 

3^"  Machines  à  haute  pression  ;  force  élastique  de  k  atmosphères 
et  au-dessus. 

Dans  les  machines  à  basse  pression,  la  faible  tension  de  la 
vapeur  met  à  l'abri  des  chances  d'explosion;  d'autre  part,  les 
organes,  éprouvant  une  fatigue  moindre,  sont  moins  sujets  à  l'usure 
et  aux  avaries.  Mais  ces  avantages  sont  compensés  par  des  incon- 
.  vénients  graves.  La  pression  étant  faible,  on  doit  donner  au  piston 
une  plus  grande  surface  pour  obtenir  une  force  donnée.  A  cette 
plus  grande  dimension  correspond  une  dimension  plus  grande  de 
tous  les  organes,  de  sorte  que  la  machine  devient  lourde  et  encom- 
brante.  Elle   présente  en  outre  une  surface  rayonnante  considé- 
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rabie,  par  laquelle  se  perd  une  grande  quantité  de  chaleur.  D'autre 
part,  la  détente  ne  peut  être  employée  dans  ces  machines  que 
d'une  façon  trèsrestreinte,  et  enûn  la  nécessité  de  la  condensa- 
tion exige  l'emploi  d'une  grande  masse  d'eau. 

Ces  inconvénients  ne  se  rencontrent  pas  dans  les  machines  à 
haute  et  moyenne  pression.  Leur  volume  est  plus  restreint,  elles 
perniettent  d'utiliser  la  détente  et  de  supprimer  la  condensation  en 
laissant  échapper  la  vapeur  dans  l'air.  Mais,  d'autre  part,  l'usure 
des  pièces  est  beaucoup  plus  rapide  et  les  avaries  sont  plus  fré- 
quentes ;  aussi  les  hautes  pressions  ne  sont  pas  admises  pour  les 
machines  de  navigation,  dans  lesquelles  les  chances  d'avarie  sont 
augmentées  par  l'action  de  l'humidité,  de  l'eau  salée,  des  courants 
galvaniques,  du  roulis,  etc.  ;  c'est  une  des  causes  du  volume  vrai- 
ment formidable  que  présentent  les  puissantes  machines  de  ce 
genre.  Mais  dans  les  machines  fixes  et  les  locomotives  les  hautes 
pressions  sont  à  peu  près  exclusivement  employées  ;  toutefois  on 
ne  dépasse  pas  en  général  la  limite  de  6  atmosphères. 

Au  point  de  vue  du  mode  d'action  de  la  vapeur,  la  machine  peut 
être  à  condensation  ou  sans  condensation,  avec  ou  sans  détente. 
Théoriquement  parlant,  la  condensation  est  essentiellement  avan- 
tageuse, car  elle  augmente  la  chute  de  chaleur  à  laquelle,  d'après 
la  théorie  mécanique  (363),  est  proportionnelle  la  quantité  de  tri^ 
vail  produit.  De  plus,  la  chaleur  dégagée  dans  la  condensation  se 
retrouve  dans  l'eau  que  Ton  emploie  généralement  pour  l'alimenta- 
tion de  la  chaudière,  ce  qui  est  évidemment  un  avantage.  Mais  dans 
la  pratique,  la  nécessité  de  se  procurer  l'eau  destinée  à  alimenter  le 
condenseur  annule  à  peu  près  les  avantages  inhérents  à  ce  mode 
d'action,  et  en  fait,  les  machines  à  condensation  sont  peu  répandues. 

Quant  à  la  détente,  elle  est  évidemment  avantageuse,  et  un 
simple  raisonnement  suffit  pour  le  faire  comprendre.  Supposons 
que  la  détente  s'opère  à  la  moitié  de  la  course,  on  ne  dépense  que 
la  moitié  de  la  vapeur  qui  serait  nécessaire  dans  le  cas  de  la  pleine 
pression,  et,  par  suite,  que  la  moitié  du  combustible.  Mais  puisque  le 
piston  atteint  néanmoins  le  bas  de  sa  course,  le  travail  produit  est 
plus  grand  que  celui  que  produirait  la  pleine  pression  seule.  Le 
travail  produit  diminue  donc  dans  un  moindre  rapport  que   la 
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dépense,  et  c'est  en  cela  que  consiste  l'avantage  de  la  détente. 
Cet  avantage  est  d'ailleurs  d'autant  plus  grand  que  la  détente  com- 
mence plus  tôt,  comme  le  montre  le  tableau  suivant.  Le  travail  à 
pleine  pression  est  pris  pour  unité. 


Fraction  de  la  coarae 

où  commence  Travail 

la  détente.  prodait. 

4,0 4,000 

0,9 4,405 

0,8 4,«23 

0,7 4,357 

0,6 4,509 


Fraction  de  la  course 

où  commence  Trayait 

la  détente.  prodait. 

0,5 4,693 

0,4 4,946 

0,3 2,20i 

0,2 2,609 

0,4 3,302 


Une  nouvelle  classe  de  machines  doit  son  origine  à  la  théorie 
mécanique  de  la  chaleur,  ce  sont  les  machines  à  vapeur  surchauffée. 
Nous  savons  que  le  travail  produit  est  proportionnel  à  la  chute  de 
chaleur;  une  très-grande  chute  est  possible  avec  l'air,  mais  l'usure 
est  énorme.  Avec  de  la  vapeur  à  saturation,  la  chute  ne  peut  être 
que  médiocre,  à  cause  de  la  rapidité  avec  laquelle  s'accroît  la  force 
élastique  quand  la  température  augmente.  Mais  si,  après  avoir  pro- 
duit de  la  vapeur  dans  cet  état,  on  la  fait  passer  dans  un  réservoir  à 
haute  température,  on  aura  une  sorte  de  gaz,  mais  beaucoup  moins 
capable  de  détériorer  les  organes  que  l'air  atmosphérique.  Il  semble 
donc  que  les  machines  de  ce  genre  soient  appelées  à  un  véritable 
avenir;  déjà  des  essais  très-nombreux  ont  été  faits  et  ont  donné  des 
résultats  qui,  sans  être  encore  très-précis,  peuvent  être  considérés 
certainement  comme  ne  démentant  pas  les  prévisions  de  la  théorie. 

376.  Nature  et  disposition  des  organes  mécaniques.  —  Au 
point  de  vue  du  mécanisme,  les  machines  à  vapeur  présentent  des 
dispositions  assez  variées.  Dans  les  machines  à  basse  pression  on  a 
conservé  assez  généralement  le  parallélogramme  articulé  et  le 
balancier;  mais  dans  les  machines  à  haute  et  moyenne  pression 
la  disposition  est  ordinairement  plus  simple.  La  tige  du  piston, 
guidée  par  une  glissière,  est  simplement  articulée  à  une  bielle,  arti- 
culée elle-même  à  la  manivelle  du  volant.  Le  cylindre  peut  être 
d'ailleurs  ou  vertical  ou  horizontal,  quelquefois  même  incliné.  La 
figure  323  représente  une  machine  de  ce  genre  à  cylindre  vertical 
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ô  détente  et  sans  condensation  ;  la  Icigende  suffira  pour  en  faire 
comprendre  la  disposition. 


A,  tuf&Q  d'arrivée  de  la  vapeur.  —  Z,  holte  de  distribution.  —  D,  tiroir  i  recouvre- 
ments. —  r,  corps  de  pnmpe.  —  CG,  glissière  tt\^  d'un  cùiâ  sur  le  «rps  ds 
pompe  en  K  et  do  l'autre  au  Mti  en  H.  —  EF,  bielle  de  Iransmiseion.  —  J,  mani- 
velle, —  W,  ïolanl.  —  L,  e'icentrique  du  tiroir.  —  N,  eicenldque  de  la  pompe 
alimentaire  P.  ^  D,  tuyau  il'i'c  happe  ment  dp  la  vapeur.  —  M,  clef  d'admission  de 
la  vapeur  lur  laquelle  agit  le  régulateur  i  force  centrifuge. 

On  peut  diminuer  la  place  occupée  par  les  machines  en  arti- 
culant dircctementia 
tige  du  piston  arec  la 
manivelle,  et  suppri- 
mant la  bielle.  Dans 
ce  cas,  le  cylindre  est 
rendu  oscillant  au- 
tour de  deux  touril- 


lons creux  dont  l'un 


Fig.  3'U.  —  Machine  à  foiirreau. 


sert  â  l'admission  de  la  vapeur,  et  l'autre  à  sa  sortie.  La  distribu- 
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lion  de  la  vapeur  se  fait  à  l'aide .  d'un  tiroir  dont  le  mouvement 
est  emprunté  à  celui  du  cylindre.  Les  machines  à  cylindre  oscil- 
lant sont  peu  usitées  aujourd'hui;  on  peut,  en  effet,  obtenir  le 
même  résultat  avec  un  cylindre  fixe,  ce  qui  est  toujours  plus  com- 
mode. A  cet  effet  on  supprime  la  tige  du  piston  et  on  la  remplace 
par  un  tube  creux  appelé  fourreau  (fig.  324),  qui  traverse  la  base 
supérieure  et  quelquefois  les  deux  bases  du  corps  de  pompe.  La 
bielle  est  directement  articulée  au  piston,  et  son  mouvement  d'os- 
cillation se  produit  dans  Tintérieur  du  fourreau.  Il  est  évident  que, 
dans  cette  disposition,  le  corps  de  pompe  doit,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  avoir  une  plus  grande  section,  puisque  la  partie  corres- 
pondante au  fourreau  est  perdue. 

377.  Machines  à  rotation  directe.  —  La  transformation  du 
mouvement  alternatif  du  piston  en  un  mouvement  circulaire  con- 
tinu  est  naturellement  accompagnée  d'une  certaine  perte  de  tra- 
vail ;  c'est  à  cause  de  cela  qu'on  a  souvent  essayé  d'appliquer  direc- 
tement la  vapeur  à  faire  mouvoir  un  arbre  de  couche.  Les  essais  de 
ce  genre  ont,  en  général,  médiocrement  réussi;  et  jusqu'à  présent 
aucune  machine  rotative  n'a  réussi  à  se  faire  une  place  réelle  dans 
la  pratique.  Dans  les  différentes  combinaisons  qu'on  a  imaginées,  on 
ne  s'est  pas  beaucoup  écarté  de  la  disposition  proposée  par  Watt, 
en  1782.  Le  piston  est  formé  par  une  sorte  de  came  tournant  autour 
de  l'axe  d'une  cavité  cylindrique,  de  façon  à  diviser  celle-ci  en  deux 
compartiments;  l'un  est  en  communication  avec  la  vapeur  et  l'autre 
avec  l'air  ou  le  condenseur.  Au  moment  où  s  achève  cette  excur- 
sion, et  en  vertu  de  sa  vitesse  acquise,  la  came  dérange  momentané- 
ment une  cloison  qui  forme  une  des  parois  du  tuyau  d'admission. 
Par  l'action  d'un  ressort,  la  cloison  reprend  sa  position  initiale 
après  le  passage  de  la  came,  et  le  mouvement  se  continue  dans  le 
môme  sens.  De  très-grandes  difficultés  se  rencontrent  dans  ce  sys- 
tème pour  empêcher  les  fuites  de  vapeur  et  les  chocs;  la  machine 
de  Behren,  que  nous  décrivons  ici,  est  une  des  plus  simples  et  des 
mieux  conçues. 

La  figure  325  est  une  vue  perspective  de  l'appareil,  et  la  figure  326 
une  coupe  perpendiculaire  à  Taxe  du  tambour  qui  montre  le  mode 
d'action  de  la  vapeur.  C  et  G'  sont  deux  axes  parallèles  réunis  à  l'ex- 
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teneur  par  deux,  roues  d'engrenage,  de  sorte  que  le  mouyement 
de  l'un  détermine  celui  de  l'autre;  l'un  d'eux  constitue  l'arbre 
moteur.  Ces  deux  axes  sont  entourés  de  colliers  c  et  c'  faisant  corps 
avec  les  secteurs  cylindriques  E  et  E'  ;  ces  derniers  peuvent  se  mou- 


Flg.  335.  —  Machine  de  Behren. 

voir  dans  les  cylindres  incomplets  A,  A  et  jouent  le  r6le  de  pistons. 
Dans  la  position  indiquée  par  la  ligure,  la  vapeur  est  admise  en  B 
et  s'échappe  en  D;  elle  agit  seulement  sur  le  secteur  E  et  le  pousse 
dans  le  sens  de  la  (lèche;  l'arbre  C  tourne  donc  et  détermine  à 
l'aide  de  l'engrenage  extérieur  le  mouvement  contraire  de  G'  et 


490  MACHINES   THERMIQUES. 

par  suite  de  E'.  Au  bout  d'une  demi-révolution,  le  secteur  E'  aura 
dans  le  cylindre  de  gauche  une  position  équivalente  à  celle  qu'a 
actuellement  le  secteur  E  dans  le 
cylindre  de  droite  ;  il  sera  donc 
poussé  par  la  vapeur,  de  manière 
que  le  mouvement  se  continue 
dans  le  même  sens  pendant  une 
demi-révolution,  au  bout  de  la- 
quelle les  organes  seront  revenus 
A  leur  position  Initiale.  La  simpli- 
Fig.  3î6.  -  Coupe  do  la  machine        cjté  de  ce  mécanisme,  d'invention 

d<;  Rehren. 

récente,  est  extrême,  et  quelques 
essais,  qui  ont  besoin  d'être  complétés,  paraissent  prouver  qu'il  a 
une  véritable  valeur  industrielle. 

378.  Locomobiles.  —  On  désigne  sous  le  nom  de  locomobiles 
des  macbines  ordinairement  à  cylindre  borîzontal  qui  sont  portées 
sur  des  roues  de  manière  à  pouvoir  ëlre  transportées  dans  les 
lieux  où  l'on  a  besoin  de  force  motrice.  Ces  macbines  se  rap- 
prochent des  locomotives  au  premier  aspect,  ce  qui  tient  à  ce 
qu'elles  sont,  comme  ces  dernières,  à  foyer  intérieur  ou  môme  à 
chaudière  tubulaire,  qu'elles  fonctionnent  sans  condensation  et 
qu'elles  ont  à  l'avant  une  boite  à  fumée  surmontée  d'une  cheminée 
par  laquelle  s'échappent  les  produits  de  la  combustion.  A  part  ces 
circonstances,  elles  ne  diffèrent  pas  essentiellement  des  machines 
fixes.  L'emploi  de  ces  utiles  machines  se  généralise  de  plus  en  plus 
dans  les  travaux  publics  et  privés  et  même  dans  les  travaux  agri- 
coles. 

379.  Hacfaiaes  à  vapeur  outils.  —  Aux  différents  types  de 
machines  que  nous  venons  d'énumérer  il  faut  ajouter  les  locomo- 
tives, dont  nous  parlerons  plus  loin,  et  les  machines  de  navigation, 
qui,  à  part  leurs  énormes  dimensions  et  leur  très-grande  puissance, 
ne  présentent  pas  de  différence  fondamentale  avec  les  machines 
ordinaires.  Il  est  bon  de  mentionner  aussi  les  outils  à  vapeur,  qui 
empruntent  leur  force  motrice  à  une  machine  à  vapeur  spéciale 
faisant  partie  de  leur  agencement  général,  au  lieu  de  la  recevoir 
d'un  arbre  de  couche  par  une  courroie  de  transmission.  L'usage 
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des  outils  à  rapeur  se  répand  de  plus  en  plus,  mais  la  nature  de  ce 
traité  ne  dous  permet  point  d'entrer  à  cet  égard  dans  aucun  détail; 
nous  nous  bornerons  A  mentionner  parmi  ceux  qui  sont  les  plus 
connus  :  les  marleaux-pilons,  les  cisailles  à  vapeur,  les  pompes  d'ali- 
mentation appelées  pelil  cheoa',,  les  machines  à  percer,  river  et  poin- 
çonner, les  sonnettes  à  vapeur  pour  battre  les  pilots,  etc. 

380.  Chandières.  —  Les  chaudières  les  plus  en  usage  aujour- 
d'hui dans  les  machines  fixes  sont  les  chaudières  dites  à  bouil- 
leurs. Elles  sont  formées  d'un  corps  cylindrique  A  terminé  par  deux 
demi-sphères  et  communiquant  avec  deux  tubes  bouilleurs. 

Les  tubes  bouilleurs  B,B  sont  d'un  diamètre  beaucoup  plus 
petit  que  la  chaudière  el  ont  la  même  longueur  ;  ils  communiquent 


Fig.  m.  —  Chaudière  fe  bouilleurs. 

avec  elle  par  le  moyen  des  tuyaux  d,  d,  que  l'on  appelle  puisards, 
et  qui  sont,  en  général,  au  nombre  de  trois  pour  chaque  bouilleur. 
L'intervalle  compris  entre  les  bouilleurs  dans  le  sens  de  la  longueur 
est  occupé  par  une  cloison  ;  il  en  est  de  même  de  celui  qui  existe 
entre  les  puisards  d'un  même  tube  :  disposilions  qui  ont  pour  objet 
de  multiplier  le  plus  possible  les  points  de  contact  des  produits 
divers  de  la  combustion  avec  la  chaudière.  En  effet,  la  flamme 
,  circule  d'abord  au-dessous  des  bouilleurs,  d'avant  en  arrière,  puis 
revient  entre  les  puisards,  et  enfin  longe,  dans  l'es'pace  CC,  les  por- 
tions latérales  de  la  chaudière,  pour  s'échapper  de  là  dans  la 
cheminée. 

On  voit  dans  la  chaudière  A  le  niveau  de  l'eau;   la  capacité 
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relative  de  la  portion  occupée  par  la  vapeur  et  par  le  liquide 
varie  suivant  les  cas ,  mais  toujours  de  façon  que  la  vapeur 
arrive  aussi  sèche  que  possible  dans  le  corps  de  pompe,  c'est-à- 
dire  n'entraîne  pas  avec  elle  de  gouttelettes  liquides.  Avant  de 
pouvoir  être  employées  dans  l'industrie,  les  chaudières  doivent  être 
essayées  et  soumises  à  une  pression  très-supérieure  à  celle  qu'elles 
doivent  supporter  dans  leur  service.  D'ailleurs  l'épaisseur  qu'on 
donne  à  leurs  parois  est  elle-même  l'objet  d'une  réglementation 
administrative. 

381.  Chaudières  à  foyer  intérieur.  —  Lorsqu'on  a  besoin  de 
diminuer  le  poids  de  la  chaudière,  tout  en  conservant  une  surface 
de  chauffe  considérable,  ainsi  que  cela  arrive  dans  les  bateaux  à 
vapeur,  les  locomobiles,  on  place  le  foyer  dans  le  sein  même  de  la 
chaudière,  de  façon  qu'il  soit  entouré  d'eau  de  tous  côtés.  Pour 
la  navigation  on  a  adopté  généralement  des  chaudières  tubu- 
laires  analogues  à  celles  des  locomotives.  La  flamme  et  les  pro- 
duits de  la  combustion  passent  du  foyer,  situé  à  la  partie  antérieure 
de  la  chaudière,  dans  deux  larges  conduits  qui  les  mènent  à  la 
partie  postérieure,  dans  une  cavité  entourée  d'eau  de  toutes  parts; 
là  ils  se  réfléchissent  et  reviennent  par  une  série  de  tubes  qui  tra- 
versent la  chaudière  de  part  en  part  au-dessus  du  foyer  où  se 
trouve  la  cheminée  par  laquelle  ils  s'échappent. 

382.  Explosion  des  chaudières.  —  Appareils  de  sûreté.  — 
Malgré  les  essais  auxquels  les  chaudières  sont  soumises  avant  d'en- 
trer en  service,  il  arrive  encore  trop  souvent  que  sous  l'action  d'une 
pression  trop  forte,  ou  par  suite  d'une  altération  survenue  dans  leur 
constitution  interne,  elles  font  explosion  en  occasionnant  toujours 
de  grands  désastres.  Ces  explosions  peuvent  provenir  d'une  sur- 
chauffe progressive  de  l'eau,  par  suite  de  la  négligence  du  chauf- 
feur. La  vapeur  atteint  ainsi  successivement  une  force  élastique 
supérieure  à  celle  qui  correspond  à  la  résistance  des  parois,  et 
alors  celles-ci  se  brisent.  Cette  surchauffe  a  lieu  fort  rarement, 
car  la  pression  est  continuellement  indiquée  par  des  instruments 
de  diverses  sortes;  et  d'ailleurs  eût-elle  lieu,  les  explosions  seraient, 
en  général,  prévenues  par  les  appareils  de  sûreté.  Nous  allons 
indiquer  les  divers  instruments  qu'on  emploie  soit  pour  indiquer 
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la  pression  de  la  vapeur,  soit  pour  lui  donner  issue  lorsque  sa 
pression  pourrait  devenir  trop  forte. 

1«  Thermomanomètre.  — La  pression  de  la  vapeur  d'eau  étant  liée 
à  la  température  à  laquelle  elle  se  produit,  il  suffit  d'observer 
cette  dernière.  On  emploie  pour  cela  un  thermomètre  dont  Téchelle 
s*étend  jusqu'à  200°.  Afin  d'empêcher  le  réservoir  d'être  déformé 
ou  corrodé  par  l'eau  et  la  vapeur,  on  le  renferme  dans  un  tube  en 
fer  fermé  par  le  bas  et  fixé  supérieurement  à  une  ouverture  de  la 
chaudière.  L'espace  que  laisse  le  thermomètre  autour  de  lui  est 
rempli  par  de  la  limaille  de  cuivre.  Sur  l'échelle  de  l'instrument 
on  place,  à  côté  de  la  température,  la  pression  correspondante  de 
la  vapeur;  de  là  le  nom  de  Uiermomanomètre. 

2<>  Manomètre.  —  Les  manomètres  donnent  directement  la  pres- 
sion de  la  vapeur.  On  se  sert  soit  des  manomètres  à  mercure,  à 
air  libre  ou  à  air  comprimé,  soit  du  manomètre  métallique  de 
Bourdon.  Ces  instruments  ont  été  décrits  au  chapitre  xiv. 

3«  Soupape  de  sûreté.  —  La  soupape  de  sûreté,  représentée  sur  la 
figure  327  se  compose  d'une  pièce  métallique  ayant  la  forme  d'un 
cône  tronqué  ou  d'un  simple  plan,  fermant  exactement  une  ouver- 
ture placée  sur  une  tubulure  de  la  chaudière.  A  la  partie  supérieure 
se  trouve  une  pointe  sur  laquelle  s'appuie  un  levier  mobile  et 
chargé  d'un  poids.  La  grandeur  du  poids  et  la  longueur  du  levier 
sont  calculées  de  telle  façon  que  la  pression  exercée  sur  la  soupape 
soit  précisément  celle  que  la  vapeur  ne  doit  pas  dépasser.  S'il  y 
avait  dès  lors  surchauffe  au  delà  de  cette  limite,  la  soupape  s'ouvri- 
rait et  donnerait  issue  à  la  vapeur. 

Dans  les  machines  mobiles,  les  soupapes,  au  lieu  d'être  pres- 
sées par  un  poids,  le  sont  par  un  ressort  dont  on  peut  faire  varier 
la  tension  à  l'aide  d'une  clef  à  vis. 

Les  soupapes  de  sûreté  peuvent  prévenir  les  explosions  qui 
seraient  dues  à  une  surchauffe  graduelle  de  la  chaudière,  mais  elles 
sont  entièrement  inefficaces  dans  d'autres  circonstances.  Il  peut 
arriver,  en  effet,  ,que  tout  à  coup,  et  par  des  causes  difficiles  à 
apprécier  d'une  manière  complète,  il  se  produise  une  quantité 
considérable  de  vapeur;  celle-ci,  agissant  brusquement  sur  les 
parois,  en  provoque  infailliblement  la  rupture,  et  cela  sans  que  la 
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soupape  da  sûreté  s'ouvre,  ou  même  que  le  manomètre  ait  le 
temps  d'accuser  une  augmentation  de  pression.  Plusieurs  causes 
peuvent  amener  la  production  immédiate  d'une  quantité  considé- 
rable de  vapeur.  Si,  par  exemple,  le  niveau  de  Teau  vient  à  baisser 
dans  la  chaudière  d'une  quantité  trop  forte,  les  parois  nues  peuvent 
être  exposées  à  l'action  directe  du  foyer  et  s'échauflfer  ainsi  beau- 
coup au  delà  de  la  température  que  l'eau  elle-même  doit  posséder; 
aussi,  quand  cette  dernière  arrive  dans  la  chaudière  et  se  trouve 
en  contact  avec  le  métal  porté  à  une  température  si  élevée,  il  y  a 
une  production  brusque  de  vapeur  qui  peut  déterminer  l'explosion. 

On  voit,  par  conséquent,  qu'il  est  très-important  de  veiller  à  ce 
que  le  niveau  de  l'eau  ne  descende  pas  au-dessous  d'une  certaine 
limite,  qui  dépend  de  la  forme  et  de  la  capacité  tant  du  fourneau 
que  de  la  chaudière.  Dans  les  chaudières  à  bouilleurs,  l'eau  doit 
s'élever  d'une  petite  quantité  au-dessus  du  centre  du  cylindre. 

Pour  atteindre  un  but  aussi  important,  on  emploie  divere 
moyens  : 

1®  Deux  robinets  sont  placés,  l'un  dans  la  région  que  doit  occu- 
per la  vapeur,  l'autre  dans  celle  qui  correspond  à  l'eau,  mais  à  une 
petite  distance  l'un  de  l'autre;  si  on  vient  à  les  ouvrir  à  un  moment 
quelconque,  de  la  vapeur  doit  s'échapper  par  le  premier  et  de  l'eau 
par  le  second. 

2«  L* indicateur  de  niveau  est  un  tube  en  cristal  qui  s'ajuste  à  ses 
extrémités  dans  deux  tubulures  correspondant  l'une  avec  la  partie 
supérieure,  l'autre  avec  la  partie  inférieure  de  la  chaudière;  il  est 
clair,  d'après  cela,  que  le  niveau  de  l'eau  dans  la  chaudière  et  dans 
le  tube  devra  être  le  même,  et  par  conséquent  sera  constamment, 
pour  ainsi  dire,  sous  les  yeux  du  chauflfeur.  Il  se  produit  toutefois 
dans  cet  instrument  des  oscillations  assez  marquées,  surtout  dans  les 
machines  mobiles,  qui  nuisent  à  l'exactitude  de  ses  indications. 
Quelquefois  aussi  le  tube  en  cristal  se  brise  ;  dans  ce  cas,  le  chauf- 
feur supprime  la  communication  des  deux  tubulures  avec  la  chau- 
dière, opération  qu'il  peut  faire  promptement  à  l'aide  d'une  trans- 
mission de  mouvement  très-simple,  et  substitue  un  tube  de 
rechange  à  celui  qui  s'est  brisé. 

383.  Indicateur  magnétique.  —  Indépendamment  de  ces  deux 
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moyens,  dont  remploi  est  réglementaire,  on  a  imaginé  divers 
appareils  ;  l'un  des  plus  sûrs,  des  plus  simples  et  des  plus  employés 
dans  les  usines,  est  Findicateur  magnétique.  II  est  formé  d* un  flot- 
teur dont  la  tige  sortant  de  la  chaudière  porte  un  aimant  en  fer  à 
cheval  qui  peut  se  mouver  dans  l'intérieur  d'une  boîte  en  cuivre. 
Sur  la  paroi  extérieure  de  celle-ci  se  ti'ouve  une  petite  aiguille 
d'acier  qui  suit  tous  les  mouvements  de  l'aimant,  et  fait  ainsi  con- 
naître à  chaque  instant  le  niveau  du  liquide.  Quand  celui-ci  descend 
au-dessous  d'une  certaine  limite,  la  partie  recourbée  de  Taimant 
agit  sur  un  levier  qui  détermine  l'ouverture  d'une  soupape  placée 
à  la  partie  supérieure  de  la  boîte.  La  vapeur  s'échappe  et  passe  à 
travers  un  sifflet  qui  donne  l'alarme. 

384.  La  vaporisation  subite  de  l'eau  peut  aussi  être  déterminée 
par  les  incrustations  qui  se  produisent  toujours  sur  les  parois  de  la 
chaudière  à  raison  de  l'impureté  de  l'eau  dont  on  se  sert.  Ces  in- 
crustations conduisent  mai  la  chaleur,  les  parois  qu'elles  recouvrent 
peuvent  s'échauffer  beaucoup,  et  lorsque  ensuite  l'eau  vient  à  les 
toucher,  il  en  résulte  une  vaporisation  subite. 

On  prévient  les  incrustations  en  alimentant  la  chaudière  avec 
de  l'eau  distillée  quand  cela  est  possible,  ou  bien  en  jetant  dans 
l'eau  de  la  fécule  de  pomme  de  terre  ou  de  l'argile  fine  qui  délaye 
les  matières  salines  et  les  empêche  de  s'agréger. 

Sur  mer,  où  l'eau  renferme  une  si  forte  proportion  de  sub- 
stances salines,  on  a  en  général  deux  chaudières  jumelles  qu'on 
fait  fonctionner  et  qu'on  nettoie  alternativement. 

Nous  signalerons  encore,  parmi  les  causes  d'explosion,  le  dia- 
mètre insuffisant  des  puisards  dans  les  chaudières  à  bouilleurs. 
Dans  ce  cas,  la  vapeur  qui  se  forme  peut  n'être  pas  immédiate- 
ment remplacée  par  de  Teau,  et  les  bouilleurs  en  contact  avec  le 
feu  se  surchauffent. 

Enfin  une  cause  physique,  dont  l'influence  n'a  été  reconnue 
que  récemment,  peut  aussi  jouer  un  grand  rôle.  On  a  constaté  que, 
lorsque  l'eau  est  privée  d'air,  elle  bout  plus  difficilement,  et  à  une 
température  suffisamment  élevée  se  réduit  brusquement  en  vapeur 
avec  une  véritable  explosion  (263.  Expérience  de  Donny).  Quelque 
chose  d'analogue  doit  se  produire  lorsque  la  machine  à  vapeur 
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cesse  de  fonctionoer  pendant  quelque  temps;  l'eau  de  la  chau- 
dière non  renouvelée  doit  être  privée  d'air;  la  vaporisation  se 
fait  lentement,  et  si  l'on  vient  à  activer  le  feu,  l'explosion  peut 
avoir  lieu.  Il  convient  donc  d'après  cela,  même  quand  la  machine 
est  arrêtée,  de  faire  fonctionner  la  pompe  alimentaire  afin  de 
mêler  constamment  un  peu  d'air  à  l'eau  de  la  chaudière. 

385.  Alimentation  des  chaudiÀres.  —  Iqjecteiir  Giffard.  — 
L'alimentation  des  chaudières  se  fait  ordinairement  avec  des 
pompes  que  la  machine  elle-même  met  en  mouvement.  Depuis 
quelques  années,  on  se  sert  fréquemment  d'un  appareil  extrême- 
ment simple,  dû  à  M.  GiOard,  et  qui  permet  l'alimentation  directe, 
ce  qui  donne  lieu  à  une  notable  économie  de  force  motrice. 

Cet  appareil  fort  curieux  se  compose  d'un  tube  t(  de  forme 
conique,  par  lequel  sort  la  vapeur  pendant  la  marche  de  rinjec- 


■     rig,  338.  —  Injecleur  Gifbrd. 

teur  ;  la  vapeur  arrive  de  la  chaudière  par  le  tube  VV  et  pénètre 
dans  le  tube  a  par  de  petits  trous  percés  sur  le  pourtour  de  ce 
dernier.  La  vapeur,  à  la  sortie  du  cône  E.  entre  dans  un  autre 
cône  ce,  où  elle  rencontre  l'eau  qui  doit  alimenter  la  chaudière  à 
vapeur  et  qui  arrive  par  le  tube  EE.  Du  contact  de  la  vapeur  avec 
l'eau  résultent  deux  effets  ;  1"  comme  la  vapeur  est  animée  d'une 
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grande  vitesse  due  à  la  pression  de  la  chaudière,  elle  communique 
une  portion  de  sa  vitesse  à  l'eau  ;  2«  en  même  temps  qu'a  lieu  cet 
échange  de  vitesse,  la  vapeur  se  condense,  puisqu'elle  est  en  contact 
avec  de  Feau  à  une  température  bien  inférieure  à  la  sienne,  de 
sorte  qu'à  Textrémité  du  cône  jusqu'en  ee,  il  ne  reste  plus  qu'un 
fluide  composé  presque  entièrement  d'eau;  quelques  bulles  de 
vapeur  restent  seules  au  centre  de  la  veine  liquide. 

La  veine  fluide,  à  sa  sortie  du  cône  ce,  parcourt  à  l'air  libre  une 
petite  distance  avant  d'entrer  dans  un  cône  divergent  dd  opposé, 
qui  doit  la  conduire  à  la  chaudière  au  moyen  du  tuyau  M.  Pour 
que  cette  veine  entre  dans  la  chaudière,  il  suffit  que  sa  vitesse  soit 
assez  grande  pour  engendrer,  dans  le  cône  divergent,  une  pression 
supérieure  à  celle  de  la  chaudière  ;  dans  ce  cas,  une  soupape  qui  sert, 
lorsque  i'injecteur  ne  fonctionne  pas,  à  empêcher  l'eau  de  sortir  de 
la  chaudière,  se  soulève  et  permet  l'alimentation  du  générateur. 

Pour  compléter  cette  courte  description,  il  reste  à  indiquer 
quelques  mécanismes  qui  servent  à  la  réglementation  de  l'appareil. 
11  est  utile,  suivant  la  pression  de  la  chaudière,  de  pouvoir  faire 
varier  le  volume  de  vapeur  débité  par  le  cône  tt;  cela  s'obtient  faci- 
lement avec  la  tige  filetée  aa,  qui  se  meut  au  moyen  4'une  manivelle 
et  qui  porte  le  nom  ^'aiguille.  Il  est  aussi  indispensable  de  faire 
varier  le  volume  d'eau  qui  afflue  dans  le  cône  ce  par  l'appel  pro- 
duit par  la  vapeur  qui  sort  du  cône  it  ;  on  y  aiTive  en  manœuvrant 
un  levier  qu'on  ne  voit  pas  sur  la  figure  et  qui  fait  marcher  le  tube 
et  le  cône  it  qui  le  termine. 

Enfin  le  tube  Ë  plonge  dans  le  baquet  qui  contient  l'eau  pour 
l'alimentation  ;  il  est  destiné  à  conduire  l'eau  aspirée  dans  le  cône  ce. 
Le  tube  AT  sert  de  trop-plein  au  moment  de  la  mise  en  marche  de 
l'appareil. 

386.  Locomotive.  —  Du  vivant  même  de  Watt  on  avait  songé 
à  se  servir  de  la  vapeur  pour  mettre  en  mouvement  les  voitures; 
différents  essais  eurent  lieu  à  ce  sujet,  et  il  existe  encore  au  Con- 
servatoire des  arts  et  métiers  une  voiture  à  vapeur  construite  en 
1778  par  Cugnot.  Dans  la  plupart  des  expériences  faites  depuis  cette 
époque  jusqu'à  nos  jours,  on  rencontrait  des  difficultés  d'exécution 
telles,   que  la  question  de  la  construction  de  voilures  à  vapeur 
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capables  de  circuler  sur  les  routes  ordinaires  paraissait  abandon- 
née; ce  n'est  que  récemment  qu'on  est  arrivé  à  quelques  résultats 
satisfaisants.  Sur  les  voies  ferrées,  où  la  force  de  traction  est  beau- 
coup moindre  que  dans  les  routes  ordinaires  \  les  essais  se  pour- 
suivirent avec  persévérance,  mais  on  éprouvait  une  difficulté  qui 
paraissait  insurmontable  à  produire  la  quantité  de  vapeur  néces- 
saire à  la  marche. 

En  1827,  M.  Marc  Seguin  eut  la  première  idée  des  chaudières 
tubulaires  ;  cette  disposition  augmentant  beaucoup  la  surface  de 
chauffe,  il  en  résulte  une  vaporisation  beaucoup  plus  intense,  et  le 
problème  de  fournir  la  quantité  de  vapeur  nécessaire  à  la  marche 
de  la  machine  put  alors  être  abordé  avec  des  chances  sérieuses 
de  succès.  En  effet,  en  1829,  la  compagnie  du  chemin  de  fer  entre 
Liverpool  et  Manchester  ouvrit  un  concours  pour  la  construction 
d'une  machine  locomotive  destinée  à  remplacer  les  machines  fixes 
qu'on  employait  pour  remorquer  les  wagons.  L'ingénieur  anglais 
Stephenson  remporta  le  prix,  et  sa  machine  fut  d'ailleurs  con- 
struite avec  un  degré  de  perfection  telle,  que  depuis  lors,  on  n'a 
eu  à  y  apporter  que  des  améliorations  de  détail. 

387.  Idée  générale  de  la  locomotiYe.  ~  Une  locomotive  se 
compose  essentiellement  d'un  châssis  en  fer  ou  en  bois  garni  de 
fer,  appuyé,  par  l'intermédiaire  de  forts  ressorts  en  acier,  sur  les 
essieux  de  trois  ou  quatre  paires  de  roues.  Ce  châssis  supporte  une 
chaudière,  sur  les  côtés  de  laquelle  sont  deux  machines  à  vapeur  à 
cylindre  horizontal.  Les  pistons  sont  articulés  à  des  bielles  qui 
agissent  soit  sur  des  parties  coudées  des  essieux  d'une  paire  de 
roues,  qu'on  appelle  les  roues  motrices,  soit  sur  les  rayons  mêmes 
de  ces  roues,  de  façon  à  mettre  celles-ci  en  mouvement.  La  pre- 
mière disposition  s'emploie  quand  le  mécanisme  est  intérieur  au 
châssis,  ce  qui  a  lieu  dans  le  plus  grand  nombre  des  anciennes  ma- 
chines; la  seconde,  lorsque  le  mécanisme  est  extérieur.  Gomme  on 
ne  peut  pas  employer  ici  de  volant,  on  obvie  aux  variations  de 
vitesse  en  croisant  les  manivelles  de  façon  que  le  point  mort  de 
l'une  corresponde  au  maximum  d'effet  de  Tautre. 

1.  Sur  une  chaussée  horizontale  pavée  en  carreaux  de  grès  et  en  bon  état,  le  rapport 
du  tirage  à  la  charge  totale  est  0,060;  sur  un  chemin  de  fer,  elle  atteint  à  peine  0,005. 
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La  locomotive  est  suivie  d*une  sorte  de  wagon,  appelé  tender, 
contenant  la  provision  d'eau  et  de  charbon  ;  une  pompe  allmen* 
taire  adaptée  à  chaque  machine,  et  mise  en  mouvement  par  la  tige 
du  piston,  fait  arriver  continuellement  Feau  du  tender  dans  la 
chaudière.  On  remplace  graduellement  aujourd'hui  ces  pompes 
par  des  injecteurs.  Enfin  un  mécanisme  particulier  permet  au 
mécanicien  de  changer  la  distribution  de  la  vapeur,  et,  par  suite, 
de  faire  marcher  à  volonté  la  machine  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre. 

388.  Calcul  de  la  vitesse  et  de  la  traction.  —  On  supposait 
autrefois  que,  pour  que  le  mouvement  du  convoi  pût  résulter  de 
celui  des  roues  motrices,  il  fallait  que  celles-ci  eussent  un  point 
d'appui  direct,  de  façon  à  ne  pas  tourner  sur  elles-niêmes.  C'est 
ainsi  qu'on  fut  amené  à  canneler  les  rails  ou  à  disposer  sur  la  voie 
une  crémaillère  engrenant  avec  une  roue  mise  en  mouvement  par 
la  machine.  L'expérience  a  montré  que  ces  moyens,  d'ailleurs  fort 
incommodes,  sont  inutiles,  et  que  l'adhérence  sur  les  rails,  résul- 
tant du  poids  de  la  locomotive,  est  généralement  suffisante  pour 
déterminer  le  mouvement  du  convoi  ;  seulement,  pour  que  ce  but 
soit  bien  certainement  atteint,  on  a  été  conduit  à  donner  aux  loco- 
motives un  poids  très-considérable,  et  qui  peut  quelquefois  dé- 
passer 30  tonnes. 

Si  l'on  admet  qu'il  n'y  ait  aucun  glissement,  à  chaque  double 
coup  de  piston,  la  roue  motrice  fera  un  tour,  et,  par  conséquent, 
la  machine  progressera  d'une  quantité  égale  à  la  circonférence. 
Supposons,  par  exemple,  que  la  roue  motrice  ait  1"',40  de  dia- 
mètre, et  que  le  nombre  de  coups  doubles  de  piston  soit  de  trois 
par  seconde;  pendant  ce  temps  la  machine  parcourra  un  espace 
égal  à 

ce  qui  fait  environ  i7,500  mètres,  ou  près  de  12  lieues  dans  une 
heure. 

Quant  à  la  force  de  traction  nécessaire  pour  remorquer  un 
convoi,  on  peut  la  déduire  facilement  du  résultat  cité  précé- 
demment, que,  sur  les  rails  secs  et  de  niveau,  le  rapport  du  tirage 
à  la  pression  est  d'environ  0,005,  et  de  cet  autre  fait  qu'une  loco- 
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motive   ne   peut  agir  sur  une  résistance  supérieure  au  sixième 

de  son  poids.  D'après  cela,  une  locomotive  du  poids  de  20  tonnes 

20 
pourra  produire  une  traction  de  -^,  et  par  conséquent  pourra 

•  ^»  -^    ^    1  A  20    1000 

remorquer  un  convoi  d  un  poids  égal  à  -^  -—t—  =  666  tonnes. 

En  rendant  solidaires  toutes  les  roues  de  la  machine,  de  façon 
qu'elles  reçoivent  simultanément  le  mouvement  du  piston,  on  peut 
augmenter  la  résistance,  d'autant  plus  d'ailleurs  qu'il  y  a  un  plus 
grand  nombre  de  roues;  c'est  pour  cela  que  dans  les  machines 
destinées  à  remorquer  des  convois  de  marchandises,  ou  quand  il 
s'agit  de  gravir  des  pentes  un  peu  fortes,  on  diminue  le  diamètre 
des  roues  et  on  en  augmente  le  nombre,  que  Ton  porte  quelque- 
fois jusqu'à  quatorze. 

Lorsque,  par  suite  de  circonstances  météorologiques,  telles  que 
le  givre  ou  le  brouillard,  les  rails  sont  devenus  glissants,  ou  bien 
quand  le  convoi  est  trop  fortement  chargé,  il  y  a  un  peu  de  temps 
perdu  dans  le  mouvement,  les  roues  tournent  sur  elles-mêmes,  on 
dit  alors  que  la  machine  patine. 

389.  Description  de  la  locomotive  de  Stephenson.  —  La 
ligure  329  représente  une  coupe  de  la  locomotive  à  six  roues  de 
Stephenson.  Le  corps  de  la  chaudière  a  la  forme  d'un  cylindre  donl 
le  fond  -plat,  situé  du  côté  de  l'avant,  forme  l'une  des  parois  d'un 
espace  situé  à  la  base  de  la  cheminée,  et  qu'on  appelle  la  boite  à 
fumée.  En  arrière  se  trouve  un  autre  espace,  ayant  la  forme  de  la 
boîte  à  fumée,  mais  toutefois  un  peu  plus  grand;  c'est  la  boite  à  feu, 
ou  le  foyer.  La  chaudière  et,  par  suite,  l'eau  enveloppent  le  foyer 
de  toutes  parts,  excepté  dans  la  partie  correspondant  à  la  porte. 
Le  combustible,  qui  est  ordinairement  le  coke,  est  placé  directe- 
ment sur  la  grille,  et  les  esc<irbilles  tombent  sur  la  voie.  Des 
tubes  de  bronze,  solidement  rivés  aux  parois  de  la  chaudière, 
établissent  la  communication  entre  la  boîle  à  feu  et  la  boîte  t\ 
fumée,  et  c'est  en  les  parcourant  dans  toute  leur  longueur  que  les 
divers  produits  de  la  combustion  peuvent  s'échapper.  Ces  tubes 
sont  très-nombreux,  il  y  en  a  jusqu'à  150  ou  180;  on  a  donc  ainsi 
une  surface  de  chauffe  extrêmement  considérable,  ce  qui,  comme 
nous  l'avons  dit,  est  absolument  indispensable. 
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L'eau  s'élève  dans  la  chaudière  de  manière  à  couvrir  tous  les 
tubes,  ainsi  que  la  paroi  supérieure  de  la  boite  à  feu.  Un  indicateur 
«lu  niveau  est  placé  sous  les  yeux  du  chauffeur;  il  y  a,  en  outre,  deui 
roliinots  qui  correspondent  l'un  â  l'eau,  l'autre  à  la  vapeur;  suivant 
les  besoins  de  l'alimentation  on  fait  varier  l'ouverture  d'un  robinet 
placé  dans  le  tube  e'  qui  va  puiser  l'eau  au  tcndcr. 

I.a  prise  de  vapeur  se  fait  par  le  lube  p  à  la  partie  supérieure 


Fig.  3!i9.  —  Lofomolive  de  Stophcn-iOii. 

(l'un  (lOme;  de  cette  façon,  on  n'a  pas  à  ci'aindre  que.  par  suite  du 
mouvement  de  Tappareil,  il  s'introduise  avec  la  vapeur  des  goutte- 
lettes d'eau,  circonstance  toujours  fâcheuse. 

La  vapeur  se  rend  clans  deux  bottes  de  distribution  par  le  tube 
s,  qui  traverse  la  chaudière  dans  toute  sa  longueur,  el  à  l'origine 
duquel  est  une  ouverture  q  que  l'on  peut  ouvrir  de  quantités  varia- 
bles à  l'aide  de  la  clef  r.  Un  cadran,  gradué  à  l'extérieur,  montre 
le  degré  d'ouverture;  ce  mécanisme  porte  le  nom  de  régulateur. 

Dans  la  botte  de  distribution  se  meut  un  tiroir  à  coquille  par 
le  jeu  duquel  la  vapeur  se  rend  successivement  au-dessus  et  au- 
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dessous  du  piston  a;  la  vapeur  expulsée  se  rend  dans  le  tube  r, 
d'où  elle  s'échappe  périodiquement  dans  la  cheminée.  Celte  cir- 
constance est  très-importante:  elle  active  singulièrement  le  tirage, 
et  permet  de  diminuer  beaucoup  la  hauteur  de  la  cheminée. 

La  tige  b  du  piston  s'articule  avec  la  bielie  ce',  articulée  elle- 
même  avec  la  portion  coudée  de  l'essieu  des  roues  motrices  m  ; 
w  est  une  soupape  de  sûreté  à  ressort  et  J  le  sifflet  à  vapeur. 

390.  Marche  à  contre-vapenr.  —  Coulisse  de  Stephenson.  — 
Il  est  important  que  le  mécanicien  puisse  faire  mouvoir  la  loco- 
motive dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  à  l'aide  d'une  manœuvre 
simple  et  facile  à  exécuter.  Divers  moyens  ont  été  proposés  dans 
ce  but;  nous  nous  bornerons  à  faiie  connaître  la  coulisse  de 
Stephenson. 

La  coulisse  de  Stephenson  a  un  double  but  :  le  premier  est 
de  déterminer  â  volonté  le  mouvement  du  tiroir  pour  la  marche 


Fig.  330.  — CoulissedeSlephensoii. 

en  avant  ou  pour  la  marche  en  arrière;  le  second  est  de  foire 
varier  dans  certaines  limites  la  détente.  Deux  excentriques  inverses 
A  et  A'  ont  leurs  bielles  articulées  en  B  et  B'  aux  deux  extrémités 
d'une  coulisse  courbe.  Dans  cette  coulisse  est  engagée  une  pièce  C 
faisant  partie  d'un  levier  mobile  autour  du  point  fixe  E  et  pouvant 
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y  occuper  diverses  positions.  L'extrémité  D  du  levier  DE  s'articule 
avec  la  bielle  DN  qui  dirige  la  lige  P  du  tiroir.  Cette  même  coulisse 
est  suspendue  à  un  système  LIMK,  qui  permet  de  relever  ou  de 
rabaisser  à  Taide  d'une  manette  GHF  à  la  disposition  du  mécani- 
cien. Lorsque  la  coulisse  est  complètement  abaissée,  l'extrémité  B 
de  la  bielle,  menée  par  l'excentrique  A,  est  très-près  de  la  pièce  C 
qui  dirige  le  tiroir;  celui-ci,  qui  d'ailleurs  ne  peut  se  mouvoir 
qu'en  ligne  droite,  obéit  donc  à  peu  près  exclusivement  à  l'excen- 
trique A;  c'est  le  contraire  quand  la  coulisse  est  complètement 
élevée.  Dans  le  premier  cas,  la  locomotive  marche  dans  un  sens  ; 
dans  le  second  cas,  elle  marche  dans  le  sens  opposé.  Si  la  coulisse 
est  dans  une  position  intermédiaire,  le  tiroir  est  mené  à  la  fois 
par  les  deux  excentriques.  Si  par  exemple  on  le  plaçait  exactement 
au  milieu,  le  tiroir  ne  se  déplacerait  pas,  la  distribution  n'aurait  pas 
lieu,  et,  par  suite,  la  machine  s'arrêterait.  D'après  cette  disposition, 

on  voit  que  la  course  du  tiroir  sera  d'autant  plus  restreinte  que 

• 

le  bouton  sera  placé  plus  près  du  milieu  de  la  coulisse,  et  il  est 
facile  de  comprendre  que  le  temps  pendant  lequel  se  fait  la  dé- 
tente sera  plus  considérable,  puisque,  le  temps  de  la  course  ne 
changeant  pas,  la  longueur  de  celle-ci  sera  plus  petite.  La  cou- 
lisse de  Stephenson  fournit  donc  un  moyen  de  faire  varier  la 
détente;  ce  moyen,  imparfait,  il  est  vrai,  à  certains  égards,  est 
d'une  si  remarquable  simplicité  qu'il  a  été  généralement  adopté. 

391.  Types  de  locomotives.  —  La  locomotive  de  Stephenson 
a  reçu  depuis  son  origine  de  très-grands  perfectionnements  *  qui  ne 
sauraient  être  décrits  ici  ;  nous  nous  bornerons  à  dire  qu'on  dis- 
tingue trois  types  de  locomotives  :  1®  machines  à  grande  vitesse; 
2''  machines  mixtes;  ^'^  machines  à  marchandises.  Le  type  le  plus 
connu  de  la  première  catégorie  est  la  machine  Grampton,  employée 
pour  le  service  des  trains  express  sur  les  lignes  du  Nord  et  de 
la  Méditerranée.  Les  roues  motrices  sont  à  l'arrière,  ce  qui  permet 
de  leur  donner  un  grand  diamètre  sans  trop  élever  le  centre  de 
gravité  et,  par  suite,  sans  nuire  à  la  stabilité  du  système. 

Le  poids  d'une  machine  Grampton  est  de  28  tonnes  environ  ; 

t.  Nous  renvoyons  le  lecteur  au  Traité  élémentaire  des  chemins  de  fer  de  Ledieu. 
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lo  tender  avec  sa  provision  de  charbon,  18  tonnes;  total,  46  tonnes. 

Les  machines  mixtes  sont  destinées  à  remorquer  les  trains  de 
voyageurs  à  petite  vitesse,  ce  que  Ton  appelle  les  trains  omnibus; 
elles  ont  en  général  deux  roues  couplées  avec  les  roues  motrices, 
ce  qui  donne  une  adhérence  correspondante  à  la  charge  de  deux 
essieux.  Leur  poids  moyen  est  de  20  tonnes;  celui  du  tender,  14.  Les 
machines  à  marchandises  sont  à  six  roues  couplées,  quelquefois  à 
sept  et  même  à  huit.  Telles  sont  les  machines  de  l'ingénieur  autri- 
chien Engerth,  destinées  à  gravir  des  pentes  exceptionnelles  sur  le 
chemin  de  fer  de  Trieste.  Dans  les  Engerth  le  poids  même  de  la 
machine  est  de  40  tonnes;  celui  du  tender,  22. 

Il  y  a  encore  un  quatrième  type  de  machines,  qui  portent  leur 
tender  ou  magasin  d'approvisionnement  en  eau  et  en  charbon.  Ce 
sont  des  locomolives-tender,  machines  de  gare.  Quelques-unes  font 
le  service  sur  les  chemins  de  fer  de  banlieue,  de  Saint-Germain  et 
de  Versailles. 

La  vapeur  est  produite  en  général  dans  les  locomotives  à  la 
pression  de  5  atmosphères;  elles  consomment  en  moyenne  de  7  à 
8  kilogrammes  de  coke  par  kilomètre  sur  une  route  de  niveau, 
sauf  toutefois  les  Engerth,  dont  la  consommation  est  à  peu  près 
double. 

Quant  à  la  puissance  de  la  machine,  elle  est  proportionnelle  à 
la  fois  à  la  vitesse  et  à  la  charge  qu'elle  doit  traîner.  Ainsi  une 
locomotive  Crampton  de  200  chevaux  remorque  un  train  de 
40  tonnes  avec  une  vitesse  de  56  kilomètres  à  l'heure;  une  loco- 
motive à  marchandises  de  même  force  remorque  un  train  de 
200  tonnes  avec  une  vitesse  environ  cinq  fois  plus  faible. 

392.  Travail  fourni  par  la  machine  à  vapeur.  —  Le  travail 
fourni  par  la  machine  à  vapeur  a  pour  origine  la  conversion  de  la 
chaleur  en  travail  mécanique.  11  est  facile  d'évaluer  au  moins 
approximativement  quelle  est  la  portion  de  chaleur  qui  subit  cette 
transformation.  Supposons,  en  effet,  une  machine  arrivée  à  son 
état  de  régime  régulier  et  normal,  on  peut  exactement  mesurer  la 
quantité  de.  vapeur  qu'elle  consomme  pour  un  nombre  déterminé 
de  coups  de  piston.  Connaissant  la  température  et  la  pression  de 
cette  vapeur,  les  coefficients  physiques  déterminés  par  M.  Regnault 
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permettent  d'évaluer,  avec  uae  très-grande  précision,  la  quantité 
de  chaleur  qu'il  a  fallu  employer  pour  porter  Teau  d'alimentation 
de  la  chaudière  à  l'état  de  vapeur  telle  qu'elle  se  trouve  dans  le 
corps  de  pompe.  D'autre  part,  si  on  mesure  la  quantité  d'eau  qui 
arrive  au  condenseur  ainsi  que  son  élévation  de  température,  on 
en  déduira  la  quantité  de  chaleur  que  possédait  la  vapeur  au  mo- 
ment où  elle  a  été  expulsée  du  corps  de  pompe.  D'après  les 
anciennes  idées  sur  la  chaleur,  ces  deux  quantités  devraient  être 
égaies,  et  pendant  longtemps  on  a  admis  cette  égalité;  mais  l'expé- 
rience prouve  irréfutablement  qu'il  n'en  est  rieïi  a  il  y  a  constam- 
ment, invariablement,  disparition  d'une  certaine  quantité  de  cha- 
leur. C'est  précisément  celte  quantité  de  chaleur  perdue  qui 
correspond  au  travail  produit  dans  le  cylindre  de  la  machine.  Ce 
travail  peut  être  mesuré  directement  par  des  méthodes  appropriées, 
et  on  a  ainsi  un  moyen  de  calculer  ce  qu'on  appelle  l'équivalent 
mécanique  de  la  chaleur. 

Des  expériences  de  cette  nature  ont  été  faites  avec  des  ma- 
chines  de  différents  systèmes,  et  bien  que  les  résultats  obtenus  ne 

soient  pas  très-concordants,  on  peut  en  déduire  assez  sûrement  que 

1 
la  quantité  de  chaleur  convertie  en  travail  ne  dépasse  pas  y.  Ce 

nombre  est  véritablement  très-faible,  et  il  est  curieux  de  remarquer 
que,  dans  le  moteur  Je  plus  puissant  et  le  plus  répandu  de  l'iu- 

dustrie,  les  ^  du  travail  que  renferme  la   chaleur  produite   sont 

perdus. 

Il  importe  toutefois  de  ne  pas  se  méprendre  sur  ce  que  signi- 
fie exactement  ce  faible  rendement  économique  de  la  machine 
à  vapeur.  En  définitive,  ce  qui  importe  industriellement,  c'est 
le  prix  de  revient  de  l'unité  de  travail  ;  or  ce  prix  est  incontes- 

■ 

tableroent  moindre  avec  la  machine  à  vapeur  qu'avec  les  autres 
systèmes  qu'on  a  essayé  jusqu'à  présent  de  lui  substituer.  11  im- 
porte dès  lors  fort  peu  que  la  proportion  de  chaleur  convertie  en 
travail  soit  faible,  si  en  réalité  ce  travail  est  économiquement 
obtenu.  Ainsi,  par  exemple,  dans  les  machines  électro-motrices,  la 
proportion  de  chaleur  convertie  en  travail  est  beaucoup  plus  forte, 
et  pourtant,  en  tenant  compte  du  procédé  employé,  l'unité  de  tra- 
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vail  est  près  de  trente  fois  plus  chère  qu'avec  la  machine  à  vapeur. 

393.  Machines  à  gaz.  —  Les  machines  à  gaz  reposent  toutes 
sur  le  principe  de  la  combustion  d'un  gaz  combustible,  qui  est 
ordinairement  le  gaz  de  Téciairage,  par  l'oxygène  de  Tair;  celte 
combustion  produit  un  accroissement  de  pression  et  de  volume 
de  ces  gaz;  de  là  un  travail  disponible  que  Ton  peut  recueillir  sur 
un  piston  et  transmettre  aux  outils  que  Ton  veut  faire  marcher. 
Les  machines  à  gaz  présentent,  dans  les  villes  où  se  .trouvent  des 
usines  de  fabrication  de  gaz  de  Téclairage,  des  avantages  précieux  : 

1«  Suppressioû  des  craintes  d'explosion  ; 

2^  Suppression  des  craintes  d'incendie; 

3^  Facilité  et  promptitude  de  la  mise  en  mouvement  des  appa- 
reils, sans  aucune  perte  de  temps,  ce  qui  n'a  pas  lieu  avec  les 
machines  à  vapeur,  pour  lesquelles  il  faut  attendre  que  la  chau- 
diîTe  soit  en  pression  pour  mettre  en  marche  le  moteur; 

4<*  Surveillance  beaucoup  moindre  qu'avec  les  machines  à 
vapeur. 

A  raison  de  ces  avantages,  et  plus  particulièrement  des  der- 
niers, ces  machines  se  sont  très-répandues  dans  la  petite  industrie 
et  dans  les  cas  où  le  travail  doit  être  intermittent.  Mais  il  faut  bien 
remaixjuer  que  ces  avantages  sont  tout  à  fait  subordonnés  au  fait 
de  la  fabrication  du  gaz  dans  une  usine  distincte.  Si  on  devait  faire 
soi-même  le  gaz  destiné  à  la  machine,  on  retrouverait  tous  les 
inconvénients  et  les  dangers  que  peut  offrir  la  machine  à  vapeur. 

Les  machines  à  gaz  présentent  deux  modes  d'action  distincts. 
Dans  les  unes,  l'air  s'introduit  avec  l'hydrogène  alternativement 
d'un  côté  et  de  l'autre  du  piston;  le  mélange  est  enflammé,  soit 
par  une  étincelle  d'induction  (moteur  Lenoîr),  soit  directement  par 
un  bec  allumé  et  mobile  (machine  Hugon).  Les  proportions  ne  sont 

m 

pas  d'ailleurs  celles  d'un  vrai  mélange  détonant;  il  n'y  a  pas,  à  pi*o- 
prement  parler,  explosion,  mais  seulement  combustion  qui  échauffe 
la  masse  gazeuse  et  détermine  le  mouvement  du  piston.  Ces  ma- 
chines ne  sont  à  vrai  dire  que  des  machines  à  air  chaud,  dans  les- 
quelles la  combustion  de  l'hydrogène  n'intervient  que  comme  un 
moyen  d'élever  la  température.  Elles  sont,  absolument  parlant,  peu 
économiques;  leur  consommation   s'élève,  en   effet,   de  2600  à 


Fig.  331.  —  Uuhioe  i,  gaz  de  UM.  Otio  et  UDgen. 
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3000  Hlres  de  gaz  par  cheval  et  par  heure,  ce  qui  donne  un  travail 
7  à  8  fois  plus  cher,  en  moyenne,  que  celui  des  machines  à  vapeur; 
elles  consomment  en  outre  une  très-grande  quantité  d'eau  pour  le 
refroidissement  du  corps  de  pompe. 

On  obtient  au  moins,  quand  on  n'a  besoin  que  de  petites 
forces,  des  résultats  beaucoup  plus  avantageux  des  machines  à 
simple  effet.  Supposons  qu'au-dessous  du  piston  on  détermine  Fin- 
Qammation  du  mélange  détonant;  il  y  aura  refoulement  brusque 
du  piston,  et  cette  partie  du  mouvement  sera  difficile  à  utiliser; 
mais  après  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  et  le  refroidissement 
des  autres  produits  de  la  combustion.  Faction  de  Fatmosphère 
devient  prédominante  et  détermine  le  mouvement  de  retour  du 
piston  ;  c'est  une  sorte  de  machine  atmosphérique  analogue  à  celle 
de  Newcomen. 

C'est  une  machine  de  ce  genre  que  représente  la  figure  331  ; 
elle  est  due  à  MM.  Otto  et  Langen  et  présente  une  économie  remar- 
quable. D'après  des  expériences  prolongées  pendant  longtemps  sa 
consommation  peut  être  évaluée,  au  maximum,  à  1000  litres  de 
gaz  par  cheval  et  par  heure;  c'est  à  peu  près  trois  fois  moins  que 
ne  dépensent  les  moteurs  Lenoir  et  Ilugon. 

Elle  se  compose  d'un  corps  de  pompe  vertical,  ouvert  à  sa 
partie  supérieure,  dans  lequel  se  meut  le  piston;  le  gaz  arrive  à  la 
partie  inférieure  par  un  tube,  et  avec  lui  de  l'air  qui  s'introduit 
par  une  ouverture  convenable  au  moment  de  l'aspiration.  Le  mé- 
lange est  enflammé  par  un  bec  allumé  et  placé  dans  une  position 
fixe;  mais  il  faut  pour  cela  qu'une  communication  s'établisse  de  là 
aux  lumières  que  présente  la  partie  inférieure  du  corps  de  pompe. 
C  est  la  fonction  qu'accomplit  une  plaque  percée  d'un  orifice  et 
menée  par  Fun  des  excentriques  calés  sur  Farbre  de  Fappareil. 
L'explosion  cbasse  brusquement  le  piston,  dont  la  tige,  façonnée 
en  crémaillère,  agit  sur  une  roue  dentée;  mais  celle-ci  est  calée 
sur  Faxe,  de  façon  à  tourner  comme  poulie  folle  sur  lui  dans  le 
mouvement  ascendant  du  piston,  tandis  que  dans  le  mouvement 
inverse  Faxe  est  entraîné  avec  le  volant  qui  le  termine;  le  mouve- 
ment dû  à  Fexplosion  est  donc  éliminé  et  la  machine  n'utilise  que 
celui  qui  provient  de  la  pression  atmosphérique.  Le  second  excen- 
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trique  que  l'on  voit  sur  la  figure  est  destiné  à  soulever  le  piston 
au-dessus  de  la  base  du  corps  de  pompe  et  à  l'amener  au  point  qui 
correspond  à  Tinflammation  du  mélange.  Le  vase  qu'on  voit  à 
droite  de  la  figure  renferme  de  Teau  froide  que  Ton  fait  circuler 
autour  de  la  partie  inférieure  du  corps  de  pompe  pour  le  refroidir; 
la  consommation  en  est  d'ailleurs  presque  insignifiante  et  très- 
inférieure,  en  tout  cas,  h  celle  que  nécessitent  les  moteurs  à  gaz 
ordinaire. 

Le  gaz  arrive  à  la  machine  par  trois  tubes:  l'un  sert  à  l'alimen- 
lation  du  bec  allumé;  le  second  correspond  à  l'espace  dans  lequel 
se  meut  la  coulisse  de  distribution;  le  troisième  sert  à  alimenter  le 
corps  de  pompe  lui-même.  Pour  ce  dernier  objet,  on  interpose  sur 
le  trajet  une  vessie  en  caoutchouc  qui,  au  moment  de  l'aspiration, 
fournit  la  quantité  de  gaz  nécessaire. 

Cette  machine,  remarquable  par  sa  simplicité,  a  toutefois  l'in- 
convénient d'être  fort  bruyante,  par  suite  du  refoulement  brusque 
dû  à  l'explosion;  l'intermittence  des  effets  donne  lieu  d'ailleurs  à 
des  chocs  qui  doivent  être  une  cause  d'usure  et  de  fatigue  pour  le 
mécanisme. 


CHAPITRE    XXXIV. 
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394.  Manière  d'observer  la  température  de  Tair.  —  La  tem- 
pérature accusée  par  un  thermomètre  placé  dans  Tair  dépend  très- 
sensiblement  de  la  position  qu*il  occupe.  Loi-squ*on  veut  observer 
la  température  de  Tair  dans  un  lieu,  comme  élément  météorolo- 
gique, il  faut  tâcher  de  se  mettre  à  Tabri,  autant  que  possible,  de 
tout  ce  qui  constitue  une  influence  particulière  déterminée,  de 
façon  que  l'indication  ait  un  caractère  local.  Il  va  sans  dire  que  le 
thermomètre  doit  être  placé  à  Tombre-,  de  plus,  il  doit  être  exposé 
au  nord,  élevé  au-dessus  du  sol  d'environ  2  mètres,  et  éloigné  de 
tout  objet  qui  pourrait  diffuser  sur  lui  les  rayons  solaires.  Il  peut 
être  utile  de  disposer  au-dessus  et  au-dessous  de  lui  deux  plateaux 
de  bois,  ou  de  le  placer  dans  une  sorte  de  cage  à  jalousies  qui 
laisse  circuler  Tair  tout  en  protégeant  Tinstrument  contre  l'action 
du  rayonnement  extérieur.  Enfin  il  est  important  de  ne  pas  se 
borner  à  l'obseiTation  d'un  seul  thermomètre,  il  convient  d'en 
installer  plusieurs  à  peu  de  distance  les  uns  des  autres.  Il  est  clair 
que  si  l'indication  a  pour  cause  unique  l'état  thermométrîque  de 
l'air,  les  divers  instruments  devront  s'accorder;  si  un  désaccord  se 
produit,  il  ne  peut  que  tenir  à  quelque  cause  spéciale  qu'il  faudra 
s'attacher  à  reconnaître. 

395.  Température  moyenne  d'un  lieu.  —  Si  Ton  imagine 
que  dans  le  cours  d'une  journée  on  fasse  un  très-grand  nombre 
d'observations  thermomélriques,  qu'on  ajoute  toutes  les  tempéra- 
turcs  et  qu'on  divise  par  le  nombre  des  observations,  on   aura 
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la  tempémlure  moyenne  du  jour.  Cette  moyenne  est  d'autant  plus 
exacte  que  le  nombre  des  observations  est  plus  grand  ;  pour  avoir 
la  moyenne  rigoureuse,  il  faudrait  pour  ainsi  dire  faire  une  infinité 
^Inobservations  à  chacun  des  instants  de  la  journée. 

On  a  essayé  diverses  méthodes  pour  déduire  la  température 
moyenne  d'un  petit  nombre  d'observations.  On  obtient,  à  ce  qu'il 
parait,  un  résultat  assez  satisfaisant  en  observant  à  k  heures  et 
à  10  heures  du  soir,  à  U  heures  et  à  10  heures  du  matin,  et  pre- 
nant le  quart  de  la  somme  des  températures.  Quelques  observateurs' 
préfèrent  les  trois  observations  de  6  heures  du  matin,  2  heures  et 
10  heures  du  soir,  il  était  assez  naturel  de  penser  que  la  moyenne 
des  températures  maxima  et  minima  de  la  journée  doive  donner 
la  température  moyenne  du  jour,  mais  l'expérience  a  montré-qu'il 
n'en  est  rien  et  que  l'on  obtient  ainsi  un  résultat  beaucoup  moins 
approché  que  par  les  méthodes  précédentes.  Quoi  qu'il  en  soit, 
aujourd'hui  que  l'usage  des  thermométrographes  est  devenu  tout 
à  fait  général,  la  température  moyenne  s'obtient  sans  difficulté  avec 
autant  de  précision  que  l'on  veut. 

Si  l'on  fait  la  somme  des  températures  moyennes  de  chaque 
jour  du  mois  et  qu'on  divise  par  30 ,  on  obtient  la  moyenne 
mensuelle. 

La  somme  des  douze  moyennes  mensuelles  divisée  par  12 
donne  la  moyenne  annuelle. 

Enfin,  si  l'on  prend  la  moyenne  d'un  certain  nombre  de 
moyennes  annuelles,  on  obtient  ce  que  l'on  appelle  la  température 
moyenne  du  lieu.  Celte  température  est  fixée  avec  d'autant  plus  de 
précision  que  le  nombre  des  observations  annuelles  est  plus  consi- 
dérable. A  Paris,  par  exemple,  le  résultat  d'un  demi-siècle  environ 
d'observations  donne  pour  la  température  moyenne  10®,67. 

La  température  moyenne  d'un  lieu  est  évidemment  un  élément 
local  spécifique,  elle  contribue  à  caractériser  ce  que  dans  le  langage 
ordinaire  on  appelle  climat,  mais  son  influence  n'est  pas  la  seule,  ni 
peut  être  la  plus  importante.  La  force  et  la  direction  des  vents 
dominants,  l'état  hygrométrique  de  l'air,  le  régime  et  la  fréquence 
des  pluies,  contribuent  pour  une  grande  part  à  un  ensemble 
d'impressions  que  nous  attribuons  à  un  climat  déterminé.  Il  n'est 
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pas  inutile  non  plus  de  tenir  compte  de  ces  circonstances  assez 
peu  connues  au  fond,  mais  qui  font  dire  qu'un  climat  est  sain  ou 
malsain, 

396.  Lignes  isothermes.  —  Les  lignes  isothermes  sont  les  lignes 
que  Ton  obtient  en  réunissant  par  un  trait  continu  les  points  qui 
ont  la  même  température  moyenne.  De  Humboldt,  le  premier, 
en  1817,  est  parvenu,  à  Taide  des  documents  qu'il  a  pu  recueillir, 
à  tracer  des  isothermes  de  5  en  5  degrés,  et  s'étendant  sur  la  plus 
grande  partie  de  la  surface  terrestre.  Depuis  cette  époque,  les  obser- 
vations se  sont  multipliées  et  le  parcours  de  ces  courbes  peut  être 
considéré  comme  suffisamment  connu.  Leur  examen  donne  lieu  à 
quelques  observations  importantes.  En  général,  elles  sont  assez 
irrégulières  dans  leurs  allures,  ce  qui  s'explique  par  le  nombre 
d'éléments  divei^s  qui  influent  sur  la  température  moyenne;  mais 
malgré  cette  irrégularité  on  peut  constater  qu'elles  sont  inclinées 
par  rapport  aux  parallèles  géographiques  et  qu'elles  s'approchent 
de  l'équateur  en  Asie  et  en  Amérique,  ce  qui  indique  que  ces 
deux  continents  sont  plus  froids  que  l'Europe.  A  mesure  qu'on 
s'approche  du  pôle  boréal,  les  isothermes  paraissent  présenter  deux 
inflexions  qui  se  rapprochent  de  plus  en  plus  l'une  de  l'autre  de 
manière  à  former  une  espèce  de  oo .  Cette  circonstance  curieuse 
conduit  à  penser  qu'il  existe  dans  les  régions  boréales  deux  pôles 
de  froid.  L'un  serait,  suivant  M.  Kaemtz,  au  "nord  du  détroit  de 
Barrow,  en  Amérique,  l'autre  en  Sibérie,  à  l'est  du  cap  Taymour. 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  curieux  et  d'important,  c'est  qu'ils  ne  coïn- 
cident ni  l'un  ni  l'autre  avec  le  pôle  géographique,  qui  se  trouve 
placé  à  peu  près  à  égale  distance  entre  les  deux.  Le  pôle  géogra- 
phique n'est  donc  pas  le  point  le  plus  froid  du  globe  terrestre,  et  il 
est  certain  que  dans  les  diverses  expéditions  qui  ont  été  faites  dans 
les  régions  arctiques,  on  a  atteint  des  points  où  la  température  est 
plus  rigoureuse  qu'elle  ne  l'est  au  pôle  géographique.  C'est  une 
des  raisons  qui  donnent  quelque  coasistance  à  l'espoir,  si  souvent 
déçu  toutefois,  d'atteindre  le  pôle  boréal  du  globe  terrestre. 

397.  Lignes  isochimènes  et  isotbères.  —  La  température 
moyenne  de  deux  lieux  pourrait  être  la  même,  bien  que  les  tempé- 
ratures moyennes  de  l'été  et  de  l'hiver  fussent  très-différentes;  il 
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suffirait,  par  exemple,  qu*à  une  température  plus  élevée  de  l'été 
correspondit  une  température  plus  basse  de  Thiver,  pour  que  la 
moyenne  ne  fût  pas  modiflée.  Il  est  évident  que  la  valeur  absolue 
des  températures  hibernales  et  estivales  Influe  notablement  sur  le 
climat  et  qu*elle  a  une  grande  influence  sur  les  conditions  d'exis- 
tence et  de  développement  des  êtres  organisés.  C'est  pour  cela  que 
les  météorologistes  ont  eu  l'idée  de  tracer  des  courbes  qui  passent 
par  les  différents  lieux  dont  la  moyenne  estivale  et  hibernale  est  la 
même.  Les  premières  se  nomment  lignes  isothëres ;  les  secondes, 
lignes  isochimènes.  La  considération  de  ces  lignes  a  une  certaine 
importance  dans  les  questions  de  géographie  zoologique  ou  bota- 
nique. Ainsi,  par  exemple,  si  certaines  espèces  animales  redou* 
tent  le  froid,  la  limite  des  régions  qu'ils  peuvent  habiter  devra 
se  terminer  vers  le  nord  par  une  ligne  isochimène.  De  même, 
les  plantes  annuelles,  comme  les  céréales,  qui  se  développent  seu- 
lement dans  le  printemps  et  l'été,  sont  subordonnées,  non  pas  à  la 
température  de  Thiver,  ni  même  à  la  température  moyenne,  mais 
bien  à  la  température  de  l'été*.  Aussi,  si  on  considère  leurs  limites 
vers  le  nord ,  on  les  trouve  sensiblement  situées  sur  une  ligne 
isothère. 

398.  Extrêmes  de  températures.  —  Indépendamment  de  la 
valeur  moyenne,  il  est  évident  que  les  températures  extrêmes  que 
l'on  peut  observer  en  diflTérents  lieux  ont  une  influence  considé- 
rable sur  le  climat.  Il  est  à  remarquer  que  l'organisation  de 
l'homme  le  rend  plus  propre  que  tout  autre  animal  à  supporter 
des  températures  très-diverses.  Suivant  M.  Kaemtz,  une  température 
de  —  56''  aurait  été  supportée  par  Back  au  fort  Reliance,  tandis  que 
Barkoot  aurait  éprouvé  en  Egypte  une  température  de  +  ù7°,  ce  qui 
fait  une  différence  de  loVi  supérieure,  par  conséquent,  à  celle  qui 
existe  entre  la  glace  fondante  et  l'eau  bouillante.  L'homme  parait 
donc  seul  capable  de  vivre  sous  toutes  les  latitudes;  il  n'en  est  pas 
moins  constant  toutefois  que  les  climats  tempérés  sont  les  plus 


1.  Dans  la  constractioil  des  isothères  et  des  isochimènes,  on  considère  comme  tem- 
pérature hibernale  celle  de  Tautomne  et  de  Thiver,  et  comme  température  estivale 
celle  du  printemps  et  de  Tété. 
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favorables  au  plein  développement  de  ses  facultés  physiques  et 
intellectuelles. 

399.  Climats  marins  et  climats  continentaux.  —  Sous  le  rap- 
port des  extrêmes  de  température,  aussi  bien  que  des  moyennes 
hibernales  et  estivales,  il  existe  de  très-grandes  différences  dans  les 
divei*s  pays.  Dans  les  contrées  voisines  des  grandes  masses  d*eau, 
les  variations  de  température  se  trouvent  notablement  restreintes  : 
les  étés  y  sont  moins  chauds  et  les  hivers  moins  froids  ;  ce  fait  est 
marqué  surtout  dans  les  lies  de  peu  d*étendue,  et  se  vérifie  néan- 
moins sur  toutes  les  côtes.  On  désigne  sous  le  nom  de  climats 
marins  ceux  dans  lesquels  se  trouve  une  petite  différence  entre  les 
moyennes  de  l'été  et  de  l'hiver.  Les  climats  continentaxjLX  correspon- 
dent à  des  différences  plus  prononcées,  qui  tiennent  à  l'absence  des 
grandes  masses  d'eau.  Ainsi,  par  exemple,  en  Angleterre,  le  ther- 
momètre ne  descend  qu'exceptionnellement  à  lO"*  au-dessous  de  0;  à 
la  même  latitude,  dans  l'Amérique  russe,  le  mercure  reste  congelé 
en  hiver  pendant  plusieures  semaines. 

Voici  quelques  exemples  de  ces  deux  sortes  de  climats. 


CLIMATS  MARINS. 


Iles  Féroë 

Ile  Unst  (Shetland) . . 

Ile  de  Man 

Penzance   

Helston. ,.,... 


Pélersbourg. 
Moscou. .  . 
Kasan.  .  . 
Slatousl. .  . 
Irkutzk  .  . 
Jakousk  .   . 


CLIMATS  CONTINENTAUX. 


—  8,70 

—  40,22 

—  43,66 

—  16,49 

—  17,88 
--  38,90 


Hiver. 

Été. 

Différence. 

3,90 

4  4,60 

6,70 

i              4,05 

41,92 

7,87 

5,59 

45,08 

9,49 

7,04 

45,83 

8,79 

1              6,49 

46,00 

8,84 

45,96 

23,66 

47,55 

27,77 

47,35 

34,44 

46,08 

32,57 

46,00 

33,88 

47,20 

56,40 

400.  Températures  du  sol  à  diverses  profondeurs.  —  Couche 
invariable.  -—  Lorsqu'on  observe,  à  l'aide  d'instruments  convena- 
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bles,  la  température  du  sol  à  diverses  profondeurs,  on  reconnaît  que 
les  variations,  soit  diurnes,  soit  annuelles,  de  la  température  s'y  font 
sentir,  mais  avec  des  particularités  curieuses.  Ainsi,  d'une  part, 
Tamplitude  de  ces  variations  est  moindre  et  d'autant  plus  qu'on 
pénètre  plus  profondément  dans  le  sol.  A  une  certaine  profondeur, 
variable  du  reste  d'un  pays  à  l'autre,  cette  amplitude  devient  tout  à 
fait  nulle,  c'est-à-dire,  en  d'autres  termes,  que  la  température  de- 
vient constante  :  c'est  ce  que  l'on  appelle  la  couche  invariable.  Dans 
cette  couche  il  n'y  a  plus  de  trace  de  variations  diurnes  ou  an- 
nuelles; mais  les  premières  disparaissent  bien  avant  les  secondes, 
et  il  suffit,  en  réalité,  de  pénétrer  dans  le  sol  à  une  profondeur 
médiocre  pour  que  les  inégalités  de  température  de  la  journée 
cessent  complètement  de  se  faire  sentir. 

En  second  lieu,  les  variations  de  température  observées  dans 
l'intérieur  du  sol  sont  toujours  en  retard  sur  les  variations  corres- 
pondantes de  la  surface,  ce  qui  s'explique  naturellement  par  le 
défaut  de  conductibilité  des  matériaux  qui  constituent  la  croûte 
superficielle  du  globe.  Ce  retard  augmente  à  peu  près  proportion- 
nellement à  la  profondeur,  si  bien  qu'à  une  profondeur  déter- 
minée ce  retard  devient  à  peu  près  égal  à  la  moitié  de  Tannée. 
Dans  cette  couche,  les  maxima  de  température  correspondent  donc 
aux  minima  de  l'air  et  vice  versa,  c'est-à-dire  que  les  saisons  sont 
renversées.  Mais  il  faut  dire  qu'elles  y  sont  très-peu  accentuées  et  à 
peine  sensibles.  Dans  nos  climats,  ce  phénomène  de  renversement 
se  rencontre  à  8  ou  10  mètres  de  la  surface  du  sol. 

D'après  quelques  observations,  qui  auraient  peut-être  besoin 
d'être  contrôlées,  la  moyenne  annuelle  parait  avoir  la  même  valeur 
dans  toutes  les  couches  où  se  font  sentir  les  variations  ;  de  là  résulte 
une  conséquence  intéressante  et  qui  est  généralement  admise  :  c'est 
que  la  température  de  la  couche  invariable  est  précisément  la  tem- 
pérature moyenne  du  lieu.  Cette  loi  curieuse  a  permis  de  détermi- 
ner la  température  moyenne  de  diverses  localités  dans  lesquelles 
on  n'avait  pas  fait  d'observations  suivies  du  thermomètre. 

Les  sources  qui  conservent  à  peu  près  la  même  température 
pendant  l'année  sont  considérées  assez  généralement  comme  ayant 
une  température  égale  à  la  moyenne  du  lieu,  mais  cette  conclusion 
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est  trës-iDcertalDe.  Les  sources  étaot  en  effet  alimentées  par  les 
pluies,  doivent  être  refroidies  ou  échauffées  par  elles  suivant  les 
circonstances.  En  outre,  les  canaux  qui  les  amènent  à  la  surface 
peuvent  pénétrer  dans  le  sol  à  une  profondeur  considérable,  et  y 
subir  nécessairement  l'influence  de  la  chaleur  centrale  du  globe. 

A  Paris,  la  couche  invariable  est  à  une  vingtaine  de  mètres  de 
la  surface.  Dans  les  caves  de  l'Observatoire,  dont  la  profondeur  est 
de  27'»,60,  bf  température,  absolument  constante,  mais  un  peu 
supérieure  à  la  température  moyenne,  est  égale  à  11<',82.  Le 
thermomètre  installé  par  Lavoisier  en  1783  n'a  pas,  depuis  cette 

époque ,  subi  de  variations  qui  atteignent  r  de  degré. 

401.  Chaleur  centrale  du  globe.  —  Au-Klessous  de  la  couche 
invariable,  la  température  va  en  augmentant  d'une  manière  con- 
tinue avec  la  profondeur.  C'est  ainsi  que  les  eaux  du  puits  de  Gre- 
nelle, par  exemple,  qui  jaillissent  d'une  profondeur  de  5(|8  mètres, 
ont  une  température  de  27^,7,  ce  qui  correspond  à  un  accroisse- 
ment de  1  degré  par  33  mètres  environ  à  partir  de  la  couche  inva- 
riable. En  supposant  que  cette  progression  se  maintienne,  on 
atteindrait  une  température  d'environ  2000""  à  60  kilomètres  de 
profondeur.  A  cette  profondeur,  toutes  les  matières  que  nous  con- 
naissons seraient  liquéfiées,  de  sorte  que  Ton  serait  conduit  à 
admettre  que  toute  la  masse  du  globe  serait  en  fusion  et  qu'il  y 
aurait  seulement  à  la  surface  une  pellicule  dont  l'épaisseur  est  à 
peine  la  centième  partie  du  rayon. 

Cette  conclusion  est  assez  généralement  admise  par  les  géo- 
logues, mais  c'est  bien  plus  une  sorte  d'hypothèse  à  priori  qu'une 
conséquence  de  l'observation.  Étendre  en  effet  à  la  totalité  du  rayon 
terrestre,  c'est-A-dire  à  1500  lieues  environ,  une  loi  observée  dans 
une  étendue  de  &  à  500  mètres,  est  un  procédé  peu  conforme  à  la 
logique.  En  réalité,  c'est  le  phénomène  de  l'aplatissement  de  la  terre 
qui  a  donné  lieu  à  la  supposition  de  la  liquidité  primitive  de  notre 
globe,  sur  laquelle  on  a  fondé  toute  une  théorie  qui  ne  saurait  être 
acceptée  qu'avec  des  réserves  importantes.  Sans  aucun  doute,  les 
volcans  nous  donnent  la  preuve  qu'il  existe  dans  le  sein  de  la  terre 
des  matières  à  l'état  de  fusion  ignée,  mais  ce  peuvent  être  là  des 
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phénomènes  locaux,  difficiles  à  expliquer  sans  doute,  mais  moins 
toutefois  que  le  fait  de  la  liquidité  du  noyau  terrestre. 

402.  Décroissemexit  de  la  température  avec  la  hauteur.  — 
A  mesure  qu'on  s'élève  dans  l'atmosphère,  la  température  diminue 
et  cela  pour  des  causes  diverses.  Ainsi  l'air,  diminuant  de  densité, 
absorbe  naturellement  une  proportion  moindre  des  rayons  solaires; 
en  outre,  il  n'éprouve  pas  l'action  réchauffante  du  sol,  qui  joue  un 
rôle  considérable  à  la  surface  de  la  terre.  Sur  le  sommet  des  mon- 
tagnes, d'autres  causes  de  refroidissement  interviennent,  par 
exemple  l'intensité  de  Tévaporation,  la  facilité  du  rayonnement  à 
travers  une  atmosphère  plus  rare  et  le  mouvement  de  Taif  qui, 
échauffé  sur  les  pentes,  s'élève  en  glissant  sur  elles  et  vient  se  dilater 
en  se  refroidissant  au  sommet.  Rien  n'est  donc  plus  simple  à  com- 
prendre que  le  décroissement  de  la  température  avec  la  hauteur, 
mais  on  comprend  aussi  que,  ce  décroissement  dépendant  de  causes 
diverses  et  dont  quelques-unes  peuvent  être  très-variables,  il  soit 
difficile  de  trouver  une  loi  précise,  qui  lie  la  variation  de  hauteur 
à  la  diminution  de  température.  Aussi  les  diverses  observations 
laites  sur  ce  sujet  sont-elles  souvent  très -discordantes.  Ainsi,  par 
exemple,  Gay-Lussac,  dans  son  célèbre  voyage  aérostatique  de  I8O/1, 
a  trouvé  à  la  hauteur  de  près  de  7000  mètres,  à  laquelle  il  est  par- 
venu, une  variation  de  température  de  /iO<>,  ce  qui  fait  environ 
1  degré  pour  173  mètres  d'élévation.  MM.  Barrai  et  Bixio,  dans  une 
ascension  faite  en  1849,  ont  constaté,  à  une  hauteur  à  peu  près 
pareille,  une  température  capable  de  congeler  le  mercure,  ce  qui 
fait,  comparativement  à  la  température  de  la  surface  du  sol  le  jour 
de  Texpérience,  une  variation  d'environ  60°. 

Toutefois,  comme  la  loi  de  ce  décroissement  est  fort  impor- 
tanjte  à  connaître  pour  le  calcul  des  réfractions  astronomiques,  on 
a  cherché  à  en  trouver  une  expression  plus  ou  moins  approchée, 
en  combinant  les  observations  qui  présentent  le  plus  grand  carac- 
tère de  concordance,  et  on  est  arrivé  à  la  proposition  suivante,  qu'il 
ne  faut  d'ailleurs  admettre  qu'avec  réserve  : 

En  supposant  que  la  température  du  sol  soit  de  30%  à  mesure 
qu'en  s'élevant  il  s'établit  une  différence  de  pression  de  0'",050,  il  y 
a  une  variation  correspondante  de  température  de  0*,i  (Saigey). 
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En  combinant  cette  loi  avec  la  formule  de  Laplace  pour  la 
mesure  des  hauteurs,  on  peut  calculer,  avec  une  certaine  approxi- 
mation, la  température  qui  règne  à  une  hauteur  donnée. 

C'est  à  raison  de  Tinégalité  du  décroissement  de  la  tempéra- 
ture  à  mesure  qu'on  s'élève,  que  la  limite  des  neiges  perpétuelles 
varie  de  hauteur  d'une  contrée  à  l'autre;  tandis  qu'en  Islande  elle 
s'élève  à  peine  à  900  mètres,  dans  l'Himalaya,  dans  les  Andes  elle 
dépasse  1500  mètres. 

403.  Des  vents.  —  Les  vents  sont  produits  par  le  déplacement 
de  l'air  atmosphérique;  ils  sont  toujours  le  résultat  d'une  rupture 
d'équilibre  dans  la  densité  de  l'atmosphère.  Si,  par  exemple,  la 
densité  ou  la  pression  de  l'air  devient  plus  considérable  en  un  cer- 
tain point,  l'air  se  déverse  dans  les  régions  voisines  et  donne  lieu 
à  un  vent  qui  se  propage  dans  le  sens  même  de  sa  direction  ;  c'est 
un  vent  d! insufflation.  Si  au  contraire,  par  une  cause  quelconque, 
par  suite,  par  exemple,  de  la  condensation  d'une  grande  masse  de 
vapeur  d'eau,  il  se  produit  quelque  part  une  diminution  de  pres- 
sion ou  de  densité,  Tair  environnant  afflue  pour  rétablir  l'équilibre. 
Cet  appel  se  communique  de  proche  en  proche,  et  il  en  résulte  un 
vent  qui  se  propage  en  sens  contraire  de  sa  direction;  c'est  un  vent 
d'aspiration. 

La  direction  du  vent,  sa  force  ou  sa  vitesse,  constituent  un  élé- 
ment météorologique  d'une  très-grande  importance  que  dans  tous 
les  observatoires  on  s'attache  à  mesurer  avec  beaucoup  de  soin.  La 
direction  s'obtient  à  Taide  de  l'instrument  connu  de  tout  le  monde 
sous  le  nom  de  girouette.  Il  est  très-facile  de  modifier  l'appareil  de 
manière  à  lui  faire  enregistrer  ses  indications  :  il  suffit,  ainsi 
que  cela  se  pratique  dans  plusieurs  observatoires,  de  munir  la  partie 
inférieure  de  son  axe  d'un  index  métallique,  qui  passe  successive- 
ment sur  divers  contacts  électriques;  à  chacun  de  ces  contacts 
correspond  un  organe  traceur,  mis  en  mouvement  par  le  courant 
et  qui  laisse  une  trace  sur  une  feuille  de  papier,  qui  se  meut  elle- 
même  à  l'aide  d'un  rouage  d'horlogerie. 

La  force  ou  la  vitesse  du  vent  se  mesure  à  l'aide  des  anémo- 
mètres. Ce  sont  des  moulinets  à  ailettes  dont  l'axe  engrène  par  une 
vis  sans  fin  avec  la  première  roue  d'un  compteur  à  rouages.  On 
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peut  ainsi,  en  faisant  marcher  Tinstrument  pendant  un  temps 
détermine,  savoir  le  nombre  de  tours  du  moqlinet  accomplis  pen- 
dant ce  temps.  La  vitesse  du  rent  se  dëduil  de  ce  nombre  de  tours 
à  l'aide  de  tables  spéciales  que  l'on  construit  directement  et  qui 
représentent  la  graduation  de  l'anémomètre. 

Les  vents  reçoivent  suivant  leur  vitesse  des  désignations  spé- 
ciales. Quand  cette  vitesse  est  inférieure  à  10  mètres  par  seconde, 
on  les  appelle  petite  brise.,  jolie  brise  ;  la  brise  fraîche  correspond  à 
une  vitesse  de  10  mètres,  le  grand  frais  à  une  vitesse  de  20  mètres. 
Au-dessus,  Je  vent  devient  dangereux  en  mer.  La  vitesse  du  vent 
peut  atteindre  bO  ou  50  mètres  par  seconde;  il  est  alors  capable 
de  renverser  les  édifices,  de  déraciner  les  arbres  et  constitue  un 
ouragan  ou  une  tempête. 

404.  Causes  des  vents.  —  Il  est  à  peu  près  impossible  de 
donner  une  théorie  générale  des  mouvements  de  l'atmosphère  ;  et 
quant  aux  influences  locales  qui  modifient  la  direction  ou  l'in- 
tensité des  vents,  elles  sont  si  diverses  que  leur  étude  est  fort 
compliquée  et  ne  peut  trouver  sa  place  que  dans  un  traité  spé- 
cial. Nous  nous  bornerons  ici  à  indiquer  une  circonstance  phy- 
sique fondamentale,  qui  permet  de  se  rendre  compte,  au  moins 
approximativement,  de  l'origine  des  vents  que  Ton  nomme  régu- 
liers. Cette  circonstance  se  résume  clairement  dans  l'expérience 
suivante,  due  à  Franklin  :  On  ouvre  en  hiver  une  porte  de  commu- 
nication entre  une  chambre  chaude  et  une  chambre  froide  et  on 
place  deux  bougies  allumées.  Tune  en  haut  et  l'autre  en  bas  de  la 
porte.  On  constate  que  la  flamme  de  la  bougie  inférieure  s'in- 
cline vers  la  chambre  chaude,  tandis  que  la  bougie  supérieure 
s'incline  en  sens  inverse.  En  généralisant  les  conclusions  de  cette 
expérience  on  peut  dire  que  :  Quand  deux  régions  voisines  sont  iné- 
galement chauffées,  il  s^ètablit  à  la  partie  supérieure  un  vent  allant  de 
la  région  chaude  à  la  région  froide  et  un  vent  inverse  à  la  surface 
du  sol. 

Nous  allons  appliquer  cette  proposition  fort  simple  à  l'expli- 
cation des  brises,   des  alizés  et  des  moussons. 

405.  Brises.  —  Sur  les  côtes,  quand  le  temps  est  calme,  on 
observe,  à  partir  de  neuf  ou  dix  heures  du  matin,  un  vent  venant  de 
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la  mer,  dont  la  force  s'accroît  jusque  vers  les  deux  ou  trois  heures.  A 
partir  de  ce  moment,  il  s'aflfaiblit,  et  cesse  un  peu  avant  le  coucher  du 
soleil,  pour  faire  place  quelques  heures  après  à  un  vent  de  terre 
qui  souffle  à  peu  près  jusqu'au  lever  du  soleil.  Ces  vents,  que  l'on 
nomme  la  brise  de  terre  et  la  brise  de  mer,  se  produisent  avec  une 
très-grande  régularité  ;  mais  ils  peuvent  souvent  être  masqués  par 
l'existence  d'autres  vents  soufflant  en  même  temps  qu'eux.  L'ori- 
gine de  ces  brises  est  très-simple  :  pendant  lejour  la  terre  s'échauffe 
plus  que  la  mer,  à  raison  du  grand  calorique  spécifique  de  l'eau  ; 
il  doit  donc  se  produire  à  la  surface  du  sol  un  vent  dirigé  vers  la 
région  chaude,  c'est-à-dire  vers  la  terre.  Pendant  la  nuit,  la  terre 
et  la  mer  se  refroidissent,  mais  la  première  plus  que  la  seconde; 
le  vent  de  la  surface  du  sol  doit  donc  être  dirigé  vers  la  région 
chaude,  c'est-à-dire  vers  la  mer. 

406.  Vents  alizés.  —  Les  vents  alizés  soui  des  vents  qu'on 
observe  plus  particulièrement  dans  l'Atlantique  et  qui  dans  notre 
hémisphère  soufflent  du  nord-est  au  sud-ouest;  dans  l'hémisphère 
austral  ils  soufflent  du  sud -est  au  nord -ouest.  Les  alizés  se  pro- 
duisent avec  une  régularité  absolue;  les  marins  peuvent  compter 
sur  eux  aussi  sûrement  que  sur  le  lever  du  soleil;  ils  ne  s'étendent 
d'ailleurs  que  fort  peu  au  delà  de  la  région  intertropicale,  et  ce 
n'est  qu'accidentellement  qu'on  peut  les  ressentir  jusque  vers  le 
trentième  degré  de  latitude.  Les  alizés  frappèrent  de  terreur  les 
compagnons  de  Christophe  Colomb,  qui  se  voyaient  ainsi  fermer 
pour  ainsi  dire  le  retour  vers  leur  patrie. 

Voici  l'explication  que  l'expérience  de  Franklin  peut  suggérer 
au  sujet  des  alizés;  elle  est  à  peu  près  conforme  du  reste  à  celle  qui 
a  été  donnée  primitivement  par  Halley.  La  région  équatoriale  étant 
plus  fortement  échauffée  par  le  soleil  que  les  autres  parties  de  la 
terre,  il  se  produit  sur  elle  une  dilatation  et  par  suite  un  mouve- 
ment ascendant  de  l'air.  Par  suite  de  cette  aspiration  l'air  afflue  de 
l'un  et  l'autre  hémisphère  vers  l'équateur.  Si  la  terre  était  immo- 
bile, il  en  résulterait  un  vent  du  nord  dans  l'hémisphère  boréal,  et 
un  vent  du  sud  dans  l'hémisphère  austral;  mais  la  terre  tourne,  et 
avec  une  vitesse  qui  va  évidemment  en  diminuant  à  mesure  qu'on 
s'éloigne  de  l'équateur.  Supposons,  d'après  cela,  une  masse  d'air 
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transportée  tout  à  covpèi  une  plus  petite  distance  de  Téquateur;  sa 
vitesse  étant  moindre  que  celle  de  la  région  où  on  I*amène,  elle 
constituera  comme  une  sorte  d'obstacle  en  repos  relatif  par  rap- 
port à  la  terre,  et  comme  celle-ci  tourne  de  F  ouest  à  Test,  elle 
produira  l'effet  d'un  vent  d'est.  Or,  si  on  suppose  que  la  masse 
d'air,  au  lieu  d'être  transportée  tout  à  coup  vers  l'équateur,  y 
arrive  graduellement,  la  direction  du  vent  produit  par  elle  sera 
intermédiaire  entre  l'est  et  le  nord,  c'est-à-dire  qu'il  aura  la  direc- 
tion du  nord-est.  Le  même  raisonnement  montre  que  dans  l'hémi- 
sphère austral  l'alizé  soufflera  du  sud-est. 

Vers  l'équateur  se  trouve  la  rencontre  des  deux  alizés  :  c'est  la 
région  dite  des  calmes,  expression  qui  signifie  seulement  qu'il  n'y 
a  pas  de  vent  de  direction  régulière,  et  non  point  qu'il  n'y  a 
pas  de  vent,  car  c'est  ordinairement  dans  ces  parages  que  s'en- 
gendrent le  plus  aisément  des  bourrasques  ou  des  tempêtes  plus  ou 
moins  violentes. 

A  l'alizé  inférieur  correspond  le  contralizé  supérieur,  résultant 
de  l'écoulement  de  l'air  échauffé  vers  les  pôles.  Ce  contralizé 
s'abaisse  graduellement  vers  la  terre  et  l'atteint  vers  le  quaran- 
tième ou  le  cinquantième  degré  de  latitude;  il  constitue  un  vent  du 
sud-ouest  qui  est  en  effet  le  vent  dominant  dans  le  nord  de  l'Europe. 

Ces  mouvements  de  l'atmosphère  ont  une  grande  influence  sur 
les  mouvements  de  la  mer.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'avant  de 
pénétrer  dans  le  golfe  du  Mexique  où  il  prend  plus  particulièrement 
le  nom  de  gulf-strcam,  ce  célèbre  courant  se  dirige  vers  l'équateur 
à  peu  près  parallèlement  au  grand  courant  atmosphérique  corres- 
pondant. 

407.  Moussons.  —  Les  moussons  sont  des  vents  qui  régnent 
surtout  dans  la  mer  des  Indes,  et  qui  sont  subordonnés  au  mouve- 
ment du  soleil.  Pendant  l'été  ,  le  soleil  étant  au-dessus  de  l'équa- 
teur, les  plateaux  du  Thîbel  et  de  l'Himalaya  s'échauffent  consi- 
dérablement, tandis  qu'il  se  produit  un  refroidissement  du  côté 
de  la  Nouvelle-Hollande  et  de  l'Afrique  méridionale  :  il  en  résulte 
des  brises  diverses  dont  la  résultante  est  un  vent  du  sud-ouest  qui 
règne  en  effet  d'avril  à  octobre.  Dans  l'autre  moitié  de  l'année 
souffle  l'alizé  du  nord-est,  qui  porte  le  nom  de  mousson  du  nord-est. 
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408.  PhéDomtoes  fondameDtanz.  —  Si  l'on  Tient  à  Trotter  avec 
de  la  laine  ou  avec  une  peau  de  chat  bien  sèche  un  tube  de  verre, 
on  reconnaît  que  celui-ci  acquiert  la  propriété  d'attirer  les  corps 


Fig.  3liS.  —  Atlrariion  deg  corps  liSgera  par  un  corps  i<leclrîsé. 

légers.  En  plarant,  en  ciïet.  en  regard  des  parties  frottées  de  petits 
morceaux  de  papier,  des  brins  de  paiiie,  de  la  sciure  de  bois,  etc., 
on  voit  ces  diiïérenls  corps  se  porter  sur  le  tube  de  verre;  qHe^ 
ques-uns  y  restent  adhérents,  d'autres  sont  repousses  pour  être 
ultérieurement  attirés  de  nouveau,  d'où  résultent  des  mouTemenls 
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divers  d'autant  plas  prononces  en  général  que  le  tube  est  plus 
gros  et  qu'il  a  été  frotté  plus  Tivement. 

Lorsqu'on  place  le  tube  à  une  petite  distance  du  visage,  on 
sent  comme  le  contact  d*une  toile  d'araignée.  Si  Ton  en  approche 
le  doigt,  il  se  produit  un  pétillement  particulier,  en  même  temps 
qu'une  étincelle  brillante  jaillit  entre  le  doigt  et  le  tube.  Le  tube 
de  verre  a  donc  acquis  par  suite  du  frottement  des  propriétés 
curieuses  et  caractéristiques;  on  dit  qu'il  est  électrisè,  et  on  appelle 
électricité  l'agent  auquel  on  attribue  les  phénomènes  qui  viennent 
d'être  décrits. 

Le  verre  n'est  pas  la  seule  substance  qui  soit  susceptible  de 
s'électriser  par  le  frottement  ;  la  résine,  le  soufre,  les  pierres  pré- 
cieuses, l'ambre  jaune,  etc.,  présentent  la  même  propriété.  C'est  du 
nom  grec  de  cette  dernière  substance,  :o>^«xTpov,  que  dérive  le  mot 
électricité. 

Tous  les  corps  ne  paraissent  pas  au  premier  abord  susceptibles 
de  s'électriser  par  le  frottement;  en  effet,  si,  tenant  à  la  main  une 
tige  de  métal,  ou  la  frotte  avec  de  la  laine,  on  ne  réussit  pas  à  lui 
donner  les  propriétés  d'un  corps  électrisè.  Mais  il  ne  faut  pas  se 
hâter  d'en  conclure  que  les  métaux  sont  inaptes  à  acquérir  ces 
propriétés,  car,  en  ajustant  la  tige  de  métal  à  l'extrémité  d'un  tube 
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Fip.  333.  —  Klftctrisation  d'un  m^tal. 

de  verre  (flg.  333),  on  l'électrise  d'une  façon  très-sensible  en  la 
frappant  avec  une  peau  de  chat  ou  une  étoffe  de  laine.  Il  n'y  a 
donc  pas  lieu  d'admettre  l'ancienne  distinction  des  corps  idio- 
électriques  et  anéleclriques,  c'est-à-dire  des  corps  susceptibles  ou 
non  susceptibles  de  s'électriser,  car  tous  les  corps  sans  exception 
peuvent  s'électriser.  Mais  il  y  a  lieu  d'établir  entre  eux  une  diffé- 
rence d'une  autre  nature,  qui  a  été  mise  en  évidence  pour  la  pre- 
mière fois  par  le  physicien  anglais  Grey,  en  1729. 

409.  Corps  conducteurs  et  corps  non  conductears.  —  Dans 
certains  corps,  tels  que  le  verre,  la  résine,  etc.,  l'électricité  réside 
dans  les  points  seulement  oii  elle  a  été  développée  ;  dans  d'autres, 
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au  contraire,  comme  les  métaux,  Télectricité  développée  en  un 
point  se  propage  immédiatement  et  se  manifeste  sur  tous  les 
points  de  leur  surface.  Ainsi,  dans  l'expérience  qui  vient  d'être 
citée,  il  suffit  d'éiectriser  la  portion  du  métal  voisine  du  verre 
pour  que  les  signes  de  l'électricité  se  manifestent  immédiatement 
à  l'extrémité  opposée.  Les  premiers  corps,  la  résine,  le  verre,  sont 
dits  mauvais  conducteurs.  Les  métaux  sont  appelés  bons  conducteurs. 
Un  corps  mauvais  conducteur  prend  souvent  le  nom  de  corps 
isolant,  et  un  corps  bon  conducteur  supporté  par  un  corps  mau- 
vais conducteur  est  dit  isolé.  Au  point  de  vue  de  l'électricité,  la 
justesse  de  ces  expressions  est  évidente. 

La  conductibilité  électrique  n'est  pas,  du  reste,  une  propriété 
absolue,  il  y  a  à  cet  égard  des  différences  d'un  corps  à  l'autre 
comme  dans  toutes  les  propriétés  physiques.  Il  serait  difficile 
d'exprimer  par  des  nombres  les  rapports  de  conductibilité  des  dif- 
férents corps,  mais  on  peut  assigner  à  peu  près  Tordre  dans  lequel 
ils  doivent  être  placés. 

I.  -  CORPS   CONDUCTEURS 

PLACÉS     DANS     l'oRDRE     DE     LEUR     POUVOIR     CONDUCTEUR. 


Tous  les  métaux. 
Charbon  calciné. 
Plombagine. 
Acides  concentrés. 
Acides  étendus. 
Solutions  salines. 
Minerais  métalliques. 


Fluides  animaux. 
Eau  de  mer. 
Eau  de  source. 
Eau  de  pluie. 
Neige. 

Végétaux  vivants. 
Lin. 


Chanvre. 

Animaux  vivants. 
Flamme. 
Fumée. 
Vapeur. 

Terres   et   pierres 
humides. 


II.  —  CORPS   ISOLANTS 

PLACÉS     DANS     l'ORDRE     DE     LEUR     FACULTÉ     ISOLANTE. 


Gomme  laque. 

Gemmes. 

Porcelaine. 

Ambre. 

Soie. 

Marbre. 

Résines. 

Cheveux. 

Camphre. 

Soufre. 

Laine. 

Caoutchouc. 

Cire. 

Plumes. 

Craie. 

Jais. 

Papier  sec 

Chaux. 

Verre. 

Parchemin 

Phosphore. 

Mica. 

Cuir. 

Huiles. 

Diamant. 

Bois  échauffé. 

Oxydes  métalliques 
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Le  corps  humain  est  bon  conducteur  de  l*électricité.  Si  en  effet 
une  personne  se  place  sur  un  tabouret  à  pieds  de  verre  et  qu'on  la 
frappe  avec  une  peau  de  chat,  elle  s*ëlcctrlse  d*une  manière  très- 
sensible,  et  de  tous  les  points  de  la  surface  du  corps  indistincte* 
ment  on  peut  tirer  des  étincelles. 

Lorsqu'un  corps  conducteur  isolé  et  électrisé  est  mis  en  con- 
tact avec  un  autre  conducteur  isolé  aussi,  mais  non  électrisé,  on 
remarque  qu'après  le  contact  les  deux  corps  jouissent  des  pro- 
priétés électriques  ;  la  vertu  électrique  s'est  donc  répartie  entre  les 
deux  corps.  Si  le  dernier  corps  est  très-grand  par  rapport  au  pre- 
mier, la  vertu  électrique  de  celui-ci  s'affaiblit  très-notablement  et 
peut  même  devenir  nulle.  C'est  ce  qui  arrive  lorsqu'on  met  un 
corps  électrisé  en  communication  avec  le  sol,  qui  peut  être  consi- 
déré comme  un  ensemble  conducteur;  après  la  communication  le 
corps  a  perdu  toute  vertu  électrique.  De  là  le  nom  de  réservoir  com- 
mun donné  à  la  terre. 

Il  est  aisé  de  comprendre  d'après  cela  comment  il  se  fait  qu'on 
ne  parvienne  pas  à  électriser  une  tige  de  métal  que  l'on  tient  à  la 
main  :  l'électricité,  au  fur  et  à  mesure  qu'elle  se  développe,  dis- 
paraît par  l'intermédiaire  du  corps  dans  le  réservoir  commun. 

L'air  doit  être  considéré  comme  un  corps  isolant,  car  l'élec- 
tricité peut  se  maintenir  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long  à  la 
surface  des  corps  conducteurs  et  isolés.  Toutefois,  lorsque  l'air  est 
humide,  son  pouvoir  conducteur  augmente  très-notablement,  les 
corps  conducteurs  et  isolés  perdent  rapidement  leur  électricité  et 
les  expériences  deviennent  fort  difficiles.  Il  faut  remarquer  d'ail- 
leurs que,  dans  ces  circonstances,  de  la  vapeur  d'eau  se  condense 
sur  les  pieds  isolants  des  appareils  et  à  la  déperdition  par  l'air 
s'ajoute  celle  qui  a  lieu  par  les  supports  devenus  humides  et  par 
suite  conducteurs.  C'est  ce  qui  explique  la  nécessité  de  les  essuyer 
soigneusement  avec  du  papier  ou  du  linge  chaud,  et  même  de 
placer  au  milieu  des  appareils  un  petit  fourneau  qui,  échauffant 
l'air  ambiant,  en  diminue  l'état  hygrométrique.  En  général,  c'est  par 
les  belles  et  froides  journées  d'hiver  que  les  expériences  d'électri- 
cité se  font  avec  le  plus  de  facilité  et  de  succès. 

410.  Hypothèses  électriques.  —  Pour  étudier  d'un  peu  plus 
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près  les  premiers  phénomènes  électriques,  on  se  sert  d'ua  petit 
appareil  appelé  pendule  électrique.  11  se  compose  d'une  balle  en 
moelle  de  sureau,  suspendue  par  ud  Hl  de  soie  à  un  support  iso- 
lant. Lorsqu'on  approche  un  tube  de  verre  électrisé  de  la  petite 
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Fig.  3'ii.  —  Pendule  Olectrîque. 

balle  isolée,  cette  dernière  est  attirée  ;  mais  dés  qu'elle  a  touché  le 
tube  de  verre,  à  l'attraction  succède  immédiatement  une  répulsion 
qui  se  maintient  tant  que  la  boule  conserve  son  électricité.  La 
même  expérience  peut  être  faite  avec  un  bâton  de  résine  ou  tout 
autre  coips  électrisé. 

Si,  au  moment  où  le  pendule  électrique  est  repoussé  par  le 
verre,  on  approche  la  résine  électrisée,  celle-ci  l'attire;  si  inverse- 
ment on  approche  du  pendule  électrique  un  tube  de  verre  électrisé 
au  moment  de  la  répulsion  produite  par  la  résine,  il  y  a  également 
attraction.  Ces  phénomènes  montrent  clairement  que  l'clectricilé 
développée  sur  la  résine  n'est  pas  de  même  nature  que  celle  déve- 
loppée sur  le  veiTe.  qu'elles  ont  pour  ainsi  dire  des  propriétés  oppo- 
sées, puisque  ce  que  l'un  des  corps  attire  l'autre  le  repousse.  On  ap- 
pelle éleciriciiÈ  positive  celle  que  le  verre  poli  acquiert  quand  on  le 
frotte  avec  de  la  laine,  et  éteciriciii  négatice  celle  que  la  résine  ac- 
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quiert  dans  les  mêmes  circonstances.  En  répétant  Texpérience  avec 
diflérents  corps,  on  reconnaît  que  les  uns  se  conduisent  comme 
le  verre,  les  autres  comme  la  résine.  Les  premiers  sont  électrisés 
positivement,  les  seconds  négativement. 

Les  circonstances  qui  viennent  d'être  mentionnées  servent  de 
base  à  l'hypothèse  suivante,  dite  hypothèse  des  deux  fluides,  et  qui 
sert  à  expliquer  d'une  manière  suffisamment  satisfaisante  les  diffé- 
rents phénomènes  électriques. 

Il  existe  deux  fluides  appelés,  l*un  le  fluide  positif  ou  éleclricitè  posi:- 
tive,  Vautre  fluide  négatif  ou  électricité  négative.  Les  particules  similaires 
de  ces  fluides  se  repoussent,  et  les  particules  de  nom  contraire  s*aUirent. 
La  réunion  de  quantités  égales  de  fluides  de  nom  contraire  forme  du  fluide 
neutre  ou  fluide  naturel,  que  Von  suppose  exister  dans  tous  les  corps  en 
quantité  inépuisable  et  qui  ne  produit  auctm  phénomène  particulier.  Sous 
diverses  influ>ences,  parmi  lesquelles  il  faut  citer  le  frottement,  le  fluide 
neutre  se  décompose  en  ses  deux  éléments;  le  fluide  positif  passe  dans  le 
corps  frottant,  par  exemple,  et  le  fluide  négatif  dans  le  corps  frotté.  Cest 
aux  attractions  et  aux  répulsions  mutuelles  des  fluides  électriques  que 
sont  dus  les  mouvements  dioers  que  Von  observe  dans  les  corps  élec- 
trisés. 

411.  Conséquences  de  rhypothèse  des  deux  fluides.  —  On 
trouve  une  première  confirmation  des  hypothèses  précédentes 
lorsqu'on  cherche  la  nature  des  électricités  que  possèdent  deux 
corps  qui  ont  été  frottés  l'un  contre  l'autre.  On  remai^que  en 
effet,  et  cette  règle  est  sans  exception,  que  les  deux  corps  sont 
électrisés  d'une  manière  différente,  c'est-à-dire  que  si  on  les  met  en 
présence  d'un  pendule  préalablement  électrisé,  l'un  des  corps  attire 
le  pendule,  tandis  que  l'autre  le  repousse.  On  peut  donner  à  cette 
expérience  une  forme  assez  curieuse.  Deux  personnes  étant  placées 
sur  des  tabourets  à  pieds  de  verre.  Tune  d'elles  frappe  l'autre  avec 
une  peau  de  chat;  après  cette  opération  les  deux  personnes  sont 
électrisées  :  celle  qui  tenait  la  peau  de  chat  est  électrisée  négati- 
vement, et  l'autre  positivement;  de  chacune  d'elles  on  peut,  en 
approchant  le  doigt,  tirer  des  étincelles. 

La  nature  particulière  de  l'électricité  que  prend  un  corps  par 
le  frottement  dépend  évidemment  de  la  nature  de  sa  surface.  Que 
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l'on  prenne,  par  exemple,  deux  disques,  l'un  en  verre,  l'autre  eu 

métal,  soutenus  chacun  eu  leur  centre  par  un  manche  bien  isolant 

et  qu'on  Ie3  frotte  vivement  l'un  contre  l'autre,  on  verra  que  le 

métal  est  électrisé  négativement  et 

I  ri  le  verre  positivement;  mais  si  l'on 

I  la —       — '  recouvre  le  métal  d'une  peau  de  chat 

I  il  et  qu'on  répète  l'expérience,  le  verre 

"    '■  cette  fois  s'électrisera  positivement. 

"^  '^'  En  général ,  rélectricité  négative  se 

porte  sur  le  corps  dont  la  température  s'élève  le  plus  pendant  le 

frottement.  Dans  la  liste  suivante  les  corps  sont  rangés  dans  un 

ordre  tel,  que  chacun  d'eux  s'électrise  positivement  avec  ceux  qui 

le  précèdent  et  négativement  avec  ceux  qui  le  suivent. 

Peau  de  clial.  Plumes.  Soie. 

Verre  poli.  Bois.  Gomme  laque. 

Étoffe  de  laine.  Papier.  Verre  dépoli. 


CHAPITRE  XXXVl. 


ÉLECTRISATION  PAR  INFLUENCE. 


412.  Électrisation  par  influence.  —  Nous  avons  dans  ce  qui 
précède  constaté  deux  moyens  d'électrisation  :  la  communication 
directe  avec  un  corps  électrisé  et  le  frottement;  mais  ce  ne  sont 
pas  les  seuls,  à  beaucoup  près,  et  on  peut  dire,  en  général,  que 
toutes  les  fois  que  d'une  manière  quelconque  Téquilibre  molécu- 
laire d'un  corps  se  trouve  détruit,  il  y  a  décomposition  du  fluide 
neutre  et  par  suite  électrisation.  Il  sufflt  d'ailleurs,  pour  que  cette 
rupture  d'équilibre  ait  lieu,  de  la  présence  d'un  corps  électrisé. 
Ainsi,  qu'on  approche  de  la  machine  électrique  un  corps  quel- 
conque conducteur  et  isolé,  dès  que  la  distance  sera  suffisamment 
petite ,  il  donnera  des 

signes  d'électricité,  et  yi^^         a  jli  b 

de  chacun  des  points 
de  la  surface  on  pourra 
tirer  des  étincelles.  On 
dit  dans  ce  cas  qu'il  y 
a  électrisation  par  in- 
fluence ou  par  induc- 
tion. 

On  peut  analyser 
facilement  ces  phé- 
nomènes à  l'aide  de  la  disposition  d'expérience  indiquée  par  la 
figure  336.  C'est  une  sphère  conductrice  électrisée  positivement,  par 
exemple;  en  présence  de  cette  sphère  on  place  un  cylindre  conduc- 


Fig.  336.  ^  Électrisation  par  influence. 
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teur  et  isolé  AB  sur  lequel  sont  suspendus  à  diverses  distances  des 
doubles  pendules  conducteurs  à  balles  de  sureau.  Lorsqu'on  ap- 
proche le  cylindre  de  la  sphère,  on  voit  les  balles  s'écarter,  on 
remarque  en  outre  que  la  divergence  des  petits  pendules  est  la  plus 
grande  possible  aux  extrémités  et  va  en  décroissant  des  extrémités 
vers  le  milieu  où  se  trouve  une  ligne  M  sur  laquelle  elle  est  nulle. 
Cette  ligne  neutre  n'est  pas  précisément  au  milieu  du  cylindre,  elle 
est  plus  rapprochée  de  l'extrémité  A  que  de  l'extrémité  opposée; 
de  plus,  rélectrisation  est  plus  forte  en  A  qu'en  B. 

Il  est  facile  de  s'assurer  que  les  deux  moitiés  du  cylindre  sont 
électrisées  d'une  manière  contraire;  l'extrémité  A  est  électrisée 
négativement  et  l'extrémité  B  positivement.  Il  suffit  d'approcher 
graduellement  un  bâton  de  résine  électrisé  du  pendule  situé  en 
A,  on  voit  qu'il  y  a  répulsion,  tandis  qu'au  contraire  on  constate 
une  attraction  en  B. 

On  explique  très-simplement  ces  différents  phénomènes  dans 
l'hypothèse  des  deux  fluides.  En  effet,  l'électricité  positive  de  C 
décompose  à  distance  l'électricité  naturelle  du  corps  AB,  attire  le 
fluide  de  nom  contraire  dans  la  partie  la  plus  voisine  et  repousse  le 
fluide  de  môme  nom.  Ces  deux  fluides  se  trouvent  donc  sur  deux 
régions  opposées  du  cylindre,  séparées  par  une  ligne  neutre  ;  mais 
comme  l'attraction  se  fait  à  une  distance  plus  petite,  et  par  suite 
avec  une  plus  grande  intensité  que  la  répulsion,  la  ligne  neutre 
se  trouve  plus  rapprochée  de  l'extrémité  voisine  de  G  que  de  l'ex- 
trémité opposée. 

Si  l'on  approche  le  cylindre  de  la  sphère  inductrice,  la  diver- 
gence des  pendules  augmente  ;  elle  diminue  si  on  l'éloigné  ;  enfin 
tout  signe  d'électricité  disparaît  si  on  enlève  la  sphère,  ou  si  on  la 
met  en  communication  avec  le  sol  :  dans  ce  cas,  les  deux  fluides 
séparés  par  l'induction  se  recomposent  pour  former  du  fluide 

naturel. 

Si,  pendant  que  le  cylindre  AB  est  soumis  à  l'influence,  on 
vient  à  le  mettre  en  communication  avec  le  sol  par  la  partie  B,  on 
voit  immédiatement  les  pendules  situés  dans  cette  région  retom- 
ber dans  la  verticale,  tandis  qu'il  se  produit  en  A  un  accroissement 
de  divergence.  On  peut  expliquer  très-simplement  ces  particula- 
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rites  ;  en  efiet,  la  communication  avec  le  sol  fait  disparaître  le 
fluide  repoussé;  mais  par  cela  même  Faction  inductrice  de  la 
sphère,  qui  se  trouvait  équilibrée  par  Tattraction  réciproque  des 
fluides  séparés,  peut  se  manifester  de  nouveau;  il  y  a  donc  une 
nouvelle  décomposition  de  fluide  neutre,  et  plir  suite  un  accroisse- 
ment d'électricité  en  A.  Le  fluide  négatif  se  trouve  d'ailleurs  seul 
sur  le  cylindre  ;  la  ligne  neutre  est  rejetée  au  delà  des  limites  du 
corps;  et  si,  après  avoir  supprimé  la  communication  avec  le  sol,  on 
enlève  la  sphère  inductrice,  le  cylindre  est  électrisé  négativement, 
comme  s'il  avait  été  frotté  ou  mis  en  contact  avec  un  corps  électrisé. 

Il  est  très-important  de  remarquer  que  ce  résultat  est  le  même 
quel  que  soit  le  point  du  cylindre  par  lequel  on  établit  la  commu- 
nication avec  le  sol;  c'est  toujours  le  fluide  repoussé  qui  disparaît, 
le  corps  ne  possède  plus  que  l'espèce  d'électricité  contraire  à  celle 
du  corps  influent;  toutefois  il  peut  se  présenter,  suivant  le  mode 
de  communication  avec  le  réservoir  commun,  quelques  petites  varia- 
tions dans  le  détail  de  la  distribution  de  l'électricité,  sans  que  le 
sens  du  phénomène  soit  changé. 

Quand  on  met  en  présence  d'un  corps  électrisé,  non  plus  un 


Fig.  337.  —  Induction  successive. 


seul  conducteur,  mais  une  série  de  conducteurs  AB,  A'B',  etc.,  sur 
chacun  d'eux  il  se  produit  une  distribution  d'électricité  analogue, 
mais  d'intensité  décroissante;  dans  le  cylindre  A'B',  par  exemple, 
se  trouve  de  l'électricité  négative  en  A'  et  de  l'électricité  positive 
en  B'  ;  de  plus,  l'électrisation  est  plus  forte  que  celle  qui  se  pro- 
duirait par  la  seule  action  de  la  sphère  si  on  enlevait  le  cylindre  AB. 
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Cette  observation  prouve  que  rextréinité  de  chacun  des  conducteurs 
agit  sur  le  suivant,  comme  la  sphère  agit  sur  le  conducteur  AB. 

Les  diverses  molécules  d'un  corps  peuvent  être  considérées  eu 
réalité  comme  des  conducteurs  placés  en  présence  les  uns  des 
autres,  de  sorte  que  àous  Faction  d'un  corps  électrisé  elles  doivent 
se  constituer  dans  un  état  électrique  opposé  sur  leurs  deux  moitiés, 
dans  une  sorte  de  polarité  électrique.  Cet  état  polaire  ne  pereisle 
pas  et  ne  saurait  être  constaté  dans  les  corps  bons  conducteurs,  mais 
il  en  est  tout  autrement  dans  les  corps  mauvais  conducteurs;  nous 
verrons  même  plus  loin  que  cette  polarité  paraît  être  une  condi- 
tion nécessaire  de  Télectrisation  par  influence. 

413.  Attractions  et  répulsions  électriques.  —  Les  phéno- 
mènes primitifs  d'attraction  et  de  répulsion  manifestés  par  les 
corps  électrisés  dépendent  du  développement  de  l'électricité  par 
influence. 

Supposons,  par  exemple,  qu'on  approche  un  corps  électrisé 
positivement  G  d'un  pendule  électrique  isolé  et  à  l'état  naturel;  le 

fluide  neutre  de  la  petite  balle  est  décom- 
posé, les  fluides  se  disposent  sur  elle  sui- 
vant les  règles  de  la  décomposition  par  in- 
fluence, le  fluide  négatif  étant  accumulé 
FigTa»  —Attractions  surtout  en  a  et  le  fluide  positif  en  6;  on  a 
électriques.  douc  uue  force  attractive  entre  les  fluides  de 

nom  contraire  et  une  force  répulsive  entre  les  fluides  de  même 
nom;  mais  cette  dernière,  agissant  à  une  distance  plus  grande 
sera  moindre  que  la  première,  la  force  attractive  sera  donc  pré- 
dominante, et  par  suite  la  petite  balle  sera  attirée.  Il  faut  remar- 
quer que  c'est  entre  les  fluides  électriques  et  non  point  entre  les 
corps  qu'ont  lieu  les  actions  attractives  ou  répulsives  ;  mais  les 
fluides  sont  en  raison  du  pouvoir  isolant  de  l'air  ou  de  sa  pression, 
ou  du  défaut  de  conductibilité  des  corps,  retenus  à  la  surface  de 
ces  derniers  avec  une  force  plus  ou  moins  considérable,  et,  par 
suite,  ils  entraînent  dans  leur  mouvement  les  corps  sur  lesquels 
ils  se  trouvent,  pourvu  que  ceux-ci  aient  une  masse  suffisamment 
petite.  Si  la  petite  balle  du  pendule  communique  avec  le  sol,  le 
fluide  repoussé  disparaissant  dans  le  réservoir  commun,  Tattrac- 
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tion  sera  plus  marquée,  puisqu'elle  ne  sera  combattue  par  aucune 
force  répulsive. 

Si  le  pendule  électrique  était  préalablement  électrisé,  il  y 
aurait  attraction  ou  répulsion,  suivant  la  nature  de  Télectrisation  ; 
mais  dans  tous  les  cas,  et  indépendamment  de  cette  action,  il  se 
produit  toujours  une  décomposition  par  influence,  qui  a  pour  ré- 
sultat constant  une  attraction.  Il  suit  de  là  que  lorsque  le  corps  agis- 
sant  est  fortement  électrisé,  et  qu'on  l'approche  brusquement  à 
une  petite  distance,  il  y  aura  toujours  attraction.  C'est  une  obser- 
vation qu'il  importe  d'avoir  présente  à  l'esprit  quand  on  veut  étu- 
dier la  nature  de  l'électricité  d'un  corps  en  se  servant  du  pendule 
électrique  ou  des  électroscopes;  il  convient  d'approcher  le  corps 
électrisé  de  loin  et  graduellement,  de  manière  à  saisir  le  sens  du 
premier  mouvement  produit. 

414.  Étincelle.  —  C'est  encore  un  phénomène  d'influence  qui 
a  lieu  en  réalité  lors  de  l'électrisation  d'un  corps  conducteur  et 
isolé  par  son  contact  avec  un  corps  déjà  électrisé.  En  effet,  quand 
les  corps  s'approchent  l'un  de  l'autre,  il  y  a  décomposition  du 
fluide  neutre  dans  celui  des  deux  qui  est  à  Tétat  naturel;  au  mo- 
ment du  contact,  le  fluide  attiré  se  combine  avec  une  portion  cor- 
respondante de  celui  que  renferme  le  corps  électrisé,  la  neutralise, 
et  les  choses  se  passent  par  conséquent  comme  s'il  y  avait  eu  pas- 
sage de  l'électricité  d'un  des  corps  sur  l'autre. 

« 

Ordinairement,  avant  que  le  contact  ait  lieu,  il  se  produit  une 
étincelle  entre  les  deux  corps,  et  l'on  reconnaît  d'ailleurs  que  le 
partage  de  l'électricité  est  le  résultat  même  de  cette  étincelle, 
comme  il  le  serait  du  contact.  De  cette  observation  il  résulte  que 
l'étincelle  n'est  autre  chose  que  la  combinaison  à  travers  l'air  des 
deux  fluides  de  nom  contraire,  dont  l'attraction  mutuelle  a  sur- 
monté la  résistance  qui  s'opposait  à  leur  réunion. 

L'étincelle  électrique  est  sans  contredit  le  phénomène  le  plus 
curieux  que  présentent  les  corps  électrisés  :  elle  excita  chez  les 
premiers  savants  qui  l'observèrent  (Grey,  Dufay)  une  admiration 
presque  mêlée  d'efl'roi;  aujourd'hui  encore,  près  d'un  siècle  après 
l'invention  de  la  machine  électrique,  on  ne  se  lasse  pas  de  suivre 
avec  une  vive  curiosité  les  diverses  expériences  que  l'on  peut  faire 
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avec  cet  appareil.  Nous  décrirons  les  diverses  machines  électriques 
dans  Tun  des  chapitres  suivants,  et  nous  ferons  connaître  à  cette 
occasion  les  propriétés  caractéristiques  de  l'étincelle. 

415.  Électroscopes.  —  Les  électroscopes  sont  des  appareils 
destinés  à  constater  la  présence  de  l'électricité  et  à  en  déterminer 
l'espèce.  Le  pendule  électrique  isolé  constitue  un  véritable  élec- 
troscope.  Si,  en  effet,  on  approche  un  corps  de  la  petite  boule  et 
qu'il  y  ait  attraction,  c'est  que  le  corps  est  électrisé.  Pour  savoir  de 
quelle  manière,  on  laisse  venir  la  petite  boule  au  contact,  elle  est 
alors  repoussée  ;  pendant  que  cette  répulsion  a  lieu,  on  approche 
un  tube  de  verre  électrisé  :  s'il  y  a  attraction,  c'est  que  la  boule  est 
électrisée  négativement;  il  en  est  par  conséquent  de  même  du 
corps.  Ce  serait  le  contraire  s'il  y  avait  répulsion.  La  petite  boule 
du  pendule  électrique  étant  placée  dans  Tair,  la  déperdition  est 
souvent  assez  rapide,  et  l'expérience  que  nous  venons  de  décrire 
devient  fort  incertaine  ;  les  électroscopes  proprement  dits  sont  d'un 
emploi  plus  sûr. 

L'électroscope  à    feuilles  d'or,   que   nous   prendrons   pour 

(^      exemple,  se  compose  d'une  cloche  de 

^--^^^   verre  (fig.  359)  reposant  sur  un  pla- 

JjÈ/^         teau  métallique.  A  sa  partie  supérieure 

^r  se  trouve  une  ouverture  que  traverse 

une  tige  métallique,  terminée  en  boule 
à  l'extérieur  et  supportant  à  l'inté- 
rieur deux  petites  lames  d'or.  La  tige 
métallique  est  parfaitement  isolée  à 
l'aide  d'un  tube  de  verre  et  de  cire  à 
cacheter,  qui  la  séparent  des  parois  de 
l'ouverture;  souvent  même,  la  portion 
supérieure  de  la  cloche  est  enduite 
d'un  vernis  isolant.  On  pourrait  sub- 
stituer aux  deux  feuilles  d'or  deux 
pailles  ou  deux  fils  de  lin  supportant  chacun  une  petite  boule  en 
moelle  de  sureau  ;  on  aurait  ainsi  \ kkclro^oo'pt  à  pailles,  Vélectroscope 
à  balles  de  sureau,  qui  ne  diffèrent  pas  véritablement  de  celui  qui 
vient  d'être  décrit. 


Fig.  339.  —  Électroscope 
à  feuilles  d*or. 
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Pour  reconnaître  si  un  corps  est  électrisé,  on  l'approche  de  la 
boule  de  Télectroscope;  le  fluide  naturel  de  la  tige  est  décomposé, 
le  fluide  de  nom  contraire  à  celui  du  corps  est  attiré  sur  la  boule , 
celui  de  même  nom  est  repoussé  dans  les  pailles  et  les  fait  diverger. 
Quant  à  la  nature  de  Télectricité  du  corps,  on  la  reconnaît  aisément 
de  la  manière  suivante  :  Pendant  que  les  pailles  divergent,  sous 
l'influence  du  corps,  on  touche  la  boule  avec  le  doigt,  l'électricité 
repoussée  disparaît  dans  le  sol,  et  Télectroscope  ne  retient  plus  que 
l'électricité  de  nom  contraire  à  celle  du  corps  ;  on  enlève  ce  der- 
nier et  l'électricité  attirée,  se  répandant  dans  les  pailles,  les  fait 
diverger.  Qu'on  approche  alors  graduellement  un  corps  électrisé 
d'une  manière  connue,  par  exemple  un  tube  de  verre,  si  la  diver- 
gence augmente,  c'est  que  les  pailles  sont  électrisées  positivement, 
par  suite  que  le  corps  l'est  négativement;  si  au  contraire  la  diver- 
gence diminue,  c'est  que  l'électricité  des  pailles  est  négative,  et 
par  conséquent  celle  du  corps  est  positive. 

L'électroscope  à  feuilles  d'or  étant  d'une  grande  sensibilité,  on 
doit  approcher  les  corps  électrisés  graduellement  et  avec  précau- 
tion, afin  d'éviter  la  cause  d'erreur  signalée  au  paragraphe  &12; 
on  prévient  ainsi  d'ailleurs  les  mouvements  brusques  des  feuilles 
qui  pourraient  en  amener  la  rupture.  Il  pourrait  arriver  aussi 
que  les  feuilles  trop  écartées  vinssent  s'appliquer  sur  les  parois  de 
la  cloche,  d'où  on  ne  pourrait  les  détacher  qu'en  s'exposant  à  les 
déchirer;  pour  éviter  cet  inconvénient,  on  a  placé  deux  petites 

colonnes  métalliques,  communiquant  avec  le  sol;  si  les  feuilles 

« 
s'écartent  un  peu  trop,  elles  viennent  toucher  les  colonnes  et  re- 
tombent à  l'état  naturel. 
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416.  Balance  de  Coulomb.  —  Couiotnb,  a  qui  sont  dus  princi- 
palement les  travaux  qui  ont  fondé  la  théorie  physique  de  Félec- 
tricité,  s'est  servi  dans  ses  recherches  d'un  appareil  important  à 
connaître  et  auquel  les  physiciens  doivent  encore  avoir  recours 
toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  mesurer  l'intensité  des  forces  électri- 
ques. Cet  appareil,  fondé  sur  les 
lois  de  l'élasticité  de  toi*sion,  à  reçu 
de  son  auteur  le  nom  de  balance  de 
torsion.  Nous  allons  le  décrire  et 
nous  ferons  connaître  ensuite  quel- 
ques-unes des  applications  qui  en 
ont  été  faites  par  Coulomb. 

Il  se  compose  d'une  cage  en 
verre  parallélipipédique  ou  cylin- 
drique AA  (Gg.  SdO)  dont  le  cou- 
vercle supérieur  B  est  surmonté 
d'un  cylindre  vertical  DD  beaucoup 
plus  étroit;  ce  dernier  se  termine 
supérieurement  par  une  virole  cy- 
lindrique a  portant  un  point  de  re- 
père c.  Une  seconde  virole  b  peut  tourner  sur  la  première  et  porte 
sur  sa  surface  supérieure  un  cadran  divisé  en  360  parties  égales.  Au 
centre  de  la  virole  b  se  trouve  une  ouverture  dans  laquelle  s'engage 
à  frottement  doux  un  petit  cylindre  en  métal  d  qui  se  termine  infé- 


Fig.  3iO.  —  Balance  de  Coulomb. 


BALANCE  DE  COULOMB.  537 

rieurement  par  une  pince.  De  cette  disposition  il  résulte  qu'en  fai- 
sant tourner  la  virole  b  on  entraîne  dans  son  mouvement  le  cylindre 
central;  mais  celui-ci  peut  recevoir  un  mouvement  propre  et  indé- 
pendant de  celui  de  la  virole.  L'ensemble  de  ces  diverses  pièces 
constitue  ce  que  Ton  appelle  le  micromètre.  Un  ûl  métallique  très-ûn, 
&\é  à  la  pince  par  son  extrémité  supérieure,  supporte  inférieure- 
ment  une  petite  masse  métallique  traversée  par  une  aiguille  très- 
une  fen  gomme  laque,  portant  à  Tune  de  ses  extrémités  une  petite 
boule  conductrice  g.  Dans  le  plan  horizontal  qui  contient  l'aiguille 
se  trouvent  tracées  sur  la  surface  du  cylindre  des  divisions  angu- 
laires de  la  circonférence.  Enfin,  vis-à-vis  la  division  0  se  trouve  une 
boule  conductrice  fixe  g\  maintenue  par  une  tige  en  gomme  laque  f, 
qui  traverse  une  ouverture  située  sur  le  couvercle  de  la  caisse. 

417.  Loi  des  répulsions  électriques.  —  Pour  montrer  la  ma- 
nière d'employer  l'appareil  aux  recherches  électrométriques,  nous 
expliquerons  la  méthode  suivie  par  Coulomb-  pour  trouver  com- 
ment varient  avec  la  distance  les  attractions  et  les  répulsions  des 
corps  électrisés,  et  particulièrement  les  répulsions. 

Le  point  de  repère  de  la  virole  supérieure  étant  au  0,  on  amène, 
en  tournant  la  partie  centrale  du  micromètre,  la  boule  mobile  au 
contact  de  la  boule  fixe  sans  aucune  torsion  du  fil.  On  enlève 
alors  la  boule  fixe,  on  la  met  en  communication  avec  un  corps 
électrisé  et  on  la  reporte  dans  la  balance  ;  son  électricité  se  com- 
muniquant à  la  boule  mobile,  celle-ci  est  repoussée  à  une  distance 
angulaire  que  l'on  apprécie  à  l'aide  de  la  division  angulaire  de  la 
cage.  Dans  cette  position,  il  y  a  équilibre  entre  la  force  de  toreion 
qui  tend  à  ramener  l'aiguille  à  sa  position  initiale  et  la  force  répul- 
sive. On  tourne  alors  le  micromètre  supérieur,  en  sens  contraire  de 
la  répulsion,  de  manière  à  augmenter  la  torsion,  l'aiguille  mobile 
se  rapproche  de  sa  position  d'équilibre  et  se  fixe  à  une  distance 
angulaire  plus  petite.  En  continuant  à  tordre  le  fil  on  peut  obtenir 
ainsi  diverses  positions  d'équilibre  dans  lesquelles  les  forces  répul- 
sives sont  équilibrées  par  les  forces  de  torsion.  Mais  ces  dernières 
sont,  d'après  les  lois  connues  de  l'élasticité,  proportionnelles  aux 
angles  de  torsion;  il  suffira  donc,  pour  découvrir  la  loi  dont  il 
s'agit,  de  comparer  les  angles  totaux  de  torsion  aux  distances  des 
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boules.  C'est  ainsi  que  Coulomb  trouva  que  les  forces  répulsives 
des  corps  électrisés  varient  en  raison  inverse  du  carré  de  la  dislance. 
Voici  en  effet  les  nombres  obtenus  dans  Tune  des  expériences. 
L'écart  primitif  de  la  boule  mobile  étant  de  36°,  pour  ramener  cette 
distance  à  n'être  que  de  18°»  il  fallut  tourner  le  micromètre  de  126'», 
et  pour  l'amener  à  8°,5,  il  fallut  une  nouvelle  rotation  de  hh^^^  On 
voit  donc  qu'aux  distances  36°,  IS^',  8°,5,  qui  sont  entre  elles  sensi- 
blement comme  1, 1/2  et  1//i,  les  forces  répulsives  sont  équilibrées 
par  les  forces  de  torsion  36;  126  + 18  =  Ikk;  Ul  + 1 26  +  8,5  =  575,5  ; 
or  Iû4  =  4x36,  576=16x36,  c'est-à-dire  qu'à  des  distances 
2,  k  fois  plus  petites,  les  forces  répulsives  deviennent  4,  16  fois  plus 
grandes,  ce  qui  est  précisément  la  loi  énoncée. 

418.  Équation  d'équilibre  de  la  balance.  —  Il  faut  remar- 
quer toutefois  que  dans  l'interprétation  précédente  de  l'expérience 
de  Coulomb  on  commet  deux  erreurs.  1°  On  évalue  la  distance 
des  deux  boules  à*  l'aide  de  l'arc  qui  les  sépare,  tandis  que  cette 
distance  est  mesurée  par  la  corde.   2°  On   admet  que  la  force 

0  répulsive  est  égale  à  la  force  de 

torsion,  ce  qui  n'est  pas  exact, 
V^  puisque  les  deux  forces  n'ont  pas 

i      \  la  même  direction,   la  première 

^  ^   ^    étant  dirigée  suivant  la  corde  de 

\    ^ 
-~^ l'arc  qui  sépare  les  deux  boules 

et  la  seconde  suivant  la  tangente. 

T  II  convient  donc,  pour  savoir  dans 

f»8-  ^i-  quelle  mesure  les  nombres  trouvés 

par  Coulomb  vérifient  la  loi,  d'éliminer  toute  supposition  erronée, 

et  d'établir   exactement  les  conditions  d'équilibre  de   l'aiguille 

mobile. 

Considérons,  à  cet  effet,  le  cercle  décrit  par  l'aiguille  mobile;  soit 

AOB  =  a  (fig.  3/il)  l'écart  initial  des  boules,  la  distance  AB  des  deux 

1 
boules  est  exprimée,  en  appelant  /  le  rayon  OA,  par  2  \  sin  ^  a.  Si  la 

loi  qu'il  s'agit  de  démontrer  est  vraie,  la  force  répulsive  /*  à  l'unité 

f                f 
de  distance  devient,  à  la  distance  AB,  -r^  ou — r— ,  et  c'est 

AD  f    ta       •      •  -^ 

4 1*  sin*  ^  a 
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seulement  la  composante  de  cette  force  suivant  la  tangente,  c'est- 

1 

à-dire — ,  qui  fait  équilibre  à  la  force  de  torsion.  Or  cette 

UP  sin*  2  « 

dernière  est  proportionnelle  à  Tangle  total  de  torsion  A,  elle  est 
mesurée  par  nA  si  on  appelle  n  la  force  de  torsion  à  Textrémité  de 
Taiguille  mobile  pour  un  angle  de  torsion  égal  à  1^.  On  a  donc 
pour  l'équation  d'équilibre 

A  COS  -  a 

n  A  = 


4  /*  sin*  —  a 


ou 


j^,  ==  A  sin  -i  «  tang   |  «. 


Or,  le  premier  membre  de  cette  égalité  étant  constant,  il  doit 
en  être  de  même  du  second  si  la  loi  qu'il  s'agit  de  vérifier  est 
exacte.  C'est  ce  qui  résulte  du  tableau  suivant  : 

a  A  A  sin  5  a  tang  ^  > 

4 '^«  expérience 36  36  3,614 

2«  expérience 18  U4  3,568 

3' expérience 8,5  575,5  3,469 

La  môme  en  supposant.    .   .  9  576  3,557 

On  voit  que  la  différence  entre  le  premier  et  le  deuxième 
nombre  de  la  troisième  colonne  est  insignifiant.  Quant  à  la  diffé- 
rence entre  le  second  et  le  troisième,  elle  est  un  peu  plus  forte 
sans  doute,  mais  elle  ne  correspond  en  définitive  qu'à  une  erreur 
de  1/2  degré  dans  l'observation  de  l'arc. 

419.  Cas  des  attractions.  —  Pour  déterminer  la  loi  des  attrac- 
tions, on  peut  opérer  d'une  manière  analogue.  Après  avoir  mis  le 
micromètre  au  0,  on  tourne  la  pièce  centrale  de  façon  à  placer  la 
boule  mobile  à  une  certaine  distance  angulaire  de  la  boule  fixe, 
puis  on  communique  aux  deux  boules  des  électricités  différentes. 
11  se  produit  une  attraction  combattue  par  la  torsion  du  fil,  et,  en 
faisant  varier  cette  dernière,  on  pourra  obtenir  diverses  positions 
d'équilibre.  En  comparant  les  distances  diverses  aux  torsions  cor- 
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respondantes,  on  reconnaîtra  que  la  loi  est  la  même  que  pour 
les  répulsions.  Toutefois  les  expériences  présentent  de  très-grandes 
difficultés,  et  ne  sont  même  possibles  que  lorsque  les  boules 
sont  très-faiblement  électrisées.  En  effet,  la  force  attractive  peut 
être,  en  réalité,  aussi  grande  qu'on  le  voudra,  puisqu'elle  ne 
dépend  que  de  l'intensité  de  Télectrisation ,  tandis  que  la  réac- 
tion de  torsion  ne  peut  dépasser  une  certaine  limite,  qui  dépend 
évidemment  de  la  distance  initiale.  Il  pourra  donc  arriver  que 
les  deux  boules  se  précipitent  Tune  sur  l'autre  et  qu'ainsi  l'expé- 
rience ne  puisse  être  continuée.  Coulomb,  pour  empêcher  cette 
circonstance  de  se  produire,  tendait  dans  la  balance  un  fil  de  soie 
destiné  à  arrêter  la  boule  mobile. 

420.  Loi  des  charges  électriques.  —  Les  attractions  et  répul- 
sions électriques  dépendent  évidemment  de  l'intensité  même  de 
l'électrisation  ou  de  ce  que  l'on  peut  appeler  la  charge  électrique. 
Supposons  que,  par  l'action  de  la  force  répulsive,  les  deux  boules 
soient  maintenues  à  une  distance  angulaire  déterminée  et  que  la 
force  totale  de  torsion  soit  A.  On  touche  la  boule  fixe  avec  une 
boule  exactement  égale  et  isolée  ;  on  doit  admettre  comme  évident 
que  l'électricité  se  partagera  également  entre  les  deux  boules,  de 
sorte  qu'après  le  contact  la  boule  fixe  ne  contiendra  que  la  moitié 
de  son  électricité.  Les  deux  boules  se  rapprochent,  mais  en  dimi- 
nuant la  torsion  à  l'aide  du  micromètre,  on  peut  ramener  la  dis- 
tance à  sa  valeur  initiale.  Or  on  reconnaît  que  la  torsion  totale  est 
réduite  à  sa  moitié.  Si  on  touche  une  seconde  fois  dans  les  mêmes 
conditions ,  il  faudra,  pour  maintenir  la  même  distance,  réduire 
encore  la  torsion  à  la  moitié,  c'est-à-dire  au  quart  de  sa  valeur 
primitive.  Les  mêmes  circonstances  se  reproduiraient  si,  au  lieu  de 
toucher  la  boule  fixe,  on  touchait  la  boule  mobile,  de  sorte  que  si 
la  charge  de  l'une  des  boules  vient  à  varier  dans  un  certain  rap- 
port, la  force  attractive  ou  répulsive  varie  dans  le  même  rapport. 
On  conclut  de  là  que  les  attractions  et  les  répulsions  sont  proportion- 
nelles aux  charges  électriques, 

421.  Distribution  de  l'électricité  k  la  surface  des  corps.  — 
L'électricité  se  porte  exclusivement  à  la  surface  des  corps  conduc- 
teurs. Ce  fait  résulte  implicitement  de  l'observation  faite  fréquem- 
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ment  par  Coulomb,  qu'une  sphère  creuse  se  charge  de  la  même 
quantité  d'électricité  qu'une  sphère  pleine.  On  peut  d'ailleurs  Ip 
démontrer  directement  par  l'expérience  suivante  indiquée  par  Biot  : 
On  prend  une  sphère  métallique  isolée  et  électrisée  et  on 
l'enveloppe  de  deux  hémisphères  tenus  par  des  manches  isolants 
qui  la  recouvrent  exactement  (fig,  342).  Lorsqu'on  enlève  rapide- 


Kg.  349.  —  Eipirience  de  Biol. 

ment  et  en  même  temps  les  deux  hémisphères,  on  constate,  en  les 
approchant  d'un  pendule  électrique,  qu'ils  sont  électrisés,  tandis 
que  la  sphère  ne  présente  pas  d'électrisation  sensible.  Il  faut  re- 
marquer toutefois  qu'il  est  rare  que  cette  expérience  soit  bien  déci- 
sive, et  le  plus  souvent  la  sphère  se  trouve  électrisée  d'une  façon 
très-appréciable.  C'est  que,  malgré  !a  rapidité  avec  laquelle  on  relire 
les  enveloppes  hémisphériques,  il  est  bien  difflcile  qu'il  n'y  ait  pas 
un  moment  oA  la  sphère  se  trouve  en  contact  avec  elles  par 
quelque  point,  le  contact  ayant  cessé  ailleurs;  on  a  alors  un  sys- 
tème de  forme  particulière  dont  la  sphère  fait  partie  et  sur  la 
surface  duquel  l'électricité  se  distribue.  L'expérience  suivante  est 
beaucoup  pins  sûre. 

On  électrise  une  sphère  métallique  creuse,  isolée,  et  présen- 
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tant  un  oriûce  k  sa  partie  supérieure  (11^.  3^3),  puis  on  vient  tou- 
cber  sa  surface  intérieure  avec  un  petit  disque  de  papier  doré, 
soutenu  par  une  fine  aiguille  en  gomme  laque,  c'est-à-dire  avec  ce 
fiu'on  appelle  un  plan  d'épreuve.  Celui-ci  ne  prend  aucune  électri- 
cité et  demeure  tout  à 
fait  sans  action  sur  le 
pendule  électrique  ou 
sur  un  électroscope. 
Mais,  au  contraire,  en 
appliquant  le  plan  d'é- 
preuve sur  un  point 
quelconque  de  la  sur- 
face eitérieure,  on  le 
trouve  électrisé  après 
ce  contact  et  capable 
d'attirer  les  corps  lé- 
gers. Faraday  faisait  la 
même  expérience  en 
se  servant  d'un  cylin- 
dre en  treillis  métalli- 
Fig.  3i3.  que ,  reposant  sui-  un 

disque  de  métal  isolé. 
Il  électrisait  le  distjue  et  ne  réussissait  jamais  à  recueillir  la  moindre 
trace  d'électricité  en  touchant  avec  le  plan  d'épreuve  !a  surface 
intérieure  de  l'appareil. 

C'est  aussi  à  Faraday  qu'est  due  l'expérience  suivante  :  Sur  le 
contour  d'un  anneau  métallique  (ûg.  3ii!i},  supporté  par  un  pied 
isolant,  on  flxe  une  sorte  de  sac  conique,  fait  d'un  mince  tissu 
de  lin.  substance  conductrice  de  l'électricité;  un  double  fil  de 
soie,  fixé  au  sommet  du  cône,  permet  de  le  retourner  de  façon 
que  la  surface  intérieure  devienne  la  surface  extérieure  et  vice 
cersa.  Quand  on  électrisé  cet  appareil,  on  trouve  toujours  et 
exclusivement,  avec  le  plan  d'épreuve,  de  l'électricité  sur  la  surface 
extérieure.  11  faut  donc  admettre  que  lors  du  retournement  le 
fluide  électrique  passe  d'une  face  à  l'autre  du  tissu. 

On  doit  donc  se  représenter  l'électricité  d'un  corps  comme 
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formant  une  couche  limitée  à  l'extérieur  par  la  surface  même  du 
corps  et  à  l'intérieur  par  une  autre  surface  qui  en  est  éloignée 
d'une  très-petite  quantité.  Rien  ne  fait  supposer  à  priori  que  cette 


Fig.  34i.  —  Expérience  de  Faraday. 

couche  doive  être  régulière,  il  est  au  contraire  naturel  d'admettre 
que,  sauf  le  cas  de  la  sphère,  cette  régularité  ne  se  rencontrera  pas, 
et  que  les  différents  points  de  la  surface  auront  une  éleclrisation, 
une  charge  différente,  subordonnée  à  leur  position  particulière.  A 
une  charge,  ou,  comme  on  le  dit  encore,  à  une  tension  plus  grande, 
correspond  certainement  une  plus  grande  quantité  d'électricité; 
mais  on  peut  d'ailleurs  faire  à  cet  égard  Tune  des  deux  suppositions 
suivantes  :  ou  bien,  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  étant  par- 
tout la  même,  la  densité  est  plus  forte  là  où  la  tension  est  plus 
forte;  ou  bien,  la  densité  étant  la  même,  la  tension  dépend  de 
l'épaisseur.  Il  n'y  a  pas  d'intérêt  réel  à  se  faire  une  opinion  sur  ce 
point  particulier  de  l'hypothèse  générale  des  deux  fluides ,  mais  il 
est  au  contraire  très-intéressant  de  pouvoir  se  rendre  compte  de 
l'influence  de  la  forme  du  corps  sur  la  répartition  de  la  charge 
électrique  à  la  surface.  Coulomb  a  employé  très-heureusement  sa 
balance  à  la  résolution  de  cette  importante  question,  et  il  est  arrivé 
à  quelques  résultats  qu'il  est  bon  de  connaître. 

1®  Sphère  (ûg.  345).  —  La  charge  électrique  est  la  même  sur 
tous  les  points  de  la  surface. 

2°  Ellipsoïde  allongé  (fig,  346).  —  La  charge  est  maxîma  à  l'ex- 
trémité du  grand  axe  et  minima  à  l'extrémité  du  petit;  de  plus, 
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le  rapport  entre  ces  deui  charges  est  d'autant  plus  grand  qwe 

l'ellipsoïde  esl  plus  allongé. 

3"  Disque  plat  {(Ig.  347).  —  La  chaire  électrique,  presque  nulle 


rig.  3*5,  —  DispositioD  de  l'électririti!       Fig.  ÎW.  —  Dispoiition  de  l'électricité 
k  la  surbcc  d'une  sphère.  &  la  surrace  d'un  ellipsoïde. 

au  centre  et  jusque  près  des  bords,  s'accroll  trôs-vile  sur  les 
bords  eux-mêmes,  où  elle  est  maxima. 

h"  Cylindre  («■miné  par  des  hémisphères  {flg,  3i8.;  — Chaîne 
rninima  et  très-faible  au  milieu,  maxima  à  l'extrémilé.  Cette 
dernière  tend  d'ailleurs  à  devenir  d'autant  plus  grande  que  le 
rayon  du  cylindre  est  plus  petit  par  rapport  à  sa  longueur. 


Fig.  3M.— Disposition  de  l'électricité  sur  un 
cylindre  tcnniné  par  des  hémUpbères. 

5"  Sphères  en  contact.  —  Dans  les  cas  de  sphères  égales,  la  charge, 
nulle  au  point  de  contact  et  très-faible  jusqu'à  30»  de  ce  point, 
croît  Irès-rapidement  de  30  à  60°,  moins  rapidement  de  60  à  90",  et 
d'une  manière  insensible  de  90  à  180".  Quand  les  sphères  sont 
inégales,  la  charge,  en  un  point  quelconque  de  la  petite  sphère,  est 
plus  forte  que  dans  le  point  semblable  de  la  grande  ;  lorsque  l'une 
des  sphères  devient  de  plus  en  plus  petite,  le  rapport  des  charges 
aux  exlrémilés  de  la  ligne  des  centres  tend  â  devenir  égal  à  2. 

422,  Méthode  d'expérience.  —  Les  résultats  précédents  ont 
été  obtenus  par  Coulomb  de  la  manière  suivante  ;  Il  appliquait 
le  plan  d'épreuve  sur  uu  des  points  du  corps  électrisé  et  le  portait 
ensuite  k  la  place  de  la  boule  Qxe  dans  la  balaucc  de  torsion,  la 
boule  mobile  ayant  préalablement  reçu  de  l'électricité  de  même 
nature.  Il  se  produisait  une  répulsion,  et  il  mesurait,  à  l'aide  du 
micromètre,  la  torsion  nécessaire  pour  maintenir  les  deux  boules 
ii  une  distance  déterminée.  Il  répétait  ensuite  l'expérience   pour 
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un  autre  point,  et  le  rapport  des  torsions  nécessaires  pour  main- 
tenir les  boules  à  la  même  distance  donnait  le  rapport  des  charges 
aux  points  considérés.  On  peut  admettre,  en  effet,  que  le  plan 
d'épreuve  placé  sur  le  corps  y  tient  exactement  la  place  d'un  élé- 
ment de  surface,  et  que,  lorsqu'on  l'enlève,  il  emporte  précisé- 
ment la  totalité  de  l'électricité  qui  résidait  au  point  correspon- 
dant.  Dans  son  action  sur  la  boule  mobile,  il  donnera  par  consé- 
quent lieu  à  une  répulsion  qui  sera  la  mesure  de  la  charge  du 
point  touché. 

Coulomb  a  même  démontré,  par  une  expérience  directe,  la 
légitimité  de  cette  conclusion.  Une  sphère  isolée  ayant  été  éleclri- 
sée,  il  mesura,  par  le  procédé  précédent,  la  charge  électrique  en  un 
de  ses  points.  Il  toucha  ensuite  la  sphère  avec  une  sphère  exactement 
pareille,  ce  qui  doit  avoir  nécessairement  pour  résultat  de  dimi- 
nuer en  chacun  des  points  la  charge  de  moitié;  or  c'est  précisé- 
ment l'indication  que  donne  le  plan  d'épreuve. 

423.  Contacts  alternatifs.  —  Les  expériences  précédentes  de- 
mandent naturellement  un  certain  temps,  pendant  lequel  l'élec- 
tricité se  dissipe  plus  ou  moins  rapidement;  il  en  résulte  que 
les  charges  accusées  par  la  balance  ne  sont  point  une  repré- 
sentation fidèle  de  l'état  électrique  du  corps  à  un  moment  donné. 
Coulomb  éludait  cette  cause  d'erreur  par  la  méthode  des  con- 
tacts alternatifs.  Après  avoir  touché  successivement  deux  points  et 
mesuré  leur  charge  électrique,  au  bout  d'un  temps  égal  à  celui 
qui  sépare  les  deux  expériences,  il  revenait  toucher  le  premier 
point,  et  mesurait  sa  charge  qui,  à  raison  de  la  déperdition,  se 
trouve  plus  faible  que  lors  de  la  première  expérience.  En  dési- 
gnant par  A  et  A'  les  deux  charges  observées  et  par  B  celle  du 

\        A' 

second  point,  on  voit  que  les  quantités  ^  et   ^  sont  Tune  plus 

forte,  l'autre  plus  faible  que  le  rapport  cherché;  on  pourra  donc, 
sans  erreur  notable,  prendre  pour  la  vraie  valeur  de  ce  rapport  la 


1  /A    .    A'\       1    A  +  A' 
moyenne  -  (^-  +  -  j  =  -  -g- . 


424.  Pouvoir  des  pointes.  —  Une  pointe  peut  être  considérée 
soit  comme  l'extrémité  d'un  cylindre  dont  le  rayon  est  très-petit, 

PllYS.    DESCUANEL.  35 
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soit  comme  l'extrémité  d'une  série  de  sphères  dont  les  rayons  vont 
en  diminuant  ;  dans  les  deux  cas,  on  voit  que  la  charge  électrique 
y  est  très-considérable.  Il  est  donc  naturel  de  penser  que  la  résis- 
tance de  l'air  sera  vaincue  en  général,  et  que  l'électricité  s'écoulera  ; 
c'est  en  cela  que  consiste  le  pouvoir  des  pointes.  On  remarque, 
en  effet,  que  toutes  les  fois  qu'un  conducteur  isolé  présente  des 
pointes,  il  conserve  l'électricité  pendant  très-peu  de  temps;  aussi 
peut-on  remarquer  que  tous  les  appareils  électriques  se  terminent 
par  des  boules  ou  des  parties  arrondies. 

425.  Déperdition  de  rélectricité.  —  Lorsqu'un  corps  conduc- 
teur isolé  et  électrisé  est  abandonné  à  lui-même,  l'électricité  se 
dissipe  peu  à  peu,  et,  au  bout  d'un  temps  variable,  suivant  les  cas, 
il  ne  conserve  plus  aucune  trace  d'électrisation. 

Les  causes  de  cette  déperdition  sont  assez  complexes  :  il  y  a 
d'abord  la  propagation  par  les  supports,  qui  ne  sont  jamais  isolants 
et  qui  peuvent  d'ailleurs  se  recouvrir  d'une  couche  d'humidité  plus 
ou  moins  grande  provenant  de  l'air.  L'écoulement  peut  aussi  se 
faire  dans  l'air  considéré  comme  corps  isolant;  en  outre,  les  molé- 
cules d'air,  qui  viennent  successivement  au  contact  du  corps  élec- 
trisé, partagent  son  électricité  et  sont  repoussées  par  lui  en  empor- 
tant une  portion  de  la  charge.  En  fait,  c'est  surtout  à  l'humidité  de 
l'air  qu'il  faut  attribuer  la  déperdition  ;  lorsque  cette  humidité  est 
un  peu  considérable,  les  expériences  d'électricité  deviennent  litté- 
ralement impossibles.  Au  contraire,  dans  une  cloche  renfermant  de 
l'air  complètement  desséché,  un  corps  peut  rester  électrisé  pendant 
un  temps  très-considérable. 

Il  résulte  des  recherches  de  Coulomb  sur  ce  point,  que  le  pou- 
voir isolant  des  corps  mauvais  conducteurs  augmente  beaucoup 
quand  la  section  de  ces  corps  diminue,  de  telle  sorte  qu'on  peut 
arriver  à  les  choisir  assez  minces  pour  que  l'isolement  soit  complet, 
ou  que,  du  moins,  il  ne  se  produise  pas  par  le  support  une  perte 
plus  grande  que  par  l'air.  Quant  à  la  déperdition  par  l'air,  elle 
dépend  de  causes  trop  nombreuses  pour  qu'il  soit  possible,  dans 
rétat  actuel  de  la  science  du  moins,  de  formuler  une  loi  précise  à 
ce  sujet.  Coulomb,  en  observant  dans  des  circonstances  spéciales 
le  décroissement  de  la  force  répulsive  des  deux  boules  de  sa 
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balance,  avait  remarqué  que  la  valeur  de  ce  décroissement  était  à 
chaque  instant  proportionnelle  à  la  force  répulsive  elle-même.  Cette 
loi,  tout  à  fait  analogue  à  la  loi  du  refroidissement  de  Newton,  ne  se 
vérifie  pas  d'une  manière  générale,  et  surtout  quand  les  boules  sont 
un  peu  voisines  Tune  de  l'autre. 

La  force  élastique  de  l'air  ambiant  joue  un  rôle  important  dans 
ta  déperdition.  Suivant  qu'elle  augmente  ou  qu'elle  diminue,  la 
charge  que  peut  conserver  un  corps  conducteur  augûiente  ou  dimi- 
nue elle-même  d'une  manière  proportionnelle;  ainsi,  dans  le  vide, 
aucune  charge  n'est  possible  et  toute  trace  d'électricité  disparaît. 
D'autre  part,  cette  charge,  compatible  avec  l'état  de  densité  de  l'air 
ambiant,  se  dissipe  d'autant  plus  lentement  que  la  force  élastique 
ost  plus  faible. 


CHAPITRE  XXXVIII. 


MACHINES  ÉLECTRIQUES. 


426.  Machines  électriques.  —  La  première  machine  électrique 
est  due  à  Otto  de  Guericke,  auquel,  ainsi  que  nous  Tavons  dit  (129), 
la  science  doit  aussi  la  découverte  de  la  machine  pneumatique.  La 
machine  d'Otto  de  Guericke  se  composait  d'un  globe  de  soufre,  tra- 
versé par  un  axe  auquel  une  personne  imprimait  un  mouvement 
de  rotation,  tandis  qu'une  autre  appuyait  les  mains  sur  la  sphère 
et  produisait  ainsi  le  frottement  nécessaire  au  développement  de 
l'électricité.  Par  suite  de  la  friction  le  soufre  s'électrisait  négative- 
ment et  l'électricité  positive  s'écoulait  dans  le  sol  par  la  main  de 
l'observateur.  Les  effets  produits  par  cette  machine  étaient  peu 
intenses,  les  étincelles  notamment  avaient  peu  d'éclat  et  elles 
n'étaient  vraiment  visibles  qu'autant  qu'on  opérait  dans  l'obscurité. 
Un  physicien  anglais,  à  peu  près  contemporain  d'Otto  de  Guericke, 
Hauksbee,  eut  l'idée  de  remplacer  le  globe  de  soufre  par  un  globe  de 
verre  ;  l'électricité  obtenue  ainsi  était  positive,  et  les  effets  lumineux 
présentaient  avec  la  machine  modifiée  une  remarquable  intensité. 
Toutefois  cet  appareil  fut  oublié  ou  abandonné  pendant  long- 
temps, et  c'est  seulement  vers  le  milieu  du  xviii«  siècle,  au  temps 
de  l'abbé  NoUet,  qu'un  expérimentateur  allemand,  Boze,  professeur 
de  physique  à  Wittemberg,  fit  revivre  en  la  perfectionnant  la  ma- 
chine d' Hauksbee,  qui  fut  généralement  adoptée. 

La  figure  349,  empruntée  aux  Leçons  de  physique  de  l'abbé 
Noilet,  publiées  en  1767,  montre  la  disposition  de  la  machine 
adoptée  par  ce  célèbre  professeur.  Elle  se  compose  d'une  roue  de 
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dimensions  considérables,  dont  la  rotation  se  transmet  par  le 
moyen  d'une  corde  sans  fin  et  d'une  poulie  à  un  globe  de  verre. 
L'électricité  développée  sur  le  globe  est  recueillie  par  un  conduc- 
teur  suspendu  au  plafond  à  l'aide  de  cordons  de  soie. 

On  voit  dans  cette  figure  que  le  frottement  est  produit  par  la 
main  d'une  personne;  on  fit  beaucoup  d'essais  pour  remplacer  ce 
procédé,  évidemment  défectueux  et  primitif,  par  l'emploi  de  frot- 
toirs en  cuir  rembourrés  avec  du  crin ,  qu'au  moyen  de  vis  on  appro- 
chait plus  ou  moins  du  globe  de  verre.  Mais  la  forme  de  ce  dernier 
rendait  la  construction  des  frottoirs  fort  difficile,  et  beaucoup  de 
physiciens  revinrent  à  l'ancien  mode.  Ce  ne  fut  que  lorsqu'on  substi- 
tua des  cylindres  aux  globes  que  l'usage  des  frottoirs  devînt  général. 

427.  Machine  de  Ramsden.  —  Aujourd'hui  on  se  sert  assez 
généralement  des  machines  à  plateaux  imaginées,  vers  1768,  par  le 
célèbre  artiste  Ramsden,  et  qui  n'ont  subi  depuis  cette  époque  que 
des  modifications  insignifiantes. 

La  figure  350  représente  le  modèle  le  plus  répandu  dans  les 
cabinets  de  physique.  Il  se  compose  d'un  plateau  en  verre  de 
forme  circulaire,  qu'on  peut  faire  tourner  entre  quatre  coussins.' 
Deux  de  ces  coussins  sont  à  la  partie  supérieure  et  les  deux 
autres  à  la  partie  inférieure  de  deux  montants  en  bois  parallèles 
qui  supportent  l'axe  du  plateau.  En  face  du  plateau  sont  disposés 
des  conducteurs  métalliques  soutenus  par  des  pieds  de  verre  et  se 
terminant  par  deux  branches  recourbées  qui  embrassent  le  plateau 
aux  deux  extrémités  d'un  diamètre  horizontal  ;  l'intérieur  de  ces 
branches  est  garni  de  pointes.  Le  plateau,  par  son  frottement  contre 
les  coussins,  se  charge  d'électricité  positive  ;•  cette  électricité  agis- 
sant par  influence  sur  l'électricité  des  conducteurs  la  décompose  en 
électricité  positive  qui  demeure  sur  leur  surface  et  en  électricité 
négative  qui,  s'écoulant  par  les  pointes,  va  remettre  le  plateau  à 
l'état  naturel.  Mais  celui-ci  s'électrise  de  nouveau  entre  les  deux 
autres  coussins  et  ainsi  de  suite,  de  sorte  que  si  l'on  continue  à 
tourner  le  plateau,  les  conducteurs  restent  constamment  chargés 
d'électricité  positive.  Si  l'on  cesse  de  tourner,  l'électricité  positive 
elle-même  s'écoule  par  les  pointes,  se  dissipe  dans  l'air  et  ne  tarde 
pas  à   disparaître  plus  ou  moins  rapidement,  suivant  l'état  d'hu- 
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midité  de  l'atmosphère.  Pour  éviter  la  déperdition  de  l'électrî- 
citë  dans  le  trajet  des  coussins  aux  branches  métalliques,  on  dis- 
pose des  secteurs  en  taffetas  sur  la  portion  du  plateau  qui  suit  les 
coussins  dans  le  sens  ordinaire  du  mouvement.  Le  plateau  de  verr* 


H%.  350.  —  Hactilae  de  Runsden. 

â'électrisant  positivement,  les  coussins  s'électrisent  négativement;  il 
est  important  que  cette  électricité  négative  disparaisse,  car  elle  agi- 
rait sur  les  conducteurs  en  sens  inverse  du  plateau.  On  met  dans  ce 
but  les  coussins  en  pleine  communication  avec  le  sol  par  le  moyen 
d'une  languette  métallique  incrustée  dans  les  montants. 

428.  Charge  limite  de  la  machine.  —  La  décomposition  par 
influence  esercée  par  le  plateau  tournant  sur  les  conducteurs  a 
évidemment  une  limite.  En  effet,  l'action  décomposante  du  plateau 
de  verre  s'exerce  principalement  sur  les  parties  les  plus  rappro- 
chées du  conducteur,  et  donne  lieu  à  du  fluide  positif  qui  se  répand 
sur  sa  surface.  Mais  celui-ci  agit  alors  en  sens  Inverse  du  plateau,  do 
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sorte  qu'il  arrivera  nécessairement  un  instant  où  Téquilibre  s'établira 
entre  ces  forces  contraires.  La  charge  électrique  de  la  machine  aura 
alors  atteint  sa  limite.  Remarquons  d'ailleurs  que  cette  limite  sera 
très-variable  suivant  l'état  de  l'air;  car  la  déperdition  est  continuelle 
et  peut  devenir  très-intense  par  les  temps  humides.  Dans  ce  cas,  à 
partir  d'un  certain  moment,  toute  la  quantité  d'électricité  fournie 
par  l'action  du  plateau  se  trouve  absorbée  par  l'air  ambiant  et  la 
charge  de  la  machine  peut  être  très-faible. 

Quand  Pair  est  très-sec,  il  n'y  a,  pour  ainsi  dire,  aucune  précau- 
tion à  prendre  pour  que  la  machine  donne  tout  l'effet  dont  elle  est 
susceptible;  il  n'en  est  pas  de  même  quand  l'air  est  humide,  et  dans 
ce  cas,  si  on  ne  prenait  pas  tous  les  soins  nécessaires  à  la  prépara- 
tion de  la  machine,  on  pourrait  n'obtenir  absolument  aucun  effet. 

La  première  observation  se  rapporte  aux  coussins.  Le  frotte- 
ment du  cuir  contre  le  verre  ne  donne  qu'une  quantité  d'électricité 
médiocre.  Il  convient  d'enduire  la  surface  soit  d'or  mussif  (deuto- 
sulfure  d'étain),  soit  d'un  alliage  formé  avec  une  partie  d'étain,  une 
partie  de  sine  et  deux  parties  de  mercure  (amalgame  de  Kien- 
meier).  Pour  effectuer  cette  opération,  on  enduit  les  frottoirs  d'une 
petite  quantité  d'un  corps  gras,  on  ajoute  l'or  mussif  ou  l'amal- 
game et,  après  avoir  chauffé  un  peu  les  coussins,  on  les  frotte  à 
plusieurs  reprises  l'un  contre  l'autre  de  manière  à  égaliser  la 
couche  superficielle,  condition  nécessaire  d'un  contact  bien  intime 
avec  le  plateau. 

Les  coussins  en  cuir  rembourrés  avec  du  crin  présentent  une 
surface  bombée  qui  ne  touche  qu'imparfaitement  le  plateau;  on 
leur  substitue  souvent  avec  avantage  des  coussins  plats  dont  le 
corps  est  formé  par  des  couches  de  flanelle  superposées.  Ils  sont 
recouverts  d'une  lame  de  taffetas  sur  laquelle  on  étend  l'amalgame 
de  Kienmeier;  une  lame  d'étain  placée  sur  le  pourtour  et  à  la  partie 
postérieure  permet  d'établir  la  pleine  communication  avec  le  sol. 

Après  avoir  préparé  les  frottoirs,  il  faut  essuyer  avec  un  linge 
sec  et  chaud  les  pieds  isolants  des  conducteurs.  Le  plateau  doit 
être  ensuite  nettoyé,  débarrassé  des  grains  de  poussière  et  des  par- 
ticules d'amalgame  qu'il  pourrait  renfermer,  et  enfin  essuyé  avec  un 
linge  ou  un  papîer'sec  et  chaud. 
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II  conviendra  aussi  généralement  de  placer  au-dessous  des  con- 
ducteurs, entre  les  pieds  de  la  machine,  un  petit  fourneau  allumé 
qui  diminue  l'état  hygrométrique  de  Tair  ambiant. 

Quand  on  prend  soigneusement  toutes  ces  précautions,  quel 
que  soit  l'état  de  Fair,  on  parvient  à  faire  fonctionner  la  machine 
seule  d'une  façon  très-convenable;  mais  il  n'en  est  pas  de  même 
quand  il  s'agît  de  charger  un  condensateur  ou  une  batterie  ;  cette 
dernière  opération  est  souvent  impossible,  nous  en  verrons  la  rai- 
son plus  loin. 

La  manière  dont  la  machine  se  charge  et  conserve  son  élec- 
tricité est  accusée  par  Télectromètre  à  cadran.  Cet  instrument  est 
formé  d'un  support  conducteur  (fig.  351),  portant  un  cadi'an  en 
ivoire.  Au  centre  du  cadran  se  trouve 
un  petit  pendule  formé  d'une  tige 
aussi  en  ivoire  et  d'une  petite  balle 
en  moelle  de  sureau.  Lorsque  les 
conducteurs  s'électrisent,  le  pendule 
est  repoussé  et  s'écarte  d'un  angle 
d'autant  plus  grand  et  d'autant  plus 

vite  que  la   charge  est  plus  forte  et      ^ig.  351.- Électromètre  i^cadran. 

que    la    déperdition    est    moindre. 

Quand  l'air  est  très-humide  et  qu'on  cesse  de  tourner,  on  voit  le 
pendule  retomber  instantanément  dans  la  verticale,  tandis  que  par 
un  temps  sec  il  s'abaisse  lentement  et  présente  encore  un  écart 
sensible  au  bout  de  deux  ou  trois  minutes. 

429.  Machine  de  Nairne.  —  La  machine  de  Ramsden  ne 
fournit  que  de  l'électricité  positive;  pour  avoir  de  l'électricité 
négative,  il  faudrait  isoler  du  sol  les  coussins  et  les  mettre  en  com- 
munication avec  un  conducteur  isolé.  C'est  une  disposition  de  ce 
genre  qui  est  employée  dans  la  machine  de  Nairne. 

Un  large  cylindre  de  verre  (fig.  352),  rétréci  à  ses  deux  extré- 
mités, se  termine  par  deux  parties  métalliques  qui  sont  sur  le  pro- 
longement de  Taxe  et  reposent  sur  deux  coussinets.  L'une  de  ces 
extrémités  est  munie  d'une  manivelle.  Parallèlement  au  cylindre 
de  verre,  sont  placés  deux  cylindres  en  cuivre  et  isolés;  l'un  d'eux 
est  armé  de  pointes  en  regard  du  conducteur  de  la  machine,  Faulre 
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communique  avec  un  frottoir  et  recueille,  par  coQséquent,  l'élec- 
iricité  de  ce  derniep.  On  peut  ne  conserver  que  l'une  desfdeux 
électricités;  ri  suTUt  pour  cela  de  Taire  communiquer  avec  le  sol 


Fig.  'ib'l.  —  Mucliini!  dtf  Nairiic. 

le  conducteur  correspondant  à  l'autre  électricité.  La  machine  de 
Nairne  est  aujourd'hui  très-peu  répandue. 

430.  Machine  de  M.  Winter.  —  M.  Winter,  de  Vienne,  a  con- 
struit un  modèle  modifié  de  la  machine  k  plateau,  qui  est  assez 
répandu  en  Autriche  et  qui  paraît  présenter  quelques  avantages. 

Il  y  a,  comme  le  montre  la  figure  353,  une  seule  paire  de  cous- 
sins, en  communication  avec  une  sphère  métallique  supportée  par 
une  colonne  de  verre.  Celte  sphère  peut  être  employée  à  recueillir 
l'électricité  négative,  comme  cela  a  lieu  dans  le  conducteur  négatif 
de  la  machine  de  Nairne.  Le  conducteur  principal  est  formé  d'une 
sphère  isolée  surmontée  en  général  d'une  sphère  plus  petite. 
A  l'extrémité  du  diamètre  passant  par  le  frottoir,  se  trouve  un 
anneau  en  bois  servant  à  recueillir  l'éleclricité  du  plateau.  Il  pré- 
sente, à  cet  elTet,  une  fente  assez  large  pour  permetttre  le  passage 
du  plateau  ;  les  deux  faces  en  regard  de  ce  dernier  sont  évidées  et 
garnies  chacune  d'une  lame  de  laiton  armée  de  pointes,  de  façon 
à  favoriser  l'écoulement  du  Huide. 


MACHINE  DE  WINTEH. 


La  machine  de  Wiiiter  parait  donner,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  des  étincelles  plus  longues  que  la  machine  ordinaire. 
Cette  circonstance  e^t  ànc,  en  partie  dit  moins,  à  la  distance  consi- 


rig.  313.  —  M»cl.in»de  «.  Wiuter. 

dérable  qui  sépare  le  frottoir  du  conducteur;  de  cette  façon,  les 
déchaînes  entre  ces  deux  parties  de  la  machine  ne  peuvent  se  pro- 
duire; ces  décharges  latérales  contrib'iient  notablement,  dans  le 
système  ordinaire,  à  diminuer  la  tension  limite. 

43i.  Machine  hydro-électrique.  —  M.  Armstrong  a  fait  con- 
naître, vers  laiiO,  une  machine  électrique  fondée  sur  le  frottement 
de  la  vapeur  contre  les  parois  des  orîûces  par  lesquels  elle  s'échappe 
sous  une  forte  pression.  Celte  machine  se  compose  (flg.  $5k)  d'une 
chaudière  à  foyer  intérieur,  supportée  par  des  pieds  de  verre.  La  va- 
peur, avant  de  s'échapper,  passe  par  l'intermédiaire  de  tubes  dans 
une  boite  réfrigérante  contenant  de  l'eau.  Des  mèches  de  cofon  plon- 
gent dans  cette  eau  et  l'amènent  par  capillarité  au  contact  des  tubes 
sur  lesquels  elles  reposent.  Il  en  résulte  un  refroidissement  qui  dé- 
termine la  liquéfaction  partielle  de  la  vapeur.  On  a  reconnu  que 
c'était  là  une  condition  indispensable,  le  frottement  de  la  vapeur 
parfaitement  sèche  ne  développant  pas  d'électricité.  Ce  n'est  donc  pas. 
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à  proprement  parler,  la  vapeur  qui  donne  Tel ectri cité,  ce  sont  les 
gouttelettes  d'eau,  et  la  vapeur  ne  constitue  qu'un  moyen  de  pro- 
duire une  friction  énergique.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  jet  de  vapeur 
s'électrise  positivement  et  In  chaudière  négativement.  Pour  recueillir 


t'ig.  Jà4.  —  Machine  d'Aruistrong. 

l'ëleclricité  positive,  on  dirige  le  courant  de  vapeur  sur  un  peigne 
métallique  en  communication  avec  un  conducteur  isolé. 

La  disposition  des  ajutages  par  lesquels  la  vapeur  s'échappe  a 
une  importance  fondamentale.  La  figure  .^55  montre  comment  la 
vapeur,  arrêtée  dans  sa  marche  par  une  languette  métallique, 
contourne  cet  obstacle  et  s'échappe  Analemenl  par  le  tube  formé 
ordinairement  de  buis. 
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Pour  que  la  machine  hydro-électrique  fonctionne  bien,  il  faut 
que  la  pression  soit  de  7  à  8  atmosphères;  l'eau  qui  remplit  la 
chaudière  doit  d'ailleurs  être  de  l'eau  distillée.  Si  dans  le  tube  qui 
précède  le  bec  de  dégagement  on  introduit  une  dissolution  saline, 
toute  trace  d'électricité  disparaît  immédiatement.  La  nature  des 
parois  qui  constituent  le  tube  de  dégagement  influe  sur  le  déve- 
loppement de  l'électricité;  il  en  est  de  même  de  la  nature  du  liquide 
que  la  vapeur  entraîne.  Ainsi,  lorsqu'on  introduit  dans  le  jet  de 
vapeur  une  petite  quantité  d'essence  de  térébenthine,  la  chaudière 
s'électrise  positivement. 

La  machine  hydro-électrique  a  une  très-grande  puissance. 
L'Institut  polytechnique  de  Londres  en  possède  une  dont  la  chau- 
dière, de  2  mètres  de  longueur  suri  mètre 
de  diamètre  environ,  présente  i6  becs  de 
dégagement.  Les  étincelles,  qui  peuvent 
atteindre  60  centimètres  de  longueur,  ont 
une  intensité  vraiment  redoutable.  Toute-  ^'^s-  355.  —  Orifice  d'écouie- 
fois  ce  sont  des  appareils  d'un  maniement  ™^°  ^  *  vapeur, 
fort  incommode  ;  la  mise  en  pression  de  la  vapeur  d'eau,  à  7  ou 
8  atmosphères,  demande  un  chauffage  prolongé  ;  la  chaudière  doit 
d'ailleurs  être  chaque  fois  lavée  très-soigneusement  à  la  potasse,  et 
enfin  le  fonctionnement  de  la  machine  est  accompagné  d'un  énorme 
dégagement  de  vapeur,  qui,  outre  le  bruit  intolérable  qui  l'accom- 
pagne, a  le  fâcheux  efl'el  de  couvrir  d'humidité  les  appareils.  Aussi 
la  machine  hydro-électrique  est  restée  un  appareil  spécial,  dont  on 
peut  constater,  à  un  moment  donné,  les  curieux  effets,  mais  dont 
on  ne  se  sert  point  pour  la  production  courante  de  l'électricité. 

432.  Machine  de  H.  Holtz.  —  Dans  les  machines  qui  viennent 
d'être  décrites,  l'électricité  est  produite  par  le  frottement  continu 
d'une  substance  contre  une  autre.  On  connaît  aujourd'hui  des  appa- 
reils d'un  genre  tout  différent,  dans  lesquels  un  corps  électrisé,  une 
fois  pour  toutes,  agit  par  influence  sur  un  système  mobile  et  donne 
lieu  à  une  production  continue  d'électricité.  M.  Holtz,  de  Berlin,  et 
M.  Toppler,  de  Riga,  ont,  dans  le  courant  de  l'année  1865,  fait  con- 
naître, chacun  de  leur  côté,  un  appareil  fondé  sur  ce  principe  nou- 
veau. La  machine  de  M.  Toppler,  très-compliquée  d'ailleurs,  est 
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peu  répandue,  et  les  savants  français  ne  la  connaissent  que  par  le 

modèle  qui  figurait  à  l'Esposilion  de  1867. 

La  machine  de  M.  Hoitz  est  au  contraire  Irès-rëpandue;  son 
maniement  est  dos  plus  faciles  et  son  introduction  dans  les  cabi- 


P<g.  350.  —  Hacliiiio  de  HoKz. 

nets  de  physique  constitue    un  service   très-sérieux  rendu    aux 
sciences  et  à  l'enseignement. 

La  machine  se  compose  d'un  plateau  de  verre  ûxe  A,  au-devant 
duquel  tourne  un  plateau  moliile  B  de  )a  même  substance;  sur  le 
plateau  ûxe,  aux  extrémités  du  diamètre  horizontal,  sont  pratiquées 
deux  ouvertures  munies  chacune  d'une  armature  en  carton;  ces 
dernières  présentent,  comme  le  montre  la  ligure,  deux  pointes  {.  f 
dirigées  en  sens  contraire  du  mouvement  du  plateau.  Deux  peignes 
métalliques  P  et  P' sont  placés  en  regard  des  fenêtres,  mais  de  l'auti'e 
cdlé  du  plateau  mobile;  ils  communiquent  avec  deux  conducteui's 
isolés,  terminés  parles  boules  n  et  m,  que  l'on  peut  appeler  les  pôles 
de  la  machine,  et  qui  peuvent  être  approchées  plus  ou  moins  l'une 
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de  Tautre.  Pour  mettre  Tappareil  en  activité,  on  amène  en  contact  les 
deux  boules  m  et  n,  et  on  électrise  Tune  des  deux  armatures,  fpar 
exemple,  en  la  mettant  en  communication  avec  une  plaque  de 
caoutchouc  électrisée  négativement;  on  fait  alors  tourner  le  plateau 
pendant  quelques  instants,  et  on  sépare  graduellement  les  deux 
boules. 

Il  se  produit  immédiatement  entre  elles  une  sorte  de  bruisse- 
ment continu,  résultant  de  la  réunion  rapide  des  électricités  con* 
traires  des  deux  pôles.  Dans  les  conditions  indiquées,  la  boule  n 
forme  le  pôle  négatif  et  la  boule  m  le  pôle  positif  de  l'appareil.  Par 
un  temps  sec,  la  machine,  une  fois  amorcée,  peut  fonctionner  pen- 
dant un  temps  très-considérable,  pourvu  que  Ton  continue  à  tour- 
ner le  plateau;  mais  elle  s'arrête  rapidement  quand  l'air  est  chargé 
d'humidité,  qui  parait  même  avoir  sur  elle  une  influence  plus 
fâcheuse  encore  que  sur  la  machine  ordinaire.  La  théorie  des  deux 
fluides  rend  suffisamment  compte  de  la  nature  des  efl*ets  produits. 
En  effet,  dans  cette  machine,  l'électricité  négative  de  l'armure  f 
décompose  par  influence  le  fluide  neutre  du  conducteur  qui  lui 
prend  sa  charge  et  se  trouve  ainsi  électrise  négativement.  Quant  à 
l'électricité  positive,  elle  s'écoule  par  le  peigne  et  vient  charger  la 
partie  du  plateau  mobile  qui  lui  fait  face;  celui-ci  demeure  élec- 
trise positivement  jusqu'au  montent  où  il  se  trouve  amené  par  la 
rotation  en  regard  de  la  pointe  de  l'armure  f  ;  celle-ci  se  charge 
donc  positivement  et  le  fluide  négatif  vient  de  l'autre  côté  du  plateau 
tournant,  qui  se  trouve  ainsi  avoir  deux  charges  contraires  sur  ses 
faces  opposées,  et  qui  peut  être  considéré,  par  conséquent,  comme 
à  l'état  naturel.  Mais  alors,  par  l'action  de  l'armure  positive  f,  il  se 
produit  un  phénomène  inverse  de  celui  qui  avait  eu  lieu  en  f,  et  le 
conducteur  m  se  charge  d'électricité  positive,  tandis  que  l'électri- 
cité négative  vient  neutraliser  celle  de  nom  contraire  qui  se  trou- 
vait sur  le  plateau  tournant.  Celui-ci,  ne  conservant  plus  que  son 
action  négative,  maintient  par  son  influence  la  charge  de  l'arma- 
ture f,  qui  agit  à  son  tour  sur  le  conducteur  correspondant  et  ainsi 
de  suite.  On  voit  donc  que  l'électrisation  primitive  une  fois  pro- 
duite, s'il  n'y  a  pas  une  déperdition  trop  considérable  d'électricité, 
le  mouvement  du  plateau  entrelient  les  charges  contraires  des  deux 
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annalurcs  qui,  à  leur  tour,  maintiennent  les  deux  conducteurs  dans 

des  étals  éleclriques  opposés. 

Nous  n'avons  pas  tenu  compte,  dans  cette  explication,  de  l'io' 
fluence  exercée  sur  le  plateau  lonmant  lui-même;  il  esl  clair 
qu'elle  aurait  pour  résultat  de  constituer  un  état  électrique  inverse 
de  celui  qui  donne  lieu  aux  effets  ordinaires  de  la  machine  ;  mais 
la  mauvaise  conduclibililé  du  plateau  empêche  la  décomposition  de 
son  fluide  neutre  de  se  produire  avec  un  peu  d'intensité  :  on  peut 
donc  considérer  comme  tout  à  fait  insignifiant  le  rôle  qu'elle  joue. 
On  pourrait  toutefois  concevoir  que  dans  certaines  circonstances  il 
n'en  fût  pas  de  même,  et  alors  le  fonctionnement  de  la  machine 
en  serait  sensiblement  altéré. 

M.  Holtz  a  tout  récemment  fait  suhir  k  sa  machine  une  modifi- 


FijE.  3^7.  —  Hachinu  tie  Holit  k  plnleaui  ]ioriioniau\. 

cation  très-intéressante.  Les  deux  plateaux  sont  disposés  horizonta- 
lement {ûg.  357),  ils  ne  présentent  plus  de  fenêtre  ni  d'armature,  et 
ils  reçoivent  tous  deux  un  mouvement  de  rotation  en  sens  contraire 
l'un  de  l'autre.  Deux  conducteurs  armés  de  peignes  sont  placés  au- 
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dessus  du  disque  supérieur,  aux  extrémités  d'un  diamètre,  et  deux 
autres  au-dessous  du  disque  inférieur,  aux  extrémités  du  diamètre 
perpendiculaire.  Le  tout  forme  deux  couples  proTenant  chacun  de 
la  réunion  d*un  conducteur  supérieur  avec  un  conducteur  infé- 
rieur. Pour  amorcer  la  machine,  on  place  un  secteur  de  caoutchouc 
électrisé  sur  le  disque  supérieur  en  face  d'un  des  peignes  inférieurs; 
au  bout  de  quelques  instants  de  rotation  le  secteur  peut  être  enlevé 
et  un  flux  continu  d'électricité  jaillit  entre  deux  des  pôles  opposés 
des  couples  conducteurs.  On  place  souvent,  comme  le  montre 
la  figure,  à  la  partie  supérieure,  un  peigne  opposé  au  peigne  infé- 
rieur. Cette  disposition,  qui  n'est  pas  nécessaire,  parait  augmenter 
l'effet  de  la  machine. 

La  théorie  de  l'électricité  par  influence  s'applique  à  cette  nou- 
velle disposition  de  la  machine  de  Hoitz,  dans  laquelle  les  peignes 
jouent,  par  rapport  au  plateau  opposé,  le  rôle  que  jouent  dans  la 
première  machine  les  armatures  de  carton  par  rapport  au  plateau 
mobile.  Sans  entrer  dans  plus  de  détails,  il  est  impossible  de  ne  pas 
remarquer  dans  ces  curieux  appareils  une  transformation  du  mou- 
vement en  électricité  analogue  à  la  transformation  du  mouve- 
ment en  chaleur  dont  nous  avons  parlé  plusieurs  fois. 

433.  Électrophores.  —  On  a  souvent  besoin,  dans  les  labora- 
toires, d'une  étincelle  électrique;  il  est  facile  de  l'obtenir  en  em- 
ployant un  appareil  beaucoup  plus  ^^ 
simple  que  la  machine  électrique  que  ^  ' 
l'on  nomme  électrophore. 

11  se  compose  d'un  disque  de  ré- 
sine (flg.  358)  sur  lequel  repose  un  pla- 
teau conducteur  B  supporté  par  un 
manche  isolant  CD.  On  électrisé  le  pre- 
mier en  le  frottant  avec  une  peau  de 
chat  ou  avec  une  étoffe  de  laine,  puis  on 

,      ^  Fig.  358.  —  Electrophore. 

place  au-dessus  le  plateau  conducteur. 

L'électricité  neutre  de  ce  dernier  est  décomposée  par  l'électricité 
négative  de  la  résine,  le  fluide  positif  est  attiré  à  la  partie  inférieure 
et  le  fluide  négatif  repoussé  à  la  partie  supérieure.  Si  alors  on  touche 
le  plateau  conducteur  avec  le  doigt,  le  fluide  repoussé  s'écoule  dans 

PHVS.    DESCUANEL.  36 


663  MACHINES  ÉLECTRIQUES, 

le  sol  et  il  oe  resle'que  le  fluide  positif;  si  donc  on  soulève  le 
plateau  par  son  manche  isolant,  ce  flaide  se  répandra  librement 
sur  sa  surface  et  on  pourra  en  tirer  une  étincelle.  Comme  la 
.  résine  garde  longtemps  son  électricité,  stirtout  si  l'air  est  sec,  en 
posant  de  nouveau  le  plateau  conducteur  et  opérant  de  la-  même 
manière,  on  pourra  obtenir  successivement. un  ttès-grand  nombre 
d'étincelles. 

434.  Ëlectrophore  tonrnant  de  M.  Bertscb.  —  On  voit  que, 

pour  obtenir  avec  l'électrophore  des  étincelles  successives,  il  feut 

alternativement  élever  et  abaisser  le 

plateau.  On  peut  remplacer  ce  mou- 

/  .  vement  alternatif  par  un  mouvement 

tdnraaiit;  c'est  à  peu  près  ce  qui  a 

lieu  dans  la  macbine  que  représente 

"  la  figure  360  et  qui  a  été  récemment 

construite  par  M.  Bertsch. 

On  électrise  un  secteur  en  caout- 
cbouc  durci  (ûg.  359}  et  on  le  place 
ù  la  partie  inférieure  d'un  plateau  de  même  nature  D  (Ûg.  360} 
auquel  on  imprime  nn  mouvement  de  rotation.  En  regard  de  la 
partie  inférieure  du  plateau  se  trouve  un  peigne  métallique  N  fai- 
sant partie  d'un  conducteur  C  en  communication  avec  le  aol.  A  la 
partie  supérieure,  un  autre  peigne  M  communique  avec  le  con- 
ducteur A.  Sous  l'action  du  secteur  ëlectrisé,  le  conducteur  C  four- 
nit par  le  peigne  N  du  fluide  positif  qui  vient  charger  la  portion  du 
plateau  qui  est  en  regard.  En  passant  devant  le  peigne  supérieur,  le 
plateau  agissant  par  influence  électrise  positivement  le  conducteur 
et  revient  à  l'état  naturel.  On  aura  donc,  par  la  rotation  continue, 
une  production  constante  d'électricité  dans  le  conducteur  A,  qui 
joue  ici  le  rôle  du  plateau  conducteur  de  l'électrophore.  On  aug- 
mente très-sensiblement  l'effet  produit  en  mettant  le  conducteur  A 
en  communication  avec  un  conducteur  de  grandes  dimensions  E. 
Malgré  l'analogie  réelle  qui  existe  entre  la  machine  que  nous 
venons  de  décrire  et  celle  de  H.  Hoitz,  il  y  a  lieu  de  remarquer 
toutefois  que,  d'après  le  jeu  de  cette  dernière,  la  chaîne  primitive- 
ment imprimée  se  maintient  sur  les  armures,  tandis  qu'ici  c'est  un 
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corps  électrisé  qui  agil  par  sa  charge  et  dont  l'aclion  diminue  nalu- 
rellement  à  mesure  qu'il  y  a  déperdition;  c'est,  en  d'autres  termes, 


Fin-  30(1.  —  HachiDC  de  M.  Beeuch. 

un  éiectmphore  qui  demeure  plus  ou  moins  coniplétt>menl  cliarj^i', 
tandis  que  dans  la  machine  de  Hoitz  c'est  un  éleclropliore  qui  sf 
rechai^e  de  lui-même  à  chaque  révolution  dn  plateau  mobiln. 


CHAPITRE  XXXIX. 

EXPÉRIENCES  DIVERSES  AVEC   LA  MACHINE 
ÉLECTRIQUE. 

435.  ËUneelle  électrique.  —  L'étincelle  électrique  que  l'on 
obtient  des  couducteurs  d'une  macbine  électrique  de  faibles  dimen- 
sions est  courte  et  généralement  rectiligne.  Mais  quand  la  machine 
est  puissante,  ces  étincelles  peuvent  acquérir  une  longueur <Ie  O'.SO 
et  au  delà.  Dans  ce  cas  elles  présentent  une  forme  eu  zigzag,  dont 
l'analogie  avec  l'éclair  est  on  ne  peut  plus  frappante.  L'un  des  moyens 
les  plus  convenables  pour  obtenir  de  longues  étincelles  consiste  à 
placer  en  regard  d'une  des  petites  sphères  de  la  machine  (flg.  361) 
un   plateau  conducteur  que 
l'on  tient  à  la  main,  ou  que 
l'on   met  en  communication 
avec  le  sol  par  une  chaîne,  si 
l'on  veut  éviter  de  sentir  la 
secousse.  On  aurait  des  effets 
plus  marqués  en  faisant  com- 
muniquer le  plateau  avec  les 
frottoirs  rendus  isolés  dans  la 
machine  ordinaire,  ou  avec 
le  conducteur  négatif  dans  la 

Fjg.  301.  —  Etincelle  éleciriquo. 

machine  de  Winter. 
Assez  fréquemment,  quand  la  longueur  de  l'étincelle  atteint 
ou  dépasse  O'",30,  le  trait  de  feu  qui  la  forme  fournit  latéralement 
sur  tous  les  points  de  son  parcours  des  ramifications  déliées  de 
longueur  variable,  ainsi  que  le  montre  la  figure  362.  Ce  sont 
des  espèces  de  décharges  latérales  ^accusant  une  véritable  tension 
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éleclrique     dans     lo 
corps  même  de  l'étin- 
eelle. 

On  s'est  beaucoup 
occupé  autrefois  des 
moyens  d'accroître  la 
longueurdes  étincelles 
que  peut  fonrnir  une 
machine,  et  on  a  re- 
connu qu'il  convenait 
de  faire  communi- 
quer les  conducteurs 
principaux  de  la  ma- 
chine avec  des  con- 
ducteurs de  section 
plus  petite  el  d'une  as- 
sez grande  longueur, 
appelés  conducteurs 
secondaires.  Volta  em- 
ployait douze  cjlin- 
dres  de  0«,  013  de 
diamètre  et  de  près 
de  3  mètres  de  lon- 
gueur, communiquant 
ensemble,  mais  placés 
assez  loin  les  uns  des 
autres  pour  ne  pas 
se  nuire  par  leur 
influence  mutuelle. 
Il  obtenait  ainsi  de 
très-grandes  étincelles, 
dont  la  longueur  at- 
teignait parfois  60  cen- 
timètres, et  capables 
de  produire  sur  les 
organes  un  effet  vrai- 
ment redoutable.  Klg.  363.  —  ËUnc«ll«  âlectiiqueramiâi'» 
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436.  Aigrettes  lumineases.  —  Lorsqu'une  puissEtnie  machine 
viecirique  fonctionne  par  un  (emps  très-sec,  que  les  frottoirs  prépa- 
i-és  convenablement  ont  leur  maximum  d'efTel  et  que  l'on  tourne 


Fig.  3ti3.  —  Aigretle  éleclriqut  d'après  Vuii  Marum. 

le  plateau  avec  rapidité,  on  entend  un  bruissement  caractéristique, 
qui  est  le  signe  d'une  décharge  continue  dans  l'air  ;  si  l'on  opère 
dans  l'obscurité,  on  voit  en  effet  se  produire,  sur  divers  points  des 
conducteurs,  des  lueurs  auxquelles  on  a  donné  le  nom  d'aigrettes. 
On  peut  les  rendre  très-apparentes  en  approchant  un  corps  conduc- 
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leur  à  une  certaine  distance,  plus  grande  toutefois  que  celle  qui  don-* 
nerait  lieu  à  une  étincelle  proprement  dite.  On  reconnaît  ainsi  que 
Taigrette  est  formée  d'une  sorte  de  pédicule  (fig.  363)  plus  ou  moins 
allongé,  du  sommet  duquel  divergent  en  éventail  des  traits  déliés 
qui  se  ramifient  à  leur  tour  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  fois. 
Elle  est  plus  marquée  pour  l'électricité  positive  que  pour  rélectricité 
négative.  Ajoutons  d'ailleurs  que,  dans  les  conditions  de  bon  fonc- 
tionnement de  la  machine,  de  brillantes  étincelles  sillonnent  à 
chaque  instant  le  plateau,  par  suite  des  décharges  produites  entre 
les  frottoirs  et  les  branches  récourbées  des  conducteurs  ;  les  con- 
ducteurs sont  eux-mêmes  entourés  de  lueurs.  Dans  Tobscurité, 
réciat  lumineux  de  cet  ensemble  de  phénomènes,  les  pétillements 
de  rélectricité,  constituent  un  spectacle  intéressant  et  qui  excitait, 
sans  jamais  l'épuiser,  la  curiosité  des  électriciens  du  siècle  dernier. 
437.  Durée  de  rétincelle.  —  L'étincelle  électrique  a  une  durée 
excessivement  courte  et  dont  l'impression  que  nous  éprouvons  ne 
saurait  donner  une  idée  juste,  parce  que  le  mouvement  commu- 
niqué à  la  rétine  par  la  lumière  persiste  pendant  un  temps  plus  ou 

moins  grand  et  qui  ne  s'éloigne  pas  beaucoup  de  jj:  de  seconde. 

Si  donc  un  phénomène  lumineux  dure  moins  de  —  de  seconde, 

nous  ne  pouvons  porter  aucun  jugement  exact  sur  sa  durée. 
M.  Wheafstone  a  mesuré  la  durée  de  l'étincelle  en  einployant  un 
miroir  tournant,  mode  d'expérience  que  l'on  a  utilisé  depuis  dans 
diverses  recherches,  et  particulièrement  dans  la  mesure  de  la 
vitesse  de  la  lumière. 

Soit  mn  (fig.  364)  un  miroir  tournant  avec  une  grande  vitesse, 
et  supposons  que  pendant  la  rotation  on  produise  une  étincelle  élec- 
trique en  a;  l'œil  placé  en  o  verra  une  image  dans  la  position 
symétrique  a'.  Si  l'étincelle  est  instantanée,  malgré  la  rotation  du 
miroir,  on  ne  verra  qu'un  point  lumineux  a' ;  mais  si  au  contraire 
elle  dure  un  certain  temps,  il  se  produira  une  série  d'images  depuis 
le  point  a'  jusqu'au  point  a"  correspondant  à  la  position  tt'  du  mi- 
roir à  la  fin  de  l'étincelle,  et  par  conséquent  l'œil  apercevra  une  bande 
circulaire  a'  a",  d'une  étendue  angulaire  plus  ou  moins  considérable. 

Remarquons  actuellement  que  les  deux  angles  ect  et  a'aa"  sont 
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égaux  comme  ayant  les  cdtës  perpeadlcularres;  mais  le  premier 
étant  un  angle  inscrit,  l'arc  a'  a"  doit  être  le  double  de  l'arc  ei.  Dans 
l'expérience  de  H.  Wbeatstone,  la  Titesse  de  rotation  du  miroir  était 
de  800  tours  par  seconde,  et 
l'image  de  rétincelle  produite 
était  formée  par  une  bande  occu- 
pant; une  laideur  a'  a"  égale  à 
2/i°  ;  le  miroir  avait  donc  tourné , 
pendant  la  durée  de  l'élincelle. 
d'un  angle  égala  12",  c'est-Â-dire 
de  ^  de  la  circonférence.  Mais 
puisque  800  tours  s'accomplis- 


précisément  la  durée  de  l'étin- 

Fig.  3«.-Mesurede  U  duréede  l'élincelle.  *^^"®  élCCtnque. 

438.  Étincelle  dans  les  gaz 
raréfiés.  —  L'aspect  de  l'étincelle  se  modiûe  considérablement 
quand  on  opère  dans  les  gaz  raréfiés.  On  se  sert,  pour  ce  genre 
d'expériences,  de  l'appareil  nommé  œuf  électrique.  C'est  un  ballon 
de  verre  (ûg.  365),  de  fornie  ovoïde,  dans  lequel  on  peut  faire  le 
vide  à  l'aide  d'un  robinet  placé  à  la  partie  inférieure.  La  garniture 
supérieure  est  traversée  par  une  tige  conductrice,  terminée  infé- 
rieurement  par  une  boule  qui  peut  être  placée  à  des  dislances 
variables  d'une  seconde  boule  fixe  communiquant  avec  la  garniture 
inférieure  de  Tappareil. 

Lorsque  l'œuf  est  rempli  d'air  à  la  pression  ordinaire,  41  se  pro- 
duit entre  les  deux  boules  une  étiocelle  analogue  à  celles  qui  ont 
été  précédemment  décrites;  mais  lorsque  la  pression  diminue,  l'as- 
pect cbange  complétemenL  A  une  pression  de  6  centimètres  de 
mercure,  il  s'écbappe  de  la  boule  positive  une  sorte  de  gerbe 
ramifiée  dont  quelques  rayons  se  terminent  à  une  petite  dis- 
tance, tandis  que  d'autres  vont  rejoindre  la  boule  négative;  celle- 
ci  est  d'ailleurs  entourée  d'une  lueur  violette;  les  rayons"  sont 


â 
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violets  aussi,  mais  d'un  ton  plus  vif;  quant  k  la  boule  positive, 
elle  présente  une  couleur  purpurine  très-marquée. 

Lorsque  la  pression  diminue  encore,  jusqu'à  n'être  plus  égale 
qu'à  quelques  millimètres,  les  rayons  s'élargissent,  et  finalement  on 
n'observe  plus  qu'une  sorte  de  vapeur  violacée,  de  forme  ovoïde, 


Fig,  3».  —  (Eut  électriqi 


Fig.  StM.— Étincelle  dans  l'air  tarilié. 


établissant  la  communication  entre  les  deux  boules,  avec  une  teinte 
violet  sombre  â  la  boule  négative,  et  rougeâtre  à  la  boule  positive. 
Pour  faire  ces  expériences  avec  la  machine  électrique  ordinaire, 
on  fait  communiquer  le  conducteur  de  la  machine  avec  la  garni- 
ture supérieure  de  l'œuf,  tandis  que  la  garniture  inférieure  est  mise 
en  communication  avec  le  sol.  Pour  les  expériences  de  cette  nature 
on  peut  employer  très-avantageusement  la  machine  de  Hoitz,  dont 
les  deux  pOles  sont  mis  en  rapport  avec  les  garnitures  de  l'œuf. 

Lorsque  au  lieu  de  l'œuf  électrique  on  se  sert  du  tube  destiné  à 
la  chute  des  corps  dans  le  vide,  il  se  produit  dans  toute  la  longueur 
une  lueur  violette  soumise  k  une  espèce  de  mouvement  ondula- 
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toirc,  accusant  comme  une  sorte  de  courant  dans  le  sens  de  l'élec- 
ti'icité  posiliTf. 

Dans  le  vide  bavométrique,  la  décharge  électrique  s'accompagne 
d'une  lueur  très-perceptible, 
quoique  assez  faible,  que  l'on 
peut  constater  par  la  disposition 
d'expérience  indiquée  par  la 
figure  367  et  que  l'on  doit  à  Ca- 
vendish.  Un  double  tube  baromé- 
trique plonge  dans  deux  curettes 
ù  mercure;  le  métal  de  l'une 
d'elles  est  mis  en  communica-* 
tion  avec  la  machine  électrique, 
tandis  que  l'autre  communique 
avec  le  sol,  On  voit  dans  ces  cir- 
constances se  produire  une  lueur 
dans  la  chambre  barométrique  ; 
cette  lueur  parait  d'autant  plus 
marquée  que  la  température  est 
plus  élevée,  ce  qu'il  convient  na- 
turellement d'attribuer  à  la  plus 
grande  quantité  de  vapeur  de 
mercure,  dont  les  particules  servent  à  la  décharge. 

Ces  diverses  eipérienccs  paraissent  conduire  à  la  conclusion 
suivante  ;  La  lumière  électrique  est  toujours  le  résultat  de  la  combi- 
naison de  l'électricité  positive  avec  l'électricité  négative,  et  l'inten- 
sité de  cette  lumière  est  d'autant  plus  marquée  que  les  quantités  de 
fluides  qui  se  réunissent  sont  plus  considérables.  Mais  pour  que 
l'accumulation  nécessaire  à  une  grande  intensité  lumineuse  soil 
possible,  il  est  indispensable  que  certains  corps  opposent  une  résis- 
tance plus  ou  moins  marquée  à  la  réunion  des  fluides.  Dans  les  gaz 
raréfiés,  cette  résistance  devient  de  plus  en  plus  faible,  et  ainsi  on 
confit  qu'ils  facilitent  la  production  des  étincelles  en  même  temps 
que  celles-ci  diminuent  d'éclat.  On  est  conduit  ainsi  à  une  consé- 
quence, singulière  en  appai'ence,  mais  que  l'expérience  a  pleine- 
ment vérifiée. 
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Si  on  Tait  le  vide  absolu  dans  un  tube,  aucun  mouveaieut  d'élec- 
Iricité  et,  par  suite,  aucune  iueur  ne  peut  se  produire.  L'appareil 
indiqué  par  la  Sgure  36S,  qui  a  été  construit  par  M.  AIrergniat,  per- 
met de  constater  le  fait:  Dans  le  tube  T  on  a  fait  le  vide  aussi  corn- 
ptétemeot  que  possible  f   F 

k  l'aide  de  la  machine 
de  Geissler.  puis  on  l'a 
porte  et  maintenu  quel- 
que temps  à  une  tem- 
pérature volsiuede  celle 
de  la  fusion  du  verre, 
lise  produit  sans  doute 
dans  cette  circonstance 
une  absoption  des  der- 
nières parlicules  d'air, 
car  alors  aucune  étin- 
celle ne  peut  plus  se 
produire,  ^n  effet,  deux 
fil^  de  platine,  passant 
à  travers  le  tube,  s'ap- 
prochent à  une  distance 

f  rig.  368.  —  EifHÏrience  montrant  que  rélectricilé 

de  T^  de  millimètre  ;  on  ne  passe  pas  dan»  l«  vide. 

met  les  pdies  de  la  macbine  de  lloltz  en  communication  par  le 
moyen  des  bornes  B  et  6',  d'une  part  arec  ces  deux  Ûls,  d'autre  part 
avec  deux  tiges  dont  les  extrémités  p  et  p'  arrivent  à  une  petite  dis- 
lance l'une  de  l'autre  dans  l'air.  Or,  pendant  tout  le  temps  que  la 
machine  fonctionne,  on  voit  des  étincelles  se  produire  entre  ces  der- 
nières, tandis  que,  malgré  la  dislance  extrômcment  petite  qui  sépare 
les  lils  de  platine  intérieurs,  il  ne  se  produit  entre  eux  aucune  lueur 
perceptible.  Au  lieu  de  ramener  [es  fils  extérieurs  dans  l'air  à  une 
petite  distance  l'un  de  l'autre,  on  peut  les  adapter  â  l'extrémité  d'un 
tube  â  gaz  raréûé  et  d'une  longueur  considérable  ;  celui-ci  se  rem- 
plit de  lueurs  sur  des  parties  d'autant  plus  grandes  d'ailleurs  que  la 
force  élastique  de  l'air  est  plus  petite  ;  on  voit  donc  qu'à  mesure  que 
le  gaz  devient  plus  rare,  la  longueur  de  la  lueur  devient  de  plus  en 
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plus  considérable  pour  devenir  nulle  lorsque  la  densité  du  gaz  esl 
nulle  elle-même,  ainsi  que  nous  le  disions  en  commençanl. 

439.  Conlflnr  de  l'étinceUe.  —  La  couleur  de  rëtincelle  élec- 
trique dépend  de  deux  causes  :  1°  de  la  nature  des  conducteurs 
métalliques  entre  lesquels  elle  jaillit;  2"  du  milieu  gazeux  au  sein 
duquel  elle  se  produit.  Lorsque  l'étincelle  est  forte,  la  première 
influence  tçnd  à  prédominer;  c'est  le  contraire  quand  l'étincelle  est 
faible.  La  modification  qu'introduit  le  métal  paraît  due  â  une  por- 
tion de  la  substance  qui  se  vaporise;  on  remarque  en  effet,  en 
étudiant  l'étincelle  au  spectroscope,  que  le  spectre  présente  des 
raies  brillantes  qui,  ainsi  que  nous  le  ver- 
rons plus  loin,  se   produisent  exclusive- 
ment dans  les  sources  lumineuses  renfer- 
mant des  vapeurs  métalliques. 
A  Pour  étudier   l'influence  du    milieu 

Il  ambiant,  on  emploie  des  étincelles  faibles. 

.ï  et  à  cet  effet  on  opère  dans  des  tubes  con- 

I  I  tenant  des  gaz  raréfiés  (Ug.  369). 

I  ,  Les  extrémités  sont  traversées  par  des 

;  !,  fils  de  platine,  métal  difûcilement  vapori- 

\e  sable  d'ailleurs,  que  l'on  met  en  commu- 

];  nication  avec  les  pôles  de  la  machine  de 

Hoitz.  C'est  ainsi  que  l'on  reconnaît  que 
l'étincelle  est  blanche  dans  l'air  ou  l'oiy- 
gène  avec  une  nuance  de  bleu,  bleue  dans 
l'azote,  rouge  dans  l'hydrogène,  vertedans 
l'acide  carbonique,  etc. 

440.    Mnltiplication    de    l'étincelle 

Y  électrique.  —  Les    anciens    électriciens 

avaient  imaginé  un  certain  nombre  d'ap- 

Tubc  pour       Fig.  370.        pareils  dans  lesquels  on  produit  des  effets 

iet  gu       Tabe  éUnce-     lumineux  plus  OU  moins  intéressants  par 

raréfltfa.  )aal.  .         .  ■ 

la  multiplication  de  l'élincelle  électnque. 
Le  principe  de  tous  ces  appareils  est  le  même.  On  dispose  sur  une 
lame  isolante  de  petits  losanges  en  étain  dont  les  extrémités  succes- 
sives sont  très-rapprochées  les  unes  des  autres.  Le  premier  losange 
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de  la  série  est  en  communication  avec  une  boule  métallique  qu'on 
peut  approcher  de  la  machine  électrique,  tandis  que  le  deraScr 
touche  une  autre  boule  communiquant  elle-même  arec  le  sol. 
Lorsque  une  étincelle  jaillit  de  ta  machine,  elle  se  reproduit  à  toutes 
les  solutions  de  continuité,  ce  qui  donne  lieu  à  un  trait  lumineux 
instantané,  d'un  efTet  souvent  assez  curieux. 

Dans  le  tube  iiincelmt  (fiff.  370),  les  losanges  d'étain  forment 
une  ligne  en  spirale  autour  d'un  cylindre  de  verre  qui  communique 
avec  les  deux  garnitures  métalliques  du  cylindre.  On  met  en  com- 


Fig.  371.  —  Globe  étincelani.  Fig.  372.  —  Carreau  (lincelant. 

munication  la  garniture  supérieure  avec  la  machine  et  la  garni- 
ture inférieure  avec  le  soi. 

Lorsqu'on  emploie  un  globe  de  verre  au  lieu  d'un  cylindre, 
l'appareil  prend  le  nom  de  globe  élincelant  (Qg.  371). 

Dans  le  carreau  élincetml  (fig.  372),  une  languette  d'étainrfsl  dis- 
posée d'une  manière  continue  en  lames  parallèles,  communiquant 
par  ses  deui  extrémités  avec  deux  boules  placées  en  haut  et  en  bas 
du  carreau.  A  l'aide  d'une  pointe  on  établit  sur  la  languette  une 
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série  de  solutions  de  continuité  dont  l'ensemble  peut  représenter 
un  dessin  quelconque.  Lors  du  passage.de  L'étincelle,  un  trait 
brillant  apparaît  à  chacune  des  interruptions,  d'où  résulte  sur  le 
verre  un  dessin  en  traits  de  feu. 

441.  Propriétés  physiologiques  de  l'étincelle.  —  Ëlectrisa- 
tion  du  corps  humain.  —  Lorsqu'on  approche  le  doigt  d'une 
machine  électrique  en  activité  de. manière  à  en  tirer  une  étin- 
celle, on  éprouve  une  sensation  d'une  nature  spéciale  et  assez 
difficile  à  décrire.  C'est  comme  une  sorte  de  choc  douloureux  dans 
les  articulations  du  bras  qui  les  fait  fléchir  spontanément.  L'effet, 
tout  à  fait  passager  lorsque  la  machine  est  peu  puissante,  donne 
lieu,  dans  le  cas  contraire,  à  une  impression  pénible  qui  peut  per- 
sister plus  ou  moins  longtemps  après  le  choc.  Avec  des  machines 
dont  le  plateau  a  de  1™,50  à  2  mètres  de  diamètre  et  un  système  con- 
venable de  conducteurs  secondaires,  les  étincelles  peuvent  devenir 
véritablement  redoutables.  Nous  remarquerons  à  ce  sujet  que  ce 
sont  les  machines  à  plateau  de  verre  du  système  Ramsden  qui  sont 
seules  susceptibles  de  produire  directement  de  grandes  étincelles. 
Dans  la  machine  de  Iloltz  il  se  produit  comme  une  sorte  de  courant 
continu  d'électricité  à  faible  tension;  si  l'on  veut  avoir  des  étin- 
celles véritables,  il  faut  mettre  les  deux  conducteurs  en  commu- 
nication avec  les  armures  d'uH  condensateur. 

Dans  le  voiisinage  d'une  forte  machine  électrique  fonctionnant 
par  un  temps  bien  sec,  on  éprouve  comme  le  sentiment  d'un  voile 
léger  sur  la  figure,  les  cheveux  s'impressionnent  à  leur  base  et  tout 
le  corps  se  trouve  sous  une  impression  spéciale  due  au  mouvement 
de  l'électricité  développée  par  l'influence  du  conducteur.  Ces  phé- 
nomènes se  présentent  avec  plus  de  netteté  encore  lorsqu'on  monte 
sur  le  tabouret  isolant  et  qu'on  place  la  main  sur  le  conducteur.  La 
personne  qui  fait  cette  expérience  devient  ainsi  une  dépendance  ou 
un  prolongement  du  conducteur  lui-même,  elle  s'électrise,  ses  che- 
veux se  hérissent  et  deviennent  lumineux  dans  l'obscurilé.  Si  on 
approche  d'elle  un  corps  conducteur,  les  cheveux  retombent  à 
chaque  étincelle  produite  pour  se  relever  immédiatement  après. 

On  a  essayé  autrefois  d'introduire  ces  effets  spéciaux  de  l'élec- 
tricité dans  la  thérapeutique  médicale.  On  a  successiven>entem- 


PROPRIÉTÉS  PHYSIOl-OGIQDES  DE  L'ÉTINCELLE.      818 

ployé  la  machine  électrique  et  la-  bouteille  de  Leydé.  Ces  deux 
modes  sont  A  peu  près  abandonnes  aujourd'hui,  et  les  médecins  qui 
se  servent  de  l'éleclricilé  utilisent  exclasîvement  les  courants  élec- 
triques, obtenus  par  les  méthodes  qui  seront  déci-ites  dans  la  suite 
de  cet  ouvrage. 

442.  Propriétés  mécaniqueB  et  physiques  de  l'étincelle.  — 
L'étincelle  électrique  produit  un  ébranlement  mécanique  Irës- 
inteuse  dans  le  milieu  où  elle  se  produit.  On  le  démontre  très- 
clairement  à  l'aide  du  thermomètre  de  Kinnersley  (ûg.  373)^11  se 
compose  de  deux  tubes  de  verre  d'inégal  diamètre  ;  le  plus  lai^e 
est  complètement  fermé;  quant  à  l'autre,  il  communique  avec  l'air. 
La  partie  supérieure  du  large  tube  est  traversée  par  une  tige  métal- 
lique terminée  en  boule,  qui  peut  se  placer  à  une  dislance  variable 
d'une  autre  boule  communiquant  avec  la  garniture  inférieure  de 
l'appareil.  Ou  place  dans  l'instrumeut  un  liquide  assez  mobile,  de 
l'alcool  par  exemple,  de  façon  que  son  niveau  atteigne  à  peine  la 
boule  inférieure.  Au  moment  où  l'étincelle  jaillit  à  l'intérieur, 
le  liquide  est  projeté  avec  une  grande  violence,  et  peut  s'élever  A 
une  hauteur  de  plusieurs  mètres  si  l'étincplle  est  suffisamment  forte. 


rig.  1(73. 

Thermomètre  de  Kinneralej. 


Ffg.  374.  —  Horiier  électrique. 


La  même  propriété  de  l'étincelle  se  manifeste  dans  l'expérience 
du  mortier  électrique  (fig.37&);  la  figure  dispense  de  toute  explication. 

L'étincelle  peut  se  produire  dans  l'intérieur  d'un  liquide  mau- 
vais conducteur  qu'elle  ébranle  d'une  façon  analogue  ;  si  le  liquide 
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est  renfermé  dans  un  vase  clos,  celui-ci  peut  être  brisé.  Elle  peut 
jaillir  aussi  à  travers  des  corps  mauvais  conducteurs  façonnés,  en 
lames  ;  il  y  a  dans  ce  cas  perforation  de  la  lame  ;  mais  il  faut,  pour 
ce  genre  d'expériences,  des  charges  électriques  très-fortes,  qu'on 
n'obtient  facilement  qu'avec  les  appareils  qui  seront  décrits  dans 
le  chapitre  suivant. 

L'ébranlement  moléculaire  produit  par  Tétincelle  doit  inévita- 
blement amener  une  élévation  de  température.  On  peut  facile- 
ment déterminer  Tinflammation  de  l'éther  eu  approchant  du  con- 
ducteur de  la  machine  électrique  un  vase  présentant  en  son 
milieu  une  petite  boule  faisant  très-légèrement  saillie  au-dessus 
du  liquide;  au  moment  où  l'étincelle  atteint  la  boule,  l'éther 
s'enflamme.  Avec  des  décharges  plus  fortes ,  on  peut  enflammer 
des  matières  moins  combustibles  que  l'éther.  C'est  à  l'élévation  de 
température  exclusivement  que  Kinnersley  attribuait  le  mouve- 
ment du  liquide  dans  son  appareil  ;  de  là  le  nom  qu'il  lui  donna  et 
qui  a  été  conservé.  Ce  n'est  pas  évidemment  dans  les  corps  mauvais 
conducteurs  seuls  que  se  produit  un  ébranlement  moléculaire  au 
moment  de  l'étincelle  :  un  phénomène  tout  à  fait  analogue  doit  se 
rencontrer  dans  les  corps  conducteurs,  et  nous  en  avons  vu  la 
preuve  dans  l'influence  que  la  nature  du  métal  exerce  sur  la  cou- 
leur de  l'étincelle.  On  pourrait  d'ailleurs  constater  directement  le 
fait  en  tirant  d'une  puissante  machine  électrique  une  étincelle  à 
l'aide  d'un  conducteur  en  communication  avec  le  sol,  mais  présen- 
tant sur  son  parcours  un  fil  métallique  très-mince;  celui-ci,  au 
moment  de  la  décharge,  peut  s'échauffer  jusqu'à  rougir. 

443.  Propriétés  chimiques  de  rétincelle.  —  L'étincelle  élec- 
trique donne  lieu  à  des  phénomènes  chimiques  fort  importants. 
Ainsi,  quand  elle  se  produit  dans  le  mélange  explosif  de  deux 
volumes  d'hydrogène  et  d'un  volume  d'oxygène,  elle  détermine  la 
combinaison  des  deux  gaz.  L'expérience  se  fait  ordinairement  dans 
le  pistolet  de  Volta.  C'est  un  vase  en  métal  contenant  le  mélange  et 
fermé  par  un  bouchon.  La  paroi  est  traversée  par  une  tige  métal- 
lique isolée,  terminée  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  par  une  boule  ; 
cette  dernière  se  trouve  à  une  petite  distance  de  la  paroi,  si  bien 
que,  si  on  produit  à  l'extérieur  une  étincelle,  celle-ci  se  reproduit  à 
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l'intérieui-  et  donne  lieu  A  l'inflammation  du  mélaDge.  Ce  phéno- 
mène s'accompagne  d'une  violente  détonation  qui  projette  le  bou- 
chon au  loin,  circonstances  qui  expliquent  le  nom  donné  par  son 
auteur  à  l'instrument. 

L'étincelle  électrique  produit  souvent  un  elTct  inverse,  c'est-à- 


Fig.  37D.  —  Pistolet  de  Volta. 

dire  la  décomposition  d'un  corps  composé;  mais  le  phénomène  ici 
n'a  lieu  que  peu  à  peu,  et  il  faut,  pour  qu'il  atteigne  sa  limite  d'ac- 
tion, un  grand  nombre  d'étincelles  successives.  Ainsi,  en  faisant 
passer  au  sein  du  gaz  ammoniac  une  série  prolongée  d'étincelles 
électiiques.  on  voit  levolumedu  gaz  augmenter  graduellement;  au 
bout  d'un  certain  temps,  ce  volume  est  devenu  ciactement  double 
de  ce  qu'il  était,  et  on  reconnaît  qu'alors  il  est  formé  d'un  mélange 
d'azote  et  d'hydrogène,  qui  sont  les  éléments  constitutifs  de  l'ammo- 
niaque. 

Souvent  ces  deux  phénomènes  se  produisent  simultanément. 
Ainsi,  qu'on  fasse  passer  une  étincelle  dans  un  mélange  d'hydrogène 
carboné  et  d'une  quantité  convenable  d'oxygène,  l'hydrogène  car- 
boné se  décom[H>se,  son  hydrogène  se  combine  avec  une  partie  de 
PHÏ3.  UESr.iiANFL.  37 
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l'oxygène  pour  former  de  l'eau,  son  carbone  se  combine  aussi  avec 
l'oiygène  et  donne  de  l'acide  carbonique.  On  conçoit  quelles  pré- 
cieuses ressources  doivent  fournir  à  la  chimie  analytique  ces  réac- 
tions exécutées  dans  des  vases  appropriés,  nommés  eudiotnètres. 

444.  Tent  et  tonrniiiuet  électriques.  —  Si  l'on  flxe  sur  Ip 
conducteur  de  la  machine  éleclrique  une  tige  métallique  recourbée 
et  terminée  en  pointe  (lîg.  376),  l'électricité  s'écoute  par  la  pointe 


■    Fig.  3"(i.  —  Voni  électrique. 

qui  dans  l'obscurité  présente  une  aigrette  lumineuse.  Les  couches 
d'air  voisines  s'élebtrîsent  par  communication  et  sont  ensuite 
repoussées  par  la  tige.  De  nouvelles  couches  viennent  remplacer  les 
premières,  de  sorte  qu'il  se  produit  un  mouvement  de  l'air  très- 
perceptible  à  la  main,  et  qui  peut  èlre  assez  intense  pour  conrlier  ou 
même  éteindre  la  flamme  d'une  bougie  placée  au-devant  de  la  pointe. 
Le  tourniquet  électrique  est  formé  {fig.  377)  de  tiges  de  même 
longueur,  fixées  k  une  petite  chape  centrale  par  l'une  de  leurs 
extrémités  et  l'ecourbécs  à  l'autre  en  pointe  et  dans  le  même  sens. 
Si  l'on  place  la  chape  centrale  sur  un  pivot  fixé  à  la  machine  élec- 
trique, comme  le  montre  la  figure,  on  voit  le  système  entrer  en 
mouvement  en  sens  contraire  de  la  direction  dés  pointes.  Cet  00*01 
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Fig.  377.  —  Tourniquet 
électrique. 


est  dû  à  Taclion  répulsive  des  couches  d'air  électrisées  suv  les 
pointes  mobiles;  en  approchant  la  main  on  sent  très-distinctement 
le  courant  d'air  produit  à  chacune  des 
pointes,  et  dans  Tobscurité  on  aperçoit  l'ai- 
grette qui  les  termine. 

Pour  que  Texpérience  réussisse,  il 
faut  que  le  renouvellement  de  Fair  puisse 
se  faire  continuellement  autour  des  poin- 
tes; s'il  n'en  était  pas  ainsi,  l'appareil  de- 
meurerait immobile.  Aussi,  si  l'on  dispose 
le  tourniquet  sur  un  support  spécial  en 
dehors  de  la  machine,  et  qu'on  le  recouvre 
d'une  cloche  de  verre  enduite  d'un  vernis 
isolant,  le  mouvement  s'arrêtera  au  bout 
de  peu  d'instants,  loi-sque  la  masse  d'air  intérieure  sera  arrivée  à 
un  état  d'électrisation  permanente. 

445.  Arrosoir  électrique.  —  On  suspend  h  la  machine  élec- 
trique un  vase  contenant  un  liquide  et  muni  d'aju- 
tages capillaires.  Lorsque  l'appareil  n'est  pas  élec- 
trisé,  le  liquide  s'écoule  goutte  à  goutte;  mais  lors- 
qu'on tourne  le  plateau  de  la  machine,  on  voit  se 
former  à  l'extrémité  des  ajutages  un  filet  lumineux 
continu  de  liquide.  On  a  remarqué  que  dans  les  deux 
cas  la  dépense  est  la  même.  Ce  résultat  était  facile 
à  prévoir,  car  les  actions  mutuelles  qui  s'exercent 
entre  les  molécules,  en  vertu  de  leur  électrisation,  ne 
sauraient  modifier  l'effet  propre  de  la  pesanteur,  et  par  suite  la 
dépense. 


Fig.   378. 
Arrosoir  élec- 
trique. 


CHAPITRE    XL. 

CONDENSATION   DE  L'ÉLECTRICITÉ. 


446.  CondeDBatears.  —  On  désigne  sous  le  nom  de  condensa- 
teurs des  appareils  dans  lesquels  on  parvient  à  accumuler  de  l'élec- 
tricité en  quantité  plus  considérable  que  celle  que  l'on  aurait  obte- 
nue par  la  simple  communication  avec  la  machine  électrique.  Un 
c  condensateur  est  essenliellemeut  formé 

I  de  deux  plaleaux  conducteurs   A  et  B 

(flg.  379)  séparés  par  une  lame  isolante  C. 
On  met  en  communication  l'un  des  pla- 
teaux A  avec  la  machine  électrique,  tandis 
que  le  plateau  B  communique  avec  le  sol  ; 
IJ    î  dans  ces  circonstances  le  plateau  A,  qu'on 

désigne  sous  le  nom  de  plateau  collecteur,  se 
charge  d'électricité  positive,  et  le  plateau 
L  B,  appelé  plateau  condensateur,  se  charge 
d'électricité  négative.  De 'plus,  la  quan- 
Fig.  370.  -  condcnsatouv      uté  d'électricité  de  A  est  supérieure  Â 
"'*""■  celle  dont  il  se  serait  chargé  si  on  l'eût 

simplement  mis  en  communication  avec  la  machine  électrique. 
En  effet,  dans  ce  cas  le  fluide  se  serait  répandu  sur  le  conduc- 
teur et  le  plateau,  conformément  aux  lois  mécaniques  de  ^  dis- 
tribution, et  il  se  serait  produit  un  état  d'équilibre  dans  lequel  tes 
molécules  voisines  du  plateau  auraient  éprouvé  de  la  part  des  mole  - 
cules environnantes  des  actions  égales  et  contraires.  Supposons  qu'a- 
lors on  approche  le  plateau  B,  son  électricité  naturelle  sera  décom- 
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posée  en  électricité  positive  qui  s'écoulera  dans  le  sol  et  en  électri- 
cité négative  qui  sera  attirée  à  la  partie  antérieure  du  plateau.  Celle- 
ci  agissant  par  voie  d'attraction  sur  le  fluide  de  la  machine,  on  voit 
que  l'équilibre  sera  rompu  et  qu'une  nouvelle  quantité  d'électricité 
positive  pénétrera  dans  le  plateau  A.  Cette  nouvelle  quantité  d'électri- 
cité produisant  une  nouvelle  décomposition  par  influence,  le  même 
phénomène  se  reproduira  successivement  et,  par  suite,  il  y  aura 
accumulation  d'électricité  positive  dans  le  plateau  A  et  d'électricité 
négative  dans  le  plateau  B.  Le  nom  de  condensateur  est  donc  justifié. 

Cette  accumulation  d'électricité  a  d'ailleurs  une  limite,  car 
pour  une  quantité  d'électricité  positive  quelconque  qui  entre  dans 
le  plateau  A,  il  se  produit  dans  B  une  quantité  d'électricité  néga- 
tive moindre.  La  force  répulsive  croît  donc  plus  rapidement  que 
la  force  attractive,  et  il  se  produira  nécessairement  un  nouvel  éta 
d'équilibre.  On  dit  alors  que  le  condensateur  est  chargé.  IVailleurs, 
l'accumulation  continuant,  il  arriverait  un  moment  où  les  deux 
fluides,  en  vertu  de  leur  attraction  mutuelle,  se  réuniraient  en 
perçant  ou  contournant  la  lame  isolante.  Il  importe  d'éviter  que  ce 
phénomène  se  produise  dans  les  appareils  :  il  faut  pour  cela  donner 
à  la  lame  isolante  une  étendue  ou  une  épaisseur  en  rapport  avec 
la  puissance  de  la  source  électrique  que  l'on  emploie. 

Lorsque  le  condensateur  est  chargé,  les  deux  fluides  ne  sont 
pas  distribués  de  la  môme  manière  sur  les  deux  plateaux.  En  effet, 
le  plateau  B  communiquant  avec  le  sol,  il  n'y  a  pas  de  fluide  ré- 
pandu sur  sa  face  postérieure  qu'on  peut  considérer  comme  à  l'élat 
naturel,  aussi  en  le  touchant  avec  un  plan  d'épreuve  on  n'emporte 
pas  d'électricité.  Le  plateau  A,  au  contraire,  étant  en  communica- 
tion avec  la  machine,  présente  sur  sa  surface  une  couche  électrique 
en  continuité  avec  celle  des  conducteurs.  On  peut  même  admettre, 
si  les  dimensions  du  plateau  collecteur  ne  sont  pas  considérables, 
que  la  charge  des  conducteurs  n'est  point  modifiée  par  leur  commu- 
nication avec  le  condensateur.  On  remarque,  en  effet,  que  le  pen- 
dule de  l'électromèlre  à  cadran  s'écarte  dans  les  deux  cas  de  la 
même  quantité. 

Si,  à  l'aide  d'un  conducteur  formé  de  deux  branches  à  char- 
nière muni  de  manches  de  verre  et  terminé  par  les  boules  M  et  N 
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(flg.  380),  on  réuuit  le  plateau  A  et  le  plateau  B,  il  se  produit  une 
brillante  étincelle  provenant  de  la  combinaison  des  électricités  posi- 
tive et  négative  accumulées  dans  les  deux  plateaux,  et  le  conden- 
sateur se  trouve  déchargé.  Lorsque  le  condensateur  ne  renferme 


^ 


r-*v 


Fig.  380.  —  Décharge  du  condensateur.  Fig.  381.  —  Excitateur  simple. 


qu'une  petite  quantité  d'électricité,  il  n'est  pas  besoin  d'employer 
l'appareil  précédent,  appelé  excUaleur  à  manches  de  vern;  on  peut 
se  servir  de  l'excitateur  simple  (flg.  381).  formé  d'un  arc  métal- 
lique à  charnière  servant  à  réunir  les  deux  plateaux.  L'expé- 
rience prouve,  en  effet,  que  le  mouvement  des  fluides  électriques 
se  fait  surtout  dans  les  systèmes  conducteurs,  de  sorte  que  le 
corps  de  l'expérimentateur  reste  en  dehors  du  phénomène.  Mais 
si  on  venait  à  réunir  les  deux  plateaux  à  l'aide  des  mains,  c'est 
par  le  corps  même  que  se  ferait  la  réunion  des  fluides  et  il  en 
résulterait  une  commotion  très-vive. 

447.  Découverte  de  Cuneus.  —  C'est  à  l'observation  d'une  com- 
motion de  ce  genre  qu'est  due  la  découverte  de  la  bouteille  de 
Lcyde,  l'un  des  Instruments  les  plus  connus  de  l'électricité.  Dans  l*^ 
courant  de  l'année  17/i6,  Cuneus.  élève  de  Muschenbi-oeck,  célèbre 
physicien  deLeyde,  voulant  éleclriser  de  l'eau,  se  servait,  en  le  tenant 
à  la  main,  d'un  flacon  à  large  goulot  (flg.  382)  dans  lequel  pénétrait 
une  chaîne  en  communication  avec  le  conducteur  de  la  machine 
électrique.  Lorsque  l'expérience  eut  duré  quelque  temps,  il  voulut, 
pour  abandonner  l'eau  à  elle-même,  retirer  la  chaîne  conductrice; 
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il  éprouva,  au  moment  du  contact,  une  commotion  qui  l'épouvanta 
au  plus  haut  degi'é  et  lui  ût  abandonner  le  flacon  qui  alla  se  briser 
sur  le  sol.  Muschenbroeck  ayant  répété  l'expérience  en  fut  plus  vive- 
ment impressionné  encore  :  il  lui  falltit  (leux  jours  pour  se  remellre 


Kig.  H'î.  —  Eipéricnce  àe  Cuneiis. 

de  son  eiTroi,  et  il  écrivittl  ù  Réaumur  que  pour  la  couronne  de 
France  il  ne  voudrait  pas  s'exposer  à  une  seconde  commotion.  La 
nouvelle  de  celle  expérience  exli'aordinaiie  se  répandit  en  Europe 
avec  la  rapidité  de  l'éclair,  tous  les  physiciens  la  répélèrent  k  l'envi, 
l'appareil  destiné  à  la  produire  fut  successivement  modifié  et  amé- 
lioré ;  il  constitue  aujourd'hui  ce  que  l'on  appelle  la  bouteille  de 
Leyde,  Il  est  aisé  de  voir  d'ailleurs  qu'il  y  a  dans  Texpéricnce  de 
Cuneus  un  véritable  phénomène  de  condensation  :  en  effet,  le 
liquide  contenu  dans  l'inlérieur  de  la  bouteille  correspond  au  pla- 
teau collecteur,  la  main  joue  le  râle  du  plalcau  condensateur  et 
la  lame  isolante  est  formée  par  la  substance  mûuic  du  flacon.  Au 
moment  où  l'expérimenlaleur  enlève  la  chaîne,  il  établit  lui-même 
une  communication  entre  les  électricités  des  deux  systèmes  con- 
ducteurs, et  leur  réunion  produit  la  commotion  observée. 
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448.  Bouteille  de  Leyde.  —  La  bouteille  de  Leyde,  tel[e  qu'on 
la  consli'uit  aujourd'hui,  se  compose  d'un  flacon  recouvert  à  l'exté- 
rieur d'une  feuille  métallique  {fig.  383)  qui  s'élève  jusqu'à  une 
petite  dislance  de  la  naissance  du  goulot.  L'intérieur  est  rempli  de 
feuilles  conductrices  en  contact  avec  une  tige  métallique  qui  traverse 
le  bouclion  et  se  termine  extérieurement  par  une  boule.  Comme  le 


Fig.  il83.  Fig.  384. 

Charge  de  la  bouteille  de  Leyde.  Dûcharge  de  la  l)outeille  de  Leyde. 

verre  est  assez  hygrométrique,  on  recouvre  ordinairement  d'une 
couche  de  cire  ou  de  vernis  isolant  le  goulot  et  le  flacon  jusqu'.'i 
l'origine  de  la  feuille  extérieure.La  bouteille  de  Leyde  forme,  comme 
on  -voit,  un  condensateur;  la  feuille  de  métal  qui  est  à  l'extérieur 
se  nomme  l'armature  extérieure;  la  tige  et  les  feuilles  en  communi- 
cation avec  elle  forment  Varmature  inlérieure.  Si  l'on  fait  communi- 
quer l'armature  intérieure  avec  la  machine  électrique  et  l'armalure 
extérieure  avec  le  sol,  la  première  se  charge  d'électricité  posi- 
tive et  la  seconde  d'électricité  négative.  En  les  réunissant  ensemble 
par  un  arc  métallique,  comme  le  montre  la  ûgure  38Ei,  il  se  produit 
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une  «tincelle  dont  l'intensité  est  en  rapport  avec  le  degré  de  charge 
et  les  dimensions  de  l'appareil. 

449.  Décharges  secondaires.  —  Lorsque  l'on  a  déjà  réuni  les 
deux  armatures  d'une  bouteille  de  Leyde,  on  peut  obtenir  encore 
une  petite  étincelle  en  les  réunissant  de  nouveau  et  cela  un  cer- 
tain nombre  de  fois;  c'est  ce  que  l'on  appelle  les  décharges  se- 
condaires. Leur  origine  s'explique  facilement.  Il  résulte,  en  efîet, 
de  la  théorie  que  la  quantité  d'éleclncilé  du  plateau  collecteur  sur- 
passe celle  du  plateau  condensateur.  Il  reste  donc,  après  la  pre- 
mière décharge,  une  certaine  quantité  d'électricité  sur  le  premier 
plateau.  Celle-ci  détermine  la  production  d'électricité  contraire  sur 
le  second  plateau,  mais  toujours  en  quantité  moindre  qu'elle-même; 
on  devra  donc  obtenir  une  seconde  étincelle  qui,  théoriquement, 
devrait  être  suivie  d'une  infinité  d'autres;  mais  comme  en  réalité 
elles  diminuent  rapidement  d'intensilé,  au  bout  de  peu  de  temps 
elles  cessent  d'être  perceptibles. 

Le  phénomène  dont  il  s'agit  a  d'ailleurs  une  autre  cause.  En 
effet ,  les  électricités  de  nom  contraire,  s'atti- 
rant  à  travers  la  lame  isolante,  doivent  se  porter, 
au  moins  pour  la  plus  grande  partie,  sur  les 
deux  faces  de  celte  lame  et  même  pénétrer  à 
une  certaine  profondeur  dans  l'intérieur.  Or, 
au  moment  de  ta  décharge,  le  défaut  de  con- 
ductibilité de  la  lame  oppose  aux  mouvements 
des  fluides  une  cerlaine  résistance  qui  empoche 
leur  neutralisation  complète.  Il  se  produil  ainsi 
successivement  une  nouvelle  disposition  de 
l'électricité,  qui  donne  lieu  aux  diverses  dé- 
charges que  ion  obsei-ve  et  qui  peuvent,  quoi- 
que fort  peu  intenses,  être  très-nombreuses. 

On  vérifie  directement  que  réleclricité  du 
condensateur  réside  principalement  sur  la  lame 
isolante  en  se  servant  de  la  bouteille  à  arma- 
tures mobiles  {fig.  385)  imaginée  par  Franklin.  Après  avoir  chargé  la 
bouteille  à  la  manière  ordinaire,  on  la  pose  sur  un  isoloir;  on  en- 
lève avec  un  crochet  de  veiTC  l'armature  in  térieure  que  l'on  touche 
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pour  la  mellre  à  l'élal  nalurel.  On  touche  aussi  l'armature  exté- 
rieure après  avoir  enlevé  la  lame  isolante  et  on  assemble  de 
nouveau  la  bouteille,  qui  fournit  une  étincelle  à  peu  près  aussi  vive 
que  celle  qu'elle  aurait  donnée  directeuienl. 

450.  Décharge   successive   da .  condensateur.  —  Au  lieu  de 
décharger  instantanément  la  bouteille  en  réunissant  les  deux  arma- 
tures, on  peut  procéder  par  contacts  alternatifs.  A  cet  effet,  après 
l'avoir  chargée,  on  la  place  sur  un  isoloir  et  on  touche  l'armature 
intérieure.  11  se  produit  alors  une  petite  étincelle  due  à  l'écoulement 
d'une  partie  de  l'électricité  positive  dans  le  sol.  Mais,  par  suite  de 
cet  écoulement,  une  partie  de  l'électricilc  négative  qui  était  rete- 
nue en  totalité  à  la  surface  de  la  lame  isolante  se  répand  sur  la 
surface  de  l'armature  extérieure,  et  on  peut  en  tirer  une  étincelle. 
C'est  alors  une  portion  du  fluide  positif  qui  se  répand  sur  l'arma- 
ture intérieure  d'où  l'on  peut  tirer  une  étincelle  et  ainsi  de  suite. 
Il  est  évident  d'ailleurs  que.  à  chaque  contact,  on  n'enlève  qu'une 
fraciionàç.  l'électricité  que  contient  l'armature.  Il  faudrait  donc  théo- 
riquement, pour  opérer  la  décharge  complète,  un  nombre  de  con 
lacts    indéfini  ;    mais 
comme,    en    réalité, 
l'électricitc  se  perd  par 
l'air  en  même  temps 
que  se  produit  l'opé- 
ration précédente,  il 
arrive  toujours  qu'au 
bout  de  peu  de  temps 
l'appareil  a  perdu  la 
totalité  de  son  électri- 
cité. 

La  décharge parcon- 

tacLs  alternaliTs   peut 

p.    .,^„      ,^.  ,         ,        .  se  faire  à  l'aide  de  la 

Fig.  -ISO,  ~  Dueharge  alternative. 

bouteille  Â  carillon 
(fig.  386).  L'armature  intérieure  se  termine  par  un  timbre,  et  l'arma- 
ture extérieure  communique  par  le  moyen  d'une  languette  d'étain 
avec  unaulre  timbre  supporté  par  une  colonne  uiélnllique.  Enireles 
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deux  timbres  se  trouve  suspendu  une  balle  inêlfillique  isolée  -; 
celle-ci,  attirée  d'abord  par  rtirmatiire  intérieure  et  repoussée 
ensuite,  vient  au  contact  du  second  timbre  perdre  l'électricité  posi- 
tive qu'elle  possédait  et  s'éleclriser  négativement.  Elle  est  de  nou< 
veau  attirée  par  le  timbre  de  l'armature  intérieure  et  ainsi  de  suite. 

451.  FoUTOir  condensant.  —  On  appelle  pouvoir  condensant 
d'un  condensaieur  le  rapport  qui  e.iiste  cnti-e  la  quantité  totale 
d'électricité  que  prend  le  plateau  collecteur  et  celle  qu'il  eût  prise 
s'il  eût  été  simplement  mis  eu  communication  avec  la  machine  élec- 
trique. Cerapport  caractérise  l'cITet  propre  de  l'appareil,  et  il  est 
très-important  au  point  de  vue  théorique  de  rechercher  les  diverses 
circonstances  qui  peuvent  en  modifier  la  valeur  dans  un  sens  ou 
dans  un  autre.  Au  fond,  le  calcul  de  ce  pouvoir  est  un  cas  particu- 
lier de  la  théorie  générale  de  la  distribution  des  fluides  ;  il  doit  donc 
dépendre  de  la  forme  du  condensateur,  de  l'étendue  des  plateaux, 
de  leur  mode  de  communication  soit  avec  la  machine,  soit  avec  le 
sol,  etc. 

Pour  étudier  l'influence  de  ces  diverses  conditions  physiques, 


Fig.  nsi.  —  Condensnteiir  d'.«|iinuB. 

on  peut  employer  avec  avantage  le  condensateur  analogue  ù  celui 
d'/Epinus,  formé,  comme  le  monli-e  la  flgure  387.  de  deux  plateaux 
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métalliques  A  et  B,  portés  par  des  pieds  isolants,  et  séparés  par  un 
disque  de  verre  C.  Le  support  général  de  l'appareil  présente  une 
rainure  qui  permet  de  rapprocher  ou  d'éloigner  les  plateaux  métal- 
liques l'un  de  l'autre.  Pour  charger  l'appareil,  on  fait  communiquer 
le  plateau  A  avec  la  machine,  en  même  temps  qu'on  touche  B  pour 
le  mettre  en  communication  avec  le  sol. 

452.  Expériences  de  M.  Riess.  —  C'est  un  appareil  de  ce  genre 
qu'employait  M.  Riess  dans  un  travail  fort  important  sur  le  sujet 
qui  nous  occupe.  Pour  mesurer  le  pouvoir  condensant,  il  observait, 
à  Taide  du  plan  d'épreuve  et  de  la  balance  de  Coulomb,  la  tension 
électrique  sur  la  face  antérieure  du  plateau  collecteur,  d'abord 
quand  il  était  seul,  puis  quand  on  approchait  le  plateau  condensa- 
teur en  communication  avec  le  sol;  le  rapport  ainsi  obtenu,  et  que 
M.  Riess  appelle  force  condensante,  ne  diffère  que  peu  en  général 
du  pouvoir  condensant  tel  que  nous  l'avons  défini. 

Les  tensions  doivent  d'ailleurs  évidemment  être  mesurées  sur 
le  même  point  du  plateau  collecteur  dans  les  deux  expériences. 
M.  Riess  est  arrivé  ainsi  à  quelques  résultats  Importants. 

1°  La  force  condensante  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
indépendante  de  la  charge  absolue  des  plateaux. 

2^  Elle  dépend  essentiellement  de  la  distance,  et  augmente 
quand  celle-ci  diminue,  à  peu  près  en  raison  inverse. 

3<>  La  mesure  du  pouvoir  condensant,  dans  une  même  expé- 
rience, ne  donne  pas  les  mêmes  résultats,  suivant  que  l'on  touche 
la  boule  qui  est  en  communication  avec  le  centre  du  plateau,  ou  les 
bords  du  plateau  lui-même.  Dans  le  premier  cas,  le  pouvoir  con- 
densant est  sensiblement  plus  fort.  Il  paraît  donc  que  la  distribution 
caractéristique  du  phénomène  de  la  condensation  est  moins  mar- 
quée sur  les  bords  que  dans  les  parties  centrales  des  plateaux  ;  d'où 
il  suit  que  plus  le  plateau  sera  grand,  moins  l'effet  de  cette  action 
contraire  des  bords  sera  marquée,  car  la  surface  d'un  disque  circu- 
laire varie  plus  rapidement  que  son  contour.  L'expérience  montre 
en  effet  que  le  pouvoir  condensant  augmente  avec  l'étendue  des 
plateaux. 

l^"*  Le  mode  de  communication  avec  la  machine  a  aussi  une 
influence  sur  le  pouvoir  condensant.  Ainsi,  M.  Riess  a  constaté  que 
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dans  son  appareil  il  y  avait  avantage  à  faire  arriver  l'électricité  sur 
le  plateau  collecteur  par  un  fll  perpendiculaire  à  sa  surface.  Il  est 
d'ailleurs  évident,  sans  même  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  à  cet 
égard  des  expériences  précises,  que  le  pouvoir  condensant  varie 
avec  la  forme  des  systèmes  conducteurs;  ainsi,  il  est  plus  grand 
avec  des  plateaux  qu'avec  des  sphères. 

453.  Influence  de  la  lame  isolante.  —  Les  expériences  de 
M.  Riess  ne  portent  que  sur  le  problème  propre  de  la  distribution 
dans  le  système  conducteur,  mais  la  condensation  dépend  aussi  de 
la  nature  de  la  lame  isolante.  Ce  fait  très-important  est  mis  en  évi- 
dence par  l'expérience  suivante  : 
Un  disque  métallique  A  (flg.  388) 
est  isolé  et  électrisé;  près  de  ce 
disque,  à  la  même  distance,  sont 
placés  deux  autres  disques  métal- 
liques B  et  G,  également  isolés  et 
munis  sur  leur  face  postérieure 
d'un  petit  pendule  électrique.  Pen- 
dant que  s'exerce  l'influence  du 
plateau  A,  que  nous  supposerons 
électrisé  positivement,  on  met  B 
et  G  en  communication  avec  le 
sol,  le  fluide  positif  disparait  et 
les  deux  plateaux  B  et  G  restent  électrisés  négativement.  Toutefois 
le  fluide  négatif  se  trouve  exclusivement  sur  la  partie  intérieure 
des  plateaux,  et  les  pendules  sont  dans  la  verticale.  Si  dans  ces 
circonstances  on  approche  B  de  A,  on  voit  les  deux  pendules 
diverger  et  on  reconnaît,  à  l'aide  d'un  pian  d'épreuve  et  d'un  élec- 
troscope,  que  l'électricité  de  la  face  postérieure  de  B  est  positive, 
tandis  que  celle  de  G  est  négative. 

Ce  double  résultat  est  une  conséquence  naturelle  de  la  décom- 
position par  influence.  En  effet,  B  se  rapprochant  de  A  éprouve  une 
nouvelle  induction,  et  du  fluide  positif  est  repoussé  sur  la  face 
opposée  à  A;  en  même  temps,  le  fluidB  négatif  ayant  augmenté 
attire  une  plus  grande  quantité  du  fluide  positif  de  A  du  côté 
qui  lui  fait  face;  il  en  résulte  une  diminution  sensible  d'attraction 


Fig.  388. 
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sur  le  fluide  négatif  du  plâleau  C,  de  sorte  qu'une  petite  partie 
devient  libre  sur  la  surface  postérieui-e  du  plateau.  Si  actuellemenf 
on  suppose  les  choses  dans  leur  état  initial,  les  plateaux  B  et  C 
étant  à  la  même  distance  de  A,  les  pendules  dans  la  verticale,  et 
qu'entre  B  et  A  on  interpose  une  laine  isolante  de  soufre  ou  de 
résine,  on  produit  le  même  effet  que  si  on  avait  rapproché  Bde 
A.  De  là  résulte  cette  conséquence  importante,  que  la  substitution 
d'une  lame  de  soufre  ou  de  résine  à  une  lame  d'air  augmente 
l'action  par  influence,  comme  si  la  distance  avait  diminué.  On  voit 
donc  que  les  corps  isolants  n'agissent  pas  seulement  d'une  manière 
passive;  ils  ont  un  pouvoir  inducteur  propre,  et  par  conséquent 
leur  influence  s'exerce  d'une  manière  directe  sur  les  phénomènes 
de  la  condensation. 

454.  Pouvoir  inducteur  spécifique.  —  Faraday,  à  qui  sont  dues 
les  observations  précédentes,  a  cherché  â  mesurer  pour  les  diffé- 
rents corps  isolants  la  valeur  du  pouvoir  inducteur  spécifique.  Il  se 
^  servait  dans  ce  but  d'une  sorte  de  bouteille 

de  Leyde,  formée  d'une  sphère  métal- 
lique A  (flg.  389],  en  communication  avec  la 
tige  M,  et  formant  avec  elle  l'armature  inté- 
rieure. L'armure  extérieure  est  constituée 
par  la  sphère  B,  formée  d'ailleurs  de  deux 
parties  qui  peuvent  s'ajuster  l'une  k  l'aulra. 
L'intervalle  entre  les  deux  sphères  peul 
être  rempli  soit  avec  une  matière  isolante 
solide,  soit  avec  différents  gaz  que  l'on  in- 
troduit par  le  moyen  du  robinet  It.  Pour 
faire  comprendre  la  méthode  employée 
par  Faraday,  nous  prendrons  les  nombres 
Fig.m-M,-»ur«dupouToir  ^ji^j^jjyg    ^^^^   ^^g    ^^   ses  expériences. 

mducWur  spfciflquu. 

L'apparcil  renfermant  de  l'air  comme  sub- 
stance isolante,  on  le  charge,  et  en  mesurant  à  la  balance  de  tor- 
sion la  charge  du  bouton  M,  on  la  trouve  égale  â  250°.  Si  on  fait  com- 
muniquer M  avec  le  bouton  d'un  appareil  tout  à  fait  identique,  les 
charges  se  distribuent  nalui-ellement  par  parties  égales  et  on  trouve 
en  effet  sur  chacun  des  lK)utons  deux  charges  peu  éloignées  de  125". 
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Après  cela,  on  fait  une  nouvelle  expérience  dans  les  conditions 
suivantes  :  La  bouteille  à  air  étant  chargée  et  le  bouton  accusant 
une  tension  de  290°,  on  le  met  en  contact  avec  le  boulon  d'un  appa- 
reil analogue,  mais  à  résine,  et  on  trouve  que  chacun  d'eux  pos- 
sède, après  la  communication,  une  charge  de  114°.  Or,  si  l'électri- 
cité qui  manque  à  l'appareil  primitivement  chargé  se  trouvait  dans 
un  appareil  analogue,  il  devrait  accuser  une  charge  de  290  — 116 
=  176«;  si  la  charge  n'est  que  de  lU*»,  c'est  que  la  condensation  est 
plus  complète,  c'est-à-dire  que  la  résine  a  un  pouvoir  inducteur 
plus  grand.  On  conçoit  qu'on  puisse  qualifier  ces  pouvoire  induc- 
teurs en  les  considérant  comnie  inversement  proportionnels  aux 
charges  libres  des  armatures  obtenues  par  la  même  quantité  d'élec- 
tricité. Dans  le  cas  actuel,  on  pourra  donc,  en  désignant  par  x  le 
pouvoir  inducteur  de  la  résine  par  rapport  à  celui  de  l'air,  poser 

la  relation  -  =  r^,  d'où  a;  =  t^  =  l,5û. 
X       17b  llii 

En  appliquant  ce  mode  d'expérimentation  à  divei'ses  sub- 
stances isolantes,  on  a  trouvé  pour  les  pouvoire  inducteui-s  spéci- 
fiques les  nombres  suivants  : 

Air -1,00  Poix 1>80 

Blanc  do  baleine.  .   .    .  ^,45  Cire -1,86 

Verre 4,76  Gomme  laque 2,00 

Résine 4,77  Soufre 2,Î4 

455.  Polarisation  des  diélectriques.  —  Les  milieux  isolants 
ou  diélectriques  ne  se  trouvant  pas  pendant  l'induction  dans  cet 
état  passif  que  Ton  admettait  avant  les  expériences  de  Faraday,  et 
ayant  au  contraire  une  action  propre,  il  est  évident  que  cette  action 
doit  correspondre  à  une  modification  particulière  éprouvée  par  eux. 
Suivant  Faraday,  cette  modification  consisterait  dans  une  sorte  de 
polarisation  des  molécules,  qui,  agissant  successivement  l'une  sur 
l'autre  par  influence,  se  constitueraient  dans  deux  états  électriques 
opposés  sur  leurs  deux  moitiés,  de  façon  que  les  extrémités  con- 
traires se  regardent.  Cette  polarisation  se  maintient  plus  ou  moins 
longtemps  dans  les  diélectriques  à  raison  de  la  difficulté  qu'éprou- 
vent les  fluides  à  se  mouvoir  ;  mais  on  doit  admettre  qu'elle  se  pro 
(luit  toujours  et  qu'elle  constitue  le  fait  général  de  l'induction  élec- 
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trostatique.  Dans  les  corps  conducteurs  toutefois  elle  est,  pour 
ainsi  dire,  instantanée,  les  recompositions  ont  lieu  entre  chaque 
molécule  et  c'est  seulement  à  la  surface  que  se  manifestent  les  élec- 
tricités contraires. 

La  polarisation  des  diélectriques  se  manifeste  clairement  dans 
Texpérience  suivante.  Dans  un  vase  en  verre  (flg.  390),  on  verse 
de  Fessence  de  térébenthine  dans  laquelle  on  a  placé  des  filaments 
de  soie  de  2  ou  3  millimètres  de  longueur.  Deux  tiges  métalli- 
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Fig.  390.  —  Polarisation  des  diélectriques. 


ques  A  et  B,  terminées  en  pointe  à  rintérieur,  sont  mises  en  com- 
munication Tune  avec  le  sol,  l'autre  avec  la  machine  électrique. 
Aussitôt  que  cette  dernière  est  mise  en  activité,  on  voit,  comme  le 
montre  la  figure,  les  petits  filaments  se  placer  en  file  à  la  suite  les 
uns  des  autres  et  persister  dans  celte  position  avec  assez  de  force, 
comme  on  peut  s'en  assurer  en  essayant  de  rompre  la  file  à  l'aide 
d'un  tube  de  verre.  Dès  qu'on  arrête  l'action  de  la  machine,  les  fila- 
ments retombent  instantanément  au  fond  du  vase. 

Une  expérience  de  M.  Malteucci  démontre  cette  polarisation 
d'une  manière  plus  directe  encore.  On  forme  une  sorte  de  pile  de 
lames  de  mica  que  l'on  presse  fortement  les  unes  contre  les  autres 
et  qu'on  termine  par  deux  armures  métalliques.  On  charge  cette 
espèce  de  condensateur  à  la  manière  ordinaire,  et  après  avoir 
enlevé  les  armures  avec  des  manches  isolants,  on  trouve  que  toutes 
les  lames  sont  polarisées ,  la  face  tournée  vers  l'armure  positive 
étant  positive  et  la  face  opposée  étant  négative. 

456.  Direction  de  la  ligne  d'influence.  — -  Il  suit  de  ces  di- 
verses observations  que  l'influence  n'est  point  une  sorte  d'action  à 
distance,  dont  la  nature  serait  d'ailleurs  assez  incompréhen- 
sible; c'est  une  propagation  de  mouvement  par  l'intermédiaire 
des  molécules  diélectriques.  Cette  propagation  n'est  pas  nécessai- 
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rement  reclilîgne,  elle  peut  dans  certaines  circonstances  se  faire 
d'un  façon  curviligne,  ainsi  que  l'a  montré  directement  M.  Fa- 
raday. Cela  se  rencontrera  particulièrement  lorsque  en  regard  du 
corps  électrisé  on  placera  un  corps  conducteur  qu'on  aura  mis  un 
instant  en  communication  avec  le  sol.  Le  fluide  repoussé  ayant 
ainsi  disparu,  il  en  résultera  un  obstacle  à  la  propagation,  et  si 
rinfluence  se  produit  au  delà  du  corps  conducteur,  ce  sera  suivant 
des  lignes  courbes  qui  le  contournent. 

On  peut  d'ailleurs  constater  directement  par  l'expérience  que,  si 
entre  un  corps  électrisé  et  un  corps  conducteur  isolé,  soumis  à  son 
influence,  on  interpose  un  plateau  conducteur  en  communication 
avec  le  sol  et  suffisamment  large,  toute  trace  d'électricité  libre  dispa- 
raît dans  le  corps  influencé,  qui  retombe  à  l'état  neutre.  L'induction 
ne  peut  donc  s'exercer  à  travers  les  corps  conducteurs  eji  communica- 
tion avec  le  sol. 

457.  Formule  du  pouvoir  condensant.  —  On  voit  par  tout  ce 
qui  précède  que  le  pouvoir  condensant  dépend  d'une  foule  d'élé- 
ments et  que  dès  lors  on  ne  saurait  en  donner  une  expression  ap- 
plicable à  tous  les  cas.  Toutefois  on  peut  utilement  se  servir  d'une 
formule  indiquée  par  Biot  et  qu'on  peut  ordinairement  considérer 
comme  assez  approchée.  Soit,  au  moment  de  l'équilibre,  A  la  quan- 
tité totale  d'électricité  du  plateau  collecteur,  B  celle  du  plateau  con- 
densateur, on  aura,  en  désignant  par  m  une  quantité  plus  petite 
que  l'unité,  B  =  mA.  Si  on  touche  le  plateau  collecteur,  il  s'échap- 
pera une  portion  d'électricité,  qu'on  peut  considérer  comme  égale 
à  celle  a  qu'aurait  donnée  la  communication  pure  et  simple  avec  la 
machine.  L'électricité  du  plateau  condensateur  sera  supérieure 
alors  à  celle  du  plateau  collecteur  ;  de  plus,  si  les  deux  plateaux 
sont  identiques,  comme  leur,  distance  n'a  pas  varié,  le  rapport  des 
deux  quantités  d'électricité  sera  encore  exprimé  par  m.  On  aura 

donc 

A  4 

A  —  a  «as  wB  =  m-A,   d'où    —  =; r.  (a) 

Dans  cette  formule  la  quantité  m  dépend  évidemment  de  tous 
les  éléments  qui  influent  sur  la  condensation.  Mais  dans  le  cas  de 
condensateurs  de  même  forme  et  avec  une  lame  isolante  de  même 

PHYS.    nESGHANEL.  38 
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nature,  elle  dépend  surtout  de  la  distance;  sa  valeur  approche 

d'autant  plus  de  l'unité  que  cette  distance  est  plus  petite.    Si  on 

9 
suppose,  par  exemple,  m  =  -^ ,  la  formule  donne 


10 

À  \  400 


a  ^S\_        400  —  81 

100 


=  5,S. 


Ce  qui  veut  dire  que  le  plateau  collecteur  du  condensateur 
renferme  cinq  fois  plus  d'électricité  qu'il  n'en  eût  reçu  directement 
par  sa  communication  avec  la  machine  électrique. 

458.  Détermination  de  m.  —  On  voit  donc  que,  pour  connaître 
le  pouvoir  condensant,  il  suffit  de  mesurer  la  quantité  m.  A  cet  effet 
on  isole  le  condensateur,  et  à  Taide  du  plan  d'épreuve  et  de  la 
balance  de  torsion  on  mesure  la  charge  de  l'armature  intérieure; 
cette  charge  est  proportionnelle  à  a  et  par  suite,  d'après  la  formule 
(«),  à  A  (1  —  m^).  On  touche  alors  l'armature  intérieure,  il  s'échappe 
une  quantité  d'électricité  sensiblement  égale  à  a,  d'où  résulte  sur 
l'armature  extérieure  une  quantité  d'électricité  libre  p  =  B  (1  — m*). 
Cette  électricité  étant  de  nature  contraire  à  celle  de  l'armature  inté- 
rieure, la  mesure  comparative  de  sa  tension  présenterait  des  diffi- 
cultés. Pour  opérer  sur  de  l'électricité  de  même  nature,  on  touche 
encore  l'armature  extérieure ,  il  se  produit  alors  sur  l'armature 
intérieure  une  quantité  d'électricité  libre  a'  égale  à  A'  (1  —  m*),  en 
désignant  par  A'  la  charge  totale  de  Tarmature.  Or 

A'=-A  —  «  =  A  —  A(4  —  w*)  =  Xm\ 
d'où 

a'  =  A  ;/i*  (  1  —  w*  )  —  =  ;n*. 

On  voit  donc  qu'en  prenant  le  rapport  des  charges  a'  et  a,  on 
obtiendra  comme  quotient  la  quantité  m*. 

459.  Diverses  sortes  de  condensateurs.  —  Le  pouvoir  con- 
densant est  évidemment  d'autant  plus  grand  que  la  quantité  m  est 
plus  voisine  de  l'unité,  c'est-à-dire  que  la  lame  isolante  est  plus 
mince.  On  conçoit,  par  conséquent,  qu'en  diminuant  graduelle- 
ment l'épaisseur  de  cette  lame  on  puisse  arriver  à  obtenir  un  pou- 
voir condensant  très-grand.  Mais  il  est  très-important  de  remarquer 
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qu'à  mesure  que  le  pouvoir  condensant  augmente,  la  quantité 
absolue  de  réleclricité  qu'on  peut  accumuler  diminue,  car  la  résis- 
tance  à  la  réunion  des  fluides  devient  déplus  en  plus  petite.  On  doit 
donc  distinguer  deux  sortes  de  condensateui*s  :  les  uns,  formés  d'une 
lame  isolante  très-mince,  ont  un  pouvoir  condensant  très-grand  et 
sont  applicables  à  des  sources  faibles  d'électricité  ;  les  autres,  formés 
d'une  lame  isolante  assez  épaisse  pour  que  la  charge  puisse  être 
effectuée  avec  les  machines  ordinaires,  ont  par  suite  un  pouvoir 
condensant  médiocre,  mais  on  peut  recueillir  avec  eux  une  grande 
quantité  d'électricité  en  multipliant  la  surface  des  armatures. 

460.  Êlectroscope  condensateur.  —  A  la  première  catégorie 
se  rapporte  Télectroscope  condensateur  de  Volta,  appareil  qui  a 
rendu  à  la  science  de  l'électricité 
les  plus  grands  services.  11  se  com- 
pose d'un  êlectroscope  à  feuilles 
d'or,  dont  le  bouton  est  remplacé 
par  un  plateau,  couvert  supérieure- 
ment d'un  vernis  isolant.  Un  se- 
cond plateau,  verni  à  sa  partie  infé- 
rieure, repose  sur  le  premier,  et 
forme  avec  lui  un  condensateur. 
Si,  touchant  le  plateau  supérieur 
avec  le  doigt,  on  met  en  contact  le 
plateau  inférieur  avec  une  source 
très-faible  d'électricité,  celle-ci  s'ac- 
cumulera en  quantité  considérable 
relativement  à  celle  de  la  source; 

car  la  lame  isolante  étant  très-mince,  le  pouvoir  condensant  est 
très-grand.  Si  donc,  au  bout  de  quelque  temps,  on  supprime  la 
communication  avec  le  sol,  et  qu'on  enlève  le  plateau  collecteur, 
les  feuilles  d'or  divergeront  par  suite  du  fluide  répandu  dans 
l'autre  plateau ,  et  qui  est  de  même  nom  que  celui  de  la  source. 
Le  condensateur  de  Volta  n'a  d'efficacité  véritable  que  dans  le  cas 
d'une  source  électrique  ;  s'il  s'agissait  d'un  corps  simplement  élec- 
trisé,  la  quantité  d'électricité  étant  limitée,  la  condensation  serait 
sans  objet  et  par  suite  l'électroscope  ordinaire  serait  aussi  avantageux. 


Fig.  39i.  —  Êlectroscope 
condensateur. 
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461.  Jarres  et  batteries  électriques.  —  Les  appareils  de  la 
seconde  catégorie  sonl  en  général  formés  de  bouteilles  de  Leyde,  de 
grandes  dimensions,  qu'on  désigne  sons  le  nom  de  jarres  électriques. 
Les  batteries  électriques  (fig.  392)  sont  formées  de  la  réunion  d'un  cer- 
tain nombre  de  jarres  placées  dans  une  caisse  doublée  en  métal. 
Toutes  les   armatures  extérieures  communiquant  ainsi  ensemble 


Fig,  3y2.  —  Batleric  f-lectriquc. 

n'en  font  qu'une  seule.  Quant  aux  armatures  intérieures,  elles  sont 
réunies  également  par  un  système  de  tringles,  de  sorte  qu'une  batte- 
rie n'est  évidemment  autre  chose  qu'une  très-grande  jarre  dont  la 
surface  conductrice  équivaudrait  à  la  somme  des  surfaces  des  jarres 
qui  la  constituent. 

Pour  charger  une  batterie,  on  fait  communiquer,  comme  le 
montre  la  figure,  Tarinature  intérieure  avec  la  machine;  l'arma- 
ture extérieure  est  mise  en  communication  avec  le  sol  <i  l'aide 
d'une  chaîne  et  d'une  anse  en  métal,  communiquant  elle-même 
avec  la  lame  Intérieure  de  la  caisse.  .La  complète  communication 
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avec  le  sol  est  une  condition  fort  importante;  il  ne  suffit  pas  de 
laisser  tomber  la  chatne  sur  le  sol ,  il  convient  de  rattacher, 
quand  cela  est  possible,  aux  conduites  d'eau  ou  de  gaz,  ou  à  quelque 
grande  pièce  en  métal  entrant  dans  la  construction  de  Tédifice. 

Malgré  ces  précautions,  lorsque  les  conditions  atmosphériques 
sont  peu  favorables,  la  charge  d'une  batterie  est  une  opération  très- 
pénible  et  souvent  impossible.  Gela  est  facile  à  comprendre  :  en 
effet,  raddition  de  la  batterie  équivaut  à  un  conducteur  dont  la 
surface  serait  égale  à  la  surface  réelle  de  Tarmature  intérieure  mul- 
tipliée par  le  pouvoir  condensant.  La  même  quantité  d'électricité  se 
répandant  sur  un  conducteur  beaucoup  plus  étendu,  la  charge  doit 
naturellement  s'accroître  avec  plus  de  lenteur.  En  outre,  la  surface 
par  laquelle  a  lieu  la  déperditioo  se  trouve  elle-même  plus  considé- 
rable, puisqu'elle  est  augmentée  de  celle  de  Tarmature  Intérieure; 
régalilé  entre  la  quantité  d'électricité  produite  et  celle  qui  se  perd 
devra  donc  s'établir  plus  tôt  que  quand  le  conducteur  est  seul. 

On  a  un  très-grand  avantage  à  substituer,  pour  la  charge  de  la 
batterie,  la  machine  de  Hoitz  à  la  machine  ordinaire.  On  fait  pour 
cela  communiquer  les  deux  pôles  de  la  machine  avec  les  deux 
armatures  de  la  batterie.  Quand  Tair  est  sec,  la  charge  se  fait  avec 
une  rapidité  vraiment  surprenante  et  qui  donne  une  idée  de  la 
très-grande  quantité  d'électricité  que  fournit  ce  nouveau  modèle  de 
machine. 

462.  Figures  de  L^ichtei^berg.  —  La  bouteille  de  Leyde  per- 
met de  faire  une  expérience  due  au  physicien  Leichtemberg,  qui 
met  en  évidence  une  différence  de  propriétés  physiques  des  deux 
électricités  positive  et  négative.  C'est  à  raison  de  cette  circonstance 
que  cette  expérience  excita,  à  l'époque  de  sa  publication,  un  très- 
grand  intérêt. 

On  prend  une  bouteille  de  Leyde  chargée  à  la  manière  ordi- 
naire, et  à  l'aide  du  bouton  on  trace  des  traits  sur  un  disque  de 
résine;  on  pose  ensuite  la  bouteille  sur  un  isoloir,  on  la  saisit  par  le 
bouton  et  on  vient  tracer  avec  la  panse  d'autres  traits  sur  le  disque. 
D'autre  part,  on  mêle  dans  l'intérieur  d'un  soufflet  du  soufre  et  du 
minium  pulvérisés  et  on  projette  ce  mélange  à  la  surface  du  disque. 
Le  soufre,  qui  est  électrisé  négativement  par  son  frottement  avec  le 
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minium,  se  porte  surtout  sur  les  traits  positifs  et  le  minium  sur  les 
traits  négatirs. 

On  distingue  donc  très-nettement  la  couleur  jaune  des  traits 


Fig.  303.  —  Figures  de  Lcichlembcrg. 

positifs  et  la  couleur  rouge  des  traits  négatifs.  On  reconnaît  que  les 
particules  de  soufre,  qui  dans  la  figure  303  sont  à  l'intérieur, 
forment  des  espèces  de  radiations  linéaires  et  divergentes,  tandis 
que  le  minium  donne  lieu  â  des  masses  circulaires,  accusant  comme 
une  résistance  plus  grande  offerte  par  le  corps  isolant  au  (luide 
négatif.  Une  circonstance  analogue  a  été  signalée  à  propos  des 
aigrettes. 


CHAPITRE    XLl. 


EFFETS  PRODUITS  PAR  LX  DÉCHARGE  DES  CONDENSATEURS. 


463.  Décharge  des  batteries.  —  On  peut,  à  l'aide  des  bou- 
teilles de  Leyde  ou  des  batteries,  obtenir  des  effets  qui  ne  diffèrent 
du  reste  que  par  l'intensité  de  ceux  que  produit  une  simple  étin- 
celle électrique.  Les  effets  physiologiques  ont  déjà  été  indiqués;  ils 
se  produisent,  par  exemple,  lorsqu'une  personne,  tenant  une  bou- 
teille chargée  à  la  main,  vient  de  l'autre  main  toucher  le  bouton  ; 
la  commotion,  déjà  très-vive  avec  une  bouteille  de  petites  dimen- 
sions, devient  redoutable  avec  une  jarre  et  à  plus  forte  raison  avec 
une  batterie. 

On  peut  exciter  la  commotion  chez  un  très-grand  nombre  de 
personnes  à  la  fois.  II  suffit  que  ces  personnes  forment  une  chaîne 
en  se  tenant  par  la  main;  celle  qui  forme  l'une  des  extrémités  tient 
la  bouteille  par  la  panse,  et  celle  qui  est  à  l'extrémité  opposée  vient 
toucher  le  bouton.  Toutes  les  personnes  paraissent  ressentir  la 
secousse  au  même  instant,  mais  celles  du  milieu  sont  un  peu  moins 
éprouvées.  On  a  essayé  autrefois  d'appliquer  cette  commotion  à 
la  guérison  de  certaines  maladies,  telles  que  la  paralysie;  mais 
les  procédés  imaginés  dans  ce  but  sont  aujourd'hui  oubliés.  Nous 
citerons  parmi  les  expériences  fondées  sur  l'effet  physiologique 
de  la  décharge  électrique,  celle  du  carreau  magique  ou  fulminant. 
C'est  une  lame  de  verre  (flg.  394)  dont  chaque  face  est  recouverte 
d'une  feuille  d'étain.  On  place  le  carreau  à  peu  près  horizontale- 
ment et  on  fait  communiquer  sa  face  supérieure  avec  la  machine 
électrique,  tandis  que  sa  face  inférieure  communique  avec  le  sol. 
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Dans  ces  circoiislanc^s,  si  une  personne  essaye  de  prendre  une  pièce 
de  monnaie  placée  sur  la  face  supérieure,  au  moment  où  le  doigt 
arrive  à  une  petite  distance  de  la  pièce,  les  électricités  des  deux 
armatures  se  réunissent  en  produisant  une  élincetle,  à  l'aide  du  sol 


Fi  g.  3M.  —  Carreau  magique. 

et  du  corps  de  l'observateur;  celui-ci  éprouve  une  forte  secousse, 
qui  lui  fait  flécliir  le  bras  et  l'empêche  de  saisir  la  pièce. 

C'est  par  une  disposition  analogue  que  les  électriciens  des 
places  publiques  donnent  la  commotion  de  la  bouteille.  Celle-ci  est 
placée  au-dessous  des  conducteurs  de  la  machine  et  communique 
avec  eux  par  son  armature  intérieure.  Dès  qu'un  spectateur  vient  â 
approcher  le  doigt  ou  du  conducteur  ou  d'une  pièce  métallique  en 
communication  avec  lui,  il  éprouve  une  forte  secousse.  La  secousse 
peut  s'étendre  à  un  certain  nombre  de  personnes  qui  formeraient 
une  chaîne. 

464.  ËchanfiTement  des  fils  métalliques.  —  Lorsqu'une  dé- 
charge se  produit  à  travers  un  système  conducteur,  il  y  a  une  élé- 
vation de  température  due  à  l'ébranlement  moléculaire  qui  accom- 
pagne toujours  la  réunion  des  fluides  (fili2).  Avec  les  bouteilles  ou 
les  batteries  on  peut  très-aisément  produire  l'incandescence  de  fils 
très-fins.  On  les  place,  comme  le  montre  la  ûgure  395,  entre  les 
branches  a  et  6  d'un  appareil  appelé  excitateur  universel;  ces 
branches  sont  en  métal  et  supportées  par  des  colonnes  de  verre. 
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L'utie  des  branches  étant  mise  en  communication  avec  l'arma- 
ture extérieure  d'une  batterie,  on  fait  communiquer  l'autre  avec 
l'armature  intérieure  par  le  moyen  de  l'eicilateur  à  manches  de 
verre.  Au  moment  où  se  produit  l'étincelle,  le  ûl  rougit,  fond  ou 


Fig.  3195.  - 

brûle  suivant  sa  nature  chimique,  et  laisse  une  ti'ace  sur  une  feuille 
de  papier  c  placée  derrière.  Lorsqu'on  se  sert  d'un  Ûl  d'or,  c'est 
une  trace  violette  formée  par  la  vapeur  d'or  qui  présente  l'analogie 
la  plus  complète  avec  les  taches  que  la  foudre  laisse  sur  les  murs 
quand  elle  a  frappé  des  cordons  de  sonnette  renfermant  des  Sis 
dorés. 

4SS.  Portrait  de  Franklin.  —  La  volatilisation  de  l'or  donne 
lieu  à  une  très-jolie  expérience  connue  sous  le  nom  de  portrait 


Fig.  398.  —  Presse  pour  le  portrait  électrique. 

électrique.  On  pratique  sur  une  feuille  de  carlon  (flg  397)  des  décou- 
pures dont  l'ensemble  forme  un  dessin,  le  portrait  de  Franklin  par 
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Dans  ces  circonstances,  si  une  personne  essaye  de  prendre  une  pièce 
de  monnaie  placée  sur  ta  face  supérieure,  au  moment  où  le  doigt 
arrive  à  une  petite  distance  de  la  pièce,  les  électricités  des  deux 
armatures  se  réunissent  en  produisant  une  étincelle,  à  l'aide  du  sol 


Fig.  394.  —  Carreau  magique. 

et  du  corps  de  l'observateur  ;  celui-ci  éprouve  une  forte  secousse, 
qui  lui  fait  fléchir  le  bras  et  l'empécbe  de  saisir  la  pièce. 

C'est  par  une  disposition  analogue  que  les  électriciens  des 
places  publiques  donnent  la  commotion  de  la  bouteille.  Celle-ci  est 
placée  au-dessous  des  conducteurs  de  la  machine  et  communique 
avec  eux  par  son  armature  intérieure.  Dès  qu'un  spectateur  vient  â 
approcher  le  doigt  ou  du  conducteur  ou  d'une  pièce  métallique  en 
communication  avec  lui,  il  éprouve  une  forte  secousse.  La  secousse 
peut  s'étendre  à  un  certain  nombre  de  personnes  qui  formeraient 
une  chaîne. 

464.  Échanffement  des  fils  métalliques.  —  Lorsqu'une  dé- 
charge se  produit  à  travers  un  système  conducteur,  il  y  a  une  élé- 
vation de  température  due  à  l'ébranlement  moléculaire  qui  accom- 
pagne toujours  la  réunion  des  fluides  (ù/|2).  Avec  les  bouteilles  ou 
les  batteries  on  peut  ti'ès-aisément  produire  l'incandescence  de  Ûls 
très-flns.  On  les  place,  comme  le  montre  la  ligure  395,  entre  les 
branches  o  et  b  d'un  appareil  appelé  excitateur  universel;  ces 
branches  sont  en  métal  et  supportées  par  des  colonnes  de  verre. 


EXCITATEUR  UNIVERSEL.  601 

L'une  des  branches  étant  mise  en  communication  avec  l'arma- 
ture extérieure  d'une  bntterie,  on  fait  communiquer  Tautre  avec 
l'armature  intorieure  par  le  moyen  de  l'excitateur  à  manches  de 
verre.  Au  moment  où  se  produit  l'étincelle,  le  iil  rougit,  fond  ou 


F ig.  3U5.  - 

brAle  suivant  sa  nature  chimique,  et  laisse  une  trace  sur  une  feuille 
de  papier  c  placée  derrière.  Lorsqu'on  se  sert  d'un  fil  d'or,  c'est 
une  trace  violette  formée  par  la  vapeur  d'or  qui  pi-ésente  i'analogie 
la  plus  complète  avec  les  taches  que  la  foudre  laisse  sur  les  murs 
quand  elle  a  frappé  des  cordons  de  sonnette  renfermant  des  flls 
dorés. 

4SS.  Portrait  de  FraoUin.  —  La  volatilisation  de  l'or  donne 
lieu  à  une  très-jolie  expérience  connue  sous  le  nom  de  portrait 


Fig.  396.  —  Presie  pour  le  portrait  électrique. 

ilecirique.  On  pratique  sur.  une  feuille  de  carton  {flg  397)  des  décou- 
pures dont  l'ensemble  forme  un  dessin,  le  portrait  de  Franklin  par 


602         DÉCHARGE  DES  CONDENSATEURS. 

exemple;  des  lames  d'étain  sont  coHées  de  chaque  côté  de  la  feuille. 
En  avant  de  la  d<icoupure  on  place  une  feuille  d'or  et  en  arrière  un 
petit  carton  blanc  ;  on  re- 
couvre la  feuille  d'or  des 
parties  qu'on  voit  en  haut 
et  en  bas  de  la  figure  et 
on  place  le  tout  sur  une 
presse  {fig.  396)  qu'on  serre 
fortement,  en  laissant  dé- 
border les  lames  d'étain. 
La  presse  est  placée  elle- 
même  sur  le  support  de 
l'eicitaleur  universel-  et  on 
amène  les  boules  au  con- 
Fig.  307.  -  EipéricDce  du  ponrait  d;  Franklin,    tact  des  lames  d'étain.  On 
fait  alors   passer    la    dé- 
charge, l'or  se  volatilise  et  va  produire,  aui  points  placés  vis-à-vis 
des  jours  de  la  découpure,  des  taches  violettes  qui  reproduisent  le 
dessin. 

466.  Vitesse  de  propagation  de  l'électricité.  —  Aussitôt  après 
la  découverte  de  la  bouteille  de  Leyde,  on  essaya  à  diverses  reprises 
de  mesurer  la  vitesse  avec  laquelle  se  propage  la  décharge  dans  la 
chaîne  conductrice  qui  réunit  les  deux  armatures.  Watson,  vers 
17I|8,  opérait  de  la  manière  suivante  :  Deux  fils  de  fer,  de  1872 
mètres  de  longueur,  étaient  disposés  sur  des  supports  isolants 
et  repliés  de  manière  que  les  quatre  bouts  fussent  à  côté  les  uns 
des  autres;  l'un  des  bouts  intermédiaires  est  en  communication 
avecl'armature  eilérieure  d'une  bouteille,  et  l'autre  peut  être  rap- 
proché de  l'armature  intérieure.  Watson  prenait  à  la  main  les  deux 
bouts  extrêmes  et  on  faisait  passer  l'étincelle.  Bien  que  les  denx 
électricités  eussent  chacune  1872  mètres  à  parcourir  pour  arriver 
au  corps  de  l'observateur,  il  ne  put  jamais  parvenir  à  saisir  le  plus 
petit  intervalle  de  temps  entre  le  moment  où  se  produit  l'étincelle 
et  celui  où  la  commotion  est  ressentie.  On  en  conclut  que  la 
vitesse  de  transmission  de  la  décharge  était  beaucoup  trop  grande 
pour  permettre  une  mesure  directe. 
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M.  Wheatstone,  vers  1836,  a  repris  les  expériences  de  Watson, 
mais  en  y  appliquant  la  méthode  du  miroir  tournant  dont  nous 
avons  parlé  plus  haut  (ù37).  11  faisait  passer  la  décharge  d'une  bat- 
terie dans  une  chaîne  présentant  trois  solutions  de  continuité,  ce 
qui  donnait  lieu  à  trois  étincelles.  En  opérant  devant  le  miroir,  on 
observe  dans  la  position  des  images  un  déplacement  dû  à  la  trans- 
mission dans  le  conducteur.  Suivant  une  des  expériences,  la 
décharge  emploierait  1/1152000  de  seconde  pour  parcourir  un  fll 
de  cuivre  de  400  mètres  de  longueur;  donc,  dans  une  seconde,  l'es- 
pace parcouru  serait  égal  à  1152000  x  400™  =  460  800  000  mètres, 
ce  qui  fait  environ  115  000  lieues;  c'est  une  vitesse  supérieure  à 
celle  de  la  lumière,  qui  parcourt  77  000  lieues  par  seconde. 

Le  mode  d'expérimentation  employé  par  M.  Wheatstone  pré- 
sente de  très-grandes  difficultés  de  mesure  ;  ce  n'est  donc  pas  tant  au 
nombre  obtenu  qu'il  convient  d'attacher  de  l'importance  qu'au  fait 
lui-même.  11  est  établi  en  effet,  par  cette  expérience,  qu'au  moment 
où  Ton  réunit  les  deux  armatures  d'une  bouteille  de  Leyde,  il  se 
produit,  à  partir  du  point  de  contact  et  dans  les  deux  sens,  sur  le 
conducteur  de  décharge,  une  sorte  de  courant  qui  se  propage  d'ail- 
leurs avec  une  extrême  rapidité. 

467.  Résistances  relatives.  —  Il  est  probable,  d'après  les  expé- 
riences faites  ultérieurement  sur  le  courant  électrique  proprement 
dit,  que  les  résultats  seraient  différents  si  l'on  changeait  la  nature 
du  fil,  si,  par  exemple,  on  substituait  au  cuivre  le  fer  et  surtout  le 
platine.  Cela  provient  de  la  différence  de  conductibilité  entre  les 
différents  métaux,  c'est-à-dire  du  plus  ou  moins  de  résistance 
qu'offrent  leurs  molécules  au  mouvement  des  fluides  dans  leur 
intérieur.  L'élévation  de  température  des  fils  devant  être  attribuée 
à  l'ébranlement  des  molécules  est  d'autant  plus  considérable  que 
la  conductibilité  est  moindre.  C'est  ce  qui  résulte  de  diverses  expé- 
riences et  notamment  de  celles  de  M.  Riess,  que  nous  rappelle- 
rons plus  loin  à  propos  de  réchauffement  des  fils  par  les  courants 
voltaïques.  Dans  les  recherches  de  cette  nature,  la  quantité  d'élec- 
tricité employée  ppur  la  charge  de  la  batterie  se  mesure  à  l'aide 
d'un  instrument  appelé  bouteille  électromélrique  de  Lane, 

C'est  une  bouteille  de  Leyde  dont  l'armature  externe  commu- 
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nique  pnr  m  avec  une  colonne  verticale  conductrice  (ûg.  398).  Au 
sommet  dfi  celle-ci  peut  glisser  une  tige  b.  de  façon  à  placer  la 
boule  terminale  à  des  distances  variables  de  la  boule  a. 

Pour  se  servir  de  l'nppareil,  on  met  en  communication  son 
armature  interne  avec 
l'armature  externe  de  la 
iKiiterie  isolée,  et  l'on 
fait  communiquer  la  co- 
lonne avec  le  sol,  A  me- 
sure que  la  l>atterie  se 
charge,  la  bouteille  se 
charge  aussi.  Lorsque 
„.    „„„       n      ■„  ,.         ,  ■       ,   ,  'a  quantité  d'électricilo 

Fig.  308.  —  Bouteille  i^lectrom étriqué  (le  Lane.  ^ 

aura  atteint  une  cer- 
taine limite,  une  étincelle  jaillira  entre  a  et  6  et  il  y  aura  une  dé- 
charge spontanée  de  la  bouteille.  Après  cela  la  charge  recommen- 
cera, et  il  est  bien  évident  que  si  l'on  maintient  les  boules  a  et  6  à 
la  même  distance,  chacune  des  étincelles  correspond  à  une  quantité 
d'électricité  déterminée  et  que  l'on  peut  prendre  pour  unité.  Les 
charges  successives  d'une  batterie  peuvent  donc  Ctre  mesurées  par 
le  nombre  d'étincelles  de  décharge  de  la  bouteille  électrométrique, 

468.  Effets  mécaniques.  —  La  décharge  électrique  à  travers 
les  corps  mauvais  conducteurs  donne  lieu  à  diverses  expériences 
très-connues. 

1"  Perce-carte,  —  On  place  une  carte  (fig,  399)  entre  deux  pointes 
faisant  partie  de  deux  garnitures  métalliques  séparées  l'une  de 
l'autre  par  une  colonne  de  verre.  La  partie  inférieure  étant  mise  en 
communication  avec  l'armature  extérieure  d'une  bouteille  de  Leyile 
que  l'on  lient  ù  la  main,  on  approche  le  bouton  de  l'autre  conducteur; 
il  se  produit  une  étincelle  qui  se  reproduit  enlre  les  deux  pointes  et 
qui  détermine  la  perforation  de  la  carte.  On  remarque  dans  cette 
expérience  que  le  trou  n'est  pas  au  milieu  de  t'intervalle  des  deux 
pointes,  il  est  au  contact  de  la  pointe  négative.  Cet  effet  parait  dû  A 
la  pr'ésence  de  l'air.  En  effet,  en  disposant  l'expérience  de  manière 
à  pouvoir  raréfier  l'air  ambiant,  on  remarque  qu'à  mesure  que  la 
force  élastique  diminue,  le  trou  se  rapproche  du  milieu. 
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L'expérience  da  perce-carie  se  fait  Irës-coinmodeinent  avec  la 
machiae  de  Hoitz.  On  met  pour  cela  les  deux  conducteui's  en  com- 
munication avec  les  armatures  d'un  petit  condensateur;  le  flux  d'élec- 
tricité se  trouve  remplacé,  dans  ce  cas.  par  de  hrillantes  étinceites 


Fig.  390.  —  Perce-carte, 

(jui  se  succèdent  entre  les  deux  pôles  avec  une  assez  grande  rapidité. 
On  n'empêche  point  le  phénomène  de  se  produire  quand  on  inter- 
pose une  carte,  seulement  celle-ci  se  trouve  criblée  d'autant  d'ou- 
vertures qu'il  y  a  eu  d't'lin celles  produites  à  travers  son  épaisseur. 
2"  Perce-verre.  —  Le  perce-verre  se  compose  d'un  tube  servant 
de  support  à  une  lame  de  verre  [flg.  E|00]  qui  se  trouve  ainsi  placée 
exactement  au  contact  d'une  pointe  métallique  située  dans  l'axe  du 
tube.  Vue  pointe  mobile  placée  au-dessus  et  isolée  de  ia  première 
est  amenée  au  contact  de  la  face  supérieure  de  la  lame.  On  fait 
alors  passer  l'étincelle,  soit  d'une  jarre  électrique,  soit  d'une  bat- 
terie, et  si  l'expérience  réussit,  il  se  produit  un  trou  dans  lequel  le 
verre  est  pulvérisé. 

L'expérience  échoue  quelquefois  parce  que  l'étincelle  con- 
tourne la  lame  de  verre,  c'est  pour  cela  que  l'on  met  une  goutte 
d'huile  sur  la  lame  au  contact  de  la  pointe  supérieure.  Cette 'pré- 
caution n'est  pas  toujours  suffisante  ,   et  lorsque  Pexpérience  a 
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écliotié  une  Tois,  il  faut  absolument  changer  la  lame  de  Tcrre;  en 

employant  la  marne  lame,  l'électricité  suit,  pour  ainsi  dire,  inévi- 


r 

:^^-ji. 


Fig.  400.  —  Perce-Terre, 

tablement  le  cliemiii  qu'elle  s'est  tracé  à  la  première  décharge. 
469.  Effets  calorifiques.  —  La  puissance  calorifique  des  dé- 
charges des  bouteilles  ou   des  batteries  peut  être  considérable. 
,r  On  obtient  avec  elle 

des  efi'ets  analogues 
à  ceux  que  donne 
l'étincelle,  mais  plus 
intenses.  Ainsi,  par 
exemple,  si  l'on  vîenl 
k  décharger  une  forte 
jarre  électrique  à 
l'aide  d'un  excitateur 
dont  l'une  des  boules 

Fig.  401.  —  IiiOïminstion  du  rulmi-cotan.  .         ,        ^„    j„  f,,i 

est  entourée  de  ful- 
mi-coton  (fig.  401),  au  moment  où  l'étincelle  jaillit  le  fulmi-colon 
s'enflamme. 
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On  peut  par  une  disposition  analogue  enflammer  du  coton  or- 
dinaire saupoudré  de  résine.  En  Autriche  on  s'est  servi  du  passage 
de  l'étincelle  à  travers  un  mélange  de  poudre  de  sulfure  d'anti- 
moine et  de  matières  oxygénantes  pour  déterminer  l'inflammation 
des  fourneaux  de  mine.  Les  machines  électriques  employées  dans 
ce  but  sont  des  machines  de  Winter  légèrement  modifiées  par  le 
colonel  d'Ebner.  Les  conducteurs  de  la  machine  sont  de  dimen- 
sions très-réduites,  et  on  n'en  fait,  à  vrai  dire,  aucun  usage;  on  se 
borne  à  charger  les  bouteilles.  Celles-ci  sont  mises,  par  leur  arma- 
ture extérieure,  en  pleine  communication  avec  le  sol;  le  mélange  à 
enflammer  est  traversé  par  deux  fils  :  l'un  communique  avec  le  sol, 
l'autre  est  mis  en  rapport  avec  l'armature  intérieure  à  l'aide  d'un 
fil  recouvert  de  gutta-percha. 


CHAPITRE   XLll. 
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470.  Analogies  de  la  foudre  et  de  rétincelle  électrique.  — 
L^analogie  qui  existe  entre  les  effets  de  la  foudre  et  ceux  de 
l'étincelle  électrique  a  depuis  longtemps  frappé  les  esprits.  La 
foudre,  en  effet,  brise,  déchire  les  corps  mauvais  conducteurs,  elle 
enflamme  ceux  qui  sont  combustibles;  elle  échauffe,  rougit,  fond  et 
volatilise  les  métaux;  elle  frappe  d'une  façon  plus  ou  moins  grave, 
souvent  mortellement,  les  hommes  ou  les  animaux  :  ce  sont  là  les 
effets  mêmes  de  Tétincelle  électrique,  et  les  différences  que  Ton  peut 
observer  ne  dépendent  que  de  l'intensité  ^  Ajoutons  que  les  coups  de 

m 

1.  Pour  donner  une  idée  de  Tintensité  des  eiïets  produits  par  la  foudre,  nous 
empruntons  quelques  faits  à  la  célèbre  notice  d'Arago  sur  le  tonnerre  : 

Le  paquebot  le  New- York  reçut  un  coup  de  foudre  le  19  avril  1827.  Il  y  avait  au 
sommet  du  grand  màt  une  baguette  de  fer  de  l'",2  de  long,  de  il  millimètres  de  dia- 
mètre à  sa  base  et  qui  se  terminait  k  l'extrémité  opposée  par  une  pointe  très-aiguC.  La 
portion  supérieure  de  la  baguette  fut  fondue  sur  une  longueur  de  3  décimètres.  Une 
chaîne  de  40  mètres  fixée  à  la  base  de  la  tige  fut  fondue  dans  toute  sa  longueur. 

Le  12  juillet  1770,  la  foudre  tomba,  à  Philadelphie,  sur  la  maison  de  M.  Joseph 
Moulde.  Elle  pénétra  par  une  tige  de  cuivre  de  l*)  centimètres  (diam6tre  inconnu),  qui 
surmontait  le  toit,  et  la  fondit  complètement. 

Dans  la  nuit  du  li  au  15  avril  1718,  un  coup  de  tonnerre  flt  sauter  le  toit  et  les 
murailles  de  Téglise  de  Gouesnou,  près  de  Brest.  Des  pierres  avaient  été  lancées  dans 
tous  les  sens  jusqu'à  la  distance  de  51  mètres. 

Le  6  août  1809,  à  Swinton,  un  coup  de  foudre  atteignit  la  maison  de  M.  Chadwick. 
Le  mur  extérieur  du  petit  bâtiment  cave  et  citerne  fut  arraché  de  ses  fondations  et  sou- 
levé en  masse.  L'explosion  le  porta  verticalement  et  safis  le  renverser  à  quelque  distance. 
L'une  des  extrémités  avait  marché  de  9  pieds,  l'autre  de  4.  Le  mur  ainsi  soulevé  et 
transporté  pouvait  peser  environ  20  tonnes. 

Dans  la  nuit  du  20  au  27  juillet  1759,  le  tonnerre  tomba  sur  le  théâtre  de  la  ville 
de  Feltro.  H  tua  un  grand  nombre  de  personnes  et  blessa  plus  ou  moins  tous  les  autres. 

Le  18  février  1770,  un  seul  coup  de  foudre  jota  sans  connaissance  tous  les  habitants 
de  Kevcrne  (Oornouaillcs)  qui  se  trouvaient  réunis  dans  l'église  pour  le  service  divin. 
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foudre  laissent  toujours  après  eux  une  odeur  très-caractéristique, 
tout  à  fait  semblable  à  celle  que  l'on  ressent  dans  le  voisinage 
d'une  machine  électrique  en  activité  et  qui  n'est  autre  chose, 
comme  on  le  sait  aujourd'hui,  que  l'odeur  de  l'ozone.  D'ailleurs 
la  forme  de  l'étincelle,  sa  lumière,  le  bruit  qui  l'accompagne 
rappellent  si  bien  l'éclair,  que  lorsque  pour  la  première  fois  Otto 
de  Guericke  parvint  à  tirer  une  petite  étincelle,  il  établit  un  rap- 
prochement entre  ces  deux  phénomènes.  Dès  celte  époque  on  fut  * 
généralement  porté  à  supposer  que  des  manifestations  aussi  sem- 
blables devaient  être  attribuées  à  une  même  cause  et  que  la  foudre 
n'était  autre  chose  qu'un  phénomène  électrique.  «  Cette  idée  me 
plaît  beaucoup,  disait  l'abbé  NoIIet,  et  combien  de  raisons  spé- 
cieuses pour  la  soutenir!  » 

Toutefois  ce  n'était  là  qu'une  opinion  plausible.  C'est  à  Fran- 
klin que  revient  l'honneur  d'avoir,  par  une  expérience  directe,  qui 
a  été  répétée  un  grand  nombre  de  fois  depuis,  démontré  que  les 
nuages  orageux  sont  chargés  d'électricité.  Cette  expérience  consiste 
à  lancer  contre  un  nuage  orageux  un  cerf-volant  terminé  par  une 
pointe;  l'électricité  agissant  par  influence  sur  le  cerf-volant  et  sur 
la  corde  qui  le  retient,  l'extrémité  de  celle-ci  doit  donner  des  signes 
d'électricité.  C'est  ce  qu'après  quelques  essais  infructueux  Fran- 
klin obseiTa. 

A  peu  près  à  l'époque  où  Franklin  exécutait  cette  mémorable 
expérience,  un  physicien  français,  de  Bornas,  la  faisait  de  son  côté 
(7  juin  1753),  et  dans  des  conditions  plus  favorables.  La  corde,  de 
260  mètres  de  longueur,  était  entourée  sur  toute  son  étendue  d'un 
fil  de  cuivre.  L'extrémité  inférieure  était  isolée  du  sol  par  un  cor- 
donnet de  soie;  elle  portait  un  cylindre  en  fer-blanc  communi- 
quant avec  le  fil  de  cuivre  et  qui  devait  servir  à  tirer  des  étincelles 
en  cas  d'électrisation.  L'appareil  étant  lancé  contre  des  nuages  ora- 
geux, de  Romas,  armé  d'un  excitateur  à  manche  de  verre,  parvint 
à  tirer  du  cylindre  une  série  d'étincelles,  dont  quelques-unes 
avaient  une  très-grande  intensité.  L'une  d'elles,  de  0™,30  de  lon- 
gueur environ,  l'atteignit  lui-même,  malgré  l'excitateur,  et  lui  donna 
une  commotion  qui  faillit  le  renverser. 

471.  Expérience  de   Dalibard.  —  Avant  les  expériences  de 
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Romas,  Dalibard,  suivant  les  indications  de  Franklin,  avait  disposé 
un  appareil  d'un  genre  différent  et  qui  conduit  au  même  résul- 
tat. Il  consistait  en  une  barre  de  fer  terminée  en  pointe  à  sa  partie 
supérieure  établie  sur  le  haut  d'une  maison  de  Marly.  A  la  partie 
inférieure,  la  barre  était  isolée  et  pouvait  être  mise  en  commu- 
nication avec  divers  appareils  propres  à  mettre  en  évidence  la  pré- 
sence de  réleclricité.  L'expérience  se  fit,  avec  un  plein  succès, 
le  10  mai  1752;  un  orage  s'étant  formé  au-dessu3  de  Marly,  on  put 
pendant  longtemps  tirer  de  la  partie  inférieure  de  la  barre  des  étin- 
celles dont  quelques-unes  avaient  une  assez  grande  intensité. 

Plusieurs  savants  répétèrent  Texpérience  de  Marly  et  toujours 
avec  plus  ou  moins  de  succès.  C'est  en  se  livrante  des  recherches  de 
cette  nature,  que  le  professeur  Richman,  de  Saint-Pétersbourg,  fut 
frappé  mortellement  (août  1753). 

472.  Carillon  électrique.  —  Afin  d'être  avertis  de  l'électrisa- 
tion  de  la  barre,  plusieurs  observateurs  se  servaient  de  l'instrument 

imaginé  par  Franklin  et  connu  sous  le 
nom  de  carillon  électrique.  Il  est  formé 
d'une  tringle  métallique  portant  trois 
timbres;  les  deux  extrêmes  communi- 
quent électriquement  avec  elle  par  des 
chaînes  en  métal;  le  troisième  en  est 
isolé  et  communique  avec  le  sol.  Deux 
petites  balles  sont  suspendues  entre  les 
timbres  à  l'aide  de  fils  de  soie.  Dès  que 
l'appareil  s'électrise,  elles  sont  attirées 
d'abord  par  les  timbres  extrêmes,  puis 
repoussées  vers  le  timbre  du  milieu  qui 
les  ramène  à  l'état  naturel.  De  là  une  série  de  chocs  qui  se  con- 
tinuent pendant  tout  le  temps  que  Télectricité  arrive  sur  la  tringle. 

473.  Théorie  de  rorage.  —  D'après  ces  diverses  observations, 
on  doit  considérer  les  nuages  orageux  comme  des  corps  conduc- 
teurs chargés  d'électricité.  Ces  corps  agissant  par  influence  sur  la 
surface  de  la  terre,  il  peut  jaillir  entre  eux  et  un  point  du  sol  une 
étincelle  ;  on  dit  alors  que  ce  point  a  été  foudroyé.  La  lumière  de 
r étincelle  constitue  Téclair  et  le  bruit  qui  l'accompagne  est  le  bruit 


Fig.  402.  —  Carillon  électrique. 
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du  tonnerre.  Sourent  l'étincelle  se  produit  entre  des  points  appar- 
tenant aux  nuances  eux-mêmes  ;  alors  on  obserre  l'éclair,  on  entend 
le  bruit  du  tonnerre,  mais  aucun  point  du  sol  ne  se  trouve  atteint, 
le  tonnerre  ne  tombe  pas. 

474.  Ëclaird.  —  On  distingue  plusieurs  espèces  d'éclairs  :  1°  les 
éclairs  sinueux,  formes  d'une  ligne  lumineuse  en  zigzag,  qui  a  avec 
l'étincelle  proprement  dite  la  ressemblance  la  plus  complète;  2°  les 
éclairs  en  masse,  qui  consistent  dans  une  illumination  générale  du 
ciel,  et  qui  sont  probablement  des  éclairs  de  la  première  classe  qu'on 
ne  voit  qu'à  travers  un  voile  de  nuages.  L'illumination  produite 
par  les  éclairs  de  la  première  et  de  la  seconde  espèce  dure  un 
temps  à  peine  appréciable,  et  qui  n'atteint  certainement  pas  un 
dix-millième  de  seconde;  c'est  précisément  un  caractère  de  l'étin- 
celle électrique.  Pour  constater  cette  sorte  d'instantanéité,  on  se  sert 
d'un  disque  circulaire  divisé  en  secteurs  alternative- 
ment blancs  et  noirs  (fig.  kOi)  auquel  on  imprime 
un  mouvement  de  rotation  rapide.  Si  l'on  observe  le 
disque  à  la  lumière  ordinaire,  chacun  de  ses  points 
donnera  lieu  à  des  impressions  successives  qui,  si  le 
mouvement  de  rotation  est  assez  rapide,  change-  Mesure  da  ta 
font  de  nature  avant  que  l'action  des  précédentes  '"'"*'  *"*  '**'"''■ 
sur  la  rétine  ait  cessé.  Il  en  résultera  la  sensation  générale  d'une 
teinte  grise ,  mélange  du  noir  et  du  blanc.  Si  on  observe  la 
séparation  des  secteurs  blancs  et  noirs,  c'est  que  l'éclairement 
aura  duré  moins  de  temps  que  ne  met  le  disque  à  se  déplacer 
de  l'arc  correspondant  à  un  secteur.  Supposons,  par  exemple, 
que  la  vitesse  soit  de  180  tours  par  seconde,  et  qu'il  y  ait  60  sec- 
teurs, chacun  d'eux  aura  une  valeur  angulaire  de  6".  Or,  une 
seconde  correspondant  à  une  rotation  de  180  x  3C0'  =  eZiSOO", 
une  rotation  de  6'  correspond  à  ■„■■  de  seconde  environ.  Or 
quand  on  observe  le  disque  tournant,  à  la  lueur  de  l'éclair,  on  dis- 
tingue très-nettement,  non  pas  les  secteurs  absolument  distincts,  ce 
qui  ne  pourrait  avoir  lieu  qu'avec  une  lumière  instantanée,  mais 
des  parties  blanches  et  noires  séparées  par  des  portions  grises.  Ou 
doit  en  conclure  que  l'éclair  dure  moins  de  ■  ■ .    de  seconde. 
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475.  Éclairs  sphériques.  —  Ces  éclairs  diffèrent  notablement 
des  précédents;  ce  sont  des  sphères  lumineuses  qui  descendent  du 
ciel  avec  une  certaine  lenteur,  qu'on  peut  apercevoir  pendant  huit 
ou  dix  secondes;  elles  arrivent  sur  le  sol,  y  rebondissent  souvent  à 
la  manière  des  corps  élastiques,  viennent  quelquefois  se  fixer  sur  la 
pointe  d'un  paratonnerre  et  éclatent  enfin  avec  un  bruit  formi- 
dable, en  produisant  tous  les  effets  dus  à  la  chute  de  la  foudre.  On 
ignore,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  la  nature  des  éclairs  sphé- 
riques, aucune  expérience  de  cabinet  de  physique  ne  pouvant 
donner  une  idée  de  leur  formation.  On  a  la  preuve  toutefois 
qu'ils  se  lient  d'une  manière  continue  aux  éclairs  des  deux  pre- 
mières espèces.  En  effet,  le  graveur  Solokoff,  qui  assistait  Richman 
dans  les  expériences  dont  nous  avons  parlé  (471),  raconta  que  plu- 
sieurs étincelles  de  forme  ordinaire  avaient  été  tirées  du  conduc- 
teur, et  que  celle  qui  atteignit  mortellement  le  professeur  se  déta- 
cha spontanément  et  avait  une  forme  sphérique. 

476.  Bruit  du  tonnerre.  —  Le  bruit  du  tonnerre  est  accompa- 
gné de  redondances  tout  à  fait  caractéristiques,  dont  on  peut  aisé- 
ment se  rendre  compte.  En  effet,  les  nuages  ne  peuvent  être  assi- 
milés à  des  conducteurs  métalliques;  il  est  probable  qu'au  moment 
où  a  lieu  quelque  part  une  étincelle,  il  s'en  produit  un  grand 

nombre  d'autres  en  différents  points, 
d'une  façon  analogue  à  ce  qui  a  lieu 
dans  les  tubes  étincelants.  Il  y  a  donc 
simultanément  une  série  d'explosions 
dont  le  bruit  n'arrive  que  successive- 
ment à  l'oreille  de  l'observateur.  Si, 
\  par  exemple ,  l'éclair  se  produit  sur  la 

ligne  sinueuse  MN  (flg.  k^k),  on  voit 
qu'un  observateur  placé  en  0  entendra 
^^  d'abord  l'explosion  qui  a  eu  lieu  en  a, 

Fig.  404.  r  ^ 

puis,  un  peu  plus  tard,  les  cinq  explo- 
sions produites  en  m,  n,  r,  s,  f  ;  il  y  aura  donc  accroissement  dans 
l'intensité  du  son.  Les  coups  foudroyants  sont  généralement  dus  à 
une  étincelle  unique  :  aussi  ne  présentent-ils  pas  habituellement  les 
redondances  dont  nous  parlons  ici,   et  il  est  assez  facile  de  les 
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i-ecoiinaître  paruii  les  nouibreus:  coups  de  iouiieiTe  que  l'on  en- 
tend pendant  un  orage. 

477.  Choc  en  retonr.  —  11  arrive  quelquefois  qu*à  une  grande 
distance  du  point  où  la  foudre  tombe,  des  hommes  ou  des  animaux, 
sans  être  atteints  eux-mêmes  par  aucune  étincelle,  éprouvent  de 
violentes  secousses  ou  même  sont  frappés  mortellement.  Ce  phéno- 
mène, désigné  sous  le  nom  de  choc  en  retour,  est  très-facile  à  com- 
prendre. En  effet,  sous  Tinfluence  d'un  nuage  orageux,  tous  les 
points  de  la  surface  du  sol  sont  dans  un  certain  état  électrique.  Au 
moment  de  l'étincelle,  l'équilibre  est  rompu;  il  se  produit  donc 
dans  leur  intérieur  un  mouvement  brusque  des  fluides,  qui  peut 
^voir  les  mêmes  effets  que  le  choc  direct  de  l'étincelle.  Ce  phéno- 
mène se  produit  à  chaque  instant  dans  le  voisinage  des  machines 
électriques;  les  pendules,  les  électroscopes,  manifestent  des  mouve- 
ments très-marqués  à  chaque  fois  qu'on  tire  une  étincelle.  Une  gre- 
nouille écorchée  éprouve  dans  les  mêmes  circonstances  des  convul- 
sions très-vives.  C'est  en  observant  pour  la  première  fois  ce,  fait  que 
Galvani  fut  conduit  à  des  expériences  qui  devaient  donner  nais- 
sance à  toute  une  partie  nouvelle  de  la  physique. 

On  peut  déterminer  l'explosion  du  pistolet  de  Volta  à  l'aide  du 
choc  en  retour.  On  dispose  sur  les  montants  de  la  machine  élec- 
trique un  appareil  de  ce  genre  dont  le  bouton  est  mis  en  commu- 
nication avec  le  sol  par  une  chaîne  métallique.  Si,  pendant  que  la 
machine  fonctionne,  on  vient  à  tirer  une  étincelle,  il  se  produit 
dans  la  chaîne  un  mouvement  de  fluide  qui  reproduit  l'étincelle 
dans  l'intérieur  et  détermine  l'explosion  du  mélange. 

Il  convient  de  remarquer  d'ailleurs  que  les  phénomènes  de* 
choc  en  retour  graves,  bien  constatés,  à  une  distance  un  peu  notable 
du  point  directement  foudroyé,  sont  excessivement  peu  nombreux; 
le  coup  explosif  ne  peut  modifier  en  effet  l'état  du  nuage  qu'à  une 
petite  distance.  Mais  dans  le  voisinage  du  point  où  est  tombée  la 
foudre,  des  hommes  ou  des  animaux  éprouvent  fréquemment  des 
atteintes  plus  ou  moins  violentes  qu'on  attribue  au  choc  direct  et 
qui  sont  vraiment  des  effets  du  choc  en  retour. 

478.  Paratonnerre.  —  L'expérience  ayant  constaté  que  l'élec- 
tricité se  porte  de  préférence  sur  les  meilleurs  conducteurs,  on  com- 
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prend  que  si  on  vient  à  armer  un  édifice  de  barres  métalliques  en 
communication  avec  le  sol,  la  foudre  se  portera  sur  ces  masses  con- 
ductrices et  se  dissipera  dans  le  réservoir  commun  sans  que  Tédifice 
lui-mômc  éprouve  de  dommages.  C'est  là  le  principe  essentiel  des 
paratonnerres  ;  mais,  indépendamment  de  cette  action  protectrice, 
ces  appareils  peuvent  exercer  une  action  préventive  et  empêcher, 
dans  le  plus  grand  nombre  de  cas  au  moins,  la  production  de  coups 
foudroyants  ;  il  sufût  pour  cela  qu'ils  se  terminent  par  une  pointe 
à  leur  extrémité  supérieure.  Dans  ces  circonstances,  si  Tinfluence 
d'un  nuage  orageux  vient  à  se  faire  sentir,  Télectricité  neutre  du 
paratonnerre  sera  décomposée,  Télectricité  de  même  nom  que  celle 
du  nuage  sera  repoussée  dans  le  sol,  tandis  que  l'électricité  de 
nom  contraire  s'écoulera  par  la  pointe. 

En  même  temps  que  se  produit  l'écoulement  du  fluide  par  la 
pointe  du  paratonnerre,  il  y  a  neutralisation  du  point  correspondant 
du  nuage  qui  se  trouve  ainsi  partiellement  déchargé.  On  rend  très- 
sensible  cet  effet  des  pointes  par  l'expérience  suivante  :  Pendant 
qu'une  machine  électrique  est  en  activité  et  que  le  pendule  est  à 


Fig.  Itt5,  —  Décharge  d'uD  couducieur  électri^*  par  1  action  d'une  pointe. 

son  écart  maximum,  on  approche  une  pointe  (ûg.  105)  :  on  voit  le 
pendule  retomber  immédiatement  dans  la  verticale,  et  d'aacan 
des  points  du  conducteur  on  ne  peut  tirer  d'étincelle.  Dans  I  obscu- 
rité la  pointe  présente  une  aigrette  lumineuse,  image  exacte  de 
celle  qui  se  produit  quelquefois  sur  la  pointe  des  paratonnerres 
dans  les  temps  très-orageux. 

11  ne  fout  qu^avec  uue  grande  réserve  toutefois  assimiler  cette 
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neutralisation  du  conducteur  à  celle  que  peut  produire  le  paraton- 
nerre sur  le  nuage.  Les  quantités  d'électricité  qui  sont  ici  en  jeu 
dépassent  tout  ce  que  nous  pouvons  imaginer,  et,  à  une  petite 
distance  du  point  soumis  à  l'influence  de  la  pointe,  des  coups  fou- 
droyants peuvent  se  produire. 

Remarquons  encore  que  l'effet  naturel  du  paratonnerre  sup- 
pose un  accroissement  graduel  de  la  tension  électrique  du  nuage  ; 
si  tout  à  coup  de  grandes  masses  d'électricité  viennent  à  se  former, 
le  paratonnerre  pourra  être  frappé  de  la  même  façon,  pour  ainsi 
dire,  que  lorsque  dans  une  chaudière  il  se  produit  une  grande 
quantité  de  vapeur,  la  chaudière  éclate  sans  que  la  soupape  de  sû- 
reté s'ouvre.  Toutefois,  même  dans  ce  cas,  si  la  communication 
avec  le  sol  est  bien  établie,  le  paratonnerre  exercera  l'action  pro- 
tectrice dont  nous  avons  parlé,  et  la  foudre  sera  dirigée  dans  le 
réservoir  commun  sans  dommage  pour  l'édifice. 

479.  Constraction  du  paratonnerre.  —  Pour  que  le  paraton- 
nerre présente  les  précieux  avantages  que  nous  venons  d'indiquer, 
il  faut  qu'il  remplisse  plusieurs  conditions.  Ces  conditions  sont 
d'autant  plus  importantes,  que  rarement  un  paratonnerre  est  inof- 
fensif; s'il  est  mal  construit,  bien  loin,  d'être  utile,  il  devient  dan- 
gereux. 

1»  La  communication  avec  le  sol  doit  être  aussi  parfaite  que 
possible  :  le*  conducteur  ne  doit  présenter  aucune  solution  de  con- 
tinuité; tous  les  joints  doivent  être  faits  avec  des  soudures  métal- 
liques et  sur  une  surface  suffisamment  grande.  S'il  y  a  un  puits 
dans  le  voisinage  de  l'édifice,  on  y  fait  arriver  le  conducteur;  si  le 
terrain  est  sec,  on  termine  le  conducteur  par  trois  au  quatre 
branches  enfoncées  dans  le  sol  et  qu'on  entoure  de  braise,  ou  de 
coke. 

2«  Le  conducteur  doit  avoir  une  section  assez  forte  pour  qu'un 
coup  foudroyant  ne  puisse  pas  le  fondre  et  le  disperser  en  globules 
enflammés  sur  l'édifice.  L'instruction  spéciale  publiée  en  1823  par 
l'Académie  des  sciences  porte  le  minimum  de  cette  section  à 
2«,25. 

3°  Les  grandes  masses  métalliques  de  l'édifice,  toits,  char- 
pentes, etc.,  doivent  être  soigneusement  mises  en  communication 
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avec  le  paratonnerre,  aûn  que  l'électricité  de  nom  contraire  pro- 
duite par  rinfluence  du  nuage  puisse  s'écouler, 

La  figure  f|06  représente  la  disposition  de 
la  tige;  elle  a  5  ou  û  centimètres  de  côté  à  sa 
base  et  va  en  diminuant  graduellement  jus- 
qu'au point  où  se  visse  la  pointe.  En  H'  se 
trouve  le  raccord  avec  le  conducteur  b.  La 
Ggure  ù07  représente  la  pointe  de  cuivre  doré 
que  l'on  substitue  ordinairement  aujourd'lnii 
à  la  pointe  de  platine  employée  autrefois. 

Quand  l'édifice  doit  être  armé  de  plu- 
sieurs paratonnerres,  on  les  espace  en  admet- 
tant que  chacun  d'eux  protège  un  rajon  sen- 
siblement double  de  sa  hauteur. 

Dans  les  nouvelles  instructions  sur  le  pa- 
ratonnerre, rédigées  par  M.  Pouillet  en  185û, 
on    conseille   l'emploi    d'une    branche  qui 

I  s'étend  horizonlalement 

dans  le  soi  à  une  petite 
distance  de  la  surface. 
Tant  que  le  sol  est  sec , 
son  action  est  insigni- 
fiante et  la  branche  ver- 
ticale fonctionne  seule  ;  à  ^ 
mais  dès  que  le  sol  est 
rendu  très- conducteur 
par  la  pluie,  c'est  elle                     v 
qui  agit  pour  ainsi  dire                     [l 
seule ,  et  en  tout  cas                     ^  ^^^  _ 

Fig.  406.  -  Tige  du       complète   l'action  de   la        pig.  «7.  -  Pointe 

paratoDiierre.  branche  Verticale.  ''"  '^""'^  ^'''^■ 

480.  Électricité  ordinaire  de  l'atmosphère.  —  Ce  ne  sont  pas 
seulement  les  nuages  orageux  qui  sont  chargés  d'électricité,  l'air 
renferme  toujours,  et  dans  toutes  les  saisons,  de  l'électricité. 
Quand  le  ciel  est  serein,  cette  électricité  est  constamment  positive; 
elle  peut  devenir  négative  quand  le  ciel  se  couvre,  quand  il  pleut 
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OU  SOUS  rinfluonce  de  phénomènes  orageux  se  produisant  à  une 
distance  plus  ou  moins  considérable.  Quand  le  temps  est  orageux, 
Tair  se  trouve  chargé  d'électricité  tantôt  positive,  tantôt  négative, 
ces  alternatives  pouvant  se  succéder  d'ailleurs 
avec  beaucoup  de  l'apidité. 

On  étudie  Téleclricité  atmosphérique  à 
l'aide  de  l'électroscope  à  feuilles  d'or,  que 
l'on  surmonte  (flg.  ^08)  d'une  tige  terminée  en 
pointe.  Si  l'on  veut  explorer  l'état  électrique 
des  couches  d'air  situées  à  une  assez  grande 
hauteur,.on  lance  une  flèche  attachée  à  un  fli 
dont  l'exlrémité  forme  un  anneau  lâche  au- 
tour de  la  tige  de  l'électroscope;  au  moment 
où  cet  anneau  se  détache,  la  divergence  des 
pailles  est  produite  par  de  réiectricilé  de 
même  nom  que  celle  du  point  de  l'atmo- 
sphère où  se  trouve  la  flèche.  C'est  par  des 
expériences  dirigées  de  cette  manière  qu'on 
a  reconnu  que  la  quantité  d'électricité  répan-  i-ig.  40».  —  Eiectroscopi' 

due  dans  l'air  varie  dans  le   cours  d'une      pour  réiectriciié  atmo- 
sphérique. 
journée  et  présente  deux  maxima  et  deux 

minima.  Les  heures  de  ces  maxima  et  minima  sont  variables  avec 
la  saison  et  sont  sans  doute  liées  à  l'état  hygrométrique  de  latmo- 
sphère.  On  a  reconnu  en  outre  que  généralement  la  terre  est  élec- 
trisée  négativement,  que  l'état  positif  ne  commence  qu'à  une  cer- 
taine dislance  du  sol,  pour  aller  en  croissant  d'intensité  avec  la 
hauteur. 

481.  CaaseB  de  rélectricité  atmosphériqae.  —  Les  causes  de 
l'électricité  atmosphérique  sont  très-diverses;  le  frottement  des  cou- 
ches d'air  contre  le  sol  ou  entre  elles,  les  phénomènes  chimiques, 
la  végétation,  y  contribuent  sans  doute,  mais  dans  un  sens  et  une 
mesure  qui  ne  sont  point  encore  bien  déterminés  par  l'expérience. 
L'évaporation  de  l'eau  produit  aussi  de  l'électricité,  pourvu  que 
cette  eau  ne  soit  pas  pure,  qu'elle  renferme  une  certaine  propor- 
tion de  substances  salines;  toute  Teau  qui  s'évapore  à  la  sur- 
face du  sol  est  dans  ce  cas.  La  vapeur  emportant  l'électricité  posi- 
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tive,  on  comprend  que  cette  cause  contribue  puissamment  à  lélat 
négatif  du  globe. 

482.  Formation  des  orages.  —  Si  les  explications  précédentes 
suffisent  pour  expliquer  la  production  de  Félectricité  dans  les 
temps  ordinaires,  sMl  n*est  pas  douteux  d'ailleurs  que  les  orages 
soient  des  phénomènes  électriques,  on  est  loin  de  pouvoir  expli- 
quer par  le  détail  comment  ils  se  forment,  comment  s^accumulent 
ces  quantités  prodigieuses  d'électricité  qui  se  manifestent  quelque- 
fois par  des  milliers  d'explosions  en  quelques  heures.  On  peut  sup- 
poser sans  doute  qu'au  moment  où  la  vapeur  d'eau  se  condense 
pour  former  les  nuages,  elle  entraîne,  à  raison  de  sa  conductibilité, 
l'électricité  disséminée  dans  l'air;  mais  cela  ne  donne  qu'une  idée 
incomplète  du  phénomène.  On  a  remarqué  qu'assez  ordinairement 
l'orage  est  précédé  par  une  baisse  continue  et  quelquefois  notable 
du  baromètre.  On  sait  qu'un  abaissement  brusque  de  la  pression 
est  un  signe  caractéristique  de  la  présence  des  bourrasques,  qui 
sont  toujoure  plus  ou  moins  électriques. 

483.  Grêle.  —  La  grêle  a  évidemment  une  origine  électrique, 
car  elle  ne  tombe  jamais  que  par  les  pluies  d'orage.  C'est  ordinai- 
rement au  printemps  ou  dans  l'été, -dans  le  moment  le  plus  chaud 
de  la  journée,  presque  jamais,  chose  curieuse,  dans  la  nuit.  Les 
nuages  à  grêle  ont  aussi  un  aspect  caractéristique  ;  ils  sont  peu  éle- 
vés, d'un  ton  gris  assez  homogène,  et  on  entend  dans  leur  intérieur 
une  sorte  de  roulement  sinistre,  pronostic  bien  connu  des  agri- 
culteurs. Les  gréions  sont  formés  en  général  d'un  noyau  neigeux 
entouré  de  couches  concentriques  de  glace,  qui  se  sont  formées 
successivement.  Leur  poids  est  souvent  considérable,  plus  d'une 
fois  ils  atteignent  le  volume  d'un  œuf;  quelquefois  aussi  des  grê- 
lons se  soudent  ensemble  de  manière  à  former  des  masses  dont 
le  poids  peut  atteindre  plusieurs -kilogrammes. 

Pour  expliquer  que  des  corps  d'un  poids  aussi  considérable  se 
soutiennent  dans  l'air,  on  a  eu  recours  à  diverses  hypothèses  plus 
ou  moins  contestables.  Voila  supposait  que  les  grêlons  placés  entre 
deux  couches  de  nuages  électrisés  d'une  manière  contraire  vont 
alternalivement  de  l'un  a  l'autre  par  suite  de  la  répulsion  qu'ils 
épi'ouvent  en  atteignant  l'une  des  deux  couches. 
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On  fail  dans  les  cabinets  de  physique  une  expérience  cotinue 
sous  le  nom  de  grêle  électrique,  qui  donne  une  idée  de  la  supposition 
de  Voila.  Entre  deux  plateaux  (fiR.  Ii09},  dont  l'un  communique 
avec  le  sol  et  l'autre  avec  la  mncliine,  on  place  un  certain  nombre 
de  balles  en  moelle  de  sureau. 
Dès  qu'on  fail  (ourner  le  plateau, 
on  voit  les  balles  s'agiter  vive- 
ment; attirées  par  te  plateau  su- 
périeur, elles  en  sont  repoussëes 
ensuite,  sedéchargentsurte  pla- 
teau inférieur  pour  être  attirées 
de  nouveau.  On  remplace  quel- 
quefois les  balles  par  de  petits 
bonshommes  en  moelle  de  su- 
reau :  c'est  l'ancienne  expérience 
de  la  danse  des  pantins. 

Il  est  évident  que  la  théorie 
de  Volta  De  soutient  pas  l'eia- 
men,  car,  dès  que  les  gréions 
ont  pénétré  dans  le  nuage  infé- 
rieur, il  n'y  a  plus  de  raison  ^.^^  ^^y_  _  (.^,^  ,,^^^,^^^ 
pour  qu'ils  s'élèvent  de  nouveau. 

puisqu'ils  sont  soumis  à  des  forces  répulsives  dans  tous  les  sens.  Si 
l'on  admet,  comme  on  est  porté  à  le  faire  aujourd'hui,  que  tous  les 
orages  sont  dus  à  ce  que  l'on  appelle  un  mouvement  tournant, 
c'est  à  ce  mouvement  lui-même  qu'il  faut  attribuer  la  suspension 
des  grdlons,  sans  qu'il  soit  besoin  d'une  théorie  particulière.  Ce 
qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  les  gréions  exécutent  dans  l'atmo- 
sphère des  mouvements  dont  quelques  observaleui-s  ont  été  les 
témoins  oculaires.  C'est  aux  chocs  qui  en  résultent  que  doit  éti'e 
sans  doutcattribué  le  bruit  que  l'on  entend  toujours  avant  la  chule 
de  la  grêle. 

484.  TrombeB.  —  Les  trombes  sont  aussi  des  phénomènes 
électriques;  constituées  en  elles-mêmes  par  un  tourbillon  ou  un 
mouvement  tournant  d'une  grande  énergie,  elles  empruntent  à 
l'électricité   un  caractère  particulier  qui  explique  les  prodigieux 
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effets  iiK-caDiques  dont  elles  sont  susceptibles.  Pour  s'en  rendre 
compte,  il  faut  remarquer  que  dans  un  orage  chaque  goutte  di; 
pluie  qui  tombe  sur  le  sol  emporte  une  partie  de  réleclncîtc'  dii 
nuage.  Il  y  a  donc  ainsi  sur  une  grande  étendue,  et  par  une  infi- 
nité de  points,  une  sorle  d'écoulement  du  fluide  électrique,  qui 


aiiilribue  graduellement  ù  diminuer  et  à  éteindre  finalement  les 
phénomènes  orageux.  Or.  si  l'on  imagine  qu'une  porlîon  de  lu 
masse  des  nuages,  sous  l'action  du  mouvement  tournant,  forme  une 
sorte  de  c6ne  dont  la  pointe  s'approche  à  une  petite  diiîtance  du  sol, 
c'est  par  cette  voie,  relativement  très-limitée  et-  pour  ainsi  dire 
unique,  que  s'écoulera  l'électricité;  sur  la  pointe  s'accumuleront 
des  quantités  énormes  de  fluide,  et  c'est  là  bien  plus  que  dans  le 
tourbillon  lui-même  qu'il  faut  chercher  Tcxplication  des  redou- 
tables phénomènes  qu'elle  produit.  Lorsque  en  etfet  la  pointe  atteint 
la  surface  de  la  terre,  rien  ne  résisle  à  son  passage,  les  arbres  sont 
déracinés,  les  maisons  renversées,  les  navires  soulevés  au-dessus  des 
flots  et  rejetés  avec  une  violence  extraordinaii-e.  C'est  du  reste 
exclusivement  par  ta  voie  de  la  trombe  que  Pélectricité  s'écoule; 
ainsi  le  tonnerre  cesse  de  gronder  ailleurs,  on  entend  seulement  uu 
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roulement  continu  dans  le  sein  de  la  colonne,  qui  s*éclaire  d'ail- 
leurs surtout  à  son  sommet  de  lueurs  électriques.  Une  température 
très-élevée  parait  régner  au  sommet  de  la  trombe,  et  elle  occasionne 
un  dessèchement  très-rapide.  Peltier  a  reproduit  en  petit  ce  phéno- 
mène en  disposant  au-dessus  d'une  masse  liquide  un  globe  con- 
stamment électrisé  par  l'action  d'une  machine  électrique  et  muni  de 
tiges,  les  unes  pointues,  les  autres  arrondies;  il  a  pu  constater  une 
évaporation  trois  fois  plus  rapide  que  dans  les  conditions  ordi- 
naires. Dans  les  Antilles  et  aux  régions  tropicales,  la  trombe  pro- 
prement dite  peut  ajouter  ses  effets  à  ceux  du  mouvement  tournant, 
qui  acquiert  dans  ces  contrées  une  extraordinaire  énergie;  aussi 
les  phénomènes  de  ce  genre,  qui  y  sont  connus  sous  le  nom  de 
cyclones,  de  tomados,  donnent-ils  lieu  à  des  désastres  qui  nous 
paraissent  à  peine  croyables.  Ainsi  des  milliers  de  pei'sonnes  tuées, 
des  villes  détruites  de  fond  en  comble,  des  récoltes  entièremeni 
rasées,  tels  sont  les  effets  du  cyclone  qui,  dans  le  cours  de  l'an- 
née 1867,  a  ravagé  l'Ile  Saint-Thomas. 


CHAPITRE    XLIIl. 


DES    AIMANTS. 


485.  Aimants  naturels  et  artificiels.  —  On  donne  le  nom 
d'aimant  naturel  ou  pierre  d*aimant  à  une  substance  minérale  qui 
jouit  de  la  propriété  d'attirer  le  fer.  Celte  substance  n'est  autre 
chose  qu'un  oxyde  de  fer,  intermédiaire  entre  le  protoxyde  et  le 
sesquioxydei  il  a  pour  formule  chimique  Fe'O*.  On  le  rencontre 
en  abondance  dans  diverses  contrées  et  particulièrement  dans  le 
nord  de  l'Europe,  où  il  forme  des  masses  importantes  de  minerai, 
d'où  Ton  tire  les  fers  trës-estimés  et  très-connus  sous  les  noms  de 
fers  de  Suède. 

A  l'aide  de  frictions  convenablement  exécutées,  on  peut  com- 
muniquer la  vertu  magnétique  à  des  barreaux  d'acier  qui  prennent 
le  nom  d'aimants  artificiels.  Le  fer  n'est  pas  d'ailleurs  la  seule  sub- 
stance sensible  à  l'action  de  l'aimant  ;  le  nickel,  le  cobalt  et  quel- 
ques autres  corps  dont  nous  donnerons  la  liste  plus  loin  présentent 
la  même  propriété  ;  on  les  désigne  sous  le  nom  de  corps  magné- 
tiques. 

486.  Constitution  générale  des  aimants.  — La  propriété  d'at- 
tirer le  fer  n'est  pas  également  répartie  dans  les  différents  points 
d'un  aimant,  que  celui-ci  d'ailleurs  soit  naturel  ou  artificiel.  Si,  en 
effet,  on  taille  un  de  ce^  corps  sous  la  forme  d'un  barreau  et  qu'on 
le  plonge  dans  la  limaille  de  fer,  on  voit,  comme  le  montre  la 
figure  ill,  que  la  limaille  forme  des  houppes  très-abondantes  vers 
les  extrémités,  et  que  la  quantité  va  en  diminuant  très-rapidement 
à  mesure  qu'on  se  rapproche  du  milieu^  Si  l'aimant  est  court,  il  va 
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toutefois  de  la  limaille  adhérente  partout-,  mais,  si  sa  longueur 
est  un  peu   considérable ,   il   y  a  une  étendue  plus  ou  moins 
grande  dans  la  région  moyenne  sur  laquelle  il   n'y  a  pas  d'at- 
traction sensible.    Ces  particula- 
rités   se     rencontrent    toujours, 
quelle  que  soit  la  forme  du  bar- 
reau. On  dislingue  donc  dans  tout 
aimant  deux  l'égîons  actives  qui 
sont  les  extrémités  mêmes  et  que 
l'on  appelle  pôles  et  une    région 
inactive  ou  neutre,  qui  est  formée 
par  une  portion  plus  ou  moins  grande  de  la  partie  moyenne. 

487.  Spectre  magnétique.  —  Celte  constitution  des  aimants  est 
rendue  ifès-sensible  par  la  curieuse  eipérience  du  spectre  magné- 
tique. On  place  au-dessus  d'un  barreau  aimanté  une  feuille  de  carton 


Fig.  413. —  Spectre  magiiéiique. 

sur  laquelle  on  projette  de  la  limaille  de  fer  très-finement  tamisée. 
Ou  donne  ensuite  quelques  petits  chocs  à  la  feuille,  afin  de  favoriser 
l'action  de  l'aimant  qui  s'exerce  à  travers  son  épaisseur,  et  les  grains 
de  Umaille,  obéissant  à  l'action  attractive  du  barreau,  forment 
des  lignes  courbes  disposées  comme  le  montre  la  figure  il2.  Or  on 
voit  clairement  ainsi  que  les  régions  polaires  p.p  sont  les  centres 
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Fig.  ilX  —  Courbe  des  iniensités. 


624  DES  AIMANTS. 

(le  rayonnement  des  diverses  lignes  qui  affectent  toutes  les  direc- 
tions possibles,  mais  qui  entourent  la  partie  moyenne  de  façon  à 
indiquer  qu'il  n'existe  dans  celte  région  aucune  attraction  appré- 
ciable. 

488.  Courbe  des  intensités.  —  On  peut  évaluer  approximali- 
veulent  l'intensité  relative  de  la  force  magnétique  dans  les  diffé- 
rents points  du  barreau;  il  suffit  de  mesurer  les  poids  de  fer  que  ces 

points  peuvent  supporter; 

V  1 

ces  différents  poids  sont  la 
mesure  proportionnelle  de 
rintensité  du  magnétisme 
dans  les  points  correspon- 
^    dants.  Si  sur  les  différents 
points  de  la  ligne  OX  (fig. 
M3),qui  représente  l'axe 
du  barreau,  on  élève  des 
perpendiculaires  proportionnelles  aux  poids  observés  et  qu'on  réu- 
nisse les  extrémités  par  un  trait  continu,  on  aura  une  courbe  AMB 
connue  sous  le  nom  de  courbe  des  intensité^,  et  que  Ton  peut  d'ail- 
leurs déterminer  par  des  procédés  plus  rigoureux  que  celui  que 
nous  indiquons  ici.  Elle  se  compose  de  deux  branches  Ax\ï  et  BM 
tout  à  fait  pareilles,  ce  qui  indique  une  parfaite  symétrie  dans  les 
intensités.  Dans  la  figure  on  a  donné  une  disposition  inverse  aux 
deux  parties  de  la  courbe,  afin  de  rappeler  les  propriétés  oppo- 
sées des  deux   pôles  que  nous  ferons  connaître  tout  à  l'heure. 
Lorsqu'il  s'agit  de  barreaux  semblables ,  mais  de  longueurs  diffé- 
rentes, on  reconnaît  que  la  courbe  des  intensités  reste  la  même, 
elle  ne  fait  pour  ainsi  dire  que  s*e  déplacer  à  mesure  que  la  lon- 
gueur du  barreau  augmente.  Cela  veut  dire  que  la  région  tout  à 
fait  neutre  est  d'autant  plus  étendue  que  le  barreau  est  plus  long: 
c'est  ce  que  nous  avons  déjà  remarqué. 

489.  Aiguille  aimantée.  —  Une  aiguille  aimantée  n'est  autre 
chose  qu'un  barreau  aimanté  dont  la*  forme  peut  être  quelconque. 
Assez  ordinairement  toutefois  elle  est  formée  d'une  mince  lame 
d'acier  taillée  en  losange  allongé  ;  elle  porte  en  son  milieu  un  petit 
godet  ou  chape  par  laquelle  elle  peut  ^Irc  suspendue  sur  un  pivot. 
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Kig.  414.  —  Aiguille  aimantée. 


Si  la  chape  est  placée  de  façon  que  Taiguille  montée  sur  son  pivot 
soit  horizontale,  on  remarque  qu'elle  n*est  point  en  équilibre  dans 
une  position  quelconque,  elle  se  fixe  dans  une  position  déterminée 
à  laquelle  elle  revient  constam- 
ment si  on  l'en  écarte.  Dans  cette 
position.  Tune  des  extrémités  se 
tonrne  à  peu  prhs  vers  le  nord , 
c'est  le  pôle  nord  ou  pôle  austral  ; 
l'extrémité  opposée,  qui  se  tourne 
à  peu  près  vers  le  sud,  s'appelle 
pôle  sud  ou  pôle  boréal.  C'est  sur 
cette  importante  propriété  qu'est 
fondée  la  boussole.  Ordinairement 
les  aiguilles  de  boussole,  primi- 
tivement trempées  avec  assez  de 
force,  sont  recuites  jusqu'à  ce 
qu'elles  aient  pris  une  teinte  bleue 
très-prononcée.  Cette  teinte  est  conservée  sur  la  moitié  de  l'ai- 
guille qui  se  tourne  vers  le  nord  ;  on  l'enlève  sur  l'autre  moitié,  qui 
prend  ainsi  la  teinte  grise  naturelle  de  l'acier. 

490.  Déclinaison.  —  En  réalité  le  pôle  austral  de  l'aiguille 
aimantée  ne  se  tourne  pas  exactement  vers 
le  nord,  il  s'en  écarte  d'une  certaine  quan- 
tité variable  d'un  lieu  à  l'autre ,  et  dans  le 
même  lieu  d'une  époque  à  une  autre. 
Cette  dififérence  porte  le  nom  de  déclinai- 
son;  elle  peut  être  orientale  ou  occiden- 
tale. A  Paris,  en  ce  moment,  la  déclinaison 
est  occidentale  et  égale  à  19<>  environ;  le 
plan  vertical  qui  contient  l'aiguille  aiman- 
tée s'appelle  p/aH  du  méridien  magnétique;  il  fait  avec  le  plan  méri- 
dien du  lieu  un  angle  qui  est  précisément  l'angle  de  déclinaison. 

491.  Inclinaison.  —  Si  avant  d'aimanter  une  aiguille  d'acier 
on  la  fait  traverser  par  un  axe  qui  passe  par  son  centre  de  gravité, 
et  qu'on  suspende  celui-ci  à  un  fli  sans  torsion,  l'aiguille  devra  se 
maintenir  horizontale  et  en  équilibre  dans  une  position  quelconque. 
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Fig.  415.  — Déclinaison. 
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Si  alors  on  vient  à  l'armaDter,  ou  reconnaît  que  l'aiguille  cesse 
d'Otre  indifféremment  en  équilibre  dans  toutes  les  positions  ;  elle 
s'oriente  dans  le  plan  du  méridien  magnétique  et  ne  conserve  pas 
d'ailleurs  dans  ce  plan  une 
position  horizontale  [fig.  Z|16). 
La  portion  qui  se  tourne  vers 
le  nord  s'incline  au-dessous  de 
l'horizon  et  fait  avec  ce  dernier 
un  angle  qu'on  appelle  inclinai- 
son. L'inclinaison  varie  comme 
la  déclinaison  ;  elle  est  à  Paris 
actuellement  égale  à  66°. 

Il  suit  de  cette  circonstance 
que.  si  l'on  veut  qu'une  aiguille 
aimantée  suspendue  sur  un  pi- 
vot se  maintienne  horizonlale, 
il  faut  que  le  pivot  ne  passe 

„.     ..„      ,   ,,    .  pas  par  le  centre  de  gravité  et 

Fig.  4IU. —Inclinaison.  r      f™  f 

qu'il  y  ait  un  peu  moins  de 
matière  du  cOté  qui  tend  k  s'incliner  sous  l'horizon;  les  aiguilles 
ainsi  consiruites  portent  ie  nom  d'aiguilles  de  déclinaison. 

4d2.  Actions  réciproques  des  pAles.  —  Lorsqu'on  approche 
des  extrémités  d'une  aiguille  aimantée  suspendue  sur  un  pivot  les 
p6les  d'un  autre  aimant,  on  reconnaît  qu'il  y  a  attraction  ou  répul- 
sion, suivant  que  les  pAles  en  regard  sont  de  nom  contraire  ou  de 
même  nom.  Les  pôles  de  nom  contraire  d'un  aimani  s'allirenl  ;  les  pôles 
de  même  nom  se  repoussenl. 

Cette  propriété  fournit  le  moyen  de  distinguer  un  corps  simple- 
ment magnétique  d'un  corps  aimanté.  Le  premier  est  attirable 
indiiTéremment  aui  deus  pdies  d'un  aimant,  tandis  que  le  second 
présente  deux  pOles  dont  l'un  est  attiré  et  l'autre  repoussé.  Les 
attractions  et  les  répulsions  magnétiques  se  produisent  d'ailleurs 
sans  modification  à  travers  un  milieu  quelconque,  pourvu  qu'il  ne 
soit  pas  magnétique. 

493.  Aimantation  par  influence.  —  Lorsqu'un  morceau  de  fer 
est  au  contact  ou  seulement  soumis  â  l'influence  d'un  barreau 
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aimanté,  il  devient  lui-même  un  aimant  avec  uue  région  moyenne 
et  deux  pAles.  Si,  en  elTeE,  comme  le  monti-e  la  figure  417,  on  pro- 
jette sur  lui  de  la  limairie,  on  voit  celle-ci  adhérer  seulement  aux 


extrémités.  Si  l'on  enlève  l'aimant  inducteur,  la  limaille  retombe  et 
le  fer  n'a  plus  aucune  aimantation  appréciable.  En  employant  l'acier 
au  lieu  du  fer.  on  obtient  un  résultat  analo^e,  mais  toutefois  avec 
une  différence  tr^s-importanle.  D'une  pari,  l'acier  s'aimante  moins 
et  plus  difûcilement  que  le  fer,  mais,  d'autre  part,  l'aimantation 
persiste  apcés  que  l'influence  a  cessé.  La  cause  à  laquelle  on  attri- 
bue cette  propriété  spéciale  de  l'acier  a  été  désignée  sous  le  nom  de 
force  coercilive.  Quand  le 
fer  est  bien  pur,  qu'il  est 
bien  exempt  d'aciération, 
il  est  tout  à  fait  dépourvu 
de  force  coercitive  :  on  l'ap- 
pelle fer  doux. 

Dans  l'aimantation  par 
influence  on  peut  facile- 
ment reconnaître  que  le 
pôle  qui  est  en  regard  du 
pôle  inducteur  a  un  nom 
contraire  à  ce  dernier;  il 
s'ensuit  une  action  attrac- 
tive mutuelle,  à  raison  de 
laquelle  le  morceau  de  fer 
peut  être  supporté  par  l'aimant;  mais  le  fer  aimanté  peut  ù  son 
tour  soutenir  un  deuxième  morceau  de  fer  et  ainsi  de  suile  (fig.  'il8) 
en  formant  une  chaîne  magnétique. 
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C'est  en  réalité  par  un  mécanisme  analogue  que  se  forment  les 
houppes  de  limailles  adhérentes  à  un  barreau  aimanté;  elles  sont 
en  eflet  constituées  par  une  série  successive  de  grains,  dont  cha- 
cun, à  raison  de  son  aimantation  temporaire,  attire  et  retient  au 
contact  le  suivant. 

En  comparant  les  phénomènes  précédents  à  ceux  de  Télectrisa- 
tion  par  influence,  on  reconnaît  entre  eux  une  certaine  analogie, 
mais  avec  une  différence  considérable.  En  effet,  dans  le  cas  des 
corps  électrisés,  il  y  a  communication  de  Télectricité  d'un  corps  à 
Tautre  quand  ceux-ci  viennent  au  contact.  Dans  l'aimantation  rien 
de  pareil  ;  que  l'action  ait  eu  lieu  au  contact  ou  à  distance,  Taimant 
conserve  toujours  son  intensité  initiale.  On  doit  conclure  de  là  que, 
si,  comme  le  supposait  Coulomb,  les  phénomènes  magnétiques 
doivent  être  attribués,  comme  les  phénomènes  électriques,  à  un 
fluide,  celui-ci  ne  saurait  passer  d'un  corps  à  l'autre. 

494.  Effet  de  la  rupture  d'un  barreau  aimanté.  —  L'expérience 
suivante  permet  d'aller  plus  loin.  Si  l'on  vient  à  briser  un  barreau 
aimanté  AB  en  plusieurs  fragments,  chacun  d'eux  devient  un 
aimant  complet  avec  les  pôles  disposés  comme  le  montre  la 
figure  419. 

Comme  l'on  peut  imaginer  que  la  division  soit  poussée  jusqu'à 

« 

la  dernière  limite  possible,  on  doit  se  représenter  un  aimant  quel- 
conque comme  le  résultat  de  la  juxtaposition  d'un  certain  nombre 
à!èléments  magnétiques  complets,  indépendants,  ayant  chacun  un 


Fig.  419.  —  Rupture  d'un  barreau  aimanté. 

pôle  austral  et  un  pôle  boréal  et  orientés  tous  de  la  même  manière. 
Quant  à  la  constitution  des  éléments  magnétiques ,  elle  a  été 
l'objet  de  diverses  hypothèses;  nous  yerrons  plus  loin  celle  qui  a 
été  imaginée  par  Ampère  et  qui  est  fondée  sur  les  propriétés  des 
courants  électriques. 


CHAPITRE   XLIV. 
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495.  La  force  gui  oriente  Faigaille  aimantée  est  parement 
directrice.  —  La  direction  que  prend  raiguiiie  aimantée  aban- 
donnée à  elle-même  est  connue  depuis  longtemps,  et  on  a  fait  sur 
son  origine  diverses  hypothèses  qu'il  est  inutile  de  rappeler  ici. 
Aujourd'hui  les  physiciens  s'accordent  à  admettre  que  c'est  une 
action  terrestre.  Notre  globe  renferme  en  effet  une  quantité  consi- 
dérable de  substances  magnétiques;  toutes  les  substances  d'ailleurs 
sont  susceptibles  d'agir  d'une  manière  ou  d'une  autre  sur  l'aiguille 
aimantée  (50/i)i  il  doit  donc  y  avoir  un  effet  résultant  de  même 
qu'il  y  a  une  résultante  des  actions  attractives  du  globe  qui  produit 
le  poids.  Toutefois  cette  résultante  n'est  pas,  dans  le  cas  des 
aimants,  une  force  proprement  dite,  elle  ne  tend  pas  à  les  déplacer 
dans  l'espace,  elle  a  seulement  pour  résultat  de  les  diriger,  de  les 
orienter.  C'est  donc  une  force  purement  directrice;  en  d'autres 
termes,  c'est  ce  qu'en  mécanique  on  appelle  un  cov/f^e  (H). 

Cette  importante  proposition  se  démontre  rigoureusement  à 
l'aide  des  expériences  suivantes  : 

1°  On  pèse  très-exactement  un  barreau  d'acier  avant  qu'il  soit 
aimanté,  on  le  pèse  après  l'aimantation  et  on  trouve  rigoureuse- 
ment le  môme  poids.  L'action  terrestre,  quelle  qu'elle  soit  d'ailleurs, 
n'a  donc  pas  de  composante  verticale. 

2^  On  suspend  librement  et  par  son  milieu,  à  un  fil  très-ûn,  un 
barreau  d'acier  non  aimanté  ;  le  Al  prend  naturellement  une  direc- 
•tion  verticale.  Si  on  vient  alors  à  aimanter  le  barreau,  celui-ci 
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s'oriente  d* une  façon  déterminée  dans  l'espace;  mais  les  mesures 
les  plus  rigoureuses  permettent  de  constater  que,  lorsque  Téqui- 
libre  est  établi,  le  fil  a  conservé  exactement  la  direction  verticale. 
Donc  l'action  terrestre  n'a  pas  non  plus  de  composante  hori- 
zontale. 

3<*  Si  l'on  place  une  aiguille  aimantée  sur  un  morceau  de  liège 
flottant  sur  l'eau,  le  système  tourne  jusqu'à  ce  que  l'aiguille  soit 
dans  le  méridien  magnétique;  à  partir  de  ce  moment  il  n'y  a  plus 
aucun  mouvement. 

496.  Couple  terrestre.  —  On  doit  donc  considérer  une  aiguille 
aimantée  comme  soumise  à  l'action  de  deux  forces  égales,  paral- 
lèles et  dirigées  en  sens  contraire;  leur  ensemble  constitue  le  couple 
terrestre  ou  le  couple  directeur. 

Ces  forces  sont  évidemment  les  résultantes  des  actions  ter- 
restres sur  chacun  des  petits  aimants  particulaires  dont  la  réunion 
forme  un  aimant  quelconque.  Les  points  d'application  de  ces  résul- 
tantes sont  ce  que  l'on  appelle,  d'une  manière  précise,  les  pôles  de 
l'aimant.  Ainsi  définis,  les  pôles  sont  des  points  déterminés  et 
uniques;  mais  il  importe  de  remarquer  que  cette  détermination 
tient  uniquement  à  l'hypothèse  d'actions  émanées  de  points  très- 
éloignés  et  par  suite  parallèles  entre  elles.  Si  deux  aimants  sont 
dans  le  voisinage  l'un  de  l'autre,  les  aimants  particulaires  donnent 
lieu  à  des  forces  mutuelles  de  directions  et  d'intensités  très-diverses, 
et  rien  n'autorise  à  admettre,  comme  on  le  fait  souvent,  que  ces 
actions  si  multiples  se  réduisent  à  des  forces  attractives  et  répulsives 
passant  par  les  pôles;  ce  ne  peut  être  là  tout  au  plus  qu'une  gros- 
sière approximation.  La  direction  et  le  point  d'application  des 
forces  résultantes,  dans  ce  cas,  dépendent  évidemment  de  la  dis- 
position relative  des  barreaux. 

Mais  dans  le  cas  où  il  s'agit  d'actions  éloignées,  et  particulière- 
ment des  actions  terrestres,  quelle  que  soit  la  position  du  barreau, 
la  résultante  conserve  et  la  même  direction  et  la  même  intensité,  de 
même  que  son  point  d'application  demeure  invariable.  Il  suit  de 
cette  remarque,  que  si  l'on  vient  à  écarter  une  aiguille  aimantée  de 
sa  position  d'équilibre  dans  le  méridien  magnétique,  elle  tendra  à 
y  revenir,  sollicitée  par  une  force  qui,  appliquée  au  même  point. 
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conserve  la  même  direction  et  la  même  intensité.  La  porlionde 
cette  force  qui  produit  effectivement  le  moiivement  est  la  compo- 
sante suivant  la  tangente;  elle  est  par  conséquent  proportionnelle 
au  cosinus  de  l'angle  que  fait  cette  tangente  avec  la  direction  de  la 
force,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  au  sinus  de  l'angle  d'écart. 

497.   Balance  magnétique.  —  Coulomb  a  démontré  expéri- 
mentalement ce  fait  ù  l'aide  de  la  balance  de  torsion,  légèrement 
modifiée  pour  l'approprier  à  l'étude  des  phénomènes  magnétiques 
(fig.  420).  La  disposition  générale  est  la  même  que  pour  l'électricité, 
seulement    la  petite 
pièce  métallique  qui 
termine  leGl  est  rem- 
placée par  une  autre 
ayant  la  forme  d'un 
étrler;  sur  cet  étrier 
on  pose  le  barreau  ai- 
manté de  façon  qu*il 
se    place    sans    tor- 
sion dans    le  méri- 
dien magnétique  et 
en   face  du  zéro  de 
la  division  angulaire 
(racée  sur  la  caisse. 
Pour  atteindre  ce  ré- 
sultat, on  commence 

Fig.  au.  —  Balance  mignëiique. 
par  suspendre  le  bar- 
reau à  un  ill  sans  torsion  ;  il  se  place  naturellement  dans  le  méri- 
dien magnétique  et  on  tourne  la  caisse  de  façon  à  placer  le  zéro 
dans  ce  méridien;  on  remplace  alors  le  fil  sans  torsion  par  un  fll 
métallique  et  le  barreau  aimanté  par  une  règle  de  cuivre;  celle-ci 
se  place  dans  une  position  d'équilibre  qui  correspond  évidemment 
h  l'absence  de  torsion  du  ûl,  on  tourne  alors  le  boulon  supérieur  et 
on  amène  la  règle  dans  le  méridien  magnétique;  on  la  remplace 
enûn  par  le  barreau  aimanté,  qui  se  trouve  ainsi  dans  le  méridien 
magnétique  et  sans  aucune  torsion  du  fil.  L'appareil  ainsi  préparé, 
on  tourne  le  micromètre  supérieur,  ce  qui  a  pour  résultat  de  tordre 
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le  fil  et  par  suite  de  faire  sortir  le  barreau  du  méridien  magné- 
tique. Or,  si  dans  diverses  expériences  successives  on  compare  les 
torsions  effectives  aux  déviations  de  l'aiguille,  on  trouve  qu'elles 
sont  proportionnelles  aux  sinus  des  angles  de  déviation. 

498.  Aimant  terrestre. —On  peut  attribuer  le  couple  terrestre  à 
Taction  d'une  sorte  d'aimant  irir'  (flg.  421)  qui  passerait  par  le  centre 

du  globe,  aurait  une  petite  longueur 
et  ferait  avec  Taxe  terrestre  un  angle 
d'une  vingtaine  de  degrés;  c'est  ce 
que  l'on  appelle  V aimant  teireslre. 
Dans  un  point  quelconque  du  globe, 
le  méridien  magnétique  sera  le  plan 
J^  vertical  contenant  l'axe  AB;  or,  pour 
tous  les  points  du  grand  cercle ,  qui 
contient  à  la  fois  l'aie  géographique 
PP'  et  l'axe  magnétique,  le  méridien 
magnétique  coïncide  avec  le  méri- 
dien géographique,  et  par  suite  la 
Fig.«i. -Théorie  du  magnétisme  déclinaison    doit    être  nulle.   Pour 

terrestre. 

tout  autre  point  quelconque  M  les 
deux  méridiens  doivent  faire  un  angle  qui  est  précisément  l'angle 
de  déclinaison.  De  part  et  d'autre  du  grand  cercle,  où  la  déclinaison 
est  nulle,  la  déclinaison  doit  être  de  sens  contraire.  Si  on  con- 
çoit, d'autre  part,  le  grand  cercle  ee',  perpendiculaire  à  l'axe  irr', 
en  tous  ses  points  l'aiguille  librement  suspendue  devra  se  placer 
parallèlement  à  l'axe,  et  par  conséquent  l'inclinaison  devra  y  être 
nulle;  c'est  ce  que  l'on  appelle  Véquateur  magnétique.  On  voit  qu'il 
doit  former  un  grand  cercle  incliné  d'une  vingtaine  de  degrés  sur 
l'équateur  géographique  EE'.  Si  on  s'avance  vers  le  pôle  B,  l'aiguille 
s'inclinera  de  plus  en  plus;  au  point  Belle  devra  être  verticale. 
Au  même  point,  l'aiguille  de  déclinaison  ne  sera  soumise  à  aucune 
force  directrice  ;  la  même  chose  aurait  lieu  au  point  A  :  ce  sont  les 
deux  pôles  magnétiques  du  globe. 

Ces  conséquences  de  l'hypothèse  de  l'aimant  terrestre  sont 
vérifiées  par  l'expérience  dans  leur  sens  général,  toutefois  avec  des 
irrégularités  qui  ne  permettent  pas  d'admettre  une  symétrie  aussi 
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pai-faile  que  celle  que  nous  avons  supposée.  Il  ne  parait  pas  pos- 
sible en  particulier  d'expliquer  tous  les  phénomènes  avec  deux 
centres  magnétiques,  il  faut  en  admettre  au  moins  un  troisième 
dans  riiémisphëre  austral. 

499.  Hesnre  de  la  déclinaison.  —  La  mesure  de  la  déclinaison 
est  au  fond  une  opération  astronomique,  dont  nous  nous  bornerons 
i  donner  le  principe.  L'instru- 
ment dont  on  se  sert  est  formé  ' 

essentiellement  d'une  aiguille 
de  déclinaison  mobile  sur  un 
cercle  divisé  M.  Sur  ce  cercle 
sont  fixés  deux  montants  verti- 
caux portant  une  lunette  LL' 
mobile  autour  de  l'axe  horizon- 
tal aa';  l'horizontalité  de  l'axe 
est  accusée  parle  nivcauAbulIe 
NN  et  peut  être  d'ailleurs  ol)- 
tenue  par  le  jeu  des  vis  ca- 
lantes qui  supportent  l'appa- 
reil. Le  plan  verti'cal  dans  le- 
quel se  meut  la  ligne  de  visée       ^.    „„      „       ,  ^    ,,  ,.    . 

^  "  rig.*22.  —  Boussole  de  ili;r-lL]i»i»oii. 

de  la  lunette  contient  la  ligne 

0  —  180,  ordinairement  marquée  Jiï,  de  la  graduation  du  cercle. 
Enfin  le  limbe,  avec  toutes  les  parties  qu'il  supporte,  est  lui-même 
mobile  sur  le  cercle  divisé  PQ.  Cela  posé,  pour  observer  la  décli- 
naison, on  vise  avec  la  lunette  un  astre  déterminé  et  dont  les  élé- 
ments astronomiques  sout  connus.  Ces  éléments  permettent  de  cal- 
culer, d'après  l'heure  de  l'observa  lion,  l'angle  qui  sépare  le  plan 
vertical  de  Tastre  du  plan  méridien  ;  il  n'y  a  donc  qu'à  faire  tourner 
le  limbe  sur'  le  cercle  divisé  d'une  quantité  égale  à  cet  angle,  la 
ligne  0  — 180  se  trouvera  ainsi  dans  le  méridien  et  la  déclinaison 
pourra  être  lue  directement. 

500.  Mesure  de  l'inclinaison.  —  La  houssole  d'inclinaison  se 
compose  d'un  cercle  vertical  divisé  {fig.  Zi22),  en  regard  duquel  se 
meut  une  aiguille  aimantée  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  qui 
passe  par  son  centre  de  gravité  ;  le  cadre  qui  supporte  ce  cercle  peut 
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Otre  placé  dans  tous  (es  azimuts  possibles  par  des  rotations  dont  la 
valeur  se  mesure  sur  un  cercle  divisé.  On  Toit  d'après  celte  dis- 
position que.  si  on  pouvait  placer  le  cercle  mobile  dans  le  plan  du 
méridien  magnétique,  l'aiguille 
se  mouvrait  librement  dans  ce 
plan  et   donnerait   directement 
l'inclinaison.   On  peut  arriver  à 
ce  résultat  à  l'aide  de  la  remar- 
que suivante  :  Supposons  le  plan 
du  limbe  exactement  perpendi- 
culaire au  méridien  magnétique, 
l'aiguille  se  trouve  soumise   à 
deux  forces    agissant  dans  un 
plan  perpendiculaire  à  celui  dans 
lequel  elle  peut  se  mouvoir;  elle 
se  placera  donc  nëcessairemeni 
Kig.  iw.  —  Boussuio  d'iiioiioaisoii.        suivant  l'interseclion  des  deux 
plans,  qui  est  une  ligne  verticale. 
Réciproquement ,  si  on  fait  tourner  le  limbe  jusqu'à  ce  que  l'ai- 
guille soit  verticale ,  on  sera  sûr  qu'il  se  trouve  dans  un  plan  per- 
pendiculaire au  méndien  magnétique;  il  suffira  alors,  par  consé- 
quent, de  le  faire  tourner  de  90"  pour  le  placer  dans  le  méridien 
magnétique  et  pouvoir  lire  directement  l'inclinaison. 

SIM.  Variations  de  la  déclinaisoQ  et  de  rinclinaison.  —  La 
déclinaison  et  l'inclinaison  varient  d'un  lieu  à  l'aulre,  ainsi  que 
cela  a  été  indiqué  plus  baut;  elles  varient  aussi  dans  le  même  lieu 
avec  le  temps..  Ainsi,  à  l'époque  des  plus  anciennes  observations 
faites  à  Paris  en  1580,  la  déclinaison  était  de  H"  30'  à  l'est;  eu  1663 
l'aiguille  se  dirigeait  droit  au  nord;  Paris  était  donc  sur  la  ligne 
sans  déclinaison.  Depuis  celte  époque  ia  déclinaison  est  devenue 
occidentale  et  elle  a  augmenté  jusqu'en  18U,  où  elle  a  atteint  une 
valeur  maïima  de  Sa^S/i'i  à  partir  de  ce  moment  elle  diminue 
graduellement  et  est  en  ce  moment  égale  à  19°  environ. 

Quant  à  l'inclinaison,  depuis  1671  où  on  a  commencé  à  l'ob- 
server, elle  n'a  cessé  de  diminuer  à  Paris;  de  75°  elle  est  tombée 
à  66".  sa  valeur  actuelle.  Les  variations  observées  depuis  1S63 
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iftniit  à  peine  sensibles,  on  peut  supposer  que  la  valeur  nctuelle 
esl  une  valeur  mininiaqui  sera  suivie  d'un  mouvement  ascendant. 

502.  Boussole.  —  La  boussole 
marine,  que  l'on  appelle  simple- 
ment la  boussole,  présente  quel- 
ques particularités  de  construction 
en  rapport  avec  son  objet  spécial. 
Elle  se  compose  d'une  boite  c  lestée 
et  suspendue  suivant  le  système 
de  Cardan  par  le  moyen  de  deui 
axes  n  et  un  indépendants  et  rec- 
tangulaires.  Dans  l'intérieur  do 
cette  boite  reposesur  un  pivot  i  un 
disque  de  talc  ou  de  mica  sur  le- 
quel se  trouve  collée  l'aiguille  ai- 
mantée ab.  Le  disque  est  divisé 
quelquefois  en  degrés,  plus  sou- 
vent il  porte  la  Bgure  de  la  rose  des 
vents  (fie.îi25)  etl'aigujlle  se  trouve  .    , ., 

°         '  °  fig.  134.  —  Boussole  mu-ine. 

appliquée  le  long  de  la  ligne  prin- 
cipale marqué  HS.  L'appareil  est  ordinairement  installé  sur  le  pont, 
sous  les  yeuK  du  timonier 
qui  tient  en  main  la  roue  du 
gouvernail.  Suivantla  direc- 
tion d'une  ligne /"/■  tracée  sur 

la  boite,  qu'on  appelle  ligne      '  ■'  f^ 

de  foi  et  qui  n'est  autre  chose  « 

que  celle  de  l'axe  du  navire,     ^  ™ 

un  petit  miroir  placé  en  m 

permet  au  timonier  placé  en     ®'  * 

0  de  voir  à  chaque  instant 

l'image  de  la  division  qui  est  <F       M       w 

placée  sur  l'axe  et  par  consé-  =»        ïù)        v 

quenl  l'angle  que  fait  l'aie  *'*  '"'  -"""  ""  ""'•' 

du  navire  avec  la  direction  de  l'aiguille  aimantée,  et  par  suite  avec 
le  méridien,  en  tenant  compte  de  la  déclinaison.  Si  l'on  pouvail 
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Fig.  420.  —  Carte  mariuo. 
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négliger  le  mouvement  latéral ,  c'est-à-dire  la  dérive ,  cette  donnée 
serait  la  seule  nécessaire  pour  faire  la  route.  En  effet,  les  marins  se 
servent  de  cartes  faites  suivant  la  projection  de  Mercator  (fig.  126}, 
dans  lesquelles  les  méridiens  et  les  parallèles  sont  formés  de  deux 

4*  systèmes  de  lignes  droites  parai- 

R    <  lèles  entre  elles.  On  sait  d'ailleurs 

que  dans  ce  système  les  angles 
formés  sur  la  carte  sont  égaux 
aux  angles  réels  sur  la  terre.  11 
suit  de  là  que,  si  on  mène  une 
ligne  droite  sur  la  caile  d'un 
point  A  à  un  autre  point  B,  cette 
droite  AB  fera  le  même  angle 
avec  tous  les  méridiens,  de  sorte  que,  si  on  s'assujettit  dans  la  route 
à  faire  constamment  cet  angle,  on  aura  effectué  le  trajet  entre  les 
deux  points.  Il  est  vrai  qu'on  n*aura  pas  suivi  le  plus  court  chemin, 
mais  c'est  là  un  inconvénient  très- léger  comparativement  à  la 
simplicité  de  la  méthode  employée. 

On  voit  que  Yangle  de  roule  que  le  timonier  doit  maintenir 
pourrait  être  déterminé  audépart  une  fois  pour  toutes,  mais  l'in- 
fluence de  la  dérive  donne  lieu  à  des  modifications  que  l'on  calcule 
d'après  l'observation  directe  de  la  marche  latérale. 

L'origine  de  la  boussole  est  très-obscure  ;  les  anciens,  qui  con- 
naissaient la  pierre  d'aimant,  ignoraient  sa  vertu  directrice  ;  c'est 
dans  le  cours  du  xin«  siècle  que  l'instrument  a  été  connu  et  employé 
en  Europe. 

503.  Procédés  d'aimantation.  —  Le  procédé  général  pour  ai- 
manter un  barreau  consiste  à  le  frotter  durant  un  temps  con- 
venable contre  un  barreau  déjà  aimanté.  Avant  que  Ton  connût 
les  aimants  temporaires  que  l'on  peut  obtenir  aujourd'hui  avec 
l'électricité  et  qui  peuvent  avoir,  pour  ainsi  dire,  telle  force 
que  l'on  veut,  on  avait  imaginé  diverses  méthodes  appelées  simitie 
touche,  double  touche,  etc.,  et  qui  sont  complètement  tombées  en 
désuétude.  On  emploie  aujourd'hui  à  peu  près  exclusivement  dans 
les  ateliers  les  deux  méthodes  suivantes  : 

1°  On  se  sert  d'un  électro-aimant  fixe  (fig.  427),  sur  les  pôles 
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duquel  on  fait  glisser,  al ternali veinent  et  en  sens  contraire,  le  barr 
reau  à  aimanter.  L'effet  de  cette  friction  est  de  développer  à  l'ei- 
frëmîté  qui  abandonne  l'aimant  un  pAle  de  nom  contraire  à  celui 
qui  agit,  d'où  l'on  voit  que  les  frictions  inverses  sur  les  deux  pôles 
tendent  à  produire  une  aimantation  dans  le  même  sens. 


fig.  MT.         Procii 

2'  Quand  on  veut  pnKluirc  une  aimantation  assez  énergique, 
rélectro-aîmant  doit  être  puissant,  et  dès  lors  l'adhérence  du  bar- 
reau est  telle,  que  l'opération  devient  incommode.  D'ailleurs  le  bar- 
reau peut  se  trouver  fortement  rayé  par  la  friction.  On  préfère  dans 
ce  cas  faire  mouvoir  le  long  du  barreau  une  bobine  {fig.  /i28)  tra- 
versée par  un  courant.  C'est  le  procédé  d'Arago  et  d'Ampère,  sur 
lequel  nous  reviendrons  plus  loin. 

La  terre  agissant  à  la  manière  d'un  aimant,  il  en  résulte  que 
les  différents  corps  magnétiques,  et  particulièrement  le  fer  et  l'acier, 
éprouvent  une  aimantation  temporaire  ou  permanente  provenant 


Fig.  430.  — Poinls  coniL'qucnis. 

de  l'aclioD  du  globe.  Les  pèles  des  aimants  ainsi  formés  dépendent 
de  la  position  des  corps  par  rapport  au  méridien  magnétique. 

Il  arrive  fréquemment,  quand  on  veut  aimanter  fortement  un 
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ban-eau,  qu'on  obtienne  plus  de  deux  pOles;  les  pâles  supplémen- 
taires portent  le  nom  de  points  conséquents;  cette  circonstance  est 
généralement  fâcheuse,  et  on  <loil  autant  que  possible  P^viler.  L.a 
figure  429  représente  rexpêrience  des  spectres  magnétiques  faite 
avec  un  barreau  ayant  des  points  conséquents. 

La  force  des  aimants  dépend  en  général  de  leur  volume;  d'autre 
part,  on  a  reconnu  que  le»  petits  aimants 
ont  proportionnellement  une  force  plus 
grande  que  les  gros;  de  là  l'idée  qu'on  a 
eue  de  former  des  faisceaux  magnétiques 
en  réunissant  un  certain  nombre  d'aimants 

par  leurs  pôles  sembla- 
A  hies.  La  figure  430  re- 
^^    présente  un  faisceau  de 

ce  genre.  Les  aimants 

réunis  par  groupes  de 

li-ois  forment  les  fais- 
ceaux partiels  ;  les  deux 

extrémités  sont  armées 

de  masses  de  fer  doux 

qui  constituent  les  pôles 

du  système. 

VLa  figure  431  repi-é- 
sente  un  aimant  en  fer 

rig.  430,  —  Faisocaii     à  cheval  dont  tes    pôles      Fig.  431.  —  Aimant  en  fer 

d'wmanu.  fj  et  S  supportent  une  *  '"''*''''■ 

armature  en  fer  doux,  ù  laquelle  est  suspendue  un  vase  des- 
tiné à  recevoir  des  poids.  On  peut,  en  ajoutant  chaque  jour  un 
poids  nouveau,  développer  graduellement  la  force  portative  de 
l'aimant;  c'est  ce  que  l'on  appelle  nourrir  l'aimam;  mais,  chose 
curieuse,  si  le  plateau  vient  à  se  détacher,  l'aimant  reprend  son 
intensité  initiale. 

On  s'est  beaucoup  occupé  autrefois  des  moyens  d'obtenir  des 
aimants  d'une  grande  force  ;  ces  recherches  sont  à  peu  près  aban- 
données aujourd'hui  que  l'on  peut  obtenir  par  le  moyen  de  l'élec- 
iricilé  des  aimants  temporaires  d'une  force  pourainsi  dire  illimilée. 
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504.  Action  du  magoétismifl  sur  tons  les  corps.  —  On  a  re- 
connu depuis  longtemps  que  le  fer  et  l'acier  ne  sont  pas  les  seules 
substances  sensibles  à  l'action  de  l'aimanl  :  le  nickel  et  le  cobalt 
partagent  cette  propriété.  La  possibilité  d'obtenir  aujourd'hui  des 
aimants  d'une  trës-grande  puissance  avec  l'électricité  a  permis  de 
reprendre  utilement  l'élude  de  l'action  du  magnétisme  sur  tous  les 
corps.  On  se  sert  de  l'appareil  représenté  par  la  tlgure  !|32.  Il  se 
compose  de  deuï  pnissantes  bobines  BB  dont  les  noyaux  en  fer 


Pig.  I3i.  —  AppareU  pour  le  dismagnéiisme. 

doux  se  recourbent  à  leur  partie  postérieure  et  se  terminent  par 
les  parties  F  qui  peuvent  se  placer  à  une  distance  variable  Tune 
de  l'autre;  elles  sont  maintenues  dans  la  position  convenable 
par  les  écrous  EE.  Les  armatures  P  présentent  la  forme  de  cOnes 
émoussés,  ce  qui  a  l'avantage  de  mieux  concentrer  â  leurs  extré- 
mités la  puissance  magnétique.  • 

Pour  étudier  l'action  du  magnétisme  sur  une  substance,  on 
taille  celle-ci  en  forme  de  barreau  aji  et  on  la  suspend,  k  l'aide  d'un 
support  spécial  R  S,  entre  les  deux  p6les  P.  Si  on  vient  à  faire  passer 
le  courant  et  que  la  substance  soit  magnétique,  on  voit  le  barreau 
se  diriger  suivant  la  ligne  des  pôles;  il  forme  alors  un  petit  ai- 
mant dont  les  pôles  se  placent  naturellement  en  regard  des  pôles 
contraires  de  l'aimant  B.  Or,  si  l'aimant  agissant  est  assez  fort,  on 
reconnaît  que  toutes  les  substances  sont  sensibles  h  son  action. 
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lorreau,  qu'on  obtienne  plus  de  deui  pôles;  les  pôles  supplémen- 
taires portent  le  nom  de  poinu  conséquents;  cette  circonstance  est 
généralement  fâcheuse,  et  on  doit  autant  que  possible  l'éviter.  Ln 
figure /i29  représente  l'eipérience  des  spectres  magnétiques  faitf 
avec  un  barreau  ayant  des  points  conséquents. 

La  force  des  aimants  dépend  en  général  de  leur  volume;  d'autre 
part,  on  a  reconnu  que  les  petits  aimants 
ont  proportionnellement  une  force  plus 
gronde  que  les  gros;  de  là  l'idée  qu'on  a  ' 

eue  de  former  des  faisceaux  magnétiques 
en  réunissant  un  certain  nombre  d'aimants 

iwr  leui-s  pôles  sembla- 
A  blés.  La  figure  630  re- 
^H     pi-ésente  un  faisceau  de 

ce  genre.  Les  aimants 

réunis  par  groupes  de 

trois  forment  les  fais- 
ceaux partiels;  les  deu\ 

extrémités  sont  armées 

de  niasses  de  fer  doux 

qui  constituent  les  pôles 

du  système. 

fLa  figure  i31  repré- 
sente un  aimant  en  fer 

Fig,  430.  —  Faisceau     à  cheval  dont  les    pôles      Fig.  431.  —  Aimsnl  en  fer 
d'aimants.  „     .   t,  ,      ,  k  cheval. 

N  et  S  supportent  une 
armature  en  fer  doux,  à  laquelle  est  suspendue  un  vase  des- 
tiné à  recevoir  des  poids.  On  peut,  en  ajoutant  chaque  jour  un 
poids  nouveau,  développer  graduellement  la  force  portative  de 
l'aimant;  c'est  ce  que  l'on  appelle  nourrir  l'aimant;  mais,  chose 
curieuse,  si  le  plateau  vient  k  se  détacher,  l'aimant  reprend  son 
intensité  initiale. 

On  s'est  beaucoup  occupé  autrefois  des  moyens  d'obtenir  des 
aimants  d'une  grande  force  ;  ces  recherches  sont  à  peu  près  aban- 
données aujourd'hui  que  l'on  peut  obtenir  par  le  moyen  de  l'élec- 
tricité des  aimants  tempoi'aires  d'une  force  pour  ainsi  dire  illimitée.  - 
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504.  Action  du  magnétisme  snr  tons  les  corps.  —  On  n  re- 
connu depuis  longtemps  que  le  fer  et  l'acier  ne  sont  pas  les  seules 
substances  sensibles  à  l'action  de  l'aimanl  :  le  nickel  et  le  cobalt 
partagent  celle  propriété.  La  possibilité  d'obtenir  aujourd'hui  des 
aimants  d'une  très-grande  puissance  avec  l'électricité  a  permis  de 
reprendre  utilement  l'étude  de  l'action  du  magnétisme  sur  tous  les 
corps.  On  se  serl  de  l'appareil  représenté  par  la  figure  432.  Il  se 
compose  de  deun  puissantes  bobines  BB  dont  les  noyaux  eu  fer 


Fig.  432.  —  Appareil  pour  te  diitmagnétitune. 

doux  se  recourbent  à  leur  partie  postérieure  et  se  terminent  par 
les  parties  F  qui  peuvent  se  placer  â  une  distance  variable  l'une 
de  l'autre;  elles  sont  maintenues  dans  la  position  convenable 
par  les  écrous  EE.  Les  armatures  P  présentent  la  forme  de  c6nes 
émoussés,  ce  qui  a  l'avantage  de  mieux  concentrer  à  leurs  extré- 
mités la  puissance  magnétique.  • 

Pour  étudier  l'action  du  magnétisme  sur  une  substance,  on 
taille  celle-ci  en  forme  de  barreau  ab  et  on  la  suspend,  k  l'aide  d'un 
support  spécial  It  S,  entre  les  deux  p6tes  P.  Si  on  vient  à  faire  passer 
le  courant  et  que  la  substance  soit  magnétique,  on  voit  le  barreau 
se  diriger  suivant  la  ligne  des  p6lcs;  il  forme  alors  un  petit  ai- 
mant dont  les  pôles  se  placent  naturellement  en  regard  des  pôles 
contraires  de  l'aimant  B.  Or,  si  l'aiiuant  agissant  est  assez  fort,  on 
reconnaît  que  toutes  les  substances  sont  sensibles  h  son  action. 
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toutefois  avec  une  différence  curieuse  et  imprévue.  Lorsque  la  sub- 
stance n'est  pas  magnétique,  le  barreau  se  place  dans  une  position 
axiale,  c'est-à-dire  perpendiculaire  à  la  ligne  des  pôles.  Les  sub- 
stances qui  présentent  cette  particularité  sont  appelées  diamagné- 
tiques.  Parmi  les  corps  simples  solides,  les  seuls  qui  soient  magné- 
tiques sont  les  suivants  : 


Fer. 

Manganèse. 

Lanthane. 

Nickel. 

Chrome. 

Molybdène 

Cobalt. 

Uranium. 

Titane. 

Tous  les  autres  sont  diamagnétiques. 

Les  composés  d'éléments  magnétiques,  par  exemple  les  oxydes, 
les  sulfures  de  métaux  magnétiques,  sont  ordinairement  magné- 
tiques. 

Les  composés  résultant  de  l'union  d'un  élément  magnétique 
avec  un  élément  diamagnétîque  sont  magnétiques  si  l'élément 
magnétique  est  un  métal.  Les  oxydes  des  métaux  diamagnétiques 
sont  diamagnétiques. 

Avec  quelques  modifications  dans  le  procédé  opératoire,  on 
peut  constater  le  magnétisme  ou  le  diamagnétisme  des  liquides  et 
même  des  gaz.  Parmi  ces  derniers  l'oxygène  seul  est  magnétique. 
Ce  fait  résuite  de  ce  que  toutes  les  attractions  que  présentent  les 
corps  magnétiques  sont  plus  fortes  quand  on  les  mesure  dans  le  vide 
que  dans  l'air,  ce  qui  ne  peut  s'expliquer  qu'en  admettant  une  ac- 
tion  magnétique  dans  le  milieu  ambiant. 


CHAPITRE   XLV. 
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505.  Électricité  dynamique.  —  A  la  fin  du  dernier  siècle,  au 
moment  oà,  après  la  découverte  successive  des  divers  phénomènes 
électriques.  Coulomb  venait  d*en  établir  les  lois  par  la  méthode 
expérimentale  et  de  fonder,  à  vrai  dire,  la  théorie  physique  de 
l'électricité,  un  instrument  nouveau,  dû  au  génie  de  Yolta,  vint 
changer  complètement  la  face  de  cette  science.  Au  lieu  d'un  agent 
d'un  maniement  difficile  et  capricieux  comme  l'électricité  ordi- 
naire, se  dissipant  dans  l'air  avec  une  désespérante  facilité,  qu'on 
ne  peut  d'ailleurs  produire  que  péniblement  en  quantité  un  peu 
grande,  les  physiciens  trouvèrent  dans  la  pile  une  source  continue 
d'électricité  facile  à  produire,  facile  à  préserver  de  la  déperdition, 
donnant  lieu  d'ailleurs  à  l'observation  d'une  série  de  phénomènes 
entièrement  nouveaux.  L'importance  et  la  variété  de  ces  phéno- 
mènes, le  caractère  des  applications  qui  ne  tardèrent  pas  à  en  être 
faites  eurent  pour  résultat  de  rejeter,  pour  ainsi  dire,  au  second 
plan,  et  comme  d'un  intérêt  médiocre,  les  recherches  sur  l'électri- 
cité ordinaire.  Les  efforts  des  savants  se  portèrent  tous  sur  cette  nou* 
velle  branche  de  la  physique,  qui  a  acquis  en  peu  d'années  un  déve- 
loppement des  plus  considérables. 

Elle  porte  le  nom  d*électriciié  dynamique,  par  opposition  à  celui 
ù*èlectricUé  statique,  qui  s'applique  aux  faits  qui  ont  été  étudiés  dans 
les  chapitres  précédents.  11  est  facile  de  justifier  ces  expressions  par 
les  considérations  suivantes.  En  effet,  dans  les  divers  appareils  de 
l'électricité  statique,  on  commence  toujours  par  accumuler  une 

PHYS.    DESCHANEL.  .  41 
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quantité  plus  ou  moins  considérable  de  fluide  positif  et  de  fluide 
négatif  sur  des  conducteurs  déterminés,  et  c'est  après  cette  accu- 
mulation qu'on  provoque  leur  réunion  de  manière  à  produire  une 
décharge.  Cette  combinaison  des  fluides  est  un  véritable  phéno- 
mène de  mouvement,  soit  qu'il  se  produise  dans  la  totalité  des 
chaînes  conductrices  deux  courants  inverses,  soit,  ce  qui  est  plus 
problable,  que  la  transmission  résulte  de  la  décomposition  de  mo- 
lécule à  molécule.  Dans  la  bouteille  de  Leyde  ce  phénomène  spé- 
cial ne  dure  qu'un  instant.  Dans  les  conducteurs  opposés  de  la 
machine  de  Holtz,  il  y  a  une  série  de  décharges  qui  se  succèdent 
avec  une  très-grande  rapidité  et  qui  entretiennent  les  conducteurs 
dans  cet  état  particulier  dont  nous  parlons.  Toutefois,  si  rappro- 
chées que  soient  ces  décharges,  elles  sont  distinctes  et  résultent 
toujours  de  la  production  antérieure  d'une  certaine  quantité  d'élec- 
tricité. Si  l'on  imagine  que  cette  production  antérieure  n'existe  pas, 
que  rigoureusement  et  d'une  manière  continue  les  électricités  con- 
traires se  réunissent  dans  Tintérieur  du  âl  conducteur,  ce  fil  se 
trouve  dans  un  état  particulier.  Il  n'est  pas  électrisé  à  la  manière 
ordinaire,  il  n'attire  pas  les  corps  légers,  il  ne  donne  pas  lieu 
à  la  production  d'une  étincelle;  toutefois  il  n'est  pas  à  l'état  na- 
turel, car  si  on  l'approche  d'une  aiguille  aimantée,  il  produit  sur 
elle  une  déviation.  Le  phénomène  spécial  dont  le  fil  est  le  siège  se 
nomme  courant,  il  est  caractérisé  par  le  mouvement  continu  des 
fluides,  c'est-à-dire  par  l'état  dynamique  de  l'électricité,  et  on  voit 
que  l'une  de  ses  propriétés  caractéristiques  est  de  dévier  l'aiguille 
aimantée. 

506.  Élément  rhëomoteur  ou  producteur  d'un  courant.  — 
Pour  réaliser  les  conditions  qui  viennent  d'être  indiquées,  on  a  re- 
cours à  l'électricité  qui  se  produit  dans  les  actions  chimiques.  On 
sait,  et  nous  reviendrons  plus  loin  sur  ce  sujet,  que  toute  action 
chimique  s'accompagne  d'un  développement  de  chaleur  et  d'élec- 
tricité; en  d'autres  termes,  le  travail  mécanique  consommé  dans 
les  chocs  des  particules  se  transforme  soit  en  chaleur,  soit  en  élec- 
tricité. En  particulier,  quand  dans  un  milieu  conducteur  on  fait 
agir  l'un  sur  l'autre  un  acide  et  une  base,  l'acide  s'électrise  posi- 
tivement et  la  base  négativement.  De  même,  quand  un  métal  est 


attaqué  par  ud  acide,  celui-ci  s'électrise  positiTemeDL,  tandis  que  le 
métal  s'électrise  nëgativement. 

Gela  posé,  supposons  que  dans  un  vase  (flg.  ^33)  contenant  <Je 
l'eau  acidulée  à  l'aide  de  l'acide  sulfiirique,  par  exemple,  on  place 
à  côté  l'une  de  l'autre  deux  lames,  l'une  de  zinc  Z,  c'est-à-dire  d'un 
métal  attaquable  par  l'eau  acidulée,  l'autre  de  cuivre  C  ou  de  tout 
autre  métal  non  attaquable.  Sup- 
posons, en  outre,  qu'un  fli  con- 
ducteur M  réunisse  les  deux  lames 
au  dehors  du  liquide.  Au  contact 
du  zinc  et  de  l'eau  acidulée,  il  se 
produit  une  action  chimique  dont 
le  résultat  est  la  production  de 
l'hydrogène  et  du  sulfate  de  lînc. 
Le  zinc  s'électrise  négativement  et 
le  fluide  négatif  peut  être  consi- 
déré comme  se  répandant  dans  le 

...  Fig.  «3.  —  Elénieiit  rl.^molBiir. 

Ûl  extérieur.  Quant  a  1  électricité 

positive,  elle  se  répand  du  cuivre  dans  le  même  ûl  en  suivant  uni- 
marche  inverse.  Il  y  a  donc  dans  le  fïl  extérieur  réunion  des  deux 
fluides  contraires.  Cette  réunion  s'effectue  d'une  manière  continue, 
sans  qu'il  y  ait  possibilité  d'accumulation  préalable  :  c'est  le  carac- 
tère décisif  de  ce  que  nous  appelons  un  courant.  Le  (Il  jouit  en 
effet  de  la  propriété  de  dévier  Taiguilie  aimantée. 

L'appareil  que  nous  employons  pour  la  production  du  courant 
se  nomme  un  élément  rhéomoteur  ou  un  élément  de  pile. 

507.  Sens  dn  conraut.  —  Le  phénomène  complexe  du  courant 
électrique  résulte  de  deux  mouvements  contraires  de  l'électricilé. 
Toutefois  il  a  par  lui-môme  un  sens  déterminé,  car  l'aiguille 
aimantée,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  est  déviée,  non  pas 
d'une  manière  quelconque,  mais  d'une  façon  qui  dépend  de  la  dis- 
position mutuelle  des  iames  de  l'élément  rhéomoteur.  Nous  ne 
sommes  pas  néanmoins  en  mesure  d'assigner  l'analogie  qui  peut 
exister  entre  le  phénomène  du  courant  électrique  et  un  courant 
ordinaire.  L'expression  employée  n'a-en  réalité  d'autre  but  que  d'ac- 
cuser un  sens.  Pour  la  précision  du  langage  on  est  convenu  d'ap- 
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peler  sens  du  coarant  le  sens  du  mouTement  de  l'électricité  posi- 
tive ;  ce  sens  est  marqué  dans  la  figure  par  des  flèches. 

608.  Pile.  —  Supposons  maintenant  (fig.  U^h)  qu'on  place  Â  la 
suite  les  uns  des  autres  un  certain  nombre  d'éléments  en  faisant 
communiquer  le  cuivre  du  premier  avec  le  zinc  du  deuxième,  le 
cuivre  du  deuxième  avec  le  zinc  du  troisième,  etc.,  et  qu'enfin  on 
réunisse  par  un  fli  le  cuivre  du  dernier  élément  avec  le  xinc  du  pre- 


Fig.  434.  -  Pile. 

luier;  chacun  des  éléments  agira  individuellement  de  la  façon  indi- 
quée tout  A  l'heure  et  il  se  produira  un  courant  dans  le  système  con- 
ducteur dont  les  autres  éléments  font  partie.  Par  conséquent,  dans 
le  fil  extérieur  le  courant  sera  plus  intense,  c'est-â-dire  qu'il  sera 
susceptil)le  de  dévier  l'aiguille  aimantée  arec  plus  d'énergie  ou,  en 
général,  de  manifester  d'une  façon  plus  marquée  les  propriétés  qui 
caractérisent  sa  nature  physique;  une  pareille  réunion  d'éléments 
rhéomoteurs  porte  le  Dom  de  pile.  L'extrémité  par  laquelle  sort 
l'électricité  positive  est  le  p6le  positif,  à  l'extrémité  opposée  se 
trouve  le  pftle  négatif.  Les  deux  fils  fixés  aux  pAles  sont  souveut 
désignés  sous  le  nom  de  rhéophores  ;  leurs  extrémités,  dout  la  réu- 
nion détermine  le  mouvement  continu  qui  caractérise  le  courant, 
s'appellent  électrodes.  On  emploie  aussi  quelquefois  les  mots  anode 
et  cathode  pour  désigner  les  électrodes  positives  et  négatives. 

S09.  Historique  de  la  pile.  —  Ce  n'est  pas  dans  l'ordre  d'idées 
qui  vient  d'être  indiqué  que  s'est  placé  l'inventeur  de  la  pile.  Cette 
merveilleuse  découverte  a  été  en  réalité  le  résultat  d'expériences 
mal  interprétées  et  d'une  théorie  qui  ne  saurait  aujourd'hui  sou- 
tenir Texameo. 
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Vers  l'année  1780,  Galvani,  professeur  cTanalomie  à  Bologne, 
s'occupait  de  quelques  recherches  sur  l'irritabilité  nerveuse  des  gre- 
nouilles ;  ranimai  était  dans  ce  but  préparé  de  la  manière  suivante  : 
Les  bras  et  la  tête  ayant  été  enlevés  d'un  coup  de  ciseau  et  les 
membres  inférieurs  rapidement  dépouillés,  on  laisse  tenir  ces  der- 
niers à  la  partie  supérieure  du  corps  uniquement  par  les  nerfs  cru- 
raux, qui  peuvent  servir  ainsi  à  suspendre  l'animal.  Dans  ces  circon- 
stances,  Galvani  reconnut  que  chaque  fois  qu'on  tire  une  étincelle 
de  la  machine  électrique  la  grenouille  éprouve  une  sorte  de  com> 
motion.  Ce  phénomène  n'était  autre  chose  qu'un  choc  en  retour, 
ainsi  que  cela  a  été  dit  plus  haut  {kll).  Galvani  en  varia  les  condi- 
tions; il  se  servit  d'ani- 
maux d'espèces  différentes , 
d'électricité  empruntée  à  di- 
verses sources ,  et  c'est  dans 
le  cours  de  ces  études,  qui 
durèrent  plusieurs  années, 
qu'il  fut  conduit  au  fait  fon- 
damental de  l'électricité  vol- 
taîque.  Il  reconnut  (l'expé- 
rience primitive  est  de  1786) 
qu'en  mettant  en  commu- 
nication les  nerfs  cruraux 
de  la  grenouille  avec  les 
muscles,  à  l'aide  d'un  arc 
formé  de  deux  métaux  diffé- 
rents (flg.  /i35},  cuivre  et  zinc  par  exemple,  au  moment  où  le  con- 
tact a  lieu  l'animal  éprouve  une  commotion. 

Galvani  eut  l'occasion  de  remarquer  plusieurs  fois  que  le  phé- 
nomène, qui  se  produit  toujours,  quelle  que  soit  la  nature  de  l'arc 
conducteur,  est  toutefois  beaucoup  plus  marqué  avec  un  arc  hété- 
rogène. 

Cette  circonstance,  dont  Volta  sut  tirer  un  si  grand  profit,  ne 
parut  à  Galvani  que  d'une  importance  secondaire.  Il  attribua  les 
phénomènes  observés  à  un  courant  propre  de  l'animal,  et  ne  fit 
jouer  à  l'arc  métallique  que  le  rôle  de  conducteur.  Le  courant 


Fig.  435.  ~  Commotion  de  la  grenouille. 
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propre  de  la  grenouille  est  aujourd'hui  constaté  d'une  manière  for- 
melle; toutefois  Feffet  observé  est  beaucoup  plus  marqué  que  celui 
qu'il  est  exclusivement  capable  de  produire.  Cet  accroissement 
d'eflèt  est  dû  à  Faction  chimique  de  l'air  ou  des  liquides  animaux 
sur  les  métaux  altérables.  Mais  cette  action  était  à  peine  soupçon- 
née au  temps  de  Galvanî,  et,  pour  se  rendre  compte  de  TefTet 
incontestable  des  métaux,  Alexandre  Volta,  professeur  à  Pavie,  eut 
recours  à  une  doctrine  qui  peut  paraître  singulière,  et  qui  le  con- 
duisit toutefois  à  la  découverte  de  la  pile. 

510.  Théorie  de  Tolta.  —  Volta  admet  que  l'animal,  dans  l'ex- 
périence de  Galvani,  joue  un  rôle  purement  passif,  que  c'est  un 
simple  électroscope.  La  source  d'électricité  se  trouve,  suivant  lui, 
au  contact  des  deux  métaux  différents  ;  il  y  a  dans  ce  cas  une  sorte 
de  force  électromotrice  en  vertu  ^  laquelle  le  fluide  neutre  se 
décompose,  et  les  deux  métaux  prennent  des  électricités  contraires. 
Dans  le  cas  particulier  du  zinc  et  du  cuivre,  le  zinc  prend  l'électri- 
cité positive  et  le  cuivre  l'électricité  négative.  Volta  démontra  ce  fait 
en  se  servant  de  Télectroscope  condensateur,  et  d'une  lame  formée 
de  zinc  et  de  cuivre  soudés.  A  cet  effet,  il  prit  le  zinc  à  la  main  et 
mit  en  communication  le  cuivre  avec  le  plateau  inférieur  de  Télec- 
troscope,  pendant  que  le  plateau  supérieur  communique  lui-même 
avec  le  sol;  les  communications  ayant  été  rompues,  et  le  plateau 
supérieur  ayant  été  enlevé,  il  reconnut  que  les  feuilles  d'or  étaient 
chargées  d'électricité  négative-  C'était  l'électricité  du  cuivre,  tandis 
que  le  zinc  avait  pris  l'électricité  positive. 

Celte  expérience  de  Volta,  qu'il  est  très-facile  de  répéter,  est 
due  en  réalité  à  l'action  chimique  de  l'air  ou  des  doigts  toujours 
plus  ou  moins  humides  sur  le  zinc;  c'est  l'électricité  négative  du 
métal  qui  se  transmet  au  plateau  par  l'intermédiaire  du  cuivre.  Si, 
comme  le  faisait  aussi  Volta,  on  touchait  le  plateau  avec  le  zinc,  en 
ayant  soin  toutefois  d'interposer  entre  les  deux  un  morceau  de  drap 
imbibé  d'eau  acidulée  (sans  cette  précaution  on  n'observe  rien),  le 
plateau  se  chargerait  d'électricité  positive  ;  c'est  l'électricité  positive 
de  l'eau  acidulée. 

511.  Pile.  —  Quoi  qu'il  en  soit,  Volta  admettait  comme  consé- 
quence de  ces  expériences,  qu'au  contact  de  deux  métaux  diffi^ 
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lents,  et  en  gëaéral  au  contact  de  deux  substances  différentes,  il 
se  développe  une  force  électromotrice  en  vertu  de  laquelle  tes 
électricités  contraires  proYCuant  de  la  décomposition  du  fluide 
neutre  sont  maintenires  séparées.  Il  se  produit  par  conséquent  un 
état  d'équilibre  entre  les  attractions  mutuelles  des  fluides  6t  la  force 
électromotrice. 

Supposons,  d'après  cela,  que  sur  une  plaque  isolante  (fig.  /|36} 
OD  place  un  disquedecuivreet  de  zinc  soudés,  l'équilibré  s'établit  et 
les  deux  métaux  constîtutlfe  du  couple  sont  électrisés  contrairement. 
Qu'on  place  au-dessus  du  cuivre  une  rondelle  de  drap  d  imbibée 
d'eau  acidulée  et  recouverte  d'un 
second  couple,  celui-ci  partagera  par 
voie  de  conductibilité  l'électricité 
positive  du  zinc;  mais,  en  vertu  de 
sa  force  électromotrice  propre,  il  y 
aura  une  décomposition  nouvelle 
de  fluide  neutre,  si  bien  que  l'in- 
tensité de  l'électricité  positive  du 
second  zinc  sera  supérieure  Â  celle 
du  premier.  Par  la, même  raison, 
le  premier  cuivre  aura  une  inten- 
sité d'électricité  négative  supérieure         Fsg.  *Mi.  —  Piie  de  Voita. 
à  celle  du  second.  On  voit  claire- 
ment que,  par  suite  de  cette  indépendance  d'action  propre  de  cha- 
cun des  couples,  l'inlensité  de  la  charge  électrique  augmentera  aux 
extrémités  ou  aux  pOles  de  la  pile  à  mesure  que  le  nombre  des 
couples  sera  plus  considérable,  si  bien  qu'en  réunissant  ces  extré- 
mités par  un  Ûl  métallique,  on  aura  un  courant  dont  l'intensité 
sera  en  rapport  avec  le  nombre  des  couples. 

Telle  est  l'origine  de  l'invention  de  la  pile  ;  c'est  vers  l'année 
IdOO  que  Volta  publia  cette  découverte,  que  l'on  a  justement.consi- 
dérée  comme  la  plus  importante  de  la  physique  moderne,  celle  qui 
a  eu  l'influence  la  plus  décisive  sur  ses  progrès  et  qui  a  donné  lieu 
sax  applications  les  plus  diverses  et  les  plus  intéressantes. 

Devant  l'éclat  de  cette  découverte  disparut,  pour  ainsi  dire, 
l'intérêt  avec  lequel  les  savants  suivaient  la  discussion  engagée  entre 
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Volta  et  Galvaai.  Aiasi  passa  inaperçu  le  fait  considérable  qu'il  y  a 
dans  le  corps  des  animaux  du  flaide  électrique  dans  les  conditions 
propres  à  produire  dans  cerlains  cas  un  courant  de  sens  déterminé. 
Quant  aux  idées  théoriques  qui  servirent  de  guide  â  Volta,  elles 
ne  sauraient  supporter  un  examen  sérieux,  elles  sont  on  peut  dire 
en  contradiction  manifeste  avec  ce  qu'il  y  a  de  plus  fondamental 
dans  la  science.  S'il  y  a,  en  effet,  un  principe  absolu,  c'est  que  les 
forces  physiques  ne  se  créent  pas,  qu'elles  naissent  les  unes  des 
autres  en  éprouvant  diverses  transformations,  mais  qu'il  n'est  pas 
plus  en  notre  pouvoir  de  les  créer  ou  de  les  détruire  qu'il  ne  l'est 
de  créer  ou  de  détruire  la  matière.  Gomment  comprendre  des  lors 
que  le  courant,  qui  est  susceptible  de  produire  lui-même  des  phé- 
nomènes actifs  de  diverses  sortes,  puisse  avoir  pour  origine  le  phé- 
nomène passif  du  contact  ?  Cela  est  tout  k  fait  contradictoire.  Mais 
qu'on  regarde  fonctionner  une  pile  :  k  mesure  que  se  produit  à 
l'extérieur  de  l'appareil  le  travail  propre  du  courant,  on  voit  à  l'in- 
térieur un  travail  correspondant,  dont  le 
premier  est  la  transformation  et  la  con- 
séquence; c'est  le  travail  chimique.  Si 
donc  nous  ulHisons  pour  diverses  expé- 
riences la  chaleur,  la  lumière,  ou  une 
action  mécanique  quelconque,  dues  au 
courant ,  c'est  parce  qu'un  certain  tra- 
vail chimique  s'est  accompli,  lequel  s'est 
partiellement  transformé  ;  ce  n'est  donc 
que  gi'âce  à  une  certaine  dépense  que 
nous  obtenons  un  effet  déterminé  con- 
formément aux  principes  fondamentaux 
de  la  mécanique. 

512.  Pile  &  colonne.  —  L^  pile  de 
Volta  a  reçu  depuis  son  invention  diverses 
modifications  de  forme;  nous  indiquerons 
ici  les  dispositions  les  plus  connues. 
r^.  *3î.  ^  Pile  i.  coioDne.  ^a  pile  à  colonne  {fig.  i37)  est  la  réa- 

lisation primitive  de  l'idée  de  l'inventeur.  Elle  se  compose  d'une 
Kérie  de  doubles  disques  de  cuivre  et  zinc  soudés,  disposés  dans  le 
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même  sens  et  séparés  les  uns  des  autres  par  des  rondelles  de  drap 
imbibées  d'eau  acidulée.  Si,  comme  cela  a  lieu  daos  la  ûgure,  les 
zincs  sont  k  la  partie  supérieure,  c'est  de  ce  cOté  que  doit  se  trou- 
ver le  pôle  positif,  puisque  c'est  vers  cette  extrémité  que  se  meut 
l'électricité  positife  de  l'eau  acidulée;  vers  reilrémité  inférieure 
se  meut  l'électricité  négative  du  sine,  c'est  là  qu'est  le  pAle  négatif. 

813.  Pile  &  couronne  de  tasses.  —  La  pile  à  colonne  ne  sau- 
rait se  prêter  utilement  aui  eipériences  qui  doivent  durer  un  peu 
de  temps;  en  elTet,  à  mesure  que  le  nombre  des  éléments  augmente, 
le  poids  des  disques  supérieurs  fait  écouler  le  liquide  des  rondelles 
inférieures,  qui  se  dessèchent  et  perdent  ainsi  leur  conductibilité. 
Volta  avait  imaginé  lui-même  la  pile  à  couronne  de  tasses,  dont 
nous  donnons  la  âgure. 

Un  certain  nombre  de  vases  placés  A  la  suite  les  uns  des 
autres  et  disposés  circulaîrement  renferment  de  l'eau  acidulée.  Les 


Fig.  438.  —  Pile  k 

vases  communiquent  successivement  les  uns  aux  autres  pat' des 
arcs  métalliques  formés  d'une  lame  de  zinc  soudée  à  une  lame  de 
cuivre.  La  communication  a  lieu  pour  chaque  vase  de  la  même 
manière,  c'est-â-dire  qu'à  partir  d'une  des  extrémités  de  la  chaîne, 
l'arc  plonge  par  son  cuivre  dans  l'élément  qui  précède,  et  pai' 
son  zinc  dans  l'élément  qui  suit.  Les  deux  vases  qui  formenl 
l'extrémité  de  la  série  reçoivent  l'un  une  lame  de  zinc,  l'autre  une 


650  DE  LA   l'ILi;  ET   DU  COCHANT. 

lame  de  cuivre,  munies  chacune  d'un  âl  conducleur.  Au  pi-emier 

correspond  le  pôle  négatif,  au  second  le  pôle  positif. 

514.  Pile  i  auges.  —  La  disposition  des  lames  métalliques  étant 
assez  incommode,  on  ne  tarda  pas  k  sul)stituer  à  la  pile  à  couronne 


Fig.  139.  —  Pile  il  auges. 

de  lasses  la  pile  à  auges,  dont  l'usage  devint  assez  général.  C'est  h 
l'aide  de  la  pile  à  auges  de  l'institution  royale,  et  qui  avait  300(1  cou- 
ples, que  Dovy  réussit,  au  commencement  de  ce  siècle,  à  décomposer 
la  potasse  et  la  soude,  et  découvrit  ainsi  le  potassium  et  le  sodium. 
-La  figure  139  i-eprésentc  la  disposition  de  cette  pile,  dont  l'inven- 
tion est  due  à  Cruiskshank.  C'est  une  caisse  rectangulaire  diviséu 
en  comparlimenls  ou  auges,  par  des  doubles  lames  de  cuivre  et 
de  zmc  soudées;  le  zinc,  figuré 
par  une  plus  grande  épaisseur 
dans  le  dessin,  se  trouve  à 
gauche.  On  remplit  les  augfs 
d'eau  acidulée  et   on  plonge 
deux  lames  de  cuivre  munies 
de  rhéophores  daus  les  auges 
extrCmes;  à  la  première  auge 
de  gauche  correspond  le  pôle 
positif  et  à  restremilé  opposée 
le  pôle  négatif. 

515.  Pile  de  Wollaston.— 
La  pile  à  auges  est  d'un  manie- 

Fig.  .««.— Élément  de  Wollauon.  ,     ,.,-   .,      ,  , 

ment  difficile  à  cause  de  son 
poids;  d'ailleurs  le  bois  de  la  caisse  se  déjette  facilement  sous  l'ac- 
tion des  acides.  La  disposition  imaginée  par  Wollaston  est  beau- 
coup plus  avantageuse. 
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Va  élément  de  WoDaston  (flg.  biiO)  se  compose  d'une  lame 

de  Ktitc  Z  entourée  d'une  lame  de  cuivre  G  qui  ne  la  louctie  pas, 

le  contact  étant  empêché  par  de  petits  morceaux  de  liois  ou  de  liège. 


Fig.  141.  —  Pile  de  WollastOD. 

Lorsqu'on  veut  mellre  Télémcnt  en  activité,  ou  le  plonge  dans  un 
bocal  contenant  de  l'eau  acidulée;  dès  lors  le  pOle  négatif  s'éta- 
blit sur  le  rhéophore  en  communication  avec  le  zinc,  et  le  pdie 
positif  sur  le  rhéophore  communiquant  avec  le  cuivre. 

Pour  réunir  plusieurs  éléments  en  pile,  on  fait  successivement 
communiquer  le  cuivre  d'un  élément  avec  le  zinc  de  l'élément  sui- 
vant. Les  divers  éléments  ainsi  conslilués  peuvent  Olre  fixés,  comme 
le  montre  la  figure  hhl,  à  une  traverse,  et  quand  on  veut  se  servir 
de  la  pile,  on  les  fait  plonger  séparément  dans  des  vases  contenant 
de  l'eau  acidulée. 

516.  Pile  de  Huncke.  —  La  nécessité  d'un  vase  pour  chacun 
des  éléments  de  la  pile  de  Wol- 
laston  rend  cette  dernière  un  peu 
encombrante  quand  on  veut  avoir    ■ 
un  grand  nombre  d'éléments;  la 

pile  de  Muneke,  à  ce  point  de  vue,  y;^_  ^^^  _  p,,^  j^  „„,„^,, 

est  excessivement  bien  disposée, 

et  l'on  peut  avoir  sous  un  volume  très-réduit  un  nombre  d'éléments 
considérable. 

Les  lames  de  zinc  et  de  cuivre  sont  soudées  (fig.  ttli2)  sur  une 
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ligae  verticale  et  disposées  en  forme  d'(J  emboîtés  alternatiTeoieiit 
les  uns  dans  les  autres,  de  façon  que  l'alternaace  des  métaux  soit 
complète.  L'ensemble  des  éléments  forme  un  système  unique,  que 
l'onpeut  axer  à  un  cadre  en  bois  et  que  l'on  plonge,  quand  on  veut 
s'en  servir,  dans  une  auge  en  pierre  renfermant  de  l'eau  acidulée. 
617.  Pile  &  hélicfl.  —  Les  piles  d'un  très-grand  nombre  d'élé- 
ments, comme  la  pile  de  Muncke.  sont  surtout  applicables  lorsque 
le  courant  doit  rencon- 
trer dans  le  circuit  extra- 
polaire  une  grande  résis- 
tance. Quand  cette  résis- 
tance est  faible,  il  peut  y 
avoir  avantagea  augmen- 
ter plutôt  la  surface  des 
éléments  que  leur  nom- 
bre. La  pile  à  hélice  de 
Hare  réalise   cette  con- 
dition.   Elle   est  formée 
(flg.  hki)  de  deux  pla- 
ques longues  et  lances  de 
Fig.  i*3.  -  Pile  i  hélice. 

cuivre  et  de  zincqui,  sou- 
dées par  un  de  leurs  bords,  s'eoroulent  sans  se  toucher  autour  d'un 
cylindre  de  bois  et  communiquent  chacune  avec  un  Hl  métallique 
servant  de  rhéopbore;  le  fit  négatif  est  en  communication  avec  le 
zinc,  et  le  fli  positif  avec  le  cuivre.  Lorsqu'on  veut  se  servir  de  l'ap- 
pareil, on  le  plonge  dans  une  sorte  de  tonneau  contenant  de  l'eau 
acidulée.  En  réunissant  en  pile  six  éléments  à  hélice,  on  obtient  un 
appareil  auquel  l'intensité  des  effets  calorlûques  qu'il  est  capable 
de  produire  a  fait  donner  le  nom  de  déflagrateur. 

518.  Inconvénients  des  piles  ordiDaires.  —  Les  piles  que  nous 
venons  de  décrire  présentent  dans  la  pratique  quelques  inconvé- 
nients extrêmement  graves.  L'eau  étant  décomposée  par  le  zinc,  11 
se  forme  de  l'hydrogène  qui,  se  dégageant  dans  l'air  chargé  de  par- 
ticules acides,  rend  au  bout  de  très-peu  de  temps  l'atmosphère 
irrespirable.  En  outre,  cet  hydrogène  forme  sur  la  lame  de  cuivre 
une  couche  qui  présente  au  courant  une  très-grande  résistance  et 
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«a  dimiuae  notablement  Hnteusité.  EdÛd  cette  coucbe  a  une 
épaisseur  variable,  d'où  résulte  Daturellemeot  une  variation  perpé- 
tuelle daDS  l'intensité  même  du  courant.  Ces  iacon¥énient«  dispa- 
raissent, en  partie  du  moins,  dans  les  piles  à  deux  liquides. 

519.  Pile  dfl  Daniell.  ~  L'élément  de  Daniel)  (âg.  kkli)  se  com- 
pose d'un  vase  extérieur  contenant  de  l'eau  acidulée,  dans  laquelle 
plonge  un  large  cy- 
lindre de  zinc  Z.  A  l'in- 
térieur de  ce  cylindre 
se  trouve  un  vase  en 
terre  poreuse  conte- 
nant une  dissolution 
de  sulfate  de  cuirre 
dans  laquelle  plonge 
un  cylindre  de  cuivre 
C.  Au  ûl  conducteur 
filé  au  zinc  corres- 
pond, comme  le  mon- 
tre la  figure,  le  pdle 
négatif  de  l'élément. 

Si  l'on  réunit  successî- 

Fit,  444.  —  Élémeot  de  UiDiell. 

vement  le  cuivre  d  un 

élément  avec  le  zinc  d'un  élément  suivant,  on  formera  une  pile. 

11  est  aisé  de  voir  que  dans  cette  disposition  la  couche  d'hydro- 
gène qui  joue  un  rôle  si  fâcheux  dans  les  piles  ordinaires  n'existe 
plus.  En  effet,  le  sulfate  de  cuivre  est  décomposé,  et  le  métal,  sui- 
vant, ainsi  que  cela  sera  expliqué  plus  tard,  le  même  chemin  que 
l'électricité  positive,  vient  se  rendre  sur  la  lame  de  cuivre;  le  déga- 
gement d'hydrogène  est  donc,  pour  ainsi  dire,  remplacé  par  un 
dégagement  de  cuivre,  ce  qui  ne  change  rien  à  la  condition  phy- 
sique du  système. 

La  pile  de  Daniell  possède  une  régularité  d'action  des  plus 
remarquables,  et  elle  peut  fonctionner  pendant  fort  longtemps  saus 
que  l'atmosphère  ambiante  éprouve  d'altération  appréciable.  Parmi 
les  causes  qui  peuvent  faire  varier  l'intensité  du  courant  dans  cette 
pile  se  trouve  le  changement  de  nature  des  liquides.  En  effet,  l'eau 
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aciduliiese  (^argede  plas  en  pins  de  sulfate  de  zinc;  quant  à  la  dis- 
solutioa  de  salfiite  de  enivre,  son  état  de  saturation  diminue  graduel- 
lement L'expérience  a  montra  que  la  première  circonstance  n'agit 
que  d'une  laçon  insignîfînnte  sur  l'intensité  du  courant.  Il  n'en  esl 
pas  de  même  de  la  seconde  et  on  a  la  précaution,  pour  en  déb-uire 
l'effet,  de  placer,  comme  le  montre  la  figure,  des  cristaux  de 
sulfate  de  cuivre  dans  une  sorte  de  rebord  percé  de  trous  du  vase 
de  cuivre  de  façon  qu'ils  soient  en  contact  avec  ia  dissolution. 
A  mesure  que  celle-ci  tend  â  s'affaiblir,  elle  reprend  aux  cris- 
laux  la  portion  du  sel  qui  se  trouve  décomposée  par  l'action  du 
courant  et  conserve  le  même  titre. 

520.  Pile  de  Bunsen.  —  La  pile  dont  on  fait  presque  exclusi- 
vement usage  aujourd'hui  dans  les  cabinets  de  physique  porte  le 
nom  de  pile  de  Bunsen; 
elle  date  de  l'année 
18f|3.  Moinsrégulîère 
quelapiledeDaniell, 
moins  exempte  qup 
cette  dernière  du 
grave  défaut  d'altérer 
l'air  ambiant,  elle  est 
surtout  remarquable 
l>ai'  son  intensité  el 
c'est  à  ce  poini  de 
vue  que  son  appari- 
tion e\cila  le  plus  vif 
intérêt. 

On  voit  d'après 
Fig.  *45.  -  Élément  de  Dun.en.  '"  «8"'^  (,(.5  sa  dis- 

position.  Dans  un 
vase  extérieur  contenant  de  l'eau  acidulée,  plonge  une  large  lame 
de  zinc,  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  l'élément  de  Daniell;  mais  dans 
le  vase  en  terre  poreuse  on  place  de  l'acide  azotique  à  hO"  et  on  y 
fait  plonger  un  prisme  en  charbon  conducteur;  on  peut  employer 
par  exemple  celui  qui  porte  le  nom  de  charbon  de  cornue,  et  qui  se 
dépose  dans  la  partie  supérieure  des  appareils  où  se  produil  le  ga/. 
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de  l'éclairage.  Pour  former  uoe  pile  (lïg.  H6),  oa  réunil  successi- 
vemenl  à  l'aide  de  pinces  le  charbon  d'uu  élément  avec  le  zinc  de 
l'étément suivant;  le  pAle  positif  correspond  évidemment  au  dernier 
charbon  et  le  pAle  négatif  au  dernier  zinc. 

Dans  la  pile  de  Bunsen  l'hydrogène  provenant  de  la  décompo- 
sition de  l'eau  décompose  <^  son  tour  l'acide  azotique  qui  baigne  le 


l-'ig.  440.  —  Pile  d*  Bunsen. 

charbon  ;  il  en  résulte  de  l'acide  hypoazotique  qui  se  dissout  gra- 
duellement et  qui  ne  se  manifeste  jamais  sous  la  forme  de  bulles 
gazeuses.  On  a  donc  atteint  le  même  résultat  que  dans  la  pîle  de 
Daniell;  toutefois  cet  acide  hypoazotique  dissous  se  ^égage  ulté- 
rieurement dans  l'atmosphère,  qui  se  trouve  ainsi  viciée  au  bout 
d'un  certain  temps. 

Il  est  juste  de  remarquer,  au  point  de  vue  historique,  que  la 
pile  de  Bunsen  n'est  qu'une  modiûcation  de  celle  de  Grove,  qui 
avait  été  construite  plusieurs  années  avant.  Dans  cette  pile,  à  la 
place  du  charbon  se  trouve  une  lame  de  platine.  Le  haut  prix  de  ce 
métal  le  rendant  à  peu  près  inapplicable,  quelques  constructeurs 
avaient  songé  à  le  remplacer  par  du  charbon,  et  il  existait  quelques 
éléments  de  ce  genre  dans  le  commerce  lors  de  la  publication  de 
M.  Bunsen. 

L'élément  primitif  de  Bunsen  n'était  pas  d'ailleurs  semblable 
à  celui  dont  nous  donnons  la  figure.  Le  zinc  et  l'eau  acidulée 
étaient  à  l'intérieur  dans  le  vase  poreux;  le  vase  extérieur  renfer- 
mait l'acide  azotique  dans  lequel  plongeait  un  cylindre  de  charlwn 
conducteur,  préparé  et  moulé  spécialement  pour  cet  objet.  Cette 
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ilisposition  ^tait  peu  rationoçile;  outre  l'incoDTénient  de  placer  le 
liquide  le  plus  cher,  l'acide  azotique,  dans  le  vase  le  plus  grand,  il 
se  rencoDlrait  dans  la  préparation  du  cliarbon  de  très-sérieuses  dif- 
ficuttés.  Le  système  actuel,  qui  revient  à  la  disposition  de  Grove  el 
qui  permet  d'employer  une  baguette  ou  un  prisme  de  charbon,  esf 
JDfîniment  plus  commode. 

621.  Propriétés  du  zinc  amalgamé.  —  Dans  une  pile  en  acti- 
vité le  travail  produit  à  l'extérieur  correspond  à  l'oxydation  ou  â  la 
combustion  du  zinc,  de  même  que  dans  une  machine  thermique 
le  travail  provient  de  la  combustion  du  charbon.  Dans  les  piles 
montées  à  l'eau  acidulée,  si  l'on  emploie  du  zinc  ordinaire,  celui-ci 
se  trouve  toujours  attaqué,  que  la  pile  soit  ou  ne  soit  pas  en  acti- 
vité, il  y  a  donc  dans  ce  dernier  cas  consommation  du  zinc  sans 
effet  utile.  Ce  résultat  n'aurait  pas  lieu  si  l'on  faisait  usage  de  zinc 
chimiquemeot  pur.  Il  n'a  pas  lieu  non  plus  lorsque  l'on  emploie  le 
zinc  amalgamé,  et  c'est  ce  qu'il  convient  de  faire  toujours.  Pour 
amalgamer  les  cylindres  de  zinc,  on  les  décape  d'aboi-d  avec  de  l'eau 
aciduiée,puison  les  frotte  avec  du  mercure.  On  peut  aussi  les  plon- 
ger dans  une  dissolution  d'un  sel  de  mercure  ;  celui-ci  est  précipité 
par  l'action  du  zinc,  et  il  suffit  ensuite 
d'une  friction  pour  que  l'amalgamation 
soit  complète. 

522.  Pile  au  bichromate   de  po- 
tasse. —  On  a  imaginé  un  grand  nombre 
de  modèles  de  piles  dont  la  description 
serait  sansintérét;  nous  mentionnerons 
ici  seulement  la  pile  au  bichromate  dépo- 
tasse, dont  on  se  sert  fréquemment  dans 
les  cours  pour  animer  divers  appareils 
électriques.  L'élément  est  formé  (&g.hUT) 
d'un  ballon  contenant  une  dissolution 
rie.  **'■  -  Pile  au  bicbromwe.  au  ^  de  bichromate  de  potasse  addi- 
tionnée d'acide  sulfurique  en  quantité  égale  à  celle  du  bichromate. 
Dans  le  liquide  plonge  une  double  lame  de  zinc  dans  l'intérieur 
de  laquelle  est  disposée  une  lame  de  charbon-,  ù  ce  dernier  cor- 
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Fig.  448.  —  Courants  thermo-électriciues. 


respond  le  pôle  positif.  Lorsque  l'on  veut  suspendre  l'action  de  la 
pile,  on  soulève  la  lame  de  zinc  aûn  de  supprimer  son  contact 
avec  le  liquide. 

623.  Courants  thermo-électriques.  ~  Le  travail  produit  dans 
Taciion  chimique  n'est  pas  le  seul  moyen  d'obtenir  un  courant;  on 
peut  arriver  au  même  résultat 
par  l'action  de  la  chaleur, 
ainsi  que  Ta  démontré  pour 
la  première  fois  le  docteur 
Seebeck,  de  Berlin,  en  1821. 
Pour  faire  l'expérience,  on  se 
sert  d'une  lame  de  cuivre 
recourbée  et  soudée  à  ses 
deux  extrémités  à  un  cylindre 
de  bismuth  (flg.  W);  on  a 
ainsi  une  sorte  de  rectangle  dont  la  lame  de  cuivre  fait  trois  côtés 
et  le  cylindre  de  bismuth  le  quatrième.  On  dispose  l'appareil  de 
façon  que  les  longs  côtés  du  rectangle  soient  à  peu  près  dans  le 
méridien  magnétique,  et  on  place  dans  son  intérieur  une  aiguille 
aimantée.  Si  on  vient  alors,  avec  une  lampe  à  alcool,  à  chauffer 
Tune  des  soudures  du  circuit,  l'aiguille  aimantée  est  déviée,  ce 
qui  accuse  la  production  d'un  courant  électrique  qui ,  comme  le 
montre  la  figure,  est  dirigé  dans  la  lame  de  cuivre  de  la  soudure 
chaude  à  la  soudure  froide.  Si,  au  lieu  de  chauffer  la  soudure,  on 
l'eût  refroidie  avec  de  la  glace,  il  se  serait  produit  aussi  un  courant, 
mais  de  sens  inverse. 

524.  Bien  que  cette  expérience  soit  surtout  sensible  avec  le  bis- 
muth et  l'antimoine,  elle  réussit  néanmoins  avec  des  métaipc  quel- 
conques. Il  n'est  même  pas  nécessaire  de  chauffer  un  point  du  cir- 
cuit où  se  trouve  le  contact  de  deux  métaux  différents,  dès  que  de 
part  et  d'autre  du  point  où  se  produit  l'élévation  de  température 
il  n'existe  pas  une  égalité  parfaite  de  structure,  un  courant  se  mani- 
feste. Ce  fait  important  se  démontre  par  des  expériences  diverses. 
Que  Ton  prenne,  par  exemple,  un  fil  de  platine  sur  lequel  on 
aura  fait  un  nœud,  et  qu'on  chauffe  dans  son  voisinage,  il  se 
produit  un  courant  que  l'on  rend  sensible  en  mettant  les  extré- 
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mités  du  fll  en  rapport  avec  un  galvanomètre,  instrument:  qui 
sera  décrit  dans  le  chapitre  suivant.  Le  courant  change  d'ail- 
leurs de  sens  suivant  que  l'on   chauffe  d'un  côté  ou  de  Tautre 

du  nœud.  La   même,  chose  a 
.JMi  QOûOOûûa  lieu  si  Ton  contourne  en  hélice 

^^ij^.  une  portion   du  fll  (flg.  449). 

Dans  les  métaux  qui,  comme  le 

bismuth,  présentent  peu  d'tio- 

^'  mogénéité,   il  n'est  pas  rare 

d'observer   des  courants  thermo- électriques,  lorsqu'on  vient   à 

chauffer  des  circuits  qui  ne  présentent  d'ailleurs  extérieurement 

aucune  particularité  caractéristique. 

Remarquons  que  c*est  à  une  différence,  quelque  légère  qu'elle 
soit  d'ailleurs,  de  structure  et  non  point  à  toute  autre  circonstance, 
comme,  par  exemple,  à  un  changement  de  dimensions,  qu'il  faut 
attribuer  la  production  du  phénomène.  Quand  la  constitution  molé- 
culaire est  la  même  des  deux  côtés  du  point  chauffé,  il  ne  se  mani- 
feste jamais  de  courant.  Les  deux  expériences  suivantes  dues  à 
M.  Magnus  sont  à  cet  égard  décisives. 

Il  fit  amincir  dans  sa  partie  moyenne  un  cylindre. de  cuivre 
de  façon  à  le  réduire  à  un  fil  très-mince  ;  en  échauffant  le  métal  à 
l'endroit  du  changement  brusque  de  diamètre,  il  n'observa  aucun 
courant,  bien  qu'il  dût  y  avoir  une  différence  dans  la  propagation 
de  l'électricité  de  part  et  d'autre  de  ce  point. 

La  seconde  expérience  consiste  à  prendre  deux  tubes  AB  et  DC 


Fig.  450. 


pleins  de  mercure  (fig.  450)  ;  les  extrémités  A  et  D  sont  en  rapport 
avec  les  deux  fils  du  galvanomètre.  On  chauffe  le  mercure  contenu 
dans  la  partie  C,  et  Ton  y  plonge  l'extrémité  du  tube  B  ;  on  ne  con- 
state jamais  dans  ce  cas  la  production  d'aucun  courant.  Du  reste,  si 
une  différence  de  structure  est  nécessaire  pour  la  manifestation  du 
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courant,  cette  difiërence  peut  être  fort  insignifiante.  Ainsi,  que  l'on 
recourbe  en  crochet  les  extrémités  de  deux  fils  de  platine  et  qu'a- 
près avoir  chauffé  l'un  d'eux  on  le  pose  sur  l'autre,  il  ne  se  pro- 
duira rien,  parce  que  l'action  de  la  chaleur  sur  le  platine  ne  lui  a 
fait  subir  aucune  modification.  Mais  si  on  répète  Texpcrience  avec 
des  fils  de  cuivre,  un  courant  aura  lieu,  l'action  de  la  chaleur  ayant 
produit  une  légère  couche  d'oxyde  qui  a  modifié  la  constitution  du 
métal. 

525.  Sens  du  courant  thermo-électrique.  -—  11  résulte  évi- 
demment de  ce  qui  précède  que  l'action  de  la  chaleur  a  pour  effet 
de  provoquer  dans  les  corps,  et  particulièrement  dans  les  métaux, 
le  mouvement  des  fluides  qui  caractérise  le  courant.  Si  dans  un 
conducteur  homogène  on  n'observe  rien,  c'est  que  les  deux  cou- 
rants produits  de  chaque  côté  du  point  chauffé  sont  égaux  et  de 
sens  contraire  ;  mais  une  différence  de  structure  modifie  l'intensité 
de  l'un  des  courants,  et  le  galvanomètre  accuse  la  résultante  des 
deux  effets  produits. 

Quand  il  s'agit  d'une  soudure  de  deux  métaux  différents,  le 
sens  du  courant  dépend  de  la  nature  des  métaux  associés  et  il  e^ 
impossible  de  formuler  à  cet  égard  aucune  loi  précise.  Dans  la 
liste  suivante  qui  résulte  d'expériences  faîtes  par  M.  Becquerel,  les 
métaux  sont  placés  dans  un  ordre  tel.  que  le  courant  traverse  la 
soudure  chaude  en  allant  de  celui  qui  précède  à  celui  qui  suit  : 

Bismuth,  platine,  plomb,  étain,  cuivre,  argent,  zinc,  fer,  an- 
timoine. 

526.  Pouvoirs  thermo-électriques.  —  L'intensité  des  courants 
thermo-électriques  dépend  de  la  nature  des  métaux  qui  se  touchent 
à  la  soudure  ;  il  y  a  pour  chaque  association  une  sorte  de  force 
électromotrice  propre,  à  laquelle  on  donne  le  nom  de  pouvoir 
Ihermo-éleclriqae, 

Pour  comparer  ces  pouvoirs  thermo-électriques,  M.  Becquerel 
s'est  servi  d'une  chaîne  (flg.  451)  formée  de  plusieurs  métaux  soudés 
successivement  les  uns  au  bout  des  autres.  Les  extrémités  de  la 
chaîne  étant  mises  en  communication  avec  un  galvanomètre,  on 
chauffe  l'une  des  soudures  à  une  température  déterminée,  iO«>  par 
exemple,  et  l'on  maintient  toutes  les  autres  soudures  à  zéro.  Le  cou- 
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rant  produit  ayant  dans  tous  les  cas  à  travei'ser  un  circuit  d'égale 
résistance,  son  intensité  pourra  être  considérée  comme  la  mesure 
proportionnelle  du  pouvoir  thermo-électrique  de  la  soudure,  au 
moins  à  la  température  à  laquelle  on  opère.  C'est  ainsi  que  M.  Bec- 
querel a  obtenu  le  tableau  suivant  : 

Fer— platine 36,07  Cuivre  — platine.   .    .    .  8,55 

Fer  — étain 31,24  Cuivre  —  étain 3,50 

Fer  —  cuivre 2T,96  Cuivre  —  argent ....  2,00" 

.    Fer  — argent Î6,20  Zinc     —cuivre.   ...  1,00 

Dans  ces  expériences  M.  Becquerel  a  constaté  le  fait  suivant, 
dont  l'importance  est  réelle.  Supposons  que  Ton  chauffe  une  sou- 
•\  /A  dure  fer  et  cuivre,  on  aura  un 

courant  d'une  certaine  inten- 
f\  v^       site  ;  si  entre  le  fer  et  le  cuivre 

se  trouve  un  métal  intermé  - 
•  diaire,   ou  même  une  chaîne 

'^'  ^  '  de  plusieurs  métaux,  et  que 

Ton  chauffe  les  deux  soudures  extrêmes,  on  aura  exactement  le 
même  résultat.  C'est  là  une  preuve  que  le  courant  est  bien  réelle- 
ment dû  à  la  différence  de  propagation  de  la  chaleur  dans  les 
métaux  et  non  point,  par  exemple,  au  contact. 

527.  Influence  de  la  température.  —  L'intensité  du  courant 
produit  par  un  couple  thermo-électrique  dépend  de  la  différence  de 
température  des  deux  soudures,  et,  dans  une  certaine  limite 
variable  d'ailleurs  suivant  les  métaux,  lui  est  sensiblement  pro- 
portionnelle; mais  à  partir  d'un  certain  moment,  l'accroissement 
d'intensité  du  courant  se  ralentit  très-notablement.  Ainsi  il  est  à 
peine  sensible  vers  300<»  pour  un  couple  fer  et  cuivre;  au  delà  l'in- 
tensité du  courant  diminue,  devient  nulle  et  ânit  par  changer  de 
sens.  Il  faut  remarquer  d'ailleurs  que  la  différence  de  tenrpérature 
n'influe  pas  seule  sur  le  phénomène,  il  faut  tenir  compte  aussi  de 
la  température  absolue.  Ainsi  le  courant  n'a  pas  la  même  intensité, 
l'une  des  soudures  étant  à  zéro  et  l'autre  à  20*»,  que  si  les  tempéra- 
tures étaient  à  100  et  120°. 

528.  Piles  thermo-électriques.  —  En  associant  ensemble  un 
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certain  nombre  de  couples^  therino-électric(ues  et  chauffant  siinul- 
tanément  les  soudures  pareilles,  on  obtient  une  pile  thermo-élec- 
trique. La  figure  452  représente  un  appareil  de  ce  geni-e,  dû  h 


Pig.  45i.  —  Pile  iliermo-électrique  de  Pouillet. 

M.  Pouillet.  H  se  compose  de  cylindres  en  bismuth  recourbés  à 
leurs  extrémités  et  communiquant  les  uns  avec  les  autres  par  des 
lames  de  cuivre  également  recourbées  et  venant  se  souder  au  bis- 
muth. Si  Ton  plonge  les  soudures  d'ordre  impair,  par  exemple, 
dans  la  glace  fondante,  tandis  que  les  soudures  d'ordre  pair  sont 
chauffées  à  une  température  déterminée,  il  se  produit  un  courant 
que  Ton  peut  recueillir  dans  un  fil  extrapolaire  comme  dans  la  pile 
ordinaire. 

Au  point  de  vue  de  la  production  courante  de  l'électricité,  les 
piles  thermo-électriques  n'ont  pas  jusqu'à  présent  donné  de  résul- 
tats bien  utiles.  C'est  qu'en  effet,  par  suite  de  la  conductibilité  des 
milieux  dans  lesquels  ils  prennent  naissance,  les  courants  thermo- 
électriques s'affaiblissent  très  rapidement  dans  les  circuits  un  peu 
résistants.  Ainsi  120  couples  fer  et  platine  sont  au  moins  néces- 
saires pour  produire  une  décomposition  appréciable  de  l'eau. 
M.  Edmond  Becquerel  a  fait  con- 
naître récemment  un  couple  thermo- 
électrique d'une  puissance  exception- 
nelle: il  est  formé  par  l'association  du 
maillechort  N  et  du  sulfure  de  cuivre 
artificiel  M  (flg.  iï53).  Le  pôle  positif  est 
au  sulfure  de  cuivre.  La  figure  156  re- 
présente une  pile  de  ce  nouveau  SyS-  Fîg.  453.—  Élément thermo-électrique 
^       -, ,        ,      ,  ,     ^  ,  de  M.  Edmond  Becquerel. 

tème.  On  élevé  la  température  des 

soudures  à  l'aide  du  gaz  d'éclairage;  on  peut  ainsi,  avec  30  ou 
40  éléments,  décomposer  sensiblement  l'eau,  entretenir  un  électro- 
aimant à  fil  long,  faire  fonctionner  un  télégraphe.  La  commodité 
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d'emploi  du  gaz  d'éclairage,  réconomie  àé  sa  production,  peu- 

vent  faire  prëroir  une  utilisation  sérieuse  des  courants  ihermo-^tec- 

triqôes. 


Pig.  m.  —  Pile  de  M.  Kdmoiid  Occquerel. 

629.  Application  des  coarants  thermo-électriques  i  la  me- 
■ure  dea  températareB.  —  Jusqu'à  présent  on  ne  s'est  servi  das 
courants  thermo-électriques  que 
pour  la  mesure  des  températures 
dans  des  conditions  spéciales. 
Nous  avons  déjà  décrit  la  pile  de 
Nobili  dans  le  chapitre  de  la  cha- 
leur rayoïmanu.  La  pince  ther- 
mo-électrique de  Pettier,  que 
représente  la  figure  â55,  est  très- 

Fii.  455.  —  Pince  thermo-éleclrique.  ,  ,  ,     .  ,     . 

*'  ^  propre  à  explorer  la  température 

d'un  espace  limité.  Ce  sont  deux  couples  thermo-électriques  de  bis- 
muth et  d'antimoine,  a  6  et  a'  b'.  Le  bismuth  d'un  élément  et  l'anti- 
moine de  l'autre  sont  réunis  par  un  fil,  le  circuit  est  complété 
par  un  galvanomètre;  de  cette  disposition  il  résulte  que,  l'espace 
compris  entre  les  deux  soudures  C  et  G'  venant  à  s'échaufTer,  un 
courantdu  bismuth  à  l'antimoine  se  produira  dans  les  deux  couples. 
Ces  deux  courants  agiront  d'ailleurs  dans  te  même  sens  sur  l'ai- 
guille aimantée,  et  comme  la  masse  et  la  capacité  calorifique  de 
l'instrument  est  très-faible,  sa  seosibililé  est  très-grande. 

C'est  à  des  espèces  de  sondes  thermo -électriques  très-fines,  qui 
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peuvent  dans  certains  cas  pénétrer  sans  lésion  dans  les  organes, 
qu'on  a  eu  recours  pour  étudier  la  température  des  êtres  organisés 
ainsi  que  les  variations  qu'elle  peut  éprouver  dans  des  circonstances 
particulières.  Nous  citerons  encore  Fappareil  dont  se  sert  M.  Bec- 
querel pour  la  mesure  de  la  température  de  Tair.  Il  se  compose 
de  deux  pinces  dont  Tune  est  dans  Fatmosphère  et  l'autre  dans  le 
laboratoire.  Un  galvaî^ômëtre  placé  dans. te  circuit  marque  zéro 
lorsque  les  deux  pinces  sont  à  la  môme  température  ;  il  suffit  donc, 
lorsque  Taiguille  est  déviée,  de  chauffer  ou  de  refroidir  la  seconde 
pince  de  façon  à  la  ramener  au  zéro  pour  connaître  la  tempéra- 
ture de  l'air. 


CHAPITRE  XLVl. 


GALVANOMÈTRE. 


530.  Expérience  d'OErgtedt.  —  Nous  avons,  dans  le  chapitre 
précédent,  défini  physiquement  le  courant  par  son  action  sur  Taî- 
guille  aimantée,  mais  en  fait  ce  n'est  que  vingt  ans  environ  après 
la  découverte  de  la  pile,  en  1819,  que  cette  relation  entre  le  cou- 
rant et  l'aimant  fut  observée  par  le  physicien  danois  CËrstedt.  Celte 
découverte  produisit  une  très-grande  sensation  dans  le  monde 
savant,  car  elle  établissait  entre  le  magnétisme  et  Télectricité  un 
lien  précis,  qui  devait  d'ailleurs  servir  de  point  de  départ  aux  plus 
importantes  découvertes. 

On  peut  facilement  répéter  Texpérience  d'OErsledt,  comme 

l'indique  la  figure  /|56. 
Deux  fils  conducteurs 
sont  placés  dans  le  mé- 
ridien magnétique,  l'un 
nu-dessus,  l'autre  au- 
dessous  d'une' aiguille 
aimantée.  Si  l'on  vient  à 
faire  passer  un  courant 
dans  l'un  des  fils,  on 


Fig.  45C.  ^  Expérience  d'OErstedt. 


voit  immédiatement  Taiguille  aimantée  dévier,  de  manière  à  se 
mettre  presque  en  croix  avec  le  courant,  et  d'autant  plus  près  de 
cette  position  perpendiculaire  que  le  courant  est  plus  intense.  La 
déviation  varie  d'ailleurs  suivant  le  sens  du  courant  et  aussi  suivant 
la  position  relative  du  conducteur  et  de  l'aiguille. 


'in 
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Abisi,  dans  le  cas  de  la  flgure,  si  le  courant  passe  dans  le 
ûl  supérieur  du  sud  au  nord,  le  pôle  austral  figuré  en  noil*  est 
dévié  vei*s  l'ouest;  ^i  le  courant  passait  dans  le  fil  inférieur,  la 
déviation  aurait  lieu  vers  Test.  En  changeant  le  sens  du  courant,  on 
obtient,  dans  le  cas  du  courant  supérieur,  une  déviation  vers  Test, 
et  une  déviation  inverse  quand  le  courant  est  inférieur. 

Si  Ton  dispose  le  courant  verticalement  en  face  du  pôle  austral 
de  Faiguille,  il  y  a  déviation  de  ce  pôle  vers  Test  quand  le  cou- 
rant est  ascendant,  et  vers  Touest  quand  il  est  descendant.  L'inverse 
a  lieu  quand  le  courant  est  placé  en  regard  du  pôle  boréal. 

531.  Loi  d* Ampère.  —  Il  paraît  assez  difficile,  au  premier  abord , 
de  saisir  la  loi  générale  et  précise  de  ces  diverses  déviations.  Ampère 
y  est  parvenu  en  définissant  la  droite  et  la  gauche  du  courant.  On 
appelle  droite  et  gauche  du  courant  la  droite  et  la  gauche  d'un 
observateur  qui,  couché  dans  le  counint  de  manière  que  c^lui-ci 


Fig.  4o7. 


Loi  d* Ampère. 


Fig.  458. 


le  traverse  des  pieds  à  la  tête,  regarde  l'aiguille  aimantée.  D'après 
celte  définition,  la  loi  d'Ampère  consiste  en  ce  que,  dans  tous  les 
cas,  le  pôle  austral  de  l'aiguille  aimantée  se  place  à  la  gauche  du  courant. 

Les  deux  figures  457  et  458,  correspondantes  aux  deux  pre- 
miei*s  cas  indiqués  dans  le  paragraphe  précédent,  montrent  l'exac- 
titude de  cette  loi.  On  reconnaît  en  effet  que  la  déviation  du  pôle 
austral  A  doit  se  faire  vers  l'ouest  dans  le  cas  de  la  première,  et  vers 
l'est  dans  le  cas  de  la  seconde. 

532.  Principe  des  appareils  rhéométriques.  —  Dans  l'expé- 
rience d'GËrstedt,  la  déviation  de  Taiguille  est  d'autant  plus  pro- 
noncée que  l'intensité  du  courant  est  plus  considérable;  il  y  a  en 
effet  l'action  du  courant  qui  tend  à  mettre  l'aiguille  en  croix  avec 
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lui-même,  et  le  magnétisme  terrestre,  qui  tend  â  la  ramener  dans 
le  méridien  magnétique;  c'est  sous  l',-ictiou  de  ces  deux  forces  con- 
traires que  l'aiguille  prend  une  position  intermédiaire,  faisant  avec 
le-mëridien  un  angle  d'auUint  plus  grand  que  l'intensité  du  cou- 
rant est  plus  considérable.  C'est  sur  ce  principe  que  sont  fondés  les 
appareils  destinés  à  la  mesure  des  courants,  appareils  qui  portent 
le  nom  général  de  rliéomèlres. 

533.  BoDSBole  des  sinus.  —  Lorsque  le  courant  a  une  certaine 
intensité, .  on  peut  employer  l'appareil  imaginé  par  M.  PouiHet  et 
connu  sous  le  nom  àebous- 
sole  des  sinus.  Il  se  compose 
d'un  cercle  vertical,  sur 
lequel  s'enroule,  en  faisant 
un  ou  plusieurs  tours,  le 
Ûl  traversé  par  le  couranl 
que  l'on  veut  mesurer.  Ce 
cercle  est  mobile  autour 
d'un  axe  vertical ,  de  ma- 
nière à  pouvoir  être  placé 
dans  un  azimut  quelcon- 
que; une  alidade  mobile 
sur  un  cercle  horizontal 
divisé  permet  de  mesurer 
la  rotation  produite.  Au 
centre  du  cercle  se  trouve 
placée  une  aiguille  de  dé- 
clinaison, mobile  sur  un 

Fig.  i59.  -  B.a»clo  d«  .inu».  ^^^^^  ^.^.^^ 

Supposons  que,  l'aiguille  et  le  cercle  vertical  étant  dans  le  méri- 
dien magnétique,  on  vienne  à  faire  passer  le  courant,  l'aiguille  est 
déviée,  son  extrémité  s'éloigne  du  zéro,  et  elle  sort  du  plan  verti- 
cal du  cercle  ;  on  fait  alors  mouvoir  celui-ci,  de  manière  à  le  rame- 
ner au-dessus  de  l'aiguille,  et  de  façon  que  celle-ci  se  trouve  de 
nouveau  au  zéro;  il  faut  pour  cela  produire  une  rotation  mesurée 
sur  le  cercle  horizontal  et  qui  représente  évidemment  l'angle  a*  qui 
sépare  actuellement  la  position  de  l'aiguille  du  méridien  magné- 
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ea? 


tique.  Dans  cette  situation,  l'aiguille  tend  à  revenir  à  sa  position 
d'équilibre  avec  une  force  proportionnelle  au  sinus  de  Tangle  a  (496). 
Or,  d'après  la  symétrie  de  position  du  courant  et  de  l'aiguille,  il  est 
clair  que  l'action  du  courant  est  perpendiculaire  à  son  plan  et 
par  suite  directement  opposée  à  la  composante  efficace  de  Faction 
terrestre.  Les  intensités  des  courants  qui  passent  successivement 
dans  l'appareil  sont  donc  proportionnelles  aux  sinus  des  angles  des 
déviations  :  de  là  le  honi  donné  à  l'appareil. 

La  première  idée  de  cet  ingénieux  instrument  paraît  due  à 
M.  Péclet. 

534.  Boussole  des  tangentes.  —  La  boussole  des  tangentes, 
d'une  construction  plus  simple,  se  compose  d'tine  aiguille  aimantée 
très-petite,  mobile  sur  un  cercle  divisé  et  ^ 

placée  au  centre  d'un  cercle  fixe  traversé 
par  le  courant.  A  raison  des  dimensions 
très-considérables  de  ce  cercle,  le  pôle  a 
de  l'aiguille  (flg.  460)  peut  être  considéré 
comme  n'ayant  pas  changé  de  position 
dans  l'espace  ;  l'action  du  courant  perpen- 
diculaire au  plan  qui  contient  la  position        ^,.    .^.^      ^  .    . 

*^  ^  *^  tig.  4<»0.  —  Principe 

initiale  de  l'aiguille  donne  une  composante  de  la  boussole  des  tangente». 
efficace  suivant  a't'  proportionnelle  au 
cosinus  de  l'angle  de  déviation  et  qu'on  peut  représenter  par 
F  cosa;  c'est  elle  qui  fait  équilibre  à  la  composante  de  l'action 
directrice  du  globe,  laquelle  dirigée  suivant  a't  est  égale  à  T  sin  a; 
on  a  donc 


F  CCS  a  SE  T  si n  «,        d'où    F  =  T  lang  a. 


On  voit  donc  que  les  intensités  des  courants  sont  mesurées  pro- 
portionnellement dans  cet  appareil  par  les  tangentes  des  angles  de 
déviation  directe. 

Pour  pouvoir  lire  les  déviations  de  la  petite  aiguille,  on  fixe 
perpendiciilairement  sur  elle  une  longue  tige  de  cuivre  dont  l'ex- 
trémité parcourt  les  divisions  du  cercle  gradué. 

535.  GaWanomètre.  —  Lorsqu'il  s'agit  de  constater  la  présence 
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et  de  mesurer  l'iiilensitë  de  courants  extrémemeut  faibles,  on  a 
recours  à  des  appareils  appelés  galoanomitres ,  et  qui  so»t  dans 
l'électricité  dynamique  à  peu  près  ce  qu'est  t'électroscope  conden- 
sateur dans  l'électricité  statique. 

Le  premier  appareil  de  ce  genre  a  été  construit  par  Schweiger, 
en  lt(27.  Il  se  compose  d'un  cadre  en  bois  {fig.  /|61),  autour  duquel 
s'enroule,  en  faisant  un  grand  nombre 
de  toui's.  un  fil  métallique  dont  on 
met  les  extrémités  en  rapport  avec  le 
courant  que   l'on  veut  observer.  On 
voit,  d'après  la  figure  fi62,  que,  le  cou- 
rant marchant  dans  le  sens  MNQP, 
»\_     toutes  les  parties   du  cadre  agissent 
^  d'après  la  loi  d'Ampère^pour  pousser 

Fig.  m.  —  MuitipiicBiuiir        ie  pûle  auslral  a  du  même  côté,  c'esl-à- 
■  "     '"«'B'^'"-  ,jjpg  gn  avant  de  la  figure.  Si  d'ailleurs 

le  fil  fiiit  uu  certain  nombre  de  toui*»  et  que  les  divei-ses  spires 
soient  soigneusement  isolées  à  t'aide  de  la  soie  ou  de  toute  autre 
substance  non  conductrice,  chacun  des  tours  agira  individuellement 
etséparément  sur  l'aiguille  aimantée, 
qui  se  trouvera  soumise  ainsi  à  une 
action  notablement  plus  forte.  Cest 
à  raison  de  cette  circonstance  que 
l'inventeur  de  l'instrument  lui  avait 
donné  le  nom  de  muUiplicaUtir. 
II  convient  de  remarquer  toutefois  que  cette  expression  n'est 
pas  rigoureusement  exacte.  En  effet,  l'intensité  d'un  courant  dé- 
pend, comme  nous  l'expliquerons  dans  le  chapitre  suivant,  et  de  la 
nature  de  la  source  et  de  la  résistance  du  circuit  qu'il  doit  travei-ser. 
Quand,  pour  constater  la  présence  du  courant  dans  une  condition 
déterminée,  on  ajoute  au  milieu  dans  lequel  il  se  produit  le  fil  du 
galvanomètre,  cette  addition  a  pour  premier  résultat  de  dimi- 
nuer son  intensité.  D'autre  part,  il  est  vrai,  son  action  sur  l'ai- 
guille est  multipliée  par  le  nombre  de  tours,  mais  il  pourrait  arriver 
telle  et  telle  circonstance  oii  l'avantage  du  second  effet  ne  suffirail 
pas  A  compenser  l'inconvénient  du  premier.  Ainsi  en  lançant  iin 
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courant  thermo-électrique  dans  un  galvanomètre  à  fil  long  et  fm,  on 
peut  ne  pas  avoir  de  déviation  appréciable.  Aussi  pour  ce  genre  de 
courants  on  emploie  des  galvanomètres  à  fll  gros  et  court.  En  réa- 
lité, ce  qui  est  multiplié  dans  l'appareil  de  Schweiger,  ce  n'est  pas 
rintensité  du  courant  telle  qu'elle  existe  dans  Tendroit  où  il  se  pro- 
duit initialement,  c'est  son  intensité  telle  qu'elle  est  modifiée  par 
l'addition  du  circuit  du  galvanomètre.  C'est-à-dire  que,  si  le  fll  ne 
s'enroulait  pas  et  agissait  simplement  sur  l'aiguille,  il  se  produirait 
une  action  qui  se  trouve  multipliée  par  le  nombre  des  tours. 

536.  GalYanomètre  à  deux  aiguilles.  —  On  peut  accroître  con- 
sidérablement la  sensibilité  déjà  très- grande  du  galvanomètre  à 
l'aide  d'une  disposition  fort  ingénieuse  due  à  Nobili.  Elle  consiste  à 
employer,  au  lieu  d'une  seule  aiguille,  un  système  de  deux  aiguilles 
fixées  à  une  même  pièce  eu  métal  et  dont  les  pôles  de  nom  con- 
traire se  regardent.  Un  pareil  système  se  nomme  asiatique,  et  il  est 
clair  que,  si  les  deux  aiguilles  sont  également  aimantées,  il  sera  tout 
à  fait  indifférent  à  l'action  du  globe;  car,  tandis  que  le  pôle  austral 
de  l'une  tend  à  se  tourner  vers  le  nord,  l'autre  tend  à  prendre  une 
direction  contraire. 

L'une  des  aiguilles,  ab  (fig.  &63),  est  placée  dans  l'intérieur  du 
cadre  du  galvanomètre,  l'autre  a'b'  est  placée  au-dessus  et  aune 
petite  distance.  Supposons  qu'un  courant 
traverse  le  fil  dans  le  sens  des  flèches,  l'ac- 
tion de  toutes  les  parties  du  courant  sur 
l'aiguille  intérieure  est  de  pousser  lé  pôle 
.  austral  a  à  la  gauche,  c'est-à-dire  en  arrière 
de  la  figure.  L'action  de  CD  sur  l'aiguille 
supérieure  est  de  même  sens,  car  elle 
pousse  le  pôle  austral  a'  en  avant  de  la  figure,  et  par  suite  le 
pôle  boréal  b'  en  arrière.  11  est  vrai  que  les  autres  parties  du 
courant  produisent  sur  l'aiguille  supérieure  une  action  inverse; 
mais,  à  raison  de  la  proximité  de  la  partie  CD,  l'effet  de  cette 
dernière  est  évidemment  prédominant.  Il  suit  de  là  que,  tandis 
que  l'action  de  la  terre  se  trouve  annulée  par  l'addition  de  l'ai- 
giiille  supérieure,  Feffet  du  courant  sur  l'aiguille  intérieure  non-seu- 
lement n'est  pas  diminué,  mais  éprouve  même  une  légère  aug- 
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inentation.  Cet  effet  n'étaot  plas  contrarié  par  l'actioD  diredriee 

du  gtobe,  il  s'enscrit  que  l'Instrument  est  (rès-Dotablevent  plue 

sensible  que  celui  qui  n'a  qu'une  aiguille. 

Si  les  deux  aiguilles  formaient  un  système  rigoureusemeni 
asiatique,  la  force  directrice  ëtant  tout  à  fait  nulle,  les  aiguilles  se 
mettraient  toujours  en  croii  avec  le  couraat.  Au  fond  ce  serait  ta 
un  inconvénient,  car  i!  n'y  aurait  plus  de  différence  entre  les  effets 
des  courants,  quelle  que  fitt  leur  intensité  relative.  En  réalité,  l'ai- 
guille supérieure  a  un  degré  de  magnétisme  un  peu  plus  fort;  il  y 
a  donc  une  légère  force  directrice  qui  permet  de  distinguer  les  cou- 
rants d'inégale  force,  et  même,  par  une  graduation  convenable,  de 
mesurer  leur  intensité. 

La  figure  UH  représente  un  galvanomètre  A  deux  aiguilles,  lel 
qu'on    le  construit   le 
plus  ordinairement.  Le 
fli  conducteur  s'enroule 
autour  d'un   cadre  en 
ivoire  supportant  le  ca- 
dran divisé  sur  lequel 
se  meut  l'aiguille  supé- 
rieure. Les  extrémités 
du  fil  sont  en  commu- 
nication électrique  avec 
deux    bornes    métalli- 
ques que  l'on   met  en 
rapport  avec  le  111  qui 
est  traversé  par  le  cou- 
rant Â  étudier.  Les  ai- 
guilles aimantées  sont 
Fig.«i.  -Caivanomèire  à  deui  aiguilles.         Ordinairement  deux  ai- 
guilles à  coudre,  la  su- 
périeure portant  une  petite  pièce  très-légère  qui  augmente  sa 
longueur  et  permet  de  lire  plus  exactement  les  déviations.  Le  sys- 
tème est  suspendu  par  un  ûl  de  cocon  très-fin  fixé  supérieurement 
à  un  crochet  mobile.  Lorsque  l'instrument  ne  sert  pas,  on  abaisse 
les  aiguilles  de  manière  que  la  supérieure  repose  directement  sur  le 
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cadran;  de  cette  façon  on  jie  fatigue  pas  inutilement  lé  AL  Lors- 
qu'on veut  se  servir  de  l'apparail,  on  commence  par  soulever  les 
aiguilles  et,  à  l'aide  de  vis  calantes,  on  s'arrange  de  façon  que  la  pièce 
qui  les  porte  coïncide  bien  avec  le  milieu  de  l'ouverture  pratiquée 
pour  leur  donner  passage  au  centre  du  cadran  divisé.  De  cette 
manière  le  mouvement  des  aiguilles  peut  se  faire  sans  être  gêné  par 
les  bords  de  l'ouverture  ou  de  la  partie  intérieure  du  cadre,  et  le 
système  se  place  dans  la  direction  du  méridien  magnétique.  L'ai- 
guille supérieure  correspond  alors  en  général  à  une  division  quel- 
conque du  cadran.  A  l'aide  d'un  bouton  qu'on  ne  voit  pas  sur  la 
figure  on  imprime  au  cadre  un  mouvement  de  rotation  qui  permet 
d'amener  le  zéro  au-dessous  de  l'extrémité  de  l'aiguille. 

537.  Graduation  du  gaWanomètre.  —  Les  déviations  de  l'ai- 
guille du  galvanomètre  ne  sont  pas  en  général  proportionnelles  aux 
intensités  des  courants  qui  les  produisent;  il  faut  donc,  pour  pou- 
voir appliquer  cet  instrument  à  des  recherches  précises,  construire 
une  table  qui  donne  pour  chaque  déviation  L'intensité  du  courant 
correspondante.  Plusieurs  méthodes  peuvent  être  employées  dans 
ce  but  ;  nous  indiquerons  ici  celle  qu'employait  Melloni.  Il  plaçait 
deux  sources  de  chaleur  de  part  et  d'autre  de  la  pile  et  les  faisait 
rayonner  d'abord  successivement  et  ensuite  simultanément  en  ob- 
servant la  déviation.  Supposons  que  Tune  des  sources  donne  une 
déviation  de  lO^'  et  l'autre  une  déviation  de  b"";  en  les  faisant  agir 
ensemble  on  trouve  une  déviation  de  5**  dans  le  senis  de  la  première. 
Si  on  représente  par  F  et  /*  les  intensités  des  courants  correspon- 
dants, on  a  évidemment  la  relation 

F -/•=/*,      d'où       ¥  =  tf. 

Cela  veut  dire  que  l'intensité  du  courant  correspondante  à  la  dévia- 
tion de  10*»  est  double  de  celle  qui  correspond  à  5«.  Un  résultat  ana- 
logue a  été  observé  par  Melloni  dans  son  galvanomètre  toutes  les 
fois  que  les  déviations  ne  dépassent  pas  20^  On  peut  donc  jusqu'à 
cette  limite  admettre  que  les  déviations  sont  proportionnelles  aux 
intensités.  Ce  résultat  connu,  on  peut  facilement  prolonger  la  table 
de  la  manière  suivante  :  On  fait  rayonner  successivement  les  deux 
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sources  de  façon  qu'elles  produisent,  l'une  une  déviation  de  20^^, 
l'autre  une  déviation  de  25'';  en  les  faisant  agir  simultanément  on 
trouve  une  déviation,  dans  le  sens  correspondant  à  la  source  la  plus 
intense,  égale  à  6^5.  Les  nombres  20^  et  6^,5  étant  la  mesure  des 
courants  correspondants,  on  aura,  en  désignant  par  x  rintensité 
correspondante  à  25°, 

JF  —  «0  =  6,5,       d'où      X  =  26,5. 

En  continuant  ainsi  de  proche  en  proche,  on  pourra  étendre  la 
table  jusqu'à  90«. 

Cette  méthode  n'*est  applicable  qu'aux  galvanomètres  appro- 
priés aux  courants  thermo-électriques  ;  nous  verrons  dans  le  cha- 
pitre suivant  un  moyen  applicable  aux  galvanomètres  à  fil  long. 
Mais  il  est  important  de  remarquer  que  la  table  n'a  de  sens  que 
quand  on  se  sert  de  l'instrument  pour  lequel  elle  a  été  faite;  il  n'y 
a  pas  ici  de  loi  générale  comme  dans  le  cas  de  la  boussole  des 
sinus  ou  des  tangentes,  la  détermination  des  intensités  a  un  carac- 
tère tout  à  fait  empirique  et  propre  à  Tinslrument  sur  lequel  on 
opère. 
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538.  L'intensité  du  courant  qui  passe  dans  un  fil  conducteur 
dépend  et  de  la  qualité  propre  des  forces  chimiques  ou  calorifiques 
qui  se  transforment  en  électricité  et  de  la  nature  même  du  conduc- 
teur. 

L'expérience  montre  de  la  façon  la  plus  nette  qu*à  mesure 
que  Ton  augmente  la  longueur  du  circuit  que  doit  traverser  le  cou- 
rant fourni  par  une  même  pile,  Télectricité  de  ce  courant  diminue. 
La  variation  produite  dépend  d'ailleurs  de  diverses  circonstances. 
Ainsi,  par  exemple,  la  diminution  est  plus  marquée  quand,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  on  emploie  un  fil  de  fer  au  lieu  d'un  fil  de 
cuivre  ;  de  même,  Taffaiblissement  est  plus  prononcé  avec  des  fils 
fins  qu'avec  des  fils  de  même  nature,  mais  de  section  plus  grande. 
On  est  donc  conduit  à  penser  que  le  courant  a  une  intensité  propre 
en  rapport  avec  le  mode  de  transformation  des  forces  qui  le  pro- 
duisent, et  que  cette  Intensité  se  trouve  modifiée  par  le  circuit  qui 
oppose  au  mouvement  de  Télectricité  une  soile  de  résistance  spé- 
ciale. Ce  circuit  ne  se  compose  pas  seulement  des  conducteurs  exté- 
rieurs à  l'appareil  rhéométrique,  il  comprend  cet  appareil  lui-même 
avec  tous  les  éléments  complexes  qui  peuvent  entrer  dans  sa  com- 
position. S'il  s'agit  d'une  pile  hydro-électrique,  par  exemple,  il  faut 
considérer  les  liquides  et  les  métaux  qui  la  constituent  comme 
jouant  deux  rôles  :  celui  d'électromoteurs  donnant  naissance  au 
courant,  et  celui  de  conducteurs  modifiant  par  leur  résistance  l'in- 
tensité de  ce  courant  lui-même. 

PilYS.    DBftCHANEL.  43 
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Bien  que,  en  fait,  on  ne  puisse  se  représenter  un  courant  que 
comme  existant  dans  un  certain  circuit,  l'esprit  peut  distinguer  la 
nature  proprement  électrique  de  Faction  qui  engendre  le  courant, 
de  Faction  physique  spéciale  qui  en  établit,  si  on  peut  s'exprimer 
ainsi,  le  régime. 

On  peut  donc  représenter  Fintensilé  d'un  courant  contenu 
dans  un  certain  circuit  par  la  formule 

K' 

dans  laquelle  E  désigne  ce  que  Fon  appelle  la  force  électromolrice, 
et  R  la  résistance  totale  du  circuit.  C'est  cette  formule  qui  constitue 
la  loi  de  Ohm.  D'une  remarquable  simplicité,  elle  permet  d'inter- 
préter avec  une  fidélité  parfaite  toutes  les  circonstances  qui  peuvent 
se  présenter  dans  Fassociation  des  piles  et  des  conducteurs,  et  elle  a 
donné  lieu  à  une  théorie  physique  de  la  pile  dont  on  a  fait  déjà 
plusieurs  applications  heureuses*. 

539.  Identité  du  courant  dans  les  diverses  parties  du  cir- 
cuit. —  La  résistance  varie  d'un  point  à  un  autre  du  circuit  quand 
celui-ci  n'est  point  homogène,  mais  il  est  important  de  remarquer 
que  l'intensité  du  courant  est  la  même  partout.  On  s'en  assure  en 
faisant  osciller  une  aiguille  aimantée  à  une  très-petite  distance  au- 
dessus  des  différents  points  du  conducteur;  on  constate  que  le 
nombre  des  oscillations  effectuées  dans  le  même  temps  est  toujours 
le  môme,  ce  qui  veut  dire  que  la  force  qui  produit  Foscillation  est 
constante.  Or,  cette  force  est  la  résultante  de  Faction  de  la  terre  et 
de  celle  du  courant  ;  comme  la  première  est  constante,  il  en  est  de 
même  de  la  seconde. 

Il  y  a  dans  ce  fait  quelque  chose  d'analogue  à  ce  qui  se  passe 
quand  il  s'agit  de  vider  un  bassin  contenant  de  Feau.  La  nature  des 
conduites  employées  modifie  le  débit  de  liquide  et,  par  suite,  le 
temps  nécessaire  à  l'épuisement  complet;  mais  pour  chaque  sys- 

i.  Les  travaux  de  Ohm  sont  consignés  dans  un  ouvrage  publié  en  1827,  Rédigé  avec 
l)eaucQup  d*obscurité,  basé  d*aiUeurs  sur  des  idées  théoriques  contestables,  i*ouvnige  se 
répandit  peu,  et,  plusieurs  années  après,  M.  Pouillet  arrivait  par  une  méthode  purement 
expérimentale  aux  conclusions  du  savant  allemand,  sans  avoir  eu  connaissance  de  ses 
recherches. 
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tëme,  une  fois  le  régime  d'écoulement  établi,  il  passe  en  chaque 
point  la  même  quantité  d'eau  dans  le  même  temps.  De  même,  la 
quantité  totale  d'électricité  que  sont  capables  de  fournir  les  sub- 
stances rhéomotrices  peut  circuler  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long,  suivant  la  nature  du  circuit  dans  lequel  s'établit  le 
courant. 

540.  Éléments  qui  influent  sur  la  résistance.  —  La  résis- 
tance d'un  fil  conducteur  augmente  avec  sa  longueur;  elle  diminue, 
la  longueur  restant  la  même,  quand  la  section  augmente.  Pour 
apprécier  la  mesure  de  ces  variations,  on  peut  employer  Tappareil 
suivant  : 

Le  courant  produit  par  une  pile  P  (fig.  ù65)  est  introduit  dans 
un  circuit  qui  contient  une  boussole  rhéométrique  B.  On  com- 
mence par  réunir  les  ex- 
trémités des  rhéophores 
à  Tune  des  deux  petites 
pièces  métalliques  a  et  b. 
On  mesure  dans  ce  cas 
rintensilédu  courantpro- 

duit.   On    fait   COmmuni-  ^'^'  ^^'  "  Comparaison  des  résistances. 

quer  alors  Tun  des  rhéophores  avec  b  et  Tautre  avec  a  et  on  com- 
plète le  circuit  par  le  fil  conducteur  m;  le  courant  diminue  d'inten- 
sité et  l'aiguille  de  la  boussole  se  déplace  d'un  certain  nombre  de 
degrés.  Si  l'on  remplace  le  fil  m  par  un  autre  de  même  nature,  mais 
d'une  longueur  plus  grande,  la  diminution  d'intensité  est  plus  mar- 
quée; elle  l'est  moins  si  le  fil,  conservant  la  même  longueur,  a  une 
section  plus  grande.  Or,  si  on  prend  deux  fils  de  même  nature,  dont 
l'un  ait  à  la  fois  une  section  et  une  longueur  doubles  de  celle  de 
l'autre,  on  reconnaît  que  ces  deux  fils  peuvent  se  remplacer  exac- 
tement dans  le  circuit,  qu'ils  produisent  le  même  affaiblissement 
dans  le  courant,  c'est-à-dire  qu'ils  ont  la  même  résistance. 

La  même  chose  a  lieu  quelles  que  soient  les  longueurs  et  les  sec- 
tions des  ÛI3,  pourvu  qu'il  y  ait  entre  ces  deux  éléments  un  rapport 
constant,  c'est-à-dire  que  l'on  ait 

s       s'  "~  s"'  '   •   '   '  ^ 
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s,$\s",  .  .  .  représentant  les  sections,  IJ'J",  ...  les  longueurs 
des  ûls  employés. 

Si  l'on  établit  la  communication  entre  a  et  b  k  Faide  de  ûls 
métalliques  de  nature  différente,  les  conditions  de  Téquivalence  se 
trouvent  changées;  c'est  qu'en  effet  la  résistance  est  quelque  chose 
de  spécifique,  puisqu'elle  dépend  évidemment  de  la  constitution 
moléculaire  du  conducteur  traversé  par  le  courant. 

541.  Lois  de  rintensité  d'un  courant  dans  un  circuit  homo- 
gène. —  On  est  conduit  à  penser,  d'après  ces  expériences,  que  la 
résistance  d'un  circuit  homogène  est  proportionnelle  à  la  longueur 
et  inversement  proportionnelle  à  la  section,  de  sorte  que  Ton  peut 
la  représenter  par  l'expression 

Ir 

dans  laquelle  r  représente  la  résistance  spécifique.  Il  suit  de  là, 
d'après  la  loi  de  Ohm,  que  l'intensité  du  courant  qui  traverse  un 
pareil  circuit  doit  être  propoilionnelle  à  la  section  et  inversement 
proportionnelle  à  la  longueur.  Ce  résultat  peut  être  établi  expéri- 
mentalement d'une  façon  très-rigoureuse.  Voici  les  expériences 
faites  à  ce  sujet  par  M.  Pouillet  : 

1^  Courants  thermo^lectriques.  —  On  se  sert  de  deux  éléments 
thermo-électriques,  bismuth  et  cuivre  (flg.  466),  placés  à  côté  l'un 
de  l'autre,  de  façon  qu'on  puisse  simultanément  plonger  les  sou- 
dures voisines  les  unes  dans  de  la  glace  fondante,  les  autres  dans 
de  l'eau  à  100»,  par  exemple.  Le  circuit  de  l'un  des  couples  est 
formé  par  un  ûl  de  cuivre  dont  une  partie  s'enroule  un  certain 
nombre  de  fois  autour  du  cadre  d'un  galvanomètre;  l'autre  circuit 
du  même  fil,  dix  fois  plus  long,  s'enroule  à  côté  du  premier, 
mais  en  faisant  un  nombre  de  toui*s  dix  fois  plus  considérable. 
Si  dans  ces  circonstances  on  établit  les  communications  de  telle 
sorte  que  les  deux  courants  circulent  en  sens  contraire  dans  le 
galvanomètre,  on  voit  que  l'aiguille  demeure  au  zéro.  II  faut  en 
conclure  que  les  deux  actions  contraires  qui  la  sollicitent  se  font 
équilibre  ;  mais  le  fil  dont  la  longueur  est  dix  fois  plus  considé- 
rable fait  dix  fois  plus  de  tours  sur  le  galvanomètre  :  c'est  donc 
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que  l'iatensité  du  courant  qui  le  traverse  est  dix.  fois  plus  faible. 
La  loi  des  sections  peut  se  démontrer  d'une  manière  analogue 
en  employant  deux 
tlls  de  même  lon- 
gueur, mais  ayant 
l'un  une  section  dou- 
ble de  celle  de  l'autre; 
on  reconnaît  que  ce 
dernier  a  besoin  de 
deux    fois    plus   de 

tours  pour  produire 

Kig.  *oo. 
le  même  eflet   que 

le  premier.  Dans  ces  expériences,  on  ne  compte  que  la  longueur 
des  ûls  de  cuivre,  et  on  néglige  celle  du  cylindre  de  bismuth, 
dont  la  résistance  est  effectivement  très-faible  à  cause  de  sa  grande 
section. 

2'  Courants  hydro-électri<jues.  —  On  se  sert  d'une  pile  dans  le  cir- 
cuit de  laquelle  se  trouve  une  boussole  qui  donne  l'intensité  initiale 
F  du  courant.  On  introduit  ensuite  successivement  des  longueurs 
a,  b,  c,  .  .  .  d'un  fil  de  cuivre  déterminé;  les  intensités  décroissent 

successivement  et  deviennent  F',  F",  F" Si  nous  appelons  a; 

la  longueur  du  fil  de  cuivre  employé  qui  serait  équivalente  par  sa 
résistance  à  celle  du  circuit  primitif,  les  intensités  F,  F',  F  .F"  .  .  . 
se  rapportent  aux  longueurs  x,  x  h  a,  x  +  b,  x  -\-  c.  ...  cl  l'on 
doit  avoir  les  relations 

F       x  +  a       V        x  +  b        F^      x  +  c 
y^      X     ■      F"  ~      a:     '      F"-^      X     ■ 

Si  la  loi  qu'il  s'agit  de  démontrer  est  vraie,  on  doit  tirer  de  ces 
diverses  relations  la  même  valeur  de  x.  C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu. 

En  opérant  avec  une  nouvelle  série  de  flls  de  cuivre  d'une  sec- 
tion double,  on  obtient  encore  une  même  valeur  de  x,  mais  celle-ci  se 
trouve  égale  à  la  moitié  de  celle  qui  a  été  trouvée  précédemment, 
ce  qui  démontre  que  la  loi  des  sections  s'applique  aussi  aux  cou- 
rants hydro-électriques. 

542.    Longueur  réduite.  —  RAsistance  totale  d'un   circuit 
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hétérogène.  —  11  suit  de  ce  qui  précède  que  la  résistance  d'une 

portion  de  circuit  est  effectivement  représentée,  ainsi  que  nous 

ri 
l'avons  dit  plus  haut,  par  la  formule  — .  Une  autre  portion  de 


r'  l' 
nature  différente  serait  représentée  par  —ri  et  la  longueur  du  pre- 

mier  fil  qui  lui  serait  équivalente  serait  donnée  par  la  relation 

ri      r'V       „  .      ,        s      r'I' 
—  =  —7-,     (1  ou      f  =  —  .  — -. 
s         s  r       s 

G*est  là  ce  qu'on  appelle  la  longueur  réduite  de  la  seconde  por- 
tion du  circuit.  On  aurait  de  même  pour  les  diverses  portions  d'un 
circuit  hétérogène  : 

,  __  s     r"l"  s      r'"  r 

1  j.  g'    •»  i 


i—  r        s'" 


Si  l'on  imagine  que  le  courant  circule  dans  ce  circuit,  son 
intensité  sera  la  même  que  dans  un  circuit  homogène  de  longueur 
/  -f  /i  +  /j  .  .  .  ,  et  la  résistance  totale  sera  exprimée  par 


r'  l'  .    s       r"  r 


ly 

'    r   '     8'     '    r        s" 

qui  se  réduit  à 

ri  .r'I'      r"  l" 
s  "^  s'    *     s"   "^  • 

)■ 


•        •        •       1 


c'est-à-dire  que  la  résistance  totale  d'un  circuit  hétérogène  est 

égale  à  la  somme  des  résistances  partielles.  C'est  cette  résistance 

totale  que  nous  avons  appelée  R  dans  la  formule  de  Ohm,  de  même 

que  E  représente  la  somme  des  forces  électromotrices  qui  s'exercent 

en  différents  points  du  circuit  et  produisent  le  courant. 

543.  Mesure  des  résistances  spécifiques.  —  L'appareil  décrit 

plus  haut  (540)  peut  servir  à  mesurer  les  résistances  spécifiques 

des  différents  corps  conducteurs;  il  suffit  en  effet  de  chercher 

pour  chacun  de  ces  corps  la  longueur  équivalente  d'un  certain 

fil  de  cuivre  que  l'on  convient  de  prendre  pour  terme  de  com- 

r  /      r'  /' 
paraison.  De  la  formule  —  =  — —  qui  exprime  l'égalité  de  résistance 

r' 
des  parties  que  l'on  compare,  on  déduira  le  rapport  -. 
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On  peut  aussi  se  servir  pour  cette  mesure  d'un  appareil  ingé- 
nieux dû  à  M.  Wheatstoae,  et  qui  est  propre  d'ailleurs  à  diverses 
recherches  :  c'est  le  rhéostat. 

Il  se  compose  (flg.  fi67)  de  deux  cylindres  horizontaux  A  et  B,  mo- 
biles autour  de  leur  axe 
et  placés  parallèlement. 
Le  cylindre  A  est  entière- 
ment métalUque,  l'autre 
est  enveloppé  d'une  ma- 
tière isolante  à  la  surface 
de  laquelle  se  trouve  creu- 
sée une  rainure  hélicoï- 
dale à  pas  Irës-petit.  Un  ^.  .,,  „^.  ^  „  ,„^ 
Til  très-mince  en  cuivre 

doré  fixé  à  l'une  des  extrémités  de  ee  dernier  cylindre  s'enroule 
en  partie  dans  la  rainure,  et  de  là  passe  sur  le  second  cylindre. 
L'enroulement  se  continue  du  cAlé  opposa  et  peut  se  terminer  à 
l'extrémité  opposée  du  cylindre  métallique.  Deux  bornes  métal- 
liques sont  en  communication ,  l'une  avec  le  cylindre  en  métal, 
l'autre  avec  l'extrémité  du  fil  fixé  sur  le  cylindre  A  surface  isolante. 

Supposons  que  l'on  introduise  l'appareil  dans  le  circuit  d'un 
courant,  celui-ci  sera  obligé  de  suivre  les  diverses  circonvolutions 
du  fil  enroulé  dans  la  rainure  et  éprouvera  une  résistance  en  rap- 
port avec  la  longueur  de  ce  fil;  quant  à  la  résistance  provenant 
du  cylindre  en  métal,  elle  pourra,  à  cause  de  la  grande  section  de 
ce  dernier,  être  tout  à  fait  négligée  devant  celle  qu'oppose  le  res- 
tant du  circuit.  A  l'aide  d'une  manivelle  qui  se  place  à  volonté  sui' 
l'axe  de  l'un  ou  de  l'autre  cylindre,  on  peut  enrouler  le  fil  sur  la 
surface  de  l'un,  tandis  qu'il  se  déroule  sur  la  surface  de  l'autre.  On 
peut  ainsi  introduire  dans  le  circuit  ou  en  enlever  une  longueur 
variable  du  fil.  Ln  compteur  placé  en  léte  de  l'appareil  donne  le 
nombre  de  tours  de  cette  longueur  de  fil;  les  fractious  de  tour 
s'apprécient  approximativement;  il  serait  d'ailleurs  très-simple 
d'ajouter  un  oi^ane  qui  permette  de  les  mesurer  exactement. 

D'après  cette  description,  il  est  facile  de  comprendre  l'emploi  de 
l'instrument  à  la  mesure  des  résistances  spécifiques;  il  suffit  de  l'in- 
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troduire  avec  une  boussole  B  dans  un  circuit  (ûg.  468)  dont  une  partie 
peut  être  constituée  par  un  conducteur  variable  m.  Les  deux  pièces 

a  et  b  étant  d'abord 
mises  directement  en 
contact ,  r  introd  uction 
du  conducteur  m  pro- 
^^^^_^^^  duît   une    diminution 

*  ^^  v-.^^^^^H^»  d'intensité  accusée  par 

le  déplacement  de  Tai- 

rig.  468.  -  Mesure  des  résistances  spécifiques.         ^^-^^^    ^^    j^    boUSSOlO. 

On  remet  alors  les  communications  dans  l'état  initial,  et  on  intro- 
duit dans  le  circuit  la  longueur  de  fil  du  rhéostat  nécessaire  pour 
produire  le  même  résultat. 

A  l'aide  d'expériences  de  ce  genre  on  a  pu  dresser  la  liste  des 
résistances  spécifiques  des  différents  métaux.  La  table  suivante 
résulte  des  travaux  de  M.  Ed.  Becquerel  : 

RÉSISTANCES     SPECIFIQUES     A     LA     TEMPÉRATURE     DE     4  5". 

Argent 407,00  Palladium 7U,59 

Cuivre 442,25  Fer 824,89 

Or 455,34  Plomb 4242,90 

Cadmium 406,94  Platine 4  243,47 

Zinc 443,84  Mercure 5550,45 

Étain 734,26 

La  résistance  spécifique  est  évidemment  une  propriété  inverse 
de  la  conductibilité,  et  Ma  table  précédente,  dans  laquelle  la  résis- 
tance va  en  croissant,  marque  précisément  Tordre  du  pouvoir  con- 
ducteur des  différents  métaux.  On  remarquera  que  cet  ordre  est 
précisément  le  même  que  celui  qui  a  été  indiqué  dans  le  cha- 
pitre XXX,  relativement  à  la  conductibilité  pour  la  chaleur.  En 
modifiant  convenablement  le  mode  d'expérience  qui  vient  d'être 
indiqué,  on  peut  observer  la  résistance  à  des  températures  diverses; 
on  trouve  ainsi  qu'à  un  petit  nombre  d'exceptions  près,  la  résistance 
augmente  avec  la  température. 

544.  Résistance  des  liquides.  —  Un  procédé  d'expérimentation 
analogue  peut  servira  déterminer  la  résistance  spécifiquedes  liquides. 
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\  cet  effet,  ou  introduit  dans  le  circuit  une  ëprouvctte  (Qg.  I16O), 
d'un  diamètre  connu,  contenant  le  liquide  k  étudier.  Une  plaque  de 
métal  B,  d'un  diamètre  à  peu  près  égal  à  celui  de  l'éprouvette,  est 
disposée  dans  une  position  Ûxe  à  la  partie  inférieure  de  l'éprou- 
velte;  une  deuxième  plaque  pareille  A  peut 
s'élever  ou  s'abaisser  dans  le  liquide,  de 
façon  à  faire  varier  la  longueur  de  la  co- 
lonne liquide  contenue  entre  elles.  On  pro- 
duit ainsi  une  certaine  variation  d'inten- 
sité, qu'on  reproduit  ensuite  soit  avec  un 
fil  métallique,  soit  avec  une  colonne  de 
mercure  de  longueur  convenable.  Il  est 
très-importaut  dans  ces  expériences  de  se 
mettre  à  l'abri  des  'pbénomènes  électro- 
chimiques qui  se  produisent  au  contact  du 
liquide  et  du  métal.  On  se  sert  du  métal 

Fig.  «9.  -  Meure 

contenu  dans  la  dissolution,  du  cuivre  j,,  j^  rtsUmi.co  de»  liquide., 
par  exemple,,  si  l'on  opère  sur  le  sulfate 

de  cuivre,  de  sorte  qu'il  ne  se  produise  aucun  gaz  à  l'électrode  néga- 
tive et  que  le  liquide  se  régénère  k  l'électrode  positive.  Il  convient 
d'ailleurs  d'opérer  toujours  avec  des  courants  de  faible  intensité. 

On  a  constaté  ainsi  que  la  résistance  des  liquides  est  incompa- 
rablement plus  considérable  que  celte  des  métaux;  ainsi,  par 
exemple,  la  résistance  spécifique  d'une  dissolution  de  sulfate  de 
cuivre  est  près  de  ttf  000  000  de  fois  plus  grande  que  celle  de  l'ai'- 
gent.  Ce  fait  explique  pourquoi  les  courants  tbermo-électriques  s'af- 
faiblissent au  point  de  dlsparallre  dans  les  liquides;  ce  u'est  pas 
que  dans  le  milieu  où  ils  naissent  ils  soient  trop  faibles,  mais  avec 
l'addition  de  circuits  liquides,  dont  la  résistance  est  énorme,  leur 
intensité  éprouve  une  diminution  proportionnelle  et  devient  inap- 
préciable. 

U5.  Application  du  rhéostat  à  la  graduation  du  galvano- 
mètre. —  On  peut  se  servir  du  rhéostat  pour  graduer  un  galvano- 
mètre à  ÛI  long.  A  cet  effet,  on  introduit  les  deux  instruments  dans 
un  circuit  et  on  règle  les  résistances  diverses  pour  que  l'aiguille  du 
galvanomètre  s'arrête  aux  premières  divisions,  la  totalité  du  fil  du 
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rhéostat  étant  enroulée  sur  le  cylindre  isolant.  On  supprime  ensuite 
successivement  diverses  longueurs  /,  /', l"  du  fil;  Tintensité  du  cou- 
rant augmente,  l'aiguille  éprouve  des  déviations  de  plus  en  plus 
considérables  et  qui  s'approchent  plus  ou  moins  de  90°.  Si  l'on 
désigne  par/Tintensité  du  courant  primitif  qu'on  peut  prendre  pour 
unité,  par  r  la  résistance  initiale  exprimée  en  ûi  du  rhéostat,  on 
aura,  pour  déterminer  les  intensités  successives  f.  /!".  les  relations 

f  -^r-^r       r  ^r+r  •  •  •  •  • 

H  suffira,  pour  avoir  les  rapports  que  forment  les  premiers  mem- 
bres, de  déterminer  la  résistance  r,  ce  qui  se  fait  soit  à  Taide  du 
rhéostat  lui-même,  soit  à  Taide  d'expériences  analogues  à  celles 
qui  ont  été  précédemment  décrites. 

546.  Intensité  du  courant  de  la  pile.  —  La  formule  de  Ohm 
permet  de  calculer  Tintensité  du  courant  fourni  par  une  pile  en 
fonction  de  Tintensité  individuelle  du  courant  de  chaque  élément. 
Supposons,  pour  plus  de  simplicité,  que  tous  les  éléments  aient  la 
même  résistance  r  et  une  même  intensité  exprimée  par  f  lorsqu'ils 
sont  mis  en  rapport  avec  un  conducteur  extrapolaire  contenant  une 
boussole  et  d'une  résistance  totale  égale  à  ç;  l'intensité  /"est  donnée 
par  la  formule 

/■=  •■■- 

Les  éléments  étant  réunis  eu  pile,  la  résistance  du  circuit  devient 
nr  +  (p,  et  les  courants  particuliers  s'ajoutant  ensemble,  on  a  pour 
l'intensité  totale  F  : 

Cette  formule  donne  des  résultats  conformes  à  l'expérience, 
ainsi  que  l'ont  établi  divers  observateurs  et  en  particulier  M.  Pouil- 
let  ;  elle  nous  montre  que  si  le  conducteur  extrapolaire  a  une  résis- 
tance considérable,  le  nombre  des  éléments  a  une  grande  influence 
sur  l'intensité;  si  au  contraire  <p  est  très-faible,  et  pour  ainsi  dire 
négligeable  devant  nr,   l'accroissement  du  nombre  des  éléments 
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ji'ajoute  rien  à  l'intensitd,  dont  l'expression  esl  d.ins  ce  cas  limite 
indëpendanle  de  n. 

Ce  cas  se  présente,  par  exemple,  lorsqu'il  s'apii  de  faire  circu- 

_>=- 


1er  le  courant  d'une  pile  hvdro-éleclrique  dans  un  fil  iii{fUilli<iue 
d'une  petite  longueur.  Il  vaut  mieux  alors  disposer  les  éltiinents  de 
la  pile  en  batterie.  A  cet  effet,  on  réunit,  comme  le  montre  la 
figure  Ù70,  tous  les  charbons  et  tous  les  zincs  ensemble,  ce  qui 
lionne  comme  un  élément  unique  d'une  très-grande  surface.  On 
peut  calculer  l'intensité  du  courant  qui  résulte  de  cette  disposition; 
en  effet,  on  a  comme  précédemment 

Les  éléments  étant  réunis,  l'élément  unique  formé  a  une  section 
Il  fois  plus  grande  et  par  suite  une  résistance  n  fois  plus  petite;  on 
a  donc 


d'oii  on  voit,  ainsi  que  nous  l'avions  déduit  de  la  formule  précé- 
dente, que  si  (p  esl  très-petit,  F  est  sensiblement  proportionnel  à  ti. 
c'est-à-dire  que  la  disposition  en  batterie  est  très-favorable  dans 
cette  circonstance. 

547.  Courants  dérivés.  —  Loi-squ'on  pratique  une  dérivation 
sur  un  circuit,  le  courant  se  partage  entre  les  deui  conducteurs,  et 
il  est  facile  de  calculer,  en  fonction  de  l'intensité  primitive,  l'inten- 


site  des  deux  courants  daos  lesquels  il  se  décompose.  tJoient  r  el  r\ 
les  résistances  du  Al  primilif  tirfa  et  du  fi)  dérivé  bca,  f  ei  f  leurs 


Fig.  iîl. —Courants  dA-ifis, 

intensités  respectives  et  ^  l'intensité  du  courant  principal,  c'est-à- 
dire  de  celui  qui  circule  dans  la  portion  du  (il  située  entre  les 
points  de  dérivation  a  et  6  et  la  source  s$',  on  a  «évidemment  : 

Quant  à  la  valeur  de  cp,  on  la  calcule  facilement  en  remarquant 

que  les  deux  flis  de  résistance  r  et  r'  peuvent  élre  considérés  comme 

ayant  une  même  longueur  égale  à  l'unité,  un  pouvoir  conducteur 

aussi  égal  à  1  et  des  sections  -  et  -,  ;  ils  forment  donc  un  111  de 

1        1 
section  -  +  -,  et  par  suite  d'une  résistance  égaie  à 


L'intensité  du  courant  principal  est  donc 


B  désignant  la  résistance  de  la  portion  antérieure  du  circuit  ;  mais 
le  courant  primitif  avait  pour  intensité  F  =  jt— —  ,  donc 
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et  par  suite  les  valeurs  feif  trouvées  plus  haut  deviennenl 


rr' -f- R  (r  +  r')'        '  rr' +  R  (r  +  r' / 

Ces  formules  trouvent  une  application  dans  la  discussion  des 
meilleures  conditions  d*isoIement  des  lignes  télégraphiques. 

548.  Choix  du  galYanomètre.  —  Le  galvanomètre  a  ordinaire- 
ment pour  objet,  ainsi  que  nous  Tavons  dit  dans  le  chapitre  précé- 
dent, de  rendre  sensible  un  courant  dont  l'intensité  originelle  serait 
insuffisante  pour  dévier  Taiguille  aimantée;  examinons,  à  Taide  de 
la  théorie  de  Ohm,  les  conditions  pour  que  ce  résultat  soit  atteint. 
Dans  le  milieu  où  il  se  produit  avec  une  résistance  p,  le  courant  a 
pour  intensité 

Par  l'addition  du  circuit  galvanométrique  la  résistance  devient 
nr  +  p,  n  désignant  le  nombre  des  spires  et  r  la  résistance  de  cha- 
cune d'elles.  D'ailleurs  Faction  sur  l'aiguille  aimantée  se  trouvant 
multipliée  par  n,  l'intensité  efficace  du  courant  est  exprimée  par  la 
formule 

If  =  — - — ,     d  ou       !•  =  / 


On  voit  que  si  nr  est  du  même  ordre  de  grandeur  que  p,  c'est- 
à-dire  si  la  résistance  initiale  est  considérable,  l'intensité  F  s'accroît 
avec  n  et  se  trouve  toujours  supérieure  à  f.  Dans  ce  cas,  qui  est 
celui  des  courants  hydro-électriques,  il  conviendra  d'avoir  un  grand 
nombre  de  spires,  c'est-à-dire  de  prendre  un  galvanomètre  à  fll  fin 
et  long. 

Si  au  contraire  p  se  trouve  très-petit,  si  par  exemple  il  est 

négligeable  devant  7\r,  la  valeur  de  F  devient  f  \ ,  c'est-à-dire  que 

le  courant  devient  inappréciable.  C'est  ce  qui  arrive  quand  on  lance 
un  courant  thermo-électrique  dans  un  galvanomètre  à  fll  long.  Pour 
échapper  à  cet  inconvénient,  il  faut  diminuer  autant  que  possible 
la  valeur  de  i\  ce  qui  s'obtient  en  augmentant  la  section  du  fil  et 
diminuant  le  nombre  des  spires,  c'est-à-dire  en  employant  un  gai- 
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Tanonièti'e  à  lil  gros  et  court.  I)  faut  touierois  laisser  à  ii  une  cer- 
taine valeur  afin  de  proCler  de  la  inulliplication;  le  nombre  »,  qui 
convient  au  maximum  d'efTet  dans  chaque  cas  particulier,  dépend 
de  la  valeur  efîeclive  des  résistances;  on  ne  saurait  le  calculer  d'une 
inaniiTe  générale. 

549'  Mesure  des  forces  électromotrices.  —  La  formule  géné- 
rale de  Ohm  F  =  jt  montre  que,  si  l'on  peut  mesurer  k  la  fois  et 
l'intensité  d'un  courant  et  la  résistance  du  circuit  qu'il  traverse,  on 
pourra  en  déduire  la  valeur  de  E.  Des  expériences  faites  avec  des 
couples  de  systèmes  différents  peuvent  ainsi  donner  la  valeur  de 
la  force  électromotrîce  de  chacun  d'eui  par  rapport  à  celle  d'un 
système  que  l'on  choisira  pour  type  ou  pour  unité. 

Divers  procédés  d'expérimentation  ont  été  appliqués  à  celte 
recherche.  La  figure  Z|72  représente  la  disposition  générale  de  i'a|>- 


Vig.  iTl-  —  ."Ml;»!!™  dts  forces  liiti-iromoiricos. 

pareil  employépar  M.  Jules  Regnaull.  fne  pile  thermo-électrique  A, 
de  60  éléments  bismuth  et  cuivre,  et  l'élément  P  que  l'on  veut  lui 
comparer,  envoient  dans  un  galvanomètre  deux  courants  de  sens 
contraire;  le  curseur  a  permet  de  n'engager  que  le  nombre  que 
l'on  veut  des  éléments  de  la  pile.  On  conçoit,  par  conséquent,  qu'en 
faisant  varier  la  position  du  curseur,  on  puisse  arriver  .'i  amener  au 
zéro  l'aiguille  du  galvanomètre.  Dans  ce  cas,  l'intensité  du  courant 
résultant  est  nulle,  ce  qui  veut  dire  que  les  courants  élémenlaires 
sont  égaux  et  contraires;  mais,  comme  ils  ont  à  traverser  l'un  et 
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Fautre  une  même  résistance,  on  peut  dire  que  les  forces  électro- 
motrices  qui  leur  sont  propres  sont  égales.  La  force  électromotrice 
de  l'élément  soumis  à  Texpérience  est  donc  représentée  par  un 
nombre  égal  à  celui  des  couples  thermo-éleclrlques  qui  ont  pris 
part  à  l'action. 

Comme  les  éléments  hydro-électriques  ont  une  force  électrique 
très-supérieure  aux  éléments  thermo-électriques,  la  pile  employée 
ne  suffirait  pas  à  les  équilibrer;  on  emploie  alors  un  ou  plusieurs 
couples  auxiliaires  o,  o  dont  la  force  a  été  préalablement  déter- 
minée. C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'on  a  reconnu  qu'un  élément  de 
Daniell,  chargé  au  sulfate  de  zinc  et  au  sulfate  de  cuivre,  a  une 
force  égale  à  celle  de  174  couples  bismuth  et  cuivre  dont  les  sou- 
dures sont  chauffées  à  0  et  à  100°. 

550.  Quantité  d'électricité.  — 11  est  difttcile  de  définir  exac- 
tement ce  qu'on  entend  par  quantité  d'électricité;  toutefois  il  est 
bien  clair  que  si  un  courant  possède  une  intensité  constante,  les 
quantités  d'électricité  doivent  être  proportionnelles  aux  temps 
pendant  lesquels  le  courant  circule.  On  peut  arriver  d'une  autre 
manière  à  celte  comparaison  de  quantités.  Supposons  un  circuit 
dans  lequel  se  trouve  intercalée  une  roue  métallique  dentée;  les 
intervalles  entre  les  dents  sont  remplis  par  une  matière  isolante.  Le 
circuit  communiquant  d'une  part  à  l'axe  métallique  de  la  roue  et 
de  l'autre  à  une  des  dents  de  la  circonférence,  le  courant  passera 
librement.  Mais  si  on  vient  à  faire  tourner  la  roue,  il  y  aura  une 
série  d'inteiTuptions,  et  l'aiguille  d'une  boussole  faisant  partie  du 
circuit  éprouvera  des  oscillations  plus  ou  moins  marquées.  Lorsque 
la  vitesse  de  rotation  est  suffisante,  on  reconnaît  que  l'aiguille  se 
fixe  à  une  position  déterminée.  Si,  par  exemple,  les  dents  et  les  par- 
ties isolantes  ont  la  môme  largeur,  on  devra  admettre  comme  évi- 
dent que  la  quantité  d'électricité  qui  passe  est  la  moitié  de  celle 
qui  circule  lorsque  la  communication  est  libre.  Or  la  déviation 
produite  indique  que  le  courant  produit  dans  ce  second  cas  a  pré- 
cisément une  intensité  égale  à  la  moitié  de  celui  qui  a  lieu  dans  le 
premier.  On  peut  donc  dire  que  Viniemiiè  d!un  courant  est,  toutes 
choses  égales  (tailleurs,  proporliomxelle  à  la  quantité  (T électricité  qui  le 
comiitue. 
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551.  Actions  mutuelles  des  courants.  —  L'action  d'un  cou- 
rant sur  une  aiguille  aimantée  indique  entre  le  magnétisme  et 
l'électricilé  une  corrélation  des  plus  étroites;  cette  corrélation  avait 
pu  être  entrevue  déjà  d'après  la  perturbation  que  les  coups  de 
foudre  ou  les  fortes  décharges  électriques  amènent  dans  le  magné- 
tisme des  aiguilles.  Mais  les  faits  de  ce  genre  qui   avaient  été 
observés  manquaient  de  pi-écision,  ils  étaient  surtout  insufQsants 
pour  faire  ressortir  la  loi  ou  mâme  le  sens  général  des  phénomènes. 
L'expérience  d'tErstedt  avait  iin  tout  autre  caractère.  La  déviation 
de  l'aiguille  aimantée  par 
le  courant  se  fait  dans  un 
sens  déterminé,    facile  à 
prévoir  et  à  formuler  à  l'a- 
vance. Aussi  Ampère  n'hé- 
sita   pas    dès    l'origine  h 
assigner  ti  l'électricité  et  au 
magnétisme    une    origine 
identique.  Remarquant  que 
les  aimants  agissent  mu- 

Flg.  «3.  —  Moyen  de  rendre  un  courant  tuellemeut  les  uns  SUr  les 

moliilc.  ,,  ,,,   , 

autres,  il  supposa  qn  il  de- 
vait en  être  de  même  de  l'action  des  courants  sur  les  aimants,  si  bien 
que  si  les  aimants  étaient  fixes  et'  les  courants  mobiles,  ceux-ci  de- 
vaient se  placer,  par  rapport  aux  premiers,  de  façon  que  la  règle  gë- 
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Fig.  474.  —  Action  d'un  aimant 
sur  un  courant  mobile. 


nérale  posée  plus  haut  (531)  se  trouve  satisfaite.  Le  problème  de 
rendre  un  conducteur  mobile,  sans  interrompre  le  courant,  présen- 
tait des  difficultés  considérables,  que  le  génie  d'Ampère  parvint  à  ré- 
soudre. La  disposition  à  la- 
quelle il  s'arrêta  est  repré- 
sentée par  la  figure  IxlS.  Deux 
colonnes  métalliques  présen- 
tent à  leur  partie  supérieure 
deux  lames  horizontales  qui 
se  terminent  par  deux  coupes 
X  et  y  placées  sur  une  même 
verticale.  Un  fil  métallique 
contourné  en  rectangle,  par 
exemple,  se  termine  par  deux 
pointes,  qui  se  trouvent  sur 
l'axe  de  symétrie  du  conduc- 
teur, c'est-à-dire  sur  la  ligne 
qui  contient  le  centre  de  gravité.  D'après  cela,  si  on  place  les  pointes 
sur  les  coupes,  le  rectangle  sera  équilibré  et  par  suite  parfaitement 
mobile  autour  de  la  ligne  des  pointes  elles-mêmes.  Il  suffit  dès  lors 
de  placer  du  mercure  dans  les  coupes  et  de  faire 
arriver  un  courant  par  les  colonnes  pour  que 
celui-ci  circule  dans  le  conducteur,  qui  pourra 
d'ailleurs  se  mouvoir  sans  amener  aucune  inter- 
ruption. 

Au  lieu  d'employer  un  courant  rectangu- 
laire, on  peut  suspendre  dans  l'appareil  un  cou- 
rant circulaire  (fig.  475)  ou  de  toute  autre  forme. 
Il  est  alors  facile  de  constater  Faction  mutuelle  de  l'aimant  et  du 
courant;  il  suffit  de  placer  un  aimant  AB  (fig.  klU)  au-dessous 
du  conducteur  mobile,  on  voit  celui-ci  dévier,  se  placer  en  croix 
avec  l'aimant  et  de  façon  que  le  pôle  austral  soit  à  gauche. 

552.  Actions  mutuelles  des  courants.  —  L'identité  supposée 
du  magnétisme  et  de  l'électricité  conduit  naturellement  à  admettre 
que  les  courants  doivent  agir  les  uns  sur  les  autres.  Ampère  réussit 
non-seulement  à  mettre  ce  fait  en  évidence,  mais  il  en  multiplia  les 
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Fig.  475. 
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manifestations  et  créa  ainsi  de  toutes  pièces  une  branche  de  la  phy- 
sique à  laquelle  on  donne  le  nom  i* électro-dynamique  et  qui  peut  cer- 
tainement être  considérée  comme  la  plus  grande  conception  scien- 
tifique depuis  Newton.  L'apppareil  à  Taide  duquel  il  put  exécuter 
toutes  les  expériences  qui  devaient  servir  de  base  à  sa  théorie  est 
une  véritable  merveille  de  sagacité,  il  se  rencontre  encore  dans  quel- 
ques cabinets  de  physique  et  porte  le  nom  de  table  (TAmphre.  Pour 
la  commodité  de  l'enseignement,  on  préfère  se  servir  aujourd'hui 
d'appareils  distincts  dont  la  première  idée  est  due  à  M.  Pouillet  et 
qui  sont  destinés  chacun  à  la  démonstration  d'un  phénomène  par- 
ticulier. C'est  à  l'aide  de  ces  appareils  que  nous  allons  expliquer 
quelques-unes  des  propositions  fondamentales  de  l'électro-dyna- 
mique. 

I.  Les  PARTIES  d'un  même  courant  se  repoussent.  —  Pour  démon- 
trer ce  fait,  on  se  sert  d'une  petite  caisse  rectangulaire  (fig.  476) 

divisée  en  deux  compartiments 
par  une  cloison.  Dans  chacun  des 
compartiments  on  place  du  mer- 
cure bien  propre  et  on  les  fait 
Fig.  470.  -  ik^puision  des  parties       communiquer  l'un   avec  l'autre 

d  un  môme  courant. 

par  un  fil  de  laiton  posant  sur  le 
mercure  et  recourbé  au-dessus  de  la  cloison.  Lorsque  dans  ces  cir- 
constances on  met  les  deux  pôles  d'une  pile  en  communication 
avec  les  deux  cases ,  on  voit  le  petit  conducteur  mobile  repoussé 
vers  le  fond  de  la  caisse. 

II.  Deux  courants  parallèles  dirigés  dans  le  même  sens  s'attirent; 

DEUX    courants    PARALLÈLES    DIRIGÉS    EN    SENS    CONTRAIRE    SE    REPOUSSENT.    — 

L'appareil  employé  à  démontrer  cette  double  proposition  se  com- 
pose des  deux  colonnes  métalliques  t  et  v  (ûg.  /|77),  communiquant 
supérieurement  avec  des  lames  qui  se  terminent  par  les  coupes  x 
et  y.  Oh  dispose  sur  ces  coupes  remplies  de  mercure  le  conducteur 
rectangulaire  mobile  ahcde.  On  voit  sur  la  figure  que  si  l'on  place 
les  côtés  verticaux  du  rectangle  dans  le  voisinage  des  colonnes,  les 
courants  dirigés  dans  ces  deux  systèmes  sont  de  même  sens.  Aussi 
en  plaçant  les  côtés  mobiles  à  une  petite  distance  des  colonnes,  on 
voit,  dès  que  le  courant  passe,  se  manifester  une  attraction. 
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Pour  constater  la  r^ulsion,  on  emploie  le  rectangle  (Ûg.  /|7S) 

plié  autrement;  tes  couranis  des  colonnes  sont  alors  en  rrgarti  <le 

couranis  mobiles  dirigés  en  sens  inverse;  aussi,  quand  on  place  ces 

derniers  tout  près  des  colonnes  et  que  l'on  fait  arriver  le  courant. 


Fig.  477. 


on  voit  une  vive  répulsion  se  produire  et  le  rectangle  tournerait 
de  ISO"  s'il  n'était  empêché  par  le  conlact  des  pièces  qui  suppor- 
tent les  coupes. 

III,    Les  couhants  angulatres  s'attirent  umsQu'iLS    sont  tous   lïs 

DEDX  DIRIGÉS  VERS  LE  SOMMET  DE  L'ANGLE  OU  QUE  TOUS  LES  DEUX  S'EN  ÉLOI- 
GSENT;  ILS  SE  REPOUSSENT  LORSQUE,  l'UN  S'APPROCFIANT  DU  SOMMET  DE   L' ANGLE, 

l'autre  s'en  Éloigne. 

Au  lieu  de  démontrer  directement  la  proposition  dans  les  dif- 
férents cas  qu'elle  comporte,  on  peut  vérifier  une  conséquence  très- 
simple  à  laquelle  elle  conduit. 

Supposons  les  deux  courants  AB  et  CD  (flg.  /i79)  se  croisant  au 
point  0,  et  voyons  quel  sera  le  ré- 
sultat de  leurs  actions  mutuelles. 
D'après  la  proposition  qu'il  s'agit 
de  démontrer,  il  y  aura  attraction 
dans  les  deux  angles  AOD  et  COB, 
répulsion  dans  les  angles  DOB  et 
COA.  Ces  quatre  actions  sont  évi- 
demment concordantes  pour  faire  Fig.  iio.  —  Actioiis  de»  courants 
tourner  les  couranis  de  façon  qu'ils  '"^''  "™'' 

se  placent  parallèlement  l'un  ^i  l'autre   el  dans  le  même  sens. 
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Celle  conséquence  se  ïérifle  très-aisément  de  la  manière  sui- 
vante. A  l'appareil  dëjà  décrit  (Ûg.  (|73  et  hlh)  oa  suspend  ud  con- 
ducteur rectangulaire  dont  le  côté  inférieur  horizontal  est  placé 
au-dessus  d'un  conducteur  fixe  de  manière  à  faire  un  angle  avec 
lui.  Aussitôt  que  l'on  fait  passer  le  courant  dans  l'appareil,  le  con- 
ducteur mobile  se  met  en  mouvement  et  se  place  parallèlement  au 
conducteur  fixe.  On  reconnaît,  en  outre,  facilement  que  le  courant 
est  de  même  sens  dans  les  parties  qui  agissent  l'une  sur  l'autre, 
conformément  à  ce  qui  vient  d'être  indiqué. 

553.  Action  d'an  courant  circulaire  sur  nn  courant  fini 
mobile  autour  de  son  extrémité.  —  La  proposition  précédente 
conduit  à  quelques  conséquences  qu'il  est  utile  de  connaître. 

Supposons,  par  exemple,  un  courant  fini  OA  (fig.  iSO),  mobile 
autour  de  son  extrémité  0  et  soumis  à  l'action  d'un  courant  circu- 
laire. Considérons  d'abord  le  cas  oii  le 
courant  va  du  centre  à  la  circonférence. 
Il  est  visible,  d'après  ce  qui  précède,  que 
la  portion  du  courant  qui  est  située  au- 
dessus  du  courant  fixe  OA  l'attire,  tandis 
qu'il  est  repoussé  par  la  portion  qui  est 
au-dessous;  le  courant  fini  tournera  donc 
^'^'  **"■  d'une  manière  continue.  Le  mouvement 

de  rotation  sera  d'ailleurs  de  sens  contraire  â  celui  du  courant 
circulaire.  Le  contraire  aurait  lieu  évidemment  si  le  courant  fini 
allait  de  la  circonférence  au  centre. 

La  figure  est  faite  comme  si  le  courant  OA  et  le  courant  circu- 
laire étaient  dans  le  même  plan;  cela  n'est  nullement  nécessaire, 
et  le  premier  courant  peut  être  plus  ou  moins  élevé  au-dessus  du 
second. 

On  vérifie  expérimentalement  ce  phénomène  de  rotation  à 
t'aide  de  l'appareil  suivant.  Autour  du  bassin  de  cuivre  EF  (fig.  Ii8i) 
s'enroule  un  fil  conducteur  dont  les  extrémités  sont  en  communi- 
cation avec  les  deux  bornes  métalliques  m  et  o.  Au  centre  du  bassin 
s'élève  la  petite  colonne  en  métal  A  terminée  supérieurement  par 
une  coupe.  Cette  colonne  est  en  communication  avec  la  borne  n;  le 
boi-d  du  ))ass]n  communique  lui-même  avec  p.  Pour  se  servir  de 
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l'apparei),  on  verse  de  l'eau  acidulée  dans  le  bassin,  on  place  du 
mercure  dans  la  coupe  et  on  dispose  au-dessus  d'elle,  en  le  faisant 
reposer  par  une  pointe,  le  petit  équipage  mobile  BG.  Celui-ci  est 


Fig.  4B1.  —  Holation  d'un  coumnl  Qui  par  l'action  d'un  courant  circulaire. 

formé  de  deux  branches  horizontales  qui  se  recourbent  verticale- 
ment et  viennent  se  fixer  à  un  anneau  plongeant  dans  l'eau  aci- 
dulée. 

Gela  posé,  supposons  que  l'on  fasse  communiquer  directement 
m  etn,  et  qu'on  fixe  en  o  et  p  les  rhéophores  positif  et  négatif  d'une 
pile.  Le  courant,  arrivant  par  o,  suivra  le  conducteur  circulaire, 
arrivera  en  vi  et  de  là  en  n,  s'élèvera  dans  la  colonne  centrale 
comme  l'indiquent  Tes  flèches,  descendra  par  les  fils  verticaux  B 
et  G,  passera  dans  l'eau  acidulée  et  sortira  en  p.  Or,  dès  que  les 
communications  seront  établies,  on  verra  l'équipage  tourner  dans 
le  sens  prévu  par  la  théorie,  c'est-à-dire  en  sens  contraire  du  cou- 
rant circulaire.  Si,  plaçant  le  rhéophore  positif  en  p,  on  faisait 
entrer  le  courant  par  l'eau  acidulée  et  qu'on  fit  communiquer  direc- 
tement n  et  0,  le  courant,  arrivant  par  le  conducteur  BC,  irait  dans 
la  branche  horizontale  de  la  circonférence  au  centre,  et  comme  par 
la  colonne  centrale  il  passerait  en  n  et  ensuite  en  o,  son  sens  res- 
terait le  même  dans  le  courant  circulaire;  on  voit  dans  ce  cas  le 
conducteur  mobile  prendre  un  mouvement  de  rotation  contraire  du 
précédent. 

554.  Action  d'un  conrant  rectitigoe  indéfini  sur  un  courant 
fini  mobile  antonr  de  son  extrémité.  —  Un  courant  fini  mobile 
autour  de  son  extrémité  peut  éprouver  aussi  un  mouvement  de 
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rotation  sous  l'nctioii  d'un  courant  recttligne  indéûni;  c'est  ce  que 
montre  clairement  la  Ûgurc  Ii83.  En  eiTet,  le  courant  OA,  dirigé  du 
centre  à  la  circonférence  et  soumis  à  l'action  du  courant  indéûai 
MN,est  d'abord  attiré  en  OA';  dans  celte  nouvelle  position  il  est 
l'eponssé  par  nN  et 
attiré    par    mn;    il 
viendra  donc    suc- 
cessivement enOA", 
OA",    OA".    Dans 
cette  position  par- 
ticulière, oùles  cou- 
rants agissants  sont 
parallèles  et  dirigés 
fig.  Mi.  ,     .       ., 

en  sens  contraire,  il 

y  a  répulsion,  le  courant  est  poussé  dans  les  positions  OA',  OA", 
OA'",  d'où  il  revient  à  la  position  initiale  OA.  II  y  a  donc  rotation 
continue,  et  on  voit  que  si,  par  exemple,  le  courant  HN  est  dirigé 
de  l'est  à  l'ouest,  la  rotation  est  dirigée  de  l'ouest  à  l'est,  en  pas- 
sant par  le  sud.  Si  le  courant  mobile  était  dirigé  en  sens  inverse, 
c'est-à-dire  de  A  vers  0,  la  rotation  aurait  lieu  évidemment  de  l'ouest 
â  l'est,  en  passant  par  le  nord. 

SKS.  Action  d'un  courant  rectiligne  indéfini  sur  un  courant 
fini  perpendiculaire  A  sa  di- 
rection. —  Soit  AB  (fig.  (i83) 
un  courant  Uni,  descendant, 
situé  au-dessus  et  derrière  le 
courant  indéfini  MN  ;  abaissons 
une  perpendiculaire  DC  com- 
mune aux  deux  courants  et 
considérons  deux  éléments  p 
et  p',  situés  de  part  et  d'autre 
du  point  C  et  à  égale  distance. 
L'action  de  p'  sur  le  point  w 
'*'■  du  courant  est  répulsive  et 

diiigée  suivant  mf,  l'action  de  p  est  attractive  et  dirigée  suivant  mf  ; 
ces  lieux  actions  sont  égales  et  la  symétrie  de  la  figure  indique  que 
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la  résultaote  mF  est  parallèle  à  MN.  Ce  raisoDnemeat  s'appliquant  à 
tous  les  poiuls  des  deux  courants,  il  s'ensuit  que  le  courant  fini  se 
mouvra  parallèlement  â  lui-même  et  au  courant  HN.  Dans  le  cas  où 
le  courant  fini  est  descendant,  le  mouTement  est  contraire  à  celui 
du  courant  indéfini  ;  il  serait  évidemment  de  même  sens  dans  le  cas 
du  courant  ascendant.  Les  deux  cas  sont  représentés  dans  la  figure. 

556.  Action  d'an  courant  rectiligne  indéfini  sur  nn  courant 
rectangnlaire  mobile  autour  d'un  axe  perpendiculaire  ft  sa 
direction.  —  Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  si  un  courant  fini 
AB,  perpendiculaire  à  la  direction  d'un  courant  indéfini  (fig.  U^h), 
est  mobile  autour  d'un  axe  00'  parallèle  à  lui-même,  le  plan  ABOO' 
viendra  se  placer  parallèlement  au  courant  indéfini,  de  Eaçon  que 
AB  soit  en  avant  de  00'  dans  le  cas  du  courant  ascendant  et  en 
arrière  dans  le  cas  contraire. 

Si  un  système  de  deui  courants  parallèles  AB,  A'B',  mobile 
autour    de    l'axe 
00',  est  soumis  à 
l'action   du   cou- 
rant indéfini,  les 
actions  s'accorde- 
ront pour  placer 
le    système   dans 
la  position  indi- 
quée par  ta  figure.  Si  les  deux  courants  AB,  A'B'  étaient  tous  les 
deux  ascendants  ou  tous  les  deux  descendants,  la  résultante  des 
actions  du  courant  indéfini  serait  évidemment  nulle. 

557.  Action  d'un  conducteur  rectiligne  indéfini  sur  un  cou- 
rant rectangulaire  mobile  autour  d'un  axe 
perpendiculaire  &  sa  direction.  —  Coasidé-  ; 

rons  actuellement  (fig.  I|85)  l'aclion  du  cou-  i 
rant  rectiligne  indéfini  sur  un  courant  rec- 
tangulaire placé  en  arrière  au-dessus  de  lui 
et  mobile  autour  de  l'axe  oo'.  L'effet  sur  les 
parties  horizontales  est  évidemment  nul,  car 
il  est  de  sens  contraire  sur  les  deux  moitiés.  '*' 

Quant  à  la  partie  verticale  descendante,  elle  doil  se  placer  parallè- 
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lemeDt  au  courant  indéûni  en  avant  de  oo',  et  la  partie  ascendante 
doit  se  placer  en  arrière  :  le  rectangle  tout  entier  doit  donc  s'orienter 
dans  un  plan  parallèle  au  courant  indéfini  et  de  façon  que  dans  la 
partie  inférieure  le  courant  aille  dans  le  même  sens. 

Il  est  très-aisé  de  comprendre  que  les  raisonnements  précé- 
dents s'appliquent  au  cas  d'un  courant  circulaire  et  même  d'un 
courant  fermé  quelconque,  mobile  autour  d'un  axe  de  symétrie. 
On  est  donc  conduit  à  cette  conclusion  importante,  qu'un  courant 
de  ce  genre  soumis  à  l'action  d'un  courant  rectiligne  indéûni  se 
place  parallèlement  à  ce  dernier  et  de  façon  que  dans  la  partie  infé- 
rieure les  courants  aillent  dans  le  même  sens. 

On  vérifie  expérimentalement  les  deux  premiers  résultats  du 
8  556   à  l'aide  de   l'appareil  représenté   par    la  figure  486.    Il 

se  compose  de  deux  cuvettes 
ce,  DD,  la  première  étant 
supportée  par  la  colonne  mé- 
tallique verticale  AB;  une  sub- 
stance isolante  empêche  le 
contact  de  la  colonne  et  des 
cuvettes  ;  un  fil  métallique 
mno  se  recourbe  de  manière 
que  ses  deux  extrémités  arri- 
vent dans  l'intérieur  de  cha- 
cune des  cuvettes  ;  il  est  porté 
d'ailleurs  par  une  tige  munie  d'un  contre-poids  K  et  forme  ainsi 
un  équipage  mobile  autour  de  la  pointe  B  reposant  sur  la  petite 
coupe  qui  termine  la  colonne.  Celle-ci  communique,  d'une  part, 
avec  la  cuvette  supérieure  à  l'aide  de  la  pièce  d,  et  de  l'autre  avec 
la  borne  f. 

Quant  à  la  cuvette  inférieure,  elle  est  en  communication  avec 
la  borne  g.  On  voit  que  si  un  courant  arrive  par  g,  il  fournira  une 
portion  finie  verticale  et  ascendante  ;  on  aurait  un  courant  des- 
cendant en  le  faisant  entrer  par  f.  On  peut  donc  faire  agir  sur  le 
système  mobile  un  courant  rectiligne  placé  dans  son  voisinage,  et 
l'on  reconnaît  ainsi  l'exactitude  des  conclusions  précédentes. 

558.  Courants  sinueux.— Un  courant  sinueux  qui  ne  s'éloigne 


Fig.  486.  —  Orientation  d'un  courant 
vertical. 
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que  très-peu  d'un  courant  rectiligne  agit  avec  la  même  intensité 
que  ce  dernier  et  peut  lui  être  substitué  dans  toutes  les  circon- 
stances. On  démontre  ce  fait  en  approchant  d'un  conducteur  mo- 
bile un  autre  conducteur  fixe  formé  d'un  double  fil  replié  sur  lui- 
même  (ûg.  487),  dont  l'une  des  parties  est  rectiligne  tandis  que 
l'autre  présente  des  sinuosités.  Le  courant  parcourt  les  deux  por- 
tions du  fil  en  sens  contraire,  et  l'on  reconnaît  que  dans  aucun  cas 
le  conducteur  mobile  n'est  influencé;  c'est  que  les  deux  courants 
agissants  ont  des  intensités  égales  et  contraires. 

Ce  n'est  pas  seulement  à  un  courant  rectiligne,  mais  bien  à  un 


Fig.  487. 
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Fig.  488. 


courant  de  forme  quelconque,  que  s'applique  la  propriété  dont  il 
s'agit;  elle  est  d'ailleurs  le  fondement  de  la  théorie  mathématique 
de  Télectro-dynamique.  On  conçoit  en  effet  que  les  conducteurs  de 
forme  quelconque  (fig.  488)  pourront  être  décomposés  en  une  série 
de  petits  éléments  rectilignes,  dont  l'action  mutuelle  pourra  être  étu- 
diée plus  facilement  et  conduire  à  la  connaissance  de  l'action  totale. 
559.  Action  mutuelle  de  deux  éléments  de  conrants.  —  La 
loi  des  courants  sinueux  permet  en  particulier  de  substituer  à  une 
petite  portion  de  courant  un  polygone  passant  par  ses  extrémités 
ou  ses  projections  sur  des  axes  parallèles  aux  côtés  du  polygone.  En 
se  fondant  sur  ce  principe,  Ampère  a  calculé  l'action  mutuelle  de 
deux  éléments  de  courants  dirigés  d'une  manière  quelconque  dans 
l'espace.  Cette  action  est  représentée  par  la  formule  suivante  : 


/•= 
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Dans  cette  formale  l  et  l'  sont  les  longueurs  des  deux  éléments, 
r  leur  distance,  a  et  ce'  les  angles  que  font  leurs  directions  avec  la 
droite  qui  joint  leurs  milieux,  6  Tangle  que  font  entre  eux  les  deux 
plans  menés  par  cette  droite  et  par  chaque  élément,  enfin  t  et  i'  sont 
deux  constantes  dépendant  de  l'intensité  propre  des  courants.  Cette 
action  élémentaire  étant  connue,  on  pourra,  par  les  procédés  ordi- 
naires de  l'analyse,  résoudre  les  diverses  questions  qui  peuvent  se 
présenter  dans  Faction  des  courants  finis.  Toutefois  cette  formule 
est  assez  compliquée,  et  pour  résoudre  les  difficultés  que  présente 
son  application.  Ampère  a  fait  preuve  d'un  génie  mathématique 
presque  aussi  digne  d'être  admiré  que  Test  la  puissance  d'invention 
à  laquelle  est  due  Télectro-dynamique. 

560.  Action  de  la  terre  sur  les  courants.  —  Les  courants  élec- 
triques mobiles  peuvent,  quand  ils  sont  abandonnés  à  eux-mêmes, 
exécuter  certains  mouvements  qui  sont  dus  à  Taclion  de  la  terre. 
Ainsi,  si  dans  l'appareil  représenté  par  la  figure  /|86  onrfait  circuler 
un  courant  qui  soit  ascendant  dans  la  branche  verticale,  on  verra 
celle-ci  se  porter  à  l'ouest  et  s'y  fixer  dans  une  position  d'équilibre 
stable  ;  elle  se  porterait  à  l'est  si  le  courant  était  descendant. 

Ce  mouvement  est  sans  doute  un  cas  particulier  de  l'action 
mutuelle  des  aimants  et  des  courants,  puisque  l'aimant  terrestre 

doit  agir  à  la  façon  d'un  aimant  ordi- 
naire.  Mais  il  peut  aussi  être  expliqué 
;|  par  l'existence  d'un  courant  terrestre 

'  ^  (fig.  489)  qui  serait  dirigé  de  l'est  à 

l'ouest  et  situé  sous   l'horizon.   Cette 
hypothèse  a  sur  la  première  l'avantage 
ooesi.- —.]'-::'. Est.   (le  rattacher  le  phénomène  en  question 

,.  '  '  à  des  phénomènes  de  même  nature,  et 

oud. 

de  dévoiler  dans  un  cas  particulier  la 
connexion  intime  du  magnétisme  et  de 
l'électricité.  On  voit,  en  effet,  que  l'aimant  terrestre  peut  être  rem- 
placé par  un  courant  électrique  perpendiculaire  au  méridien  ma- 
gnétique, placé  sous  l'horizon  et  dirigé  de  Test  à  l'ouest. 

L'expérience  précédente  nous  fait  connaître  la  direction  du 
courant  terrestre,  mais  non  point  sa  position.  Il  pourrait  en  effet  se 
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trouver  au  nord,  au  sud,  ou  même  sous  nos  appareils,  que  reffel 
observé  serait  le  même.  Mais  nous  avons  un  moyen  de  faire  cesser 
cette  incertitude;  servons*nous  à  cet  effet  de  Fappareil  décrit  au 
§  553,  en  faisant  passer  le  courant  seulement  dans  l'équipage 
mobile;  si  le  courant  entre  dans  la  branche  horizontale  de  la 
circonférence  au  centre,  on  la  verra,  sous  l'action  de  la  terre,  se 
mouvoir  de  Touest  à  Test  en  passant  par  le  nord;  la  rotation  a  lieu 
de  Touest  à  l'est  en  passant  par  le  sud  si  le  courant  mobile  va  du 
centre  à  la  circonférence. 
Ce  phénomène  peut  s'ex- 
pliquer ou  par  un  courant 
<le  Test  à  Touest  situé  au 
sud,  ou  par  un  courant  de 
l'ouest  à  Test  placé  au  nord  ; 
mais  cette  dernière  hypo- 
thèse est  inadmissible  puis- 
que la  direction  est  déjà  ac- 
cusée d'une  façon  certaine. 

L'action  électro-dyna- 
mique du  globe  terrestre 
peut  donc  être  représentée 
par  celle  d'un  courant  situé 
au  sud  de  l'Europe,  circu- 
lant dans  l'intérieur  du  globe  de  l'est  à  l'ouest.  Gomme  on  peut 
imaginer  des  expériences  analogues  dans  les  différents  points  du 
globe,  on  voit  que  c'est  un  courant  fermé  situé  vers  Féquateur  et 
dont  le  plan  ne  diffère  pas  beaucoup  de  celui  de  l'équaleur  magné- 
tique. Nous  ferons  d'ailleurs  à  ce  sujet  une  remarque  analogue  à 
celle  que  nous  avons  faite  à  propos  de  l'aimant  terrestre.  Le  courant 
terrestre  équatorial  ne  doit  pas  être  considéré  comme  une  réalité 
physique,  il  représente  seulement  la  résultante  des  actions  des 
différents  courants  qui,  par  suite  de  causes  diverses  et  particulière- 
ment des  variations  de  température,  sillonnent  incessamment  Tinté- 
rieur  de  notre  globe. 

561.  Solénoïdes.  —  Le  courant  terrestre  explique  naturelle- 
ment la  direction  de  l'aiguille  aimantée  ;  c'est  un  cas  particulier  de 


OuMt. 


Fig.  490. 
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rexpérience  d'Œrstedt.  Mais  l'aiguille  aimantée  elle-mêipe  peut 
être  remplacée  par  un  organe  électrique;  c'est  là  sans  contredit 
la  plus  belle  découverte  d'Ampère,  la  conception  la  plus  remar- 
quable peut-être  que  nous  offre  l'histoire  des  sciences. 

Suspendons  en  effet  à  l'appareil  à  colonnes  (flg.  473)  un  cou- 
rant  rectangulaire  ou  circulaire,  celui-ci  s'orientera  dans  un  plan 
perpendiculaire  au  méridien  magnétique,  de  façon  que  dans  la 
partie  inférieure  le  courant  aille  de  l'est  à  l'ouest.  Si  donc  nous 
imaginons  une  série  de  courants  circulaires  fermés  de  même  sens 
et  placés  perpendiculairement  à  une  droite,  cette  droite,  c'est-à-dire 
l'axe  du  système,  devra  se  diriger  comme  une  aiguille  aimantée;  ce 
système  a  été  appelé  par  Ampère  un  solènoïde.  La  réalisation  de 
cette  idée  présente  au  premier  abord  d'insurmontables  difficultés, 
car  comment  se  procurer  cette  série  de  courants  fermés  indivi- 
duels qui  constituent  le  solénoïde?  Ces  difficultés  ont  été  résolues 
de  la  façon  la  plus  heureuse. 

Concevons  en  effet  qu'on  contourne  un  fil  métallique  (fig.  &Q1} 
de  façon  à  former  des  cercles  unis  les  uns  aux  autres  par  une  por- 

I  tion  rectiligne,  ce  système  ne 

^f   V'  y '^    A    A    A    Jt   X    X    r^  différera  du  solénoïde  que  par 

ÔÔÔÔÔÔÔOÛOOÛ*^^  portions  rectillgnes;   mais 

si  on  replie  le  fil  aux  extrémités 
et  qu'on  le  ramène  au  milieu, 
comme  le  montrent  les  figures 
A  et  B,  le  courant  qui  traver- 
sera cette  portion  rectiligne 
sera  de  sens  contraire  à  celui 
qui  parcourt  la  portion  rectili- 
gne qui  réunit  les  cercles;  elle  en  détruira  donc  l'effet  et  le  système 
sera  équivalent  à  un  véritable  solénoïde. 

Au  lieu  de  cette  disposition  on  peut  évidemment,  en  se  fondant 
sur  la  loi  des  courants  sinueux,  adopter  celle  beaucoup  plus  com- 
mode que  représente  la  figure  C.  Le  fil  s'enroule  en  hélice,  cha- 
cune des  spires  représente  ainsi  le  cercle  fermé,  plus  une  portion 
rectiligne  égale  au  pas,  et  le  retour  du  fll  détruit  l'effet  de  cette 
portion  rectiligne. 
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Fig.  491.  —  Solénoîdes. 


Fig.  M3.  —  Orientation  du  soléDoide. 
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On  peut  doûc  réaliser  un  soléooïde;  si  on  le  suspend  à  l'ap- 
pareil à  colonnes  (flg.  492)  et  qu'on  lance  le  courant,  on  le 
Toit  immédialement  se 

diriger  et  se   placer  lira  "^ 

parallèlement  à  une 
aiguille  aimantée  de 
déclinaison.  I.es  ex- 
trémités du  solénoïde 
portent  les  mêmes 
noms  que  les  pâles 
correspondants  de  l'ai- 
mant. Ces  extrémités 
sont  d'ailleurs  faciles 
â  distinguer  l'une  de 
l'autre;  le  courant  al- 
lant en  effet  dans  la 
partie  inférieure  de 
l'est  à  l'ouest,  si  on  regarde  eu  face  le  pAle  austral,  on  aura  la 
partie  ascendante  à  droite;  ce  sera  le  contraire  pour  le  pôle 
boréal.  La  figure  Ii93  montre  les  pOles 
austral  A  et  boréal  B  d'un  solénoïde, 
tels  que  l'observateur  les  aperçoit 
en  les  regardant  de  face.  Cette  dis- 
position s'aperçoit  aussi  dans  la  li- 
gure A92. 

562.  Inclinaison  dn  solénoïde.— 
Si  l'on  pouvait  se  servir  d'un  solénoïde  entièrement  libre  de  se 
mouvoir  autour  de  son  centre  de  gravité,  on  le  verrait  se  placer 
parallèlement  à  l'aiguille  d'inclinaison.  Cette  expérience  est  à  peu 
près  irréalisable  avec  un  solénoïde  proprement  dit  à  cause  de  son 
poids,  mais  on  peut  la  faire  avec  un  de  ses  éléments,  et  le  carac- 
tère démonstratif  en  est  exactement  le  même.  On  se  sert,  comme 
le  représente  la  figure  i9/i,  d'un  rectangle  mobile  autour  d'un 
axe  passant  par  son  centre  et  perpendiculaire  au  méridien  ma- 
gnétique. Dès  que  le  courant  est  lancé  dans  son  intérieur  il 
se  dispose  dans  un  plan  incliné  à  l'borizon,  et  l'on  reconnaît 


Fig.  iOS.  - 
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qu'il  fait  avec  celui-ci  un  angle  égal  à  Tinclinaison  magnétique. 
Cette  expérience  nous  fait  connaître  la  direction  du  plan  du 

courant  terrestre,  qui 
est  bien,  comme  nous 
l'avons  dit,  celui  de 
réquateur  magnétique. 
Il  est  évident  d'ailleurs, 
d'après  elle,  qu'un  sole- 
noïde  libre  se  placerait 
parallëlementà  l'aiguille 
d'inclinaison.  Donc,  au 
point  de  vue  de  l'action 
terrestre,  l'aiguille  ai- 
mantée peut  être  exac- 
tement remplacée  par 
un  solénoîde.  On  voit 
d'ailleursque  dans  la  po- 
sition d'équilibre  deux 


Fig.  494.  —  Inclinaison  d'un  élément  de  solénoîde. 


des  côtés  du  rectangle  sont  parallèles  au  courant  terrestre  et  deux 
autres  sont  perpendiculaires.  Ces  derniers  éprouvent  des  actions 
dont  la  résultante  est  nulle.  Quant  aux  premiers,  l'un  est  attiré, 
l'autre  repoussé,  et  l'équilibre  n'^a  lieu  que  lorsque  le  plan  du  cadre 
mobile  renferme  les  deux  forces. 

563.  Actions  mutuelles  des  solénoides  et  des  aimants.  — Les 

-d^ll^         ■  solénoïdes  et  les  aimants  ne  s'équivalent  pas 

JÉ||£A  ^ME^     seulement  au  point  de  vue  de  l'action  ter- 

^^^^V   ^^^^     restre,  ils  s'équivalent  aussi  au  point  de  vue 

^     ^^^     de  leurs  actions  mutuelles.  Ainsi  les  pôles 

de  même  nom  des  solénoïdes  se  repoussent 
et  les  pôles  de  nom  contraire  s'attirent,  ainsi 
qu'on  peut  le  vérifier  en  suspendant  à  l'ap- 
pareil à  colonnes  un  solénoîde  mobile  et  ap- 
Fig.  495.  —  Actions      prochant  de  ses  extrémités  celles  d'un  solé- 

mutuelles  des  solénoïdes.    noide  fixe. 

Ce  phénomène  d'attraction  et  de  répulsion  est  d'ailleurs  facile 
à  comprendre  directement.  Plaçons  en  effet  en  regard  l'un   de 
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l'autre  les  deux  pôles  australs  d'un  solénoîde  (fig.  405);  de  quelque 
façon  qu'on  s'y  prenne,  ce  seront  toujours  des  courants  de  sens 
contraire  qui  seront  en  présence  Tun  de  l'autre,  il  y  aura  donc 
répulsion.  Si  les  pôles  en  regard  sont  de  nom  contraire,  les 
courants  agissant  l'un  sur  l'autre  ont  le  même  sens  et  il  y  a 
attraction. 

Si  enfin  on  approche  des  extrémités  d'un  solénoîde  les  pôles 
d'un  aimant  (flg.  496),  il  y  a  une  action  réciproque  identique  à 
celle  de  deux  aimants  :  attraction  ou 
répulsion  suivant  que  les  extrémités 
sont  de  même  nom  ou  de  nom  con- 
traire. Le  calcul  va  d'ailleurs  au  delà 
des  expériences  qui  viennent  d'être 
décrites.  Si,  en  effet,  à  l'aide  de  la 
formule  qui  représente  l'action  des 
deux  éléments  de  courant,  on  calcule 
Taction  mutuelle  de  deux  solénoîdes, 
on  trouve  que  cette  action  se  réduit 
à  quatre  forces,  deux  attractives  et 
deux  répulsives  émanant  des  extré- 
mités et  variant  en  raison  inverse  du 
carré  de  la  distance.  Le  solénoîde  se 
comporte  donc  absolument  comme 
une  aiguille  aimantée,  il  en  est  une  représentation  merveilleu- 
sement exacte.  «  Jusqu'à  cette  invention  d'Ampère,  nul  n'avait 
pu  imiter  l'aimant;  depuis  elle,  il  n'en  a  pas  été  trouvé  d'autre 
image*.  » 

Ajoutons  enfin  que  l'expérience  fondamentale  d'dlrstedt  est 
une  conséquence  de  l'action  d'un  courant  sur  un  solénoîde. 

564.  Équipages  asiatiques.  —  L'influence  de  la  terre  sur  les 
courants  peut  donner  lieu  à  quelques  perturbations  dans  l'obser- 
vation des  phénomènes  électro-dynamiques.  On  en  élude  l'influence 
en  se  servant  d'équipages  astatiques  semblables  à  ceux  que  repré- 
sentent les  figures  407  et  408.  On  voit  que  le  conducteur  mobile 


Fig.  496.  —  Actions  réciproques 
des  aimants  et  des  solénoîdes. 


1.  Quet,  Rapport  sur  V Électricité  et  le  Magnétisme,  p.  12. 
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abcdefghesi  dans  les  deux  cas  formé  de  deux  moitiés  qui  devraient 
s'orienter  d'une  façon  inverse  sous  l'action  du  globe.  Celle-ci  est 


Fig.  497.         Conducteurs  asiatiques. 


donc  sans  effet,  et  l'on  peut  étudier  sans  cause  d'erreur,  de  ce  chef 
du  moins,  les  actions  électro-dynamiques  sur  les  branches  verticales 
ou  horizontales  des  conducteurs  ainsi  disposés. 

565.  Théorie  du  magnétisme.  —  En  se  fondant  sur  les  faits  pré- 
cédents, Ampère  a  supposé  que  ce  que  l'on  appelle  magnétisme  est  le 
résultat  de  courants  électriques  fermés  existant  dans  les  particules 
mêmes  des  corps  magnétiques.  Dans  les  corps  magnétiques,  mais  non 
aimantés,  les  courants  sont  orientés  d'une  manière  quelconque,  tan- 
dis que  dans  les  aimants  ils  sont  tous  dirigés  dans  le  même  sens. 
Dans  une  section  transversale,  par  exemple,  les  courants  affectent  la 
disposition  indiquée  par  la  figure  499.  Or  dans  l'intérieur  du  corps 
les  courants  particuliers  se  trouvent  en  présence  de  tous  les  côtés  avec 
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Fig.  499.        Courants  particulaires. 


Fig.  500. 


des  courants  contraires,  de  sorte  que  les  choses  se  passent  comme 
s'il  y  avait  un  courant  unique  extérieur,  comme  le  montre  la 
figure  500.  Dans  un  corps  magnétique,  sous  l'influence  d'un  aimant 
déjà  formé,  les  courants  s'orientent  par  suite  de  la  tendance  qu'ils 
ont  toujours  à  se  placer  parallèlement  les  uns  aux  autres.  S'il 
existe  dans  le  corps  magnétique  ce  qu'on  appelle  la  force  coercitive, 
l'orientation  persiste  après  que  l'influence  qui  Fa  produite  a  cessé  ; 
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si  c'est  au  contraire  du  fer  doux  ou  cette  force  n'existe  pas,  les  cou- 
rants reprennent  après  l'influence  toutes  les  directions  possibles, 
de  sorte  que  l'action  au  dehors  est  nulle. 

La  tliéorie  d'Ampère  est  un  des  plus  grands  pas  que  l'on  puisse 
signaler  vers  l'objectif  que  ne  cesse  de  poursuivre  la  science,  c'est- 
à-dire  la  réduction  à  l'unité  des  agents  physiques.  Elle  fait  dispa- 
rallre  en  effet  le  magnétisme  comme  phénomène  indépendant.  Elle 
permet  d'ailleurs  d'expliquer  de  la  façon  la  plus  simple  tous  les 
phénomènes  de  l'éleclro-magnélismc.  ^ous  nous  bornerons  ici  a  en 
citer  un  exemple. 

566.  Expérience  d'Ampère.  —  In  aimant  lesté  avec  du  platine 
llotte  verticalement  dans  le  mercure  que  contient  une  ëprouvette. 


Fjg.  SOI.  —  Expirience  d'Ampère. 

Au-dessus  de  l'aimant  est  disposée  une  pointe  que  l'on  fait  descendre 
jusque  dans  une  petite  cavité  que  l'aimant  présente  <i  sa  partie 
supérieure  et  dans  laquelle  on  met  une  petite  quantité  de  mercure; 
de  cette  façon  l'aimant  est  maintenu  au  milieu  de  l'fiprouvctle.  Cela 
posé,  on  met  les  rhéophores  d'une  pile  en  communication  l'un  avec 
la  pointe  et  l'autre  avec  le  mercure  ;  un  courant  circule  dans  l'ap- 
pareil et  l'aimant  fait  partie  lui-même  du  circnit.  Or  on  voit  immé- 
diatement i'aimant  tourner.  Si  c'est  le  pOle  austral  qui  occupe  la 
partie  supérieure  et  que  le  courant  arrive  par  la  pointe,  la  rotation 
a  lieu  de  Test  à  l'ouest  en  passant  par  le  nord. 

PBTS.    DE9CBANBL.  46 
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Rien  de  plus  simple  que  rexplication  de  ce  phénomène.  Le 
courant  arrivant  par  le  centre  de  Taîmant  (fig.  502)  rayonne  dans 
diverses  directions,  par  exemple  suivant  AGD.  La  portion  du  cou- 
rant qui  traverse  Taimant  ne  saurait  produire  aucune  action  sur 
l'aimant  lui-même  puisqu'elle  est  détruite  par  une  réaction  égale  et 
contraire.  Quant  à  la  partie  CD,  elle  repousse  la  partie  voisine  Cm  du 
courant  constitutif  de  Taimant  et  attire  Gn.  Le  même  effet  se  produit- 
sur  les  différents  points  de  la  surface  de  l'aimant,  ce  qui  produit  la 
rotation  de  celui-ci  dans  le  sens  indiqué  plus  haut.  En  effet,  si  CD 
est  la  direction  du  nord,  par  exemple.  Test  se  trouve  du  côté  de  «,  et 


Fig.  502. 


Fig.  503. 


l'ouest  du  côté  de  m.  On  expliquerait  avec  la  même  facilité  le  sens 
de  la  rotation  dans  les  autres  cas  que  celui  que  nous  avons  choisi. 

On  donne  quelquefois  à  l'expérience  une  forme  différente.  On 
fait  descendre  la  pointe  jusque  dans  Tintérieur  du  mercure  et  on 
laisse  flotter  l'aimant  en  dehors  du  centre.  Dès  que  le  courant  passe, 
l'aimant  se  met  à  tourner  autour  de  la  pointe.  Dans  le  cas  où  c'est 
par  celle-ci  que  le  courant  entre,  la  rotation  se  fait  de  l'ouest.à  l'est 
en  passant  par  le  nord.  En  effet,  les  courants  OD  et  OC  (fig.  503), 
par  leur  action  sur  les  parties  les  plus  voisines  u  et  m  de  l'aimant, 
tendent,  le  premier  à  le  repousser,  le  second  à  l'attirer;  il  sera 
donc  poussé  vers  OC,  et  comme  dans  toutes  les  situations  les  condi- 
tions sont  les  mêmes,  il  tournera  dans  le  sens  DC  qui  est  bien  le 
sens  indiqué  plus  haut. 

567.  Aimantation  par  les  courants.  —  La  théorie  d'Ampère 
conduit  à  cette  conséquence  inévitable  que  les  courants  doivent 
produire  Taimantation,  puisqu'il  ne  s'agit  que  de  déterminer  une 
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certaine  orientation  des  courants particulaires.  Arago  avait  le  premier 
constaté  le  fait,  mais  sans  pouvoir  préciser  nettement  les  conditions 
de  succès  dans  cette  opération  et  la  nature  des  pôles  obtenus. 
Ampère  eut  l'idée  d'introduire  Taiguille  d'acier  dans  un  solé- 
noïde,  et  le  résultat  fut  conforme  à  ses  prévisions,  c'est-à-dire  que 
Taiguille  intérieure  se  trouve  avoir  des  pôles  semblables  à  ceux  de 
rhélice  magnétisante.  Cela  est  en  effet  tout  naturel,  puisque  les 
courants  circulaires  de  Thélice  ont  dû  orienter  parallèlement  à  eux- 
mêmes  ceux  qui  existent  dans  les  particules  de  l'acier. 

II  faut  remarquer  que  dans  cette  opération  les  parties  recti- 
lignes  du  courant  ne  sauraient  avoir  aucun  effet;  aussi  s'est-on 
arrêté  à  la  disposition  qui  consiste  à  placer  l'aiguille  dans  un  tube 
de  verre,  par  exemple,  et  à  enrouler  simplement  en  hélice  autour 
du  tube  le  fil  métallique  qui  doit  être  traversé  par  le  courant. 
Toutes  les  parties  de  l'hélice  agissent  évidemment  dans  le  même 
sens  et  le  pôle  austral  de  Taiguille  aimantée  se  trouve  toujours  à  la 
gauche  du  courant. 

On  peut  employer  deux  sortes  d'hélices  :  l'hélice  dextrorsum 
(1,  fig.  50/i),  dans  laquelle  l'enroulement  se  fait  de  gauche  à  droite. 


3. 


2. 


1. 


Fig.  504.  —  1,  Hélice  dextrorsum.  —  2,  Hélice  sinistroreum.  — 
3,  Hélice  à  enroulement  dans  pIuRieurs  sens. 


et  l'hélice  sinistrorsum  (2,  fig.  504),  dans  laquelle  l'enroulement  a 
lieu  de  droite  à  gauche.  Dans  le  premier  cas,  le  pôle  austral  a  se 
trouve  à  Textrémité  par  laquelle  le  courant  sort;  dans  le  second  cas, 
le  pôle  austral  se  trouve  à  l'extrémité  par  laquelle  le  courant  entre. 
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Si  on  enroule'  le  lil  alternativement  dans  un  sens  et  dans 
l'autre  (3,  fig.  50Ii),  l'aiguille  présentera  autant  de  points  consé- 
quents qu'il  y  a  de  changements  dans  le  sens  de  l'involution. 

568.  Électro-aimant».  —  C'est  aussi  k  Arago  que  l'on  doit  la 
première  observation  de  l'action  d'un  courant  sur  le  fer  doux.  Ayant 
eu  l'idëe  de  plonger  dans  la  limaille  de  fer  un  fil  métallique 
traversé  par  un  très-fort  courant,  il  reconnut  que  les  grains  de 
limaille  restaient  adhérents  au  fil,  qu'ils  se  mettaient  en  croix  avec 
lui  et  qu'ils  retombaient  dès  que  le  courant  cessait  de  passer;  cha- 
cun des  grains  de  limaille  devient  évidemment  dans  cette  expé- 
rience un  petit  aimant  qui  se  place  en  croix  avec  le  courant. 
On  obtient  une  aimanlalion  énergique  d'un  cylindre  de  fer  en 
enroulant  autour  de  lui  un  grand  nombre  de  tours  d'un  fll  métal- 
lique recouvert  de  soie  ou  de  toute  autre  madère  isolante,  et  en  y 
faisant  circuler  un  courant.  L'at)sence  de  force  coercitive  rend  le 
développement  du  magnétisme  beaucoup  plus  énergique,  et  l'on 
peut  obtenir  ainsi  des  aimants  artificiels  d'une  très-grande  puis- 
sance; c'est  ce  qu'on  appelle  des  èleclro-aimanis. 

On  donne  assez  souvent  aux  électro-aimants  la  forme  d'un  fer 
k  cheval  (fig.  505)  ;  l'enroulement  du  111  est  dans  ce  cas  de  sens  con- 
traire sur  les  deux  branches,  de  telle  façon 
que  si  l'on  suppose  le  barreau  redressé, 
l'enroulement  soît  partout  de  même  sens. 
Par  cette  disposition,  on  obtient  toujours 
deux  pAIes  contraires  aux  extrémités. 

Laforceportatived'un  électro-aimant 
peut  croître,  pour  ainsi  dire,  indéfini- 
ment, k  mesure  que  Ton  augmente  et 
les  dimensions  du  barreau  et  la  longueur 
du  fil  et  l'intensité  du  courant  qui  le  traverse.  On  peut  obtenir 
ainsi,  par  l'électricité,  et  de  la  façon  la  plus  simple,  des  aimants 
d'une  extrême  puissance;  aussi  est-ce  d'eux  qu'on  se  sert  aujour- 
d'hui dans  beaucoup  de  circonstances  où  on  employait  autrefois  les 
aimants  ordinaires.  La  figure  506  représente  l' électro-aimant  que 
M.  Pouillet  avait  fait  construire  pour  la  Faculté  des  sciences;  il 
peut  porter  une  charge  de  plusieurs  milliers  de  kilogrammes. 
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Ce  D'est  toutefois  pas  à  leur  puissance  que  les  électro-aimants 

doivent  surtout  leur  intérêt,  c'est  à  la  possibilité  de  les  faire  naître 

et  de  les  détruire  à  volouté.  Si,  en  effet,  le  courant  cesse  de  passer 

dans  le  fil,  l'aimantation  cesse  et  les  pièces  qui  étaient  attirées  peu- 


Fig.  506.  —  Ëlectro-alnuuit  de  H.  Pouillet. 

vent  reprendre  leur  position  initiale.  On  peut  ainsi,  par  l'iQtroduc- 
tion  et  la  rupture  successive  du  courant,  obtenir  des  mouvements 
qui  peuvent  être  utilisés  de  diverses  façons  et  qui  sont  devenus  en 
effet  le  principe  d'applications  importantes,  dont  quelques-unes 
seront  décrites  plus  loin. 

569.  Hagnâtisme  rémanent.  —  Au  moment  où  le  courant 
cesse  de  passer  dans  un  électro-aimant,  l'aimantation  ne  disparaît 
pas  complètement,  il  en  subsiste  encore  une  partie,  faible  sans 
doute,  mais  qui  peut  être  suffisante  pour  maintenir  au  contact  les 
armatures;  c'est  ce  que  l'on  appelle  le  magnétisme  rèmaneul.  On  se 
met  à  l'abri  des  fâcheux  effets  qu'ils  pourraient  produire  par  l'emploi 
des  ressorts  antagonistes.  Ce  sont  des  ressoris  qui  rappellent  à  leur 
position  initiale  les  pièces  que  le  courant  attire,  au  moment  où 
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celui-ci  cesse.  Il  est  à  remarquer  d'ailleurs  que  lorsqu'on  a  délaclië 
l'armature  mainleuue  par  le  magnétisme  lémanenl,  celui-ci  dis- 
paraît presque  complélement.  La  figure  507  repi-ésenle  un  électi-o- 


Fig.  SOI.  —  Ëlectro-aîmaDt  muDÎ  d'un  ressort  aautgoniste. 

aimant  EE'  muni  d'un  ressort  antagoniste  g.  L'armature  A,  fixée  au 
levier  i,  est  mobile  autour  de  l'axe  VV.  Le  ressort  antagoniste  g, 
fixe  par  une  de  ses  extrémités  en  K,  s'atlache  par  l'autre  au  sommet 
du  levier  (;  il  tend  donc  à  ramener  l'armature  en  arrière  quand  le 
courant  cesse.  On  TOit  dans  ta  même  figure  deux  pointes  c  et  ri  que 
l'on  peut  rapprocher  plus  ou  moins  de  manière  à  limiter  l'ampli- 
tude des  mouvements  de  l'armature. 


CHAPITRE   XLIX. 


EFFETS  CALORIFIQUES  PRODUITS  PAR  LES  COURANTS. 


570^  Ëchauffement  des  '  fils  métalliqaes  par  le  passage  du 
courant.  —  Nous  avons  vu  dans  le  chapitre  xli  que  la  décharge 
d*une  forte  jarre  ou  d'une  batterie  électrique  à  travers  un  fil 
métallique  donne  lieu  à  réchauffement  de  celui-ci,  qui  peut  rougir, 
fondre,  brûler  ou  se  volatiliser  suivant  les  circonstances.  Une 
décharge  électrique  est  en  définitive  une  sorte  de  courant,  et  il  est 
naturel  de  supposer  que  celui-ci,  circulant  dans  un  fil  conducteur, 
donne  lieu  à  des  phénomènes  analogues.  C*est  ce  que  Ton  a 
observé  très-peu  de  temps  après  la  découverte  de  la  pile.  11  n'est 
pas  besoin  pour  cela  d'un  courant  bien  énergique;  un  seul  élément 
de  Wollaston  de  1  décimètre  carré  de  surface  suffit  pour  fondre  de 
minces  fils  de  platine  de  quelques  centimètres  de  longueur.  C'est 
d'ailleurs  bien  plus  à  l'étendue  des  couples  qu'à  leur  nombre,  ainsi 
que  cela  a  été  dit  (546),  qu'est  dû  le  succès  dans  les  expériences  de 
ce  genre.  Aujourd'hui  avec  50  des  grands  éléments  de  Bunsen,  qui 
sont  d'un  usage  courant  dans  les  cabinets  de  physique,  on  peut 
obtenir  les  effets  les  plus  brillants. 

11  est  commode  de  se  servir  pour  ces  expériences  de  l'appareil 
suivant  (fig.  508).  Deux  colonnes  métalliques  montées  sur  une  table 
présentent  à  diverses  hauteurs  des  couples  de  boutons  conduc- 
teurs aa\bh'  entre  lesquels  on  peut  tendre  les  fils  et  les  introduire 
dans  le  circuit  de  la  pile.  Afin  que  le  courant  ne  traverse  que  le  fil 
sur*  lequel  on  veul  expérimenter,  les  boutons  métalliques  sont 
engagés  dans  des  montures  qui  les  isolent  des  colonnes. 
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Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  énergique  dans  un  fil  assez 
long  qui  a  été  primitiyement  bien  tendu,  on  voit  le  fil  s'allonger 
d'abord  et  former  à  cause  de  son  poids  une  chaînetie  plus  ou  moins 

marquée.  Puis  il  rou- 
git, fond  d'abord  sur 
sa  partie  superficielle 
s'il  est  suffisamment 
gros,  des  globules  li- 
quides courent  sur  sa 
longueur ,  tombent 
sur  le  sol  et  s'en- 
flamment si  le  métal 
est  combustible.  Si 
Ton  attache  à  l'un 


Fig.  508.  —  Sapport  pour  faire  rougir  les  fils. 


des  rhéophores  une  lime  d'acier,  celle-ci  brûle  en  projetant  une 
série  de  globules  enflammés  tout  autour  d'elle,  ce  qui  donne 
lieu  à  une  sorte  de  gerbe  d'artifice  très-brillante. 

571.  Loi  de  réchauffement  d'un  fil  homogène.  —  L'élévation 
de  température  que  subit  un  fil  traversé  par  un  courant  augnaente, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  avec  la  résistance  opposée  par  ce  fil 
au  mouvement  de  l'électricité  :  ainsi  elle  est  plus  grande  avec  un 
fil  de  platine  qu'avec  un  fil  de  cuivre,  plus  grande  aussi  avec  un 
fil  de  faible  sfection  qu'avec  un  fil  gros. 

Lorsque  les  diverses  parties  du  circuit  ne  sont  pas  homogènes 
et  qu'il  se  rencontre  comme  des  demi-solutions  de  continuité,  il  y 
a  en  ces  points  une  résistance  locale  qui  peut  êti'e  considérable  et 
qui  amène  une  forte  élévation  de  température.  Ainsi,  par  exemple,  ' 
si  Ton  prend  le  rhéophore  négatif  d'une  pile  de  Bunsen  et  qu'on  lui 
fasse  toucher  l'un  des  charbons,  il  se  produit  une  vive  lumière 
en  même  temps  que  l'extrémité  du  rhéophore  peut  rougir  ou 
même  être  fondue.  C'est  une  circonstance  analogue  qui  donne  lieu 
aux  phénomènes  de  déflagration  très-fréquents,  que  l'on  observe 
entre  les  conducteurs  qui  se  trouvent  momentanément  à  une  petite 
distance  du  mercure  dans  lequel  ils  doivent  plonger,  pour  établir 
la  continuité  du  circuit. 

Dans  le  cas  des  conducteurs  homogènes  on  a  pu  trouver  la  loi 
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trës^imple  de  l^échauffeinent.  Énoncée  d'abord  par  Joule,  eiie  a  été 
vérifiée  avec  beaucoup  de  soin  par  MM.  Éd.  Becquerel  et  Lenz. 

Lorsqu'un  courant  traverse  un  fil  métallique  homogène,  la  quantUè 
de  chaleur  dégagée  dans  un  temps  donné  est  proportionnelle  à  la  résis^ 
tance  du  fil  et  au  carré  de  IHntensilé  du  courant. 

Cette  loi  s'exprime  par  la  formule 

Q=Kri*. 

Q  désigne  la  quantité  de  chaleur,  r  la  résistance  du  fll,  i  l'intensité 
du  courant,  et  K  une  constante. 

On  la  démontre  trèshaisément  en  introduisant  le  fll  contourné 
en  spirale  dans  un  petit  calorimètre  à  eau  ou  à  alcool;  la  médiocre 
conductibilité  de  ces  deux  liquides  empêche  Télectricilé  de  passer 
directement  d'une  spire  à  Tautre. 

Cette  loi  s'applique  aussi  à  réchauffement  des  liquides  traversés 
par  les  courants,  mais  on  doit  tenir  compte,  dans  son  interpréta- 
tion, de  la  quantité  de  chaleur  qui  intervient  dans  l'action  électro- 
lytique  qui  accompagne  le  passage  du  courant;  enfin,  suivant 
M.  Joule,  la  loi  est  applicable  aussi  à  la  quantité  de  chaleur  déve- 
loppée dans  l'appareil  rhéomoteur  lui-même.  On  peut  donc  la  con- 
sidérer comme  s'appliquant  au  courant  complet  produit  dans  un 
circuit  en  y  comprenant  la  pile.  D'après  cela,  désignons  par  Q  la 
quantité  totale  de  chaleur  produite  par  une  pile,  par  R  la  résistance 
totale,  nous  pourrons  écrire  la  relation 

Q  =  KRt*. 

E 

Mais,  d'après  la  loi  de  Ohm,  1  =  5,  ce  qui  donne,  en  substituant 

n 

dans  la  formule  précédente  : 

D'autre  part,  pour  une  force  électromotrice  constante,  la  quan- 
tité M  d'électricité  qui  passe  dans  l'unité  de  temps  est  inversement 
proportionnelle  à   la  résistance  (550),  ce   qu'exprime  la  formule 

M  =  ^,  d'où  R  =  ^ .  Substituons  celte  valeur  de  R,  et  désignons 
R  M 
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par  la  constante  unique  A  le  quotient  des  deux  quantités  Ket  K', 
nous  aurons 

Q  =  A.E*M. 

'  Cette  valeur  de  Q,  étant  indépendante  de  la  nature  de  la  résis- 
tance du  circuit,  parait  indiquer  que  la  chaleur  totale  pi'oduite  par 
la  pile  est  un  phénomène  purement  électrique,  et  qu*il  ne  doit 
dépendre  que  de  Faction  chimique  à  laquelle  Téleclricité  est  due. 

572.  Relation   entre  Taction  chimique  et   la  quantité  de 
^balenr  produite.  —  Il  résulte  donc  de  ce  qui  précède  que  la  cha- 
l(»ur  produite  par  une  pile  a  pour  origine  unique  *la  réaction  chi- 
mique qui  s'accomplit  dans  les  couples.  Cette  conséquence  est  beau* 
coup  trop  importante  pour  qu'on  n*ait  pas  cherché  à  la  yérifier 
directement  par  l'expérience;  c'est  ce  qu'a  fait  M.  Favre  en  intro- 
duisant un  élément  de  pile  (élément  de  Smée)  avec  ses  conducteurs 
dans  les  moufles  de  son  calorimètre  (351).  Il  a  trouvé  ainsi  qu'à  la 
<lissolution  de  33  grammes  de  zinc  correspond  une  production  de 
chaleur  égale  à  18,796  calories  (la  calorie   étant  rapportée  au 
gramme).  Mais  l'action  chimique  produite  dans  l'élément  est  mul- 
tiple :  il  y  a  l'oxydation  de  33  grammes  de  zinc  par  8  grammes 
d'oxygène  qui  fournit  une  quantité  de  chaleur  égale  à  /t2,/i51  calo- 
ries;  la    combinaison   des  U    grammes  d'oxyde  de  zinc  avec 
40  grammes  d'acide  sulfurique  produisant   10,459   calories,   ce 
qui  fait  en   tout   52,907  calories.   Mais  un  équivalent  d'eau    est 
décomposé,    en  absorbant  34,462  calories.   Si  nous  retranchons 
ce  nombre  du  précédent,  nous  trouvons  18,444  calories  pour  la 
chaleur  résultant  des   opérations  chimiques   effectuées;    or,   ce 
nombre  est  pour  ainsi  dire  identique  avec  celui  que  donne  l'expé- 
rience directe,  et  la  différence  qui  existe  entre  eux  peut  être 
attribuée  aux  erreure  inévitables  d'obsgrvatîon. 

573.  Répartition  de  la  chaleur  dans  les  diverses  parties  du 
circuit.  —  Celte  quantité  totale  de  chaleur  se  manifeste  par  des  phé- 
nomènes de  température  qui  se  produisent  en  différents  points  du 
circuit.  Cette  répartition  est  réglée  par  la  loi  de  Joule,  qui  s'ap- 
plique à  une  portion  quelconque  du  circuit  total.  On  voit,  d'après 
cela,  que  s'il  existe,  par  exemple,  dans  le  conducteur  inteipolaire 
une  portion  très-résistante,  comme,  par  exemple,  un  fil  très-mince. 
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réiëvation  de  température  sera  considérable,  mais  la  quantité  de 
chaleur  produite  sera  prise  sur  la  quantité  totale  et,  par  consé- 
quent, celle  qui  se  rapporte  à  l'autre  partie  du  circuit  sera  dimi- 
nuée d'autant.  M.  Favre  a  vériûé  directement  ce  résultat.  On  place 
au  dehors  du  calorimètre  une  spirale  de  fil  très-ûn  et  on  mesure 
directement  la  quantité  de  chaleur  produite  par  le  passage  du  cou- 
rant. D'autre  part,  on  détermine  la  quantité  totale  de  chaleur  four- 
nie par  la  pile.  On  trouve  un  nombre  moindre  que  celui  qui  a  été 
indiqué  tout  à  l'heure,  mais  qui  en  diffère  précisément  de  la  quan- 
tité correspondante  à  réchauffement  du  ûl  extérieur. 

574.  Conversion  de  la  chaleur  en  travail.  —  On  trouve  dans 
ces  très-remarquables  expériences  une  confirmation  de  la  théorie 
qui  considère  la  chaleur  comme  un  mode  spécial  de  travail. 
M.  Favre  ayant  disposé  une  pile  de  cinq  éléments  de  Smée  dans 
une  moufle  d'un  calorimètre,  mit  le  circuit  en  communication  avec 
un  électro-aimant  placé  dans  un  second  calorimètre;  les  fils  exté- 
rieurs étaient  assez  gros  pour  qu'on  pût  négliger  leur  résistance. 
L'électro-aimant  était  d'ailleurs  susceptible  de  mettre  en  mouve- 
ment un  petit  moteur  qui,  à  Taide  de  poulies  placées  au  dehors, 
soulevait  un  poids. 

Dans  ces  circonstances,  si  Ton  fait  circuler  le  courant  danfi 
l'électro-aimant  sans  que  le  moteur  fonctionne,  on  trouve  une 
quantité  totale  de  chaleur  précisément  égale  à  celle  qui  résulte  du 
travail  chimique  de  la  pile;  mais  si  on  établit  les  communications 
de  manière  que  le  poids  soit  soulevé,  la  quantité  de  chaleur  com- 
muniquée au  calorimètre  est  sensiblement  moindre.  Soit  Q  cette 
différence  exprimée  en  calories,  T  le  travail  extérieur  que  Ton  peut 

T 

directement  mesurer,  exprimé  en  kilogrammèlres,  le  quotient^ 

donnera  une  expression  de  ce  que  nous  avons  appelé  (357)  l'équi- 
valent mécanique  de  la  chaleur.  M.  Favre  a  trouvé  ainsi  pour  cet 
équivalent  kkk  kilogramraètres,  nombre  peu  différent  de  celui  que 
nous  avons  indiqué  au  paragraphe  déjà  cité  (&25  kiiogrammètres) 
et  qui  résulte  de  l'expérience  directe  de  M.  Joule. 

575.  Lumière  électrique.  —  Lorsque  Ton  termine  les  rhéophores 
d'une  forte  pile  par  deux  cônes  formés  d'un  charbon  conducteur 
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tel  que  le  coke,  le  charbon  calciné,  le  charbon  de  cornue,  et  qu'on 
les  rapproche  jusqu'au  coulact,  il  se  produit  un  jet  lumineux  d'une 
inlensilé  éblouissante  (flg.  509).  Une  fois  le  contact  établi,  on  pedt 
éloigner  les  deux  charbons  t'un  de  l'autre  jusqu'à  une  distance  plus 


fig.  509.  —  Lumière  élecirique. 
ou  moins  considérable,  suivant  l'inlensité  du  courant,  mais  qui  peut 
aller  jusqu'à  10  ou  12  centimètres.  L'espace  qui  les  sépare  demeure 
occupé  par  un  arc  lumineux  dont  l'éclat  et  la  température  dépassent 
tout  ce  qu'on  peut  obtenir  par  les  moyens  connus;  c'est  ce  que  l'on 
appelle  l'arc  voltaïque.  Cette  brillante  expérience  a  été  faite  pour  la 
première  fols  dans  le  commencement  du  siècle  par  Humphry-Davy 
avec  une  pile  de  3000  couples. 

L'arc  voltaïque  ne  doit  pas  être  confondu  avec  la  sërie  d'étin- 
celles que  l'on  obtiendrai!  en  approchant  l'un  de  l'autre  deux  corps 
chargés,  l'un  d'électricité  positive  et  l'autre  d'électricité  négative; 
c'est  un  véritable  circuit  conducteur  formé  de  particules  volatilisées, 
transportées  d'un  pAle  à  l'autre,  et  faisant  partie  du  courant  au  même 
titre  qu'un  fil  métallique  qui  serait  rougi  par  l'action  voltaïque. 

Ce  transport  de  particules  est  extrêmement  marqué  dans  les 
charbons,  et  en  projetant  leur  image  sur  un  écran  on  peut  rendre  !e 
phénomène  visible  pour  un  grand  nombre  de  spectateurs.  11  suffit, 
pour  Caire  cette  projection,  de  disposer  l'arc  voltaïque  dans  une  caisse 
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Termée,  dont  l'une  des  parois  pr^nte  une  lenlille.  La  figure  510 
montre  l'image  que  l'on  obtient  en  opérant  de  cette  fafon.  En  sui- 
vant l'expérience  pendant  quelque  temps  on  peut  apercevoir  direc- 
tement des  particules  de  charbon  incandescent  traversant  la  lon- 


Fig,  510.  —  Image  des  chvbonB. 

Rucur  de  l'arc,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  un  aulrc,  mais 
plus  fréquemment  toutefois  dans  le  sens  même  du  courant.  Cette 
circonstance  explique  la  forme  différente  des  deux  charbons.  Le  char- 
bon positif  se  creuse  par  suite  de  la  perte  de  matière  qu'il  éprouve, 
tandis  que  l'extrémité  négative  semble  s'accroître.  En  opérant  dans 
le  vide,  le  phénomène  est  beaucoup  plus  précis;  une  sorte  de  cône 
s'amasse  au  charbon  négatif,  tandis  que  ie  charbon  positif  se  creuse 
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d'une  cavité  dont  la  forme  semble  reproduire  celle  de  la  matière 
transpoilëe  au  pôle  opposé;  c'est  la  combustion  qui  empêche  ces 
apparences  d*étre  aussi  marquées  quand  on  opère  dans  Tair. 

L'arc  voltaïque  offre  la  source  de  chaleur  la  plus  intense  que 
Ton  connaisse.  Dans  des  expériences  qui  sont  restées  classiques, 
Despretz  a  pu  fondre  et  volatiliser  des  corps  réputés  jusque-là 
comme  étant  tout  à  fait  réfractaires  ;  le  charbon  lui-même  s'est 
ramolli  et  a  donné  des  traces  non  équivoques  de  fusion. 

L'arc  voltaïque,  étant  constitué  par  le  courant  lui-même,  doit 
naturellement  être  sensible  à  l'action  de  l'aimant;  cette  prévision, 
si  simple  aujourd'hui,  pouvait  passer  pour  une  conjecture  bien 
hardie  avant  la  découverte  de  l'électro-magnétisme  ;  toutefois  elle 
fut  émise  par  Arago,  qui  se  fondait  sur  l'analogie  de  l'arc  voltaïque 
avec  l'aurore  boréale.  Comme  on  savait  depuis  longtemps  que 
ce  dernier  phénomène  exerce  une  perturbation  marquée  sur  les 
aiguilles  aimantées,  il  supposa  qu'il  devait  y  avoir  une  action  entre 

les  aimants  et  l'arc  voltaïque,  ce  qui  fut 
vérifié  par  l'expérience.  Aujourd'hui  que 
Ton  peut  employer  pour  cette  expérience 
de  très-forts  électro-aimants,  elle  se  fait 
avec  une  très-grande  netteté.  M.  Quet,  par 
l'emploi  d'un  très-fort  électro-aimant  dont 
les  pôles  étaient  placés  xie  part  et  d'autre 
et  à  égale  distance  de  la  ligne  qui  joint 
les  charbons,  a  pu  repousser  l'arc  et  le 
Fig.sn.  — Action  d'un  aimant  courber  à  la  façon  d'un  dard  de  chalu- 

sur  l'arc  voltaïque.  ..      ,i^       _.       i/»  r-i 

^  meau,  ainsi  que  le  montre  la  figure  511. 

576.  Lumière  de  Tare  Toltaîque.  —  La  lumière  de  l'arc  vol- 

• 

taïque  a  un  éclat  éblouissant,  eJt  depuis  longtemps  on  a  cherché  à 
Tutiliser.  L'insuccès  de  ces  tentatives  n'est  pas  seulement  dû  à  l'in- 
fériorité économique  de  ce  mode  d'éclairage,  mais  aussi  aux 
fâcheuses  propriétés  de  la  lumière  électrique  elle-même;  celle-ci, 
en  effet,  a  un  caractère  aigu  qui  blesse  l'organe  de  la  vision  et  peut 
même  donner  lieu  à  des  accidents  névralgiques  plus  ou  moins 
graves.  En  outre,  son  pouvoir  éclairant  n'est  pas  en  rapport  avec 
son  éclat,  elle  brille  plus  qiCelle  n'éclaire,  et  surtout  elle  est  difficile  à 
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diviser  et  n'acquiert  véritablement  une  intensité  suffisante  que 
lorsque  déjà  elle  est  trop  vive.  Il  y  a  une  application  toutefois  dnns 
laquelle  ces  défauts  n'ont  aucune  influence  et  où  la  lumière  élec- 
trique trouve  un  emploi  approprié  à  sa  nature: 'c'est  celle  qui  est 
relative  aux  phares.  Ici,  en  effet,  la  lumière  n'a  pas  besoin  d'éclai- 
rer, elle  doit  seulement  être  aperçue,  et,  sous  ce  rapport,  la  lumière 
électrique  parait  avoir,  dans  les  temps  bcumeux,  une  pénétration 
supérieure  à  celle  que  fournissent  les  lampes  à  huile. 

En  dehors  de  cette  application,  on  utilise  la  lumière  électrique 
dans  les  cours  pour  remplacer  la  lumière  solaire  dans  les  expé- 
riences de  projections;  on  s*en  sert  beaucoup  au  théâtre  pour  la 
production  d'effets  lumineux  très-divers-,  on  l'a  employée  quelque- 
fois aussi  avec  succès  pour  l'éclairage  des  travaux  de  nuit.  Gomme 
les  charbons  s'usent  par  leur  combustion,  on  doit  faire  usage,  dans 
ces  diverses  circonstances,  d'appareils  régulateurs  qui  maintiennent 
les  charbons  à  une  distance  convenable  et  donnent  ainsi  à  la  source 
lumineuse  une  fixité  suffisante.  Le  principe  des  régulateurs  assez 
nombreux,  qui  sont  aujourd'hui  connus,  est  toujours  le  même;  il 
consiste  à  utiliser  les  variations  de  l'intensité  du  courant,  pour  ra- 
mener les  charbons  polaires  à  la  meilleure  distance.  Nous  décrirons 
succinctement  ici  les  régulateurs  de  M.  Duboscq  et  de  M.  Foucault. 
577.  Régulateur  de  M.  Duboscq.  —  Il  se  compose  (flg.  512)  d'un 
rouage  d'horlogerie  animé  par  un  ressort  moteur  contenu  dans  le 
barillet  P  et  régularisé  par  le  volant  à  ailettes  g.  Sous  l'action  de  ce 
rouage  les  deux  crémaillères  S  et  T  sont  mises  en  mouvement,  la 
première  par  un  pignon  tenant  au  barillet,  l'autre  par  une  roue 
dentée  concentrique,  de  même  denture  et  de  rayon  double;  de  cette 
façon  la  crémaillère  T  s'élève,  S  s'abaisse,  mais  la  première  se  meut 
deux  fois  plus  vite.  C'est  elle  qui  porte  le  charbon  positif  c;  le  charbon 
négatif  c'  est  fixé  à  la  pièce  T' qui  se  meut  avec  la  crémaillère  S.  On  a 
reconnu  par  l'expérience  que  le  charbon  positif  s'use  deux  fois  plus 
vite  que  le  charbon  négatif,  c'est  pour  cela  qu'on  lui  fait  faire  deux 
fois  plus  de  chemin.  Mais  si,  au  lieu  de  la  pile,  on  se  servait  des 
machines  électro-magnétiques  que  nous  décrirons  plus  loin  et  dans 
lesquelles  le  courant  change  de  sens  à  chaque  révolution,  chaque 
charbon  serait  alternativement  positif  et  négatif,  et  il  faudrait  dans 
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ce  cas  les  faire  marcher  avec  la  même  vitesse.  Le  courant  fourni 
par  la  pile  entre  par  la  borne  R,  anime  l'électro-aimant  BB,  d'où  il 
passe  â  la  crémaillère  T  et  de  là 
au  charbon  positif  c  ;  du  charbon 
négatif  c'  il  se  rend  à  la  crémail- 
lère S  et  sort  par  la  borne  R'.  Le 
noyau  en  fer  doux  de  l'électro-ai- 
mant attire  un  contact  mobile  K 
toutes  les  fois  que  le  courant  cir- 
cule dans  la  bobine  ;  au  contact  est 
attaché  un  levier  coudé  L  mobile 
en  F'  autour  d'un  axe  horizontal  ;  il 
est  poussé  par  le  ressort  antago- 
niste s  et  appuyé  supérieurement 
contre  un  levier  plus  court  l  mo- 
bile autour  de  l'axe  o.  Ce  petit 
levier  porte  à  sa  partie  inférieure 
un  bec  en  acier  m  destiné  A  arrêter 
une  roue  dentée  placée  à  la  partie 
inférieure  du  modérateur^/. 

Supposons  que  les  deux  char- 
bons étant  placés  à  la  distance  con- 
venable, on  lance  le  courant  dans 
l'appareil,  le  contact  est  abaissé  et 
le  rouage  arrêté  par  ie  bec  infé- 
rieur du  levier  l;  à  mesure  que 
les  charbons  s'usent,  la  résistance 
devient  de  plus  en  plus  grande  et 
il  arrive  un  moment  où  l'intensité 
du  courant  est  devenue  assez  faible 
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produise  son  effet;  le  rouage  est  dégagé,  les  charbons  se  rapprochent, 
le  contact  est  attiré  de  nouveau  et  il  se  produit  un  nouvel  arrêt  du 
rouage  qui  recommence  bientôt  à  fonctionner,  et  ainsi  de  suite. 

Un  petit  levier  mobile  à  la  main  sert  à  arrêter  à  volonté  le  mou- 
vement de  l'appareil;  le  contact  est  d'ailleurs  muni  d'un  pas  de  vis 
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qui  permet  de  le  rapprocher  plus  ou  moins  de  Félectro-aîmant,. 
suivant  la  force  de  la  pile  dont  on  fait  usage.  Enfin,  l'ensemble  du 
rouage  et  des  leviers  est  renfermé  dans  une  boite  métallique  dont 
une  partie  latérale  peut  être  enlevée  pour  mettre  à  découvert  la 
partie  intérieure  du  mécanisme. 

578.  Régulateur  de  M.  Foucault.  —  Le  régulateur  de  M.  Fou* 
cault  est  caractérisé  par  l'existence  d'un  double  rouage  moteur, 
susceptible  de  produire,  suivant  les  circonstances,  ou  l'avance  ou  le 
recul  des  charbons;  de  cette  façon,  on  peut  éviter  la  mise  en  train 
à  la  main,  qui  a  pour  objet,  au  commencement,  de  placer  directe- 
ment les  charbons  à  la  distance  la  plus  convenable  ;  on  prévient  aussi 
l'extinction  qui  proviendrait  de  leur  arrivée  accidentelle  au  contact. 

La  figure  513  représente  l'ensemble  de  l'appareil;  on  a  seule- 
ment supprimé  quelques  pièces  intermédiaires  des  rouages.  E  est 
un  barillet  contenant  un  ressort  moteur  dont  le  mouvement  se  com- 
munique par  une  série  de  mobiles  au  volgnt  o;  L  est  le  second 
barillet  contenant  un  ressort  plus  fort  et  dont  le  mouvement  se 
communique  au  volant  o';  les  crémaillères  porte-charbons  sont 
mises  en  mouvement  par  des  roues  dentées  faisant  corps  avec  le 
barillet  E.  La  roue  qui  mène  le  charbon  positif  a  un  diamètre  double 
de  l'autre,  si  l'on  se  sert  de  la  pile,  pour  que  sa  vitesse  soit  double. 
Si  le  courant  provient  d'une  machine  électro- magné  tique,  une 
petite  addition  permet  de  rendre  les  vitesses  égales.  Le  courant  arrive 
par  la  borne  C,  parcourt  le  fil  de  l'électro-almant  E  et  par  la  partie 
métallique  de  l'appareil  arrive  à  la  crémaillère  D  qui  porte  le  char- 
bon positif,  traverse  l'arc  voltaïque,  arrive  au  charbon  négatif  à  la 
potence  H  et  à  une  borne  où  se  trouve  fixé  le  rhéophore  négatif  de 
la  pile.  L'armature  F  de  Télectro-aimant  étant  attirée,  sa  partie  pos- 
térieure est  soulevée,  et  ce  mouvement  est  combattu  par  le  ressort 
antagoniste  H;  mais  celui-ci,  au  lieu  d'agir  directement  sur  la  partie 
postérieure,  agit  à  l'extrémité  d'un  levier  placé  au-dessus  et  mobile 
autour  du  point  X.  Ce  levier  présente  à  sa  partie  inférieure  un  pro- 
fil curviligne,  de  sorte  que  son  point  de  contact  avec  l'armature 
change  et  que  le  ressort  agit  avec  un  bras  de  levier  variable  suivant 
l'intensité  du  courant.  Le  résultat  de  cette  disposition,  connue  sous 
le  nom  de  répartiteur  de  Rohert-Hoiidin,  est  que  l'armature,  au  lieu 
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d'être  simplement  6\x  attirée  ou  l'epoussëe.  ainsi  que  cela  arrive 
d'ordinaire,  prend  à  cliaque 
instant  une  position  délermi- 
oée  en  rapport  avec  l'intensité 
du  courant.  Dans  ces  divers 
mouvements,  le  marteau  T, 
lie  à  l'armatai'e  dans  le  voisi- 
nage de  son  point  Hxe,  éprouve 
des  oscillations  correspon- 
dantes. Si  le  courant  faiblit, 
la  tête  t  se  porte  vers  la  droite, 
arrête  le  volant  du  barillet  L 
et  délivre  o;  les  charbons 
s'avancent  alors  l'un  vers  l'au- 
tm.  Si  le  courant  devient  trop 
intense,  c'est  o  qui  est  arrêté 
et  le  t)arillet  L  ronctionne  à 
son  tour  en  produisant  le  re- 
cul. Lorsque  le  marteau  T  est 
exactement  vertical,  les  deux 
volants  0  et  o'  sont  arrêtés  et 
les  charbons  sont  Qxcs.  La 
courbure  du  levier  sur  lequel 
agit  le  ressort  étant  très-faible, 
les  oscillations  de  l'armature 
sont  très-petites,  il  en  est  de 
même  de  celles  de  l'em- 
brayeur.  et  par  suite,  malgré 
les  variations  du  courant,  les 
charbons  n'avancent  et  ne  i'e- 
culent  que  de  quantités  extrê- 
mement petites,  ce  qui  donne 
au  foyer  lumineux  un  carac- 
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tère  remarquable  de  Axité. 
Pour  empêcher  que  les  deux  systèmes  d'avance  et  de  recul  se 
contrarient  dans  leur  action  sur  les  ci'émai Hères,  M.  Foucault  a  fait 
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usage  d'un  organe  mécanique  fort  ingénieux  et  appliqué  avant  lui 
dans  quelques  circonstances;  c'est  un  rouage  planétaire  formé  de 
cinq  roues  montées  sur  le  même  axe;  d'un  côté  une  roue  et  un 
pignon  en  relation  avec  l'un  des  rouages,  de  l'autre  côté  un  système 
semblable  appartenant  à  l'autre.  Les  deux  systèmes  sont  indépen- 
dants l'un  de  l'autre  et  d'ailleurs  libres  sur  l'axe;  entre  les  deux 
pignons,  et  faisant  corps  avec  l'axe,  se  trouve  la  roue  marquée  s  sur 
la  ligure.  Près  de  son  bord,  elle  est  traversée  par  un  axe  muni,  à 
chacune  de  ses  extrémités,  d'un  pignon  satellite  engrenant  avec  le 
pignon  correspondant  des  rouages  moteurs.  Supposons  d'après  cela 
que  le  rouage  de  recul  soit  embrayé,  la  roue  s  tourne  dans  le  sens 
que  lui  imprime  le  ressort,  mais  son  pignon  correspondant  au 
second  rouage  ne  fait  que  tourner  autour  du  pignon  avec  lequel  il 
engrène  sans  mettre  en  mouvement  la  roue.  Supposons  au  contraire 
que  ce  soit  le  rouage  de  recul  qui  fonctionne,  l'autre  étant  embrayé, 
son  mouvement  se  transmet  à  la  roue  s  par  son  pignon  excen- 
trique; cette  roue  tourne  donc  en  sens  contraire  de  tout  à  l'heure  et 
par  le  second  pignon  ce  mouvement  est  transmis  au  premier  rouage 
qui  se  trouve  ainsi  remonté  par  l'action  du  second  ressort;  c'est 
pour  pouvoir  accomplir  cette  fonction  que  ce  dernier  ressort  a  une 
force  beaucoup  plus  grande  que  le  premier. 

Cet  appareil  remarquable  semble  résoudre  toutes  les  difficultés 
qui  se  rapportent  à  la  fixation  de  la  lumière  électrique.  Il  est  bon  de 
remarquer  à  ce  sujet  que  M.  Foucault  a  le  premier  en  France  con- 
struit un  régulateur  photo-électrique,  et  qu'il  a  eu  par  conséquent  le 
rare  bonheur  de  donner  sur  la  question  le  premier  et  presque  le 
dernier  mot. 


CHAPITRE    L. 
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579.  Principe  des  électromoteurs.  —  Les  machines  électro- 
motrices sont  fondées  sur  Taimantation  temporaire  que  reçoit  un 
morceau  de  fer  sous  l'iafluence  d'un  courant.  Celte  aimantation 
pouvant  disparaître  ou  même  changer  de  sens  avec  rapidité,  on 
conçoit  qu'on  puisse,  en  lançant  successivement  un  courant  dans 
un  circuit,  imprimer  à  une  armature  des  mouvements  alternatifs 
qui  peuvent  ensuite  être  transformés  d*une  manière  quelconque 
par  les  procédés  ordinaires  de  la  mécanique.  Depuis  183Zi,  époque 
à  laquelle  Jacobi,  de  Saint-Pétersbourg,  construisit  le  premier 
électromoteur,  bien  des  essais  se  sont  produits,  mais  aucun  n'a 
abouti  à  une  application  industrielle;  on  peut  même  dire  qu'au* 
jourd'hui  la  question  est  à  peu  près  abandonnée.  Les  raisons  de  ces 
insuccès  sont  diverses.  En  première  ligne,  il  faut  placer  l'observa- 
tion indiquée  dans  le  chapitre  précédent  (574)  sur  la  nature  du  tra- 
vail fourni  par  les  électromoteurs.  Ce  travail  est  le  résultat  de  la 
conversion  d'une  partie  de  la  chaleur  fournie  par  la  pile  ;  or  la  pro- 
duction de  la  chaleur  par  la  combustion  ou  l'oxydation  du  zinc  est 
fort  peu  économique  comparativement  à  celle  qui  résulte  de  la 
combustion  de  la  houille.  En  second  lieu,  les  attractions  magné- 
tiques décroissant  rapidement  avec  la  distance,  il  faudrait,  pour 
obtenir  un  effet  vraiment  avantageux,  maintenir  constamment  les 
armatures  à  une  distance  extrêmement  petite  des  organes  qui  les 
attirent,  et  c'est  là  une  difficulté  pratique  qu'on  n'a  pu  lever  que 
d'une  manière  incomplète.  Enfin  l'obstacle  principal  tient  peut-être 
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à  la  production  des*  courants  induits  qui  résultent  du  mouvement 
même  des  pièces  de  Tappareil;  on  verra  dans  un  des  chapitres  sui- 
vants que,  suivant  la  loi  qui  règle  la  production  de  ces  courants 
(loi  de  Lenz),  ils  doivent  être  de  sens  contraire  à  celui  du  courant 
principal  fourni  par  la  pi4e,  d'où  résulte  cette  singulière  et  fâcheuse 
conséquence,  que  plus  on  augmentera  la  vitesse,  plus  on  diminuera 
l'action  du  courant  qui  produit  le  mouvement  de  l'appareil.  Aussi 
le  prix  du  travail  fourni  par  les  meilleures  machines  électromotrices 
est-il  près  de  trente  fois  plus  élevé  que  celui  que  donnent  les  ma- 
chines à  vapeur;  cette  proportion  interdit  pour  longtemps  Tespoir 
d'un  emploi  sérieux  des  éleciromoleurs.  Mais  si  l'électricité  ne 
paraît  pas  quant  à  présent  un  moyen  économique  de  produire  la 
force,  elle  présente  ce  merveilleux  avantage  de  pouvoir  la  trans- 
porter presque  instantanément  à  des  distances  immenses;  c'est  là 
le  principe  des  appareils  télégraphiques  que  nous  décrirons  un  peu 
plus  loin.  Quant  aux  machines  électromotrices,  nous  en  ferons 
connaître  deux  qui  suffiront  au  lecteur  pour  lui  faire  comprendre 
la  disposition  de  ce  genre  d'appareils. 

580.  Machine  de  M.  Bourbouze.  —  La  machine  de  M.  Bour- 
bouze  est  à  mouvements  alternatifs.  Elle  se  compose  (fig.  5U)  de  deux 
hélices  dans  l'intérieur  desquelles  se  trouvent  deux  noyaux  fixes  en 
fer  doux,  n'occupant  que  la  moitié  de  la  hauteur.  Deux  autres  cylin- 
dres pouvant  pénétrer  dans  l'intérieur  des  hélices  sont  articulés  aux 
extrémités  d'un  balancier  qui,  à  l'aide  d'une  bielle  et  d'une  mani- 
velle, peut  mettre  en  mouvement  un  volant.  Le  fil  positif  de  la  pile 
est  en  communication  permanente  avec  une  pièce  qui  se  meut 
alternativement  dans  un  sens  et  dans  l'autre  sur  une  petite  plaque 
d'ivoire,  aux  extrémités  de  laquelle  sont  fixés  les  bouts  inférieurs 
du  fil  de  l'hélice,  les  bouts  supérieurs  communiquant  toujours  avec 
le  fil  négatif.  Le  mouvement  alternatif  de  la  petite  plaque  de  métal 
est  obtenu  par  le  jeu  d'un  excentrique  calé  sur  l'axe  du  volant,  de 
la  même  façon  que  celui  du  tiroir  dans  les  machines  à  vapeur. 

Dans  la  position  indiquée  par  la  figure,  la  plaque  conductrice 
est  entre  les  deux  contacts  sans  toucher  aucun  d'eux,  les  arma- 
tures mobiles  sont  engagées  dans  les  hélices  de  la  même  quantité, 
la  machine  est  au  repos  et  sa  bielle  est  placée  à  90"  des  points  morts, 
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c'est-à-dire  dans  la  position  la  plus  favorable  ponr  agir  sur  la  inaoi- 
vclle.  Dans  celte  situation,  poussons  le  volant  à  la  main  de  fa^-on  à 
faire  communiquer  la  plaque  avec  le  contact  de  gauclie,  riiëlic4; 
correspondante  s'aimante  et  l'armature  pénètre  dans  l'intérieur.  A 


Fig.  5U.  —  ÉleciromoWur  de  M.  Bourbouio. 

sa  position  la  plus  inférieure  correspond  le  point  mort  de  la  mani- 
velle, qui  est  dépassé  en  vertu  de  la  vilesse  acquise,  la  plaque 
revient  sur  elle-même,  vient  toucher  le  contact  de  droite,  d'où 
résulte  le  mouvement  inverse  du  balancier  jusqu'au  second  point 
mort,  et  ainsi  de  suite.  Les  armatures  moiiiles  restent  toujours  ù 
une  petite  distance  des  armatures  fixes  et  n'éprouvent,  par  consé- 
quent, que  de  très-légers  déplacements;  c'est  pour  cela  qu'on  pro- 
longe le  balancier  de  façon  à  le  faire  agir  par  un  bras  de  levier  suffi- 
sant sur  la  bielle.  A&n  de  donner  un  peu  plus  de  force  à  la  machine, 
on  emploie  des  hélices  doubles;  les  armatures  correspondantes  à 
chacune  d'elles  sont  réunies  supérieurement  par  une  pièce  qui 
s'arliculc  au  balancier. 

581,  Moteur  de  Froment.  —  Le  moteur  de  Froment  est  à  rota- 
lion  directe.  11  se  compose  (fig.  515)  d'une  roue  portant  sur  sa  cir- 
conférence huit  armatures  en  fer  doux  qui  viennent  passer  pendant 
le  mouvement  devant  quatre  électro-aimants  établis  sur  un  bâli  en 
fonte. 
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Si  l'on  suppose  qu'une  des  arinatmcs  soit  ù  urte  petite  dis- 
tance d'un  électro-aimant  et  qu'on  vienne  à  faire  passer  le  courant, 
il  y  a  une  attraction  et  le  mouvement  commence.  Au  moment  oii 


Fig.  ûli.  - 

l'armature  arrive  en  regard  de  la  pièce  attirante,  le  courant  cesse, 
mais  le  mouvement  se  continue  en  vertu  de  la  vitesse  acquise.  L'ar- 
mature dépasse  le  milieu 
de  l'intervalle  qui  la  sépare  — 
de  r électro-aimant  suivant, 
alors  le  courant  passe  dans 
ce  dernier,  et  ainsi  se  pro- 
duit une  série  d'impulsions  ''■b  ''"'■  -  ^-^t»"  ""  '"«'^'■"'"'■f- 
qui  entretiennent  le  mouvemenl  de  la  roue.  Comme  il  y  a  huit 
armatures  mobiles,  il  y  en  aura  toujours  quatre  qui  seront  dans  la 
position  convenable  pour  recevoir  les  impulsions  des  électro- 
aimants. 

Quant  à  la  distribution  de  l'électricité,  voici  comment  elle  s'er- 
fectue.  Le  courant  arrive  dans  un  arc  niëtallique  ûxe  sur  lequel  sont 
établies  trois  lames  en  communication  continue  avec  l'un  des  bouts 
des  iils  des  électro-aimants,  l'autre  bout  communiquant  avec  l'autre 
pôle  de  la  pile.  Ces  lames  ne  sont  pas  en  communication  électrique 
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avec  Tare,  mais  cette  communication  est  établie  par  les  contacts  m 
et  m'  (flg.  516)  qui  sont  amenés  Tun  sur  l'autre  au  moment  où  l'une 
des  cames  de  la  roue  R  soulève  le  galet  r;  le  courant  passe  alors 
dans  les  hélices.  Des  trois  distributeurs,  l'un  est  destiné  aux  électro- 
aimants  horizontaux  qui  fonctionnent  simultanément,  les  deux 
autres  aux  électro-aimants  inférieurs.  Le  fonctionnement  de  la  roue 
à  cames  est  tel,  que  le  courant  ne  cesse  dans  un  électro-aimant 
qu'après  avoir  passé  dans  le  suivant;  on  évite  ainsi,  du  moins  en 
partie,  l'étincelle  d'induction  qui  se  produit  toujoui*s ,  ainsi  que 
nous  le  verrons  plus  tard,  lorsqu'on  ouvre  un  circuit  et  qui  a  l'in- 
convénient grave  d'amener,  en  oxydant  les  contacts,  des  irrégula- 
rités dans  le  mouvement  de  l'appareil. 

582.  Télégraphie  électrique.  —  Historique.  ~  Aussitôt  qu'où 
eut  constaté  la  très-grande  vitesse  avec  laquelle  se  propage  la  dé- 
charge dans  un  circuit  conducteur  (466),  on  songea  à  utiliser  ce 
moyen  de  transmettre  des  signaux  à  distance.  Déjà  en  17&7  Caven- 
dish  et  Graham  s'envoyaient  des  décharges  de  batteries  à  plusieurs 
milles  de  distance.  En  1774,  Lesage  établit  à  Genève  un  véritable 
télégraphe  composé  de  24  fils  isolés  et  communiquant  avec  24  élec- 
troscopes  dont  chacun  représentait  une  lettre.  La  même  année,  Rei- 
ser,  en  Allemagne,  proposait  de  remplacer  les  électroscopes  par  des 
espèces  de  carreaux  étincelants  représentant  les  lettres  elles-mêmes. 
Ces  essais  ne  pouvaient  aboutir  à  aucun  résultat  sérieux,  Téleclricité 
fournie  par  les  machines  ordinaires  étant  par  trop  difficile  à  conte- 
nir et  incapable  de  suivre  sans  se  perdre  un  conducteur  de  quel- 
que étendue.  La  découverte  de  Volta  permît  de  résoudre  cette  diffi- 
culté considérable  de  la  transmission  à  une  grande  distance.  En 
efl'et,  rélectricité  dynamique  qui  constitue  le  courant  s'attache  bien 
plus  aux  corps  conducteurs,  et  quoique  soumise  à  la  déperdition, 
elle  peut  néanmoins  être  transmise  à  de  très-grandes  distances. 
En  môme  temps  que  le  courant  il  fallait  le  signal  ;  on  chercha  à 
utiliser  dans  ce  but  les  décompositions  chimiques  et  les  phéno- 
mènes de  commotion  et  de  lumière  que  Ton  peut  produh'e  avec 
la  pile.  En  1811,  Sœmmering,  de  Munich,  proposait  un  système 
télégraphique  composé  de  35  fils  aboutissant  à  35  voltamètres  repré- 
sentant les  lettres  et  les  chiffres. 
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La  découverte  d'OErsterd,  en  1810,  fournit  une  nouvelle  res- 
source et  d'un  emploi  bien  plus  commode.  Ampère  proposa,  en 
effet,  peu  de  temps  après,  de  remplacer  les  signaux  chimiques  de 
Sœmmering  par  des  galvanomètres  dont  chacun  aurait  été  affecté 
à  une  lettre  ou  à  un  chiffre.  Mais  l'emploi  de  24  courants  est  une 
chose  bien  compliquée  et  il  n'est  pas  permis  de  voir  dans  cette 
idée  de  l'illustre  savant  français  le  germe  de  la  télégraphie  actuelle. 
C'est  véritablement  à  la  découverte  du  multiplicateur  de  Sweiger 
que  celle-ci  est  due.  Avec  le  multiplicateur  on  peut  faire  qu'une 
aiguille  mobile  dans  un  plan  vertical,  et  maintenue  verticale  elle- 
même  par  un  léger  excès  de  poids  à  sa  partie  inférieure,  puisse 
recevoir  une  déviation  brusque  vers  la  droite  ou  vers  la  gauche, 
suivant  qu'on  lance  le  courant  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  Ce 
sont  là  des  signaux  parfaitement  nets,  pouvant  être  effectués  rapi- 
dement, car,  en  vertu  de  son  excès  de  charge,  Faiguille  reprend 
vite  sa  position  verticale.  11  n'est  d'ailleurs  besoin  que  d'un  seul 
courant.  Cet  ingénieux  système  est  dû  à  Schelling,  qui  fit  ses 
premiers  essais  en  Russie,  mais  qui  ne  réussit  pas  à  le  faire  fonc- 
tionner sur  une  grande  échelle.  11  est  juste,  malgré  cet  insuccès, 
de  considérer  ce  savant  connue  un  des  fondateurs  de  la  télégraphie 
électrique,  et,  en  réalité,  la  combinaison  imaginée  par  lui,  légèrement 
améliorée  par  M.  Wheatstone,  fut  établie  en  Angleterre  vers  1840, 
et  fonctionne  encore  actuellement  sur  quelques  lignes  de  ce  pays. 

Schelling  avait  ajouté  à  son  appareil  une  sorte  d'avertisseur 
imparfait.  M.  Wheatstone  en  imagina  un  beaucoup  mieux  conçu  dans 
lequel  était  utilisée  la  propriété  que  possède  le  fer  de  s'aimanter 
temporairement  sous  l'action  du  courant.  Cette  propriété  fournit 
d'ailleurs  des  ressources  mécaniques  très-grandes  pour  les  signaux 
télégraphiques  eux-mômes  et  c'est  sur  elle  surtout  que  sont  fondés 
la  plupart  des  appareils  aujourd'hui  en  usage.  M.  Wheatstone  lui- 
même  construisit  un  télégraphe  fondé  sur  l'aimantation  temporaire 
du  fer  doux  et  qui  fut  pendant  quelque  temps  employé  sur  quelques 
lignes. 

Les  systèmes  de  télégraphes  sont  fort  divers  et  il  serait  impos- 
sible, sans  sortir  du  cadre  d'un  traité  élémentaire,  défaire  connaître 
tous  ceux  dont  le  principe  a  quelque  intérêt.  Nous  nous  bornerons 
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h  décrire  sommairement  ceux  qui  sont  employés  en  France.  Mais 
avant,  nous  dirons  quelques  mots  sur  la  production  et  la  ti*ansmis- 
sion  du  courant. 

583.  Piles.  —  Les  piles  employées  le  plus  communément  sont 
des  piles  de  Daniell  chargées  avec  de  Teau  pure  du  côté  du  zinc. 
Le  côté  du  cuivre  est  chargé  avec  une  dissolution  de  sulfate  de 
cuivre,  mais  on  ne  verse  pas  la  dissolution  directement,  on  charge 
les  deux  compartiments  avec  de  Teau,  ce  qui  donne  plus  de  facilité 
à  l'opération,  puisque,  le  liquide  étant  le  même,  il  n'y  a  pas  de  pré- 
cautions à  prendre  pour  ne  pas  verser  dans  un  compartiment  le 
liquide  destiné  à  l'autre.  On  place  ensuite  des  cristaux  de  sulfate  de 
cuivre  sur  des  diaphragmes  ménagés  à  cet  effet  et  qui  plongent 
dans  Teau,  les  cristaux  se  dissolvent  graduellement  et  la  dissolution 
ne  tarde  pas  à  être  saturée.  La  pile  ainsi  montée  fonctionne  pendant 
plusieurs  mois  sans  qu'on  ait  besoin  d'y  toucher.  La  substitution  de 
l'eau  pure  à  l'eau  acidulée  est  fort  rationnelle;  elle  a  pour  effet 
sans  doute  d'affaiblir  le  courant,  mais  ce  n'est  qu'un  inconvénient 
secondaire,  car  A  l'aide  des  relais  on  peut  se  contenter  d'un  courant 
de  ligne  très-faible.  En  revanche,  l'eau  pure  donne  à  la  pile  une 
résistance  très-considérable,  et  dès  lors  les  variations  qui  se  produi- 
sent toujours  sur  la  ligne  ont  un  effet  moins  marqué  sur  la  marche 
des  appareils. 

On  se  sert  aussi  quelquefois  de  la  pile  de  M.  Marié-Davy.  Elle 
est  à  charbon  comme  celle  de  Bunsen  et  chargée  à  l'eau  pure  du 
côté  du  zinc.  Quant  au  charbon,  il  plonge  dans  une  pùte  formée  de 
sulfate  de  mercure.  L'hydrogène  provenant  de  la  décomposition  de 
Teau  réduit  l'oxyde  de  mercure,  le  métal  coule  au  fond  du  vase  po- 
reux, on  peut  le  recueillir  et  le  transformer  de  nouveau  en  sulfate. 

584.  Lignes.  —  Les  fils  qui  servent  à  la  ti^ansmission  du  cou- 
rant sont  en  fer  galvanisé,  c'est-à-dire  recouvert  d'une  couche  de 
zinc;  ils  sont  supportés  par  des  poteaux  en  bois  injecté  et  fixés  sur 
ces  derniers  à  l'aide  de  pièces  en  porcelaine  (flg.  517)  dont  la 
forme  varie  d'un  pays  à  l'autre,  mais  qui  protègent  toujours  une 
portion  du  fil  contre  la  pluie. 

Les  lignes  sont  quelquefois  souterraines;  on  emploie  dans  ce 
cas  pour  isoler  les  fils  le  caoutchouc,  la  gutta-percha  ou  diverses 


LIGNES  TfiLÈGHAPHIQUES.  7Ji 

combÎDaisons  de  ces  substances.  Liïs  fils  suulerrains  éprouvent  une 
déperdition  moins  grande  que  les  Ûls  en  l'air,   mais  outre  qu'ils 
routent  plus  cher,  ils  sont  moins  propres,  à  cause  de  l'induction  ter- 
restre, à  un  Imvail  rapide.  Aussi  en  France  on  ne  les  emploie  guère 
que  pour  la  traversée  des  villes 
et  dans  les  cas,  très-rares  d'ail- 
feurs,  où  l'installation  des  fils  en 
l'air  serait  impossible. 

On  avait  cru  à  l'origine  qu'il 
fallait,  pour  transmettre  le  cou- 
rant destiné  à  animer  les  appa- 
reils télégraphiques,  un  double 
fil  formant  un  circuit  complet. 
C'est  M-  SIeinhcil.  de  Munich, 
qui  eut,  vers  1837.  la  première 
idée  de  la  suppression  du  fil  de 
retour;  il  réussit  à  faire  circuler 
un  courant  dans  un  fil  unique 
dont  les  extrémités  étaient  en 

communication  avec  le  sol,  et  il     '''«■  ^"-  "  ""'""'"*  ^'  "'"  *'"  '"f"*- 
constata  que  le  courant  avait  la  même  intensité  que  si  les  deux 
bouts  du  Ûl  se  fussent  rejoints  de  manière  à  former  un  circuit 
complet.  La  terre  agit  donc  comme  un  conducteur  de  résistance  ■ 
nulle,  résultat  parfaitement  d'accord  avec  la  loi  de  Ohm. 

Il  n'est  pas  probable  toutefois  que  la  terre  doive  être  considérée 
comme  jouant  le  rûlc  d'un  fil  de  retour  en  réunissant  les  deu.\ 
pôles  de  la  pile,  les  eApériences  failes  sur  ce  sujet  par  Faraday 
paraissent  conduire  à  une  conclusion  différente.  Si  l'on  se  repré- 
sente le  circuit  traversé  par  un  courant  coupé  quelque  part,  le  cou- 
rant s'arrête  et  les  deux  exirémités  tendent  à  se  charger  l'une  de 
fluide  posilif,  l'autre  de  fluide  négatif;  c'est  à  leur  réunion  continue, 
c'esl-à-dire  en  réalité  à  leur  disparition,  que  le  courant  doit  son 
existence.  Or  on  conçoit  que  cette  disparition  puisse  lître  amenée 
par  la  décharge  continuelle  dans  un  conducteur  d'immense  éten- 
due ;  c'est  probablement  ce  qui  a  lieu  quand  les  extrémités  du  fil 
télégraphique  communiquent  avec  le  sol.  Le  courant  positif  et  le 
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courant  iiégalif  vont  se  perdre  dons  le  réservoir  commun  e!  ainsi  se 
trouve  entretenue  Tactivité  des  forces  qui  développent  l'éleclricilé. 
585.  Télégraphe  &  cadran.  —  Ce  télégraphe  est  surloul  em- 
ployé sur  les  lignes  de  chemin  de  fer.  Opérant  avec  les  lettres  ordi- 
naires de  l'alphabet  el  d'un  maniement  d'ailleui-s  facile,'  il  n'exige 
aucune  connaissance  technique  chez  les  employés  qui  s'en  servent  ; 
c'est  là  surtout  l'avantage  qu'il  présente  dans  les  chemins  de  fer  où 
on  peut  appliquer  à  le  faire  fonctionner  le  personnel  ordinaire. 
Nous  distinguerons  dans  cet  appareil,  comme  dans  tous  les  appa- 
reils télégraphiques  en  générai,  deux  parties  distinctes  :  le  récep- 
teur qui  reçoit  et  effectue  le  signal,  le  manipulateur  qui  le 
transmet. 

La  Hgum  5i8  représente  le  récepteur  vu  extérieurement.  Le 
cadran  porte  les  US  lettres  de  t'alphahet  qui,  avec  la  croix,  forment 
26  signaux.  La  ré- 
ception consiste  à  ob- 
server l'aiguille  qui 
se  meut  de  gauche  à 
droite  en  s'arrétanl 
un  instant  devant 
chacune  des  lettres 
qui  forment  le  mot 
et  devant  la  croix  à 
la  Qn  de  chaque  mot. 
Voici  la  manière  dont 
se    produisent     ces 

Fia.  51».  —  HÉceiiieur  du  Ult-gi'uplie  ù  csdi'iui.  ,      „   . 

mouvements  de  1  ai- 
guille. Un  électro-aimant  horizontal  (ûg.  510],  formé  de  deux  bobines 
réunies  par  une  plaque  de  fer  à  leur  partie  postérieure,  est  placé  à 
la  partie  inférieure  de  la  boite  qui  contient  tout  le  mécanisme;  cet 
ëlectro-aimant  a  été  enlevé  sur  la  figure,  on  y  voit  deux  cercles  qui 
représentent  sa  section.  En  face  des  extrémités  est  disposée  une 
armature  A,  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  VV  et  soumise  à  l'ac- 
tion du  ressort  antagoniste  f  qui  tend  à  l'éloigner  des  pôles.  La  ten- 
sion de  ce  ressort  peut  être  modifiée  par  le  moyen  d'une  clef  qn'on 
peut  manier  du  dehors  et  qui  agit  sur  le  ressort  par  l'intermédiaire 
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d'un  levier.  On  voit  donc  que,  si  un  couraiil  vient  à  passer,  l'arma- 
ture sera  attirée;  s'il  cesse  do  passer,  elle  reviendra  |sur  elle-même 
par  l'action  du  ressort  antagoniste.  A  l'armature  est  fliée  une  tige 
verticale  I  se  terminant  supérieurement  par  une  partie  liorizontalec,- 


FIg.  519.  —  Mécauisnie  du  récepteur. 

cette  tige  participe  naturellement  li  l'oscillation  de  l'armature.  Or 
l'estn^mitë  c  pénètre  entre  les  dents  de  la  fourchette  </,  qui  est  elle- 
même  fixée  â  l'axe  ab,  et  enfin  celui-ci  porte  supérieurement  la 
pièce  verticale  i.  Cette  dernière  exécutera  donc  en  avant  et  en  ar- 
rière des  mouvements  correspondants  à  ceux  de  l'armature.  Son 
extrémité  supérieure  arrive  au  contact  des 
dents  d'une  roue  d'échappement  0  formant  le 
terme  d'un  rouage  moteur  oinlinaire. 

Cette  roue  0  est  double   (fig.  520),  elle 
porte  à  sa  partie  antérieure  13 'dents  et  un 
même  nombre  A  sa  partie  postérieure,  ce  qui 
fait  en  tout  26,  mais  les  premières  se  trouvent 
dans  l'intervalle  des  secondes.  Cela  posé,  sup- 
posons que  le  courant  ne  passe  pas;  la  four-    Fig,  S2U.  —  Déun  de 
chette  d  est  en  avant,  la  pièce  i  en  arrière,  et        réchappemem. 
dans  cette  situation  elle  arrête  une  des  dents  de  la  partie  postérieure 
de  la  roue.  Si  on  vient  à  faire  passer  un  courant,  l'armature  est 
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attirée  et  la  pièce  i  se  porte  en  avant,  elle  délivre  par  conséquent 
la  dent  qui  était  en  prise  avec  elle  tt  la  partie  postérieure  et  vient 
en  arrêter  une  à  la  partie  antérieure  ;  si  le  courant  cesse,  il  se  pro- 
duit un  mouvement  inverse,  qui  produit  l'arrêt  de  la  dent  suivante 
de  la  roue  postérieure,  et  ainsi  de  suite.  On  voit  donc  que  si  on 
fait  passer  le  coui-antl3  fois  successivement,  il  y  aura  26  petits  mou- 
vements de  In  roue  qni  correspondront  à  une  révolution  entière.  Or 
c'est  l'aie  de  la  roue  qui  porte  l'aiguille  et  c'est  à  chacun  de  ses 
points  d'arrêt  que  correspondent  les  lettres  du  cadran.  Si  donc 
l'extrémité  de  l'aiguille  est  à  la  croix,  il  sufûra,  pour  la  faire  arriver 
â  une  lettre  quelconque,  de  lancer  le  courant  dans  l'électro-ai niant 
de  façon  que  la  somme  des  émissions  et  des  inteiTuptions  fasse  un 
nombre  égal  au  rang  qu'occupe  la  lettre  dans  l'alpliabet.  C'est  cette 
opération  que  l'on  efieclue  à  distance  à  l'aide  du  manipulateur. 

586.    ManipnlateDr.  —  Le  manipulateur  se  compose  d'un 
cadran  en  cuivre  sur  lequel  -se  trouvent  gravées  les  25  lettres  de 
m  ..  l'alphabet  avec  la  croix.  Au 

.  centre  du  cadran  s'articule 
une  manivelle  à  poignée 
que  l'on  peut  faire  mou- 
voir en  la  soulevant  légère- 
ment de  manière  â  lui 
faire  parcourir  toutes  les 
partiesdu  cadran.  A  chaque 
lettre  correspond  un  trou 
dans  lequel  on  peut  en- 
gager une  goupille  fixée 
ù  la  poignée,  c'est  la  po- 
sition exacte  pour  que  le 
■  récej 
question.  Voici   comment  cela  se  produit. 

La  manivelle  dans  son  mouvement  entraîne  une  roue  (Ûg.  521) 
dont  le  profil  sinueux  présente  13  saillîes  et  13  excavations;  sur  ce 
profil  s'appuie  par  un  galet  l'une  des  extrémités  d'un  levier  T  mo- 
bile autour  du. point  a.  et  dont  l'extrémité  opposée  oscille  entre  les 
deux  pointes  P  et  Q.  Quand  le  levier  est  sur  une  saillie,  il  com- 
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munique  avec  P;  il  communique  avec  Q  quand  il  est  sur  unn 
excavation.  C'est  le  cas  de  la  figure. 

Le  courant  de  la  pile  entre  par  la  borne  R  et  la  roue  est  en  com- 
munication permanente  avec  la  ligne  et  par  suite  avec  le  récepteur 
qui  doit  recevoir  le  signal.  Supposons  d'après  cela  la  manivelle  sur  la 
croix,  la  tétc  du  levier  est  sur  une  excavation  et  le  courant  ne  passe 
pas.  Si  on  fait  tourner  de  manière  qu'il  monte  sur  la  première 
saillie,  le  courant  est  lancé  dans  la  ligne  et  le  récepteur  marque  la 
lettre  A;  à  l'excavation  suivante  le  courant  est  interrompu,  la  lettre 
B  est  faite  par  le  récepteur,  et  ainsi  de  suite.  Si  donc  les  deux 
appareils  sont  l'un  et  l'autre  au  signe  initial,  il  y  aura  une  concor^ 
dance  absolue  dans  leurs  indications. 

587.  Sonnerie,  -r  Indépendamment  du  manipulateur  et  du 
récepteur,  il  existe  dans  cliaque  appareil  une  pièce  appelée  avertis- 
seur, qui  est  destinée  à  pré-  i 
venir  par  une  sonnerie   de 
l'envoi    d'une   dépêche.    Ces 
appareils  sont  assez  variables 

de  forme;  notre  figure  repré-  T 

sente  la  sonnerie  à  trembleur 
qui  est  une  des  plus  simples. 
Elle  se  compose  (fig.  322)  d'un 
électro- aimant    e    au-devant 

duquel  est  placée  une  arma- 

Pig.  533.  —  Sonnerie  à  irembleur. 
ture  f  portée  par  une  lame 

élastique;  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  courant,  l'armature  est  au  contact 
d'une  pièce  g  en  communication  avec  la  borne  m.  Les  extrémités 
du  fil  de  l 'électro-aimant  aboutissent  aux  bornes  p  et  p',  et  la  pre- 
mière communique  avec  la  lame  élastique  qui  supporte  l'armature. 
Supposons  un  courant  arrivant  par  m,  il  circulera  dans  l'électi-o- 
atmant  et  par  suite  l'armature  sera  attirée.  Mais  le  contact  de  l'ar- 
mature avec  g  cessant,  le  courant  sera  interrompu  et  l'armature 
ramenée  au  contact  de  g  .-  nouvelle  émission  du  courant  suivie  à  son 
tour  d'une  interruption,  et  ainsi  de  suite.  II  se  produira  donc  pen- 
dant toute  la  durée  du  passage  du  courant  une  vibration  de  l'arma- 
ture. Celle-ci  porte  à  sa  partie  supérieure  une  tige  terminée  par  le 
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marteau  K  qui  vient  frapper  sur  un  timbre  T  et  produit  ainsi  l'aver- 
tissement. 

Dans  un  poste  télégraphique  qui  doit  communiquer  dans  un 
sens  et  dans  Tautre  de  la  ligne,  il  y  a  deux  sonneries  et  aussi  deux 
récepteurs,  car  on  peut  recevoir  simultanément  deux  dépêches  de 
directions  opposées.  Quant  au  manipulateur,  il  est  unique,  et  les 
diverses  pièces  que  Ton  voit  sur  la  figure  522  sont  destinées  à  per- 
mettre le  double  service  de  l'appareil.  Au  repos,  la  tête  T  est  sur  une 
excavation  et  son  extrémité  est  en  communication  avec  Q,  qui  com- 
munique lui-même  avec  le  récepteur  R.  Les  lignes  L  et  L'  commu- 
niquent par  les  contacts  r  et  r'  avec  les  sonneries  S  et  S'.  L'une  d'elles 
vient-elle  à  se  faire  entendre,  on  place  les  contacts  r  ou  r'  sur  les  lan- 
guettes aboutissant  en  m,  le  courant  peut  alors  traverser  l'appareil  et 
arriver  aux  récepteurs.  La  communication  avec  la  ligne  étant  d'ail- 
leurs établie,  on  peutrépondre  en  faisant  fonctionner  le  manipulateur. 

Le  télégraphe  à  cadran  présente  plusieurs  graves  inconvé- 
nients :  les  signaux  ne  sont  pas  indépendants,  et  si,  par  quelque 
irrégularité  de  transmission,  il  a  été  passé  une  lettre  erronée, 
toutes  celles  qui  suivent  le  sont  également.  Ces  erreurs  peuvent  d'ail- 
leurs  être  fréquentes;  il  se  produit  en  effet  continuellement  des 
variations  dans  l'état  du  courant  qui  peuvent  amener  un  iléfaut  de 
mesure  dans  la  force  du  ressort  antagoniste  ou  dans  la  course  de 
l'armature,  éléments  que  l'on  est  obligé  de  régler  de  temps  à  autre. 
Quand  cela  se  rencontre,  le  courant  ne  fait  pas  fonctionner  l'échap- 
pement à  chaque  émission  et  à  chaque  interruption  ;  il  s'établit  ainsi 
un  désaccord  entre  le  manipulateur  et  le  récepteur,  ce  qui  donne 
toujours  lieu  à  une  perte  de  temps.  Ajoutons  que  la  dépêche  ne 
laisse  aucune  trace  et  que,  par  suite,  la  sûreté  de  la  réception  est 
subordonnée  à  l'intelligence  ou  même  à  la  fidélité  des  employés. 
Aussi  les  télégraphes  à  cadran  doivent-ils  être  considérés  comme 
impropres  à  un  service  un  peu  étendu.  Les  grandes  lignes  sont 
dessei^vies  ou  par  le  télégraphe  Morse  ou  par  le  télégraphe  Hughes. 
588.  Télégraphe  Morse.  —  Le  télégraphe  Morse  est  employé 
non-seulement  en  France,  mais  dans  un  grand  nombre  de  pays 
étrangers.  Son  mécanisme  est  d'une  simplicité  et  d'une  sûreté 
remarquables.  Inventé  en  Amérique,  vers  1837,  à  l'époque  oii  Wheat- 
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stoae  faisait  fonctionner  les  premiers  télégraphes  h  aiguilles,  il  a 
bit  depuis  le  tour  du  monde. 

tne  plaque  de  fer  doux  mobile  aolour  d'une  charnière  en  face 
d'an  électro-aimant  (Ûg.  523),  un  crayon  attaché  è  la  tige  qui  fait 


,    Fig.  553.  —  Télégraphe  de  Mone. 

cootre-poids  â  )a  plaque  de  fer  doux,  une  bande  de  papier  qui  se 
déroule  devant  le  crayon  et  reçoit  sa  trace  lorsque  la  plaque  de  fer 
doux  est  attirée,  tel  est  le  télégraphe  de  Morse  dans  sa  simplicité 
primitive.  C'est  l'utilisation  simple,  directe,  sans  mécanisme  de  la 
force  de  l' électro-aimant.  Au  crayon  qui  s'émoussait  rapidement  et 
ne  marquait  plus  ou  marquait  mal,  on  substitua  bient6t  une  pointe 
d'acier  qui  donnait  des  signes  gaufrés.  Ceus-ci  sont  souvent  peu 
visibles  et  exigent  une  assez  grande  force,  on  les  a  remplacés  en 
France  par  des  signes  à  l'encre  plus  visibles  et  plus  faciles  k  former. 
589.  Récepteur.  —  La  figure  52ii  représente  un  récepteur 
Morse,  modèle  modifié  par  MM.  Digney,  constructeura  français.  Un 
rouage  d'horlogerie  que  l'on  ne  voit  pas  sur  la  figure  fait  tourner 
l'un  des  cylindres  d'une  espèce  de  laminoir  n  dans  lequel  passe  une 
bande  de  papier  p  fournie  par  le  rouleau-magasin  K.  Le  même 
rouage  fait  tourner  sur  place  la  molette  H  dont  la  jante  se 
charge  constamment  d'une  encre  grasse  bleue  en  frottant  contre 
le  tampon  L.  L'armature  BB'  de  l' électro-aimant  A,  mobile  autour 
du  point  C.  se  recourbe  à  son  extrémité  B'  et  vient  tout  proche  du 
papier.  Au  moment  où  le  courant  passe,  l'armature  est  attirée  par 
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i'électro-aimant,  son  extrémilé  recourbëe  soulève  le  papier  et  l'ap- 
plique contre  la  molette  H;  il  se  produit  ainsi,  suivant  la  durée 
du  contact,  un  point  ■(-)  ou  uo  trait  (— ).  Si  le  courant    c^sse. 


ng.  534.  —  Récepteur  du  télégraphe  Hone  modiflé. 
l'armature  rappelée  par  le  ressort  antagoniste  D  revient  à  sa  posi- 
tion première. 

590.  Manipulateur.  —  Le  manipulateur  (âg.  525)  est  simple- 
■  ^  ment    une    pièce    de 

cuivre  mobile  autour 
d'une  charnière  A  et 
soulevée  par  le  res- 
sort f.  En  pressant  sur 
le  bouton  K  l'employé 
établit  le  contact  entre 
c  et  d  et  lance  ainsi  sur 
la  ligne  L  le  courant 
qui  provient  de  P.  Quand  le  marteau  est  soulevé,  il  s'établit  â  la 
partie  postérieure  un  contact  entre  a  et  b,  et  le  manipulateur  sert 
dans  ce  cas  à  recevoir  le  courant  de  la  ligne  et  k  le  transmettre  au 
■récepteur  ou  au  relais. 


Pjg.  535.  —  Manipulateur  du  tél^raphe  Morse. 


RELAIS.  73» 

Suivant  le  temps  que  l'employé  maintient  le  contact  entre  c 

el  d,  il  se  produit  à  la  station  des  traits  plus  ou  moins  longs. 

On  a  combine  le  trait  court  et  le  trait  long  pour  faire  l'alphabel 

suivant  : 
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La  figure  526  représente  l'appareil  Morse  R  en  relation  avec  ce 
qu'on  appelle  le  relais  R'.  C'est  un  électro-aimant  qui  esttravei^épàr 
le  courant  de  la  ligne  au  moment  d'une  transmission;  son  armature 


Fig,  52li.  —  Appareil  Morse  avec  son  relais. 

est  alors  attirée  et  ce  mouvement  donne  lieu,  à  la  partie  supérieure, 
à  un  contact  qui  introduit  dans  le  récepteur  le  courant  d'une  pile 
locale.  Le  mécanisme  est  mis  en  mouvement  par  ce  courant,  de 
sorte  que  celui  de  la  ligne  peut  ôlre  très-faible  sans  inconvénient, 
puisqu'il  n'a  qu'à  faire  mouvoir  l'armature  du  relais  que  l'on  peut 
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rendre  très-légère.  On  voit  aussi  dans  la  figure  comment  le  mani- 
pulateur, sur  son  contact  naturel  a,  sert  à  recevoir  le  courant  de  la 
ligne  et  à  le  transmettre  au  relais. 

Les  appareils  Digney  peuvent  souvent  se  passer  de  relais  ;  mais 
lorsque  au  lieu  de  la  molette  actuelle  on  avait  la  pointe  d'acier,  le 
relais  était  indispensable.  Les  relais  peuvent  être  établis  pour  renou- 
veler sur  son  parcours  le  courant  d'une  ligne  quand  celle-ci  est 
très-longue.  On  établit  aussi  des  relais  de  sonnerie  quand  le  timbre 
et  le  marteau  de  l'avertisseur  ont  un  volume  considérable. 

591.  Télégraphe  Hughes.  —  L'appareil  de  Morse,  remarquable 
par  son  extrême  simplicité,  ne  saurait  se  prêter  à  un  travail  rapide, 
puisqu'il  exige  en  moyenne  trois  émissions  de  courant  par  lettre 
ou  par  signe.  L'extension  du  service  télégraphique  a  provoqué  les 
rechej'ches  des  inventeurs  dans  le  but  surtout  d'atteindre  une  grande 
rapidité.  M.  Hughes  a,  vers  1859,  fait  connaître  un  télégraphe  qui 
imprime  une  lettre  par  chaque  émission,  et  qui  produit  par  con- 
séquent un  travail  à  peu  près  triple  de  celui  que  peut  donner  le 
système  de  Morse.  Cet  immense  avantage  est  acheté  par  une  com- 
plication extrême;  il  faut  en  outre  pour  le  maniement  de  Tinstru- 
ment  des  employés  habiles  et  exercés  :  aussi  ne  peut-il  guère  être 
appliqué  que  sur  des  grandes  lignes.  Nous  allons  essayer  de  faire 
comprendre  les  dispositions  fondamentales  de  cette  étonnante  ma- 
chine télégraphique. 

La  figure  527  représente  l'ensemble  de  l'appareil.  Il  est  formé 
d'un  puissant  rouage  d'horlogerie  dont  le  poids  moteur  atteint 
50  ou  60  kilogrammes  et  qui  est  régularisé  par  une  lame  vibrante  L 
lin  curseur  mobile  sur  la  lame  permet  de  modifier  la  durée  de  la 
vibration.  Sous  l'action  du  rouage  trois  axes  sont  mis  en  mouve- 
ment avec  des  vitesses  différentes  :  1^  Taxe  des  lettres  ou  des  types, 
ainsi  nomme  parce  qu'il  se  termine  par  une  roue  T  portant  sur  son 
pourtour  gravées  en  relief  les  25  lettres  de  l'alphabet  séparées  par 
un  blanc;  2<*  l'axe  imprimeur  ou  axe  des  cames,  dont  la  vitesse 
de  rotation  est  beaucoup  plus  grande  que  celle  du  précédent  et 
peut  aller  jusqu'à  700  tours  par  minute;  il  se  termine  par  le  volant  V. 
Ces  deux  axes  sont  horizontaux  et  sont  représentés  séparément 
dans  la  figure  528;  3^  un  axe  vertical  a  auquel  l'axe  des  types 
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imprime  une  rotation  exactement  égale  à  la  sienne  à  t'aide  de 

deux  roues  d'angle. 

L'arbre  vertical  est  composé  de  deux  parties  métalliques  isolées 
l'une  de  l'autre  par  un  disque  d'ivoire;  ces  deux  parties  communi- 
quont  ordinairement  l'une  avec  l'autre  par  la  vis  V,  mais  les  par- 
ties v'  et  V  peuvent  se  disjoindre. 

Le  bras  formé  par  les  pièces  v'  et  v  se  nomme  le  chariot;  il 
tourne  avec  l'arbre  a  au-dessus  d'un  disque  D  percé  d'autant  de 
trous  qu'il  y  a  de  lettres  ou  de  signes  sur  la  roue  des  types.  Ces 
Irons  sont  rangés  circulairement  autour  du  pied  de  l'arbre,  et  c'est 


Fig.  528.  —  Aie  des  types  et  »ie  imprimeur. 

exactement  au-dessus  d'eux  que  passe  l'extrémité  du  cbariot.  Dans 
ces  ouvertures  sont  disposées  des  tiges  métalliques  ou  goujons  g  qui 
se  soulèvent  d'une  petite  quantité  au-dessus  du  disque,  quand  on 
appuie  sur  les  touches  correspondantes  B,N  d'un  clavier  tout  à  fait 
analogue  à  celui  d'un  piano.  Quand  le  chariot  passe  au-dessus  d'un 
des  goujons  soulevé,  l'extrémité  du  bras  est  légèrement  déplacée,  et 
v'  se  trouve  isolé  de  v.  Par  suite  de  cette  disposition,  le  courant  de 
la  pile,  qui  arrivait  au  goujon  et  de  là  se  perdait  dans  la  terre. 
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se  rend  dans  v  pour  passer  ensuite  dans  l'électro-aimant  de  Tapjpa- 
reii  et  de  là  sur  la  ligne.  C'est  en  cela  que  consiste  la  manipulation  ; 
nous  allons  voir  maintenant  comment  par  l'émission  de  ce  courant 
une  certaine  lettre  (la  même)  est  imprimée  par  la  roue  des  types 
dans  les  deux  appareils,  qui  sont  d'ailleurs  complètement  iden- 
tiques, et  dans  lesquels  se  trouvent  réunis  le  manipulateur  et  le 
récepteur. 

Le  courant  passe  sur  deux  électro4iimants  E  placés  au-dessus 
des  pôles  d'un  aimant  permanent  en  fer  à  cheval  et  il  est  dirigé  de 
façon  à  contrarier  l'action  de  l'aimant  sur  une  palette  p  en  fer  doux 
qui  est  attirée  par  les  noyaux  des  bobines,  mais  qui  est  sollicitée  à 
s'écarter  par  Faction  d'un  ressort.  Le  courant  pourra  donc  être  très- 
faible  si  la  différence  de  force  de  l'aimant  et  du  ressort  est  peu  con- 
sidérable; c'est  là  une  des  particularités  originales  de  l'appareil 
de  Hughes  et  la  cause  de  son  extrême  sensibilité. 

L'axe  imprimeur  se  composa»  de  deux  parties  :  Tune  I  porte  le 
volant  V  et  tourne  constam- 
ment sous  l'action  du  mo- 
teur; l'autre,  qui  se  termine 
à  la  partie  antérieure  de  l'ap- 
pareil, est  tenue  en  repos 
par  un  cliquet  articulé  ii; 
mais  lorsque  l'armature  de 
l'éleclro-aimant  se  soulève, 
elle  produit  l'embrayage  de 
la  partie  antérieure,  qui  se 
trouve  ainsi  entraînée;  au 
bout  d'un  tour  le  cliquet  se  dégage  et  l'axe  s'arrête. 

L'axe  I  porte  à  son  extrémité  antérieure  située  au-dessous  de 
la  roue  des  types  une  came  p  (fig.  529)  étroite  et  aiguë  qui  soulève 
rapidement  le  levier  ab,  mobile  autour  d'un  point  fixe  à  son  extré- 
mité T,  fait  buter  le  papier  contre  la  roue  des  types  et  la  lettre 
qui  passe  se  trouve  imprimée.  Pour  prendre  ainsi  une  lettre  au  vol 
sur  une  roue  qui  ne  s'arrête  pas,  il  est  indispensable  d'opérer  très- 
rapidement  :  c'est  pour  cela  que  le  ressort  de  l'électro-aimant  a  une 
grande  force  et  que  la  came  p  est  très-aiguë.  Le  mouvement  du 


Fig.  529.  —  Mécanisme  de  iMmpression. 
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levier  qui  produit  rimpression  soulève  la  pièce  JU  munie  d'ua 
ressort  r  dont  rextrémité  glisse  le  long  des  dents  d'une  roue  à 
rochet  E,  fait  tourner  celle-ci  dans  son  mouvement  descendant,  et 
produit  un  déplacement  du  papier  correspondant  à  l'espacement 
des  lettres.  Quant  à  Tespacement  des  mots,  on  le  produit  à  Taide 
du  blanc  de  la  roue  des  types. 

La  roue  des  types  doit  pouvoir  être  facilement  déplacée  pour  la 
correction  des  erreurs  et  pour  rétablir  la  concordance  avec  le  cha- 
riot lorsque  cette  concordance  a  été  troublée;  c'est  pour  cela  que 
l'axe  G  est  creux,  et  la  solidarité  avec  la  partie  intérieure  n'est  due 
qu'à  l'action  du  cliquet  m.  Cette  solidarité  s'établit  par  Taction  d'un 
courant  venant  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  et  se  maintient  indé- 
finiment. Mais  si  l'on  appuie  sur  la  pièce  Q  (flg.  527),  le  cliquet  m 
est  soulevé  par  E,  la  solidarité  cesse,  et  par  l'action  d'une  goupille 
qui  vient  s'engager  dans  une  encoche  correspondante  la  roue  des 
types  s'arrête;  cet  arrêt  correspond  au  blanc.  L'embrayage  peut 
d'ailleurs  se  produire  directement  à  la  main. 

Enfin,  l'axe  I  porte  une  troisième  came  qui,  à  chaque  révolu- 
tion de  cet  axe,  passe  entre  les  dents  d'une  roue  T' largement  dentée 
fixée  au  même  axe  que  la  roue  des  types,  et  fait  avancer  et  reculer 
cette  roue  sans  rompre  sa  liaison  avec  le  rouage  moteur;  les  petits 
écarts  qui  pourraient  se  produire  entre  le  chariot  et  la  roue  des 
typés  sont  ainsi  corrigés  toutes  les  fois  qu'une  lettre  s'imprime. 

Il  résulte  de  la  description  qui  précède  que,  la  roue  des  types 
d'un  appareil  étant  au  repos,  le  blanc  en  face  du  papier,  si  on 
produit  une  émission  de  courant,  l'embrayage  de  l'axe  des  types 
a  lieu  immédiatement,  et  le  papier  est  porté  sur  le  blanc.  Aux 
émissions  suivantes  les  lettres  correspondantes  aux  touches  mises 
en  mouvement  seront  imprimées  par  l'appareil  même.  Mais  il  en 
sera  de  même  à  l'appareil  qui  est  à  l'extrémité  de  la  ligne  si  les 
roues  qui  ont  commencé  à  marcher  au  même  moment  marchent 
exactement  d'accord.  C'est  sur  cette  concordance  qu'est  fondée  en 
réalité  l'appareil  Hughes,  et  il  est  possible  de  l'établir  d'une  manière 
rigoureuse.  On  commence  par  s'assurer  qu'en  agissant  successive- 
ment sur  la  même  touche  on  envoie  la  même  lettre,  Â  par  exemple. 
Si  des  lettres  différentes  s'impriment  à  l'arrivée,  c'est  que  les  hor- 
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loges  ne  sont  pas  d'accord  ;  on  fait  varier  alors  le  contre-poids  de 
la  lame  vibrante  jusqu'à  ce  que  l'accord  soit  établi.  Cela  fait,  les 
roues  des  types  sont  amenées  au  blanc  par  le  mécanisme  indiqué 
plus  haut  et  les  appareils  sont  pr^ts  à  fonctionner. 

592.  Télégraphes  électro-chimiqoes. — Imaginons  un  cylindre 
métallique  en  communication  permanente  avec  la  terre,  supposons- 
le  en  mouvement  et  entraînant  avec  lui,  sur  sa  surface,  une  bande 
de  papier  imprégnée  fraîchement  de  cyanure  de  potassium.  Conce- 
vons en  outre  une  pointe  très-légère  en  communication  avec  le  fil 
de  la  ligne  et  s'appuyant  constamment  sur  le  papier.  Chaque  fois 
qu'on  lancera  un  courant  dans  la  ligne,  il  y  aura  une  réaction 
chimique  au  contact  de  la  pointe  d'acier  et  de  la  feuille  de  papier, 
formation  de  bleu  de  prusse  et,  par  conséquent,  production  d'un 
trait  bleu  plus  ou  moins  long  suivant  la  dorée  du  courant.  Tel 
est  le  principe  du  télégraphe  électro-chimique  de  M.  Bain  ;  les 
signaux  et  le  manipulateur  sont  les  mêmes  que  pour  l'appareil 
Morse.  Il  ne  £aut  pas  que  le  papier  soit  trop  humide,  ce  qui  donne- 
rait lieu  à  l'estcasion  des  traits  et  à  des  signes  indéchiffrables;  il  ne 
faut  pas  non  plus  qu'il  soit  trop  sec,  la  décomposition  chimique 
n'aurait  plus  lieu. 

593.  Télégraphe  antographique  de  Caselli.  —  Le  papier  chi- 
mique de  M.  Bain 
est  utilisé  dans  le 
télégraphe  antogra- 
phique de  Caselli, 
lequel  transmet  un 
fac-similé  de  la  dé- 
pêche écrite  par 
l'expéditeur.  Voici 
le  principe  de  ce 
curieux  appareil  ;  A  la  station  de  départ  on  dispose,  sur  une  sui"- 
face  cylindrique  M  (flg.  530),  une  feuille  de  papier  métallisée  sur 
laquelle  la  dépêche  est  écrite  en  encre  grasse;  à  la  station  d'arrivée, 
et  sur  une  surface  cylindrique  pareille  R,  on  dispose  une  feuille  de 
papier  imprégnée  de  cyanure  de  potassium.  Deux  styles,  mis  en 
mouvement  par  des  pendules  qui  oscillent  avec  un  synchronisme 


Pig.  h30.  —  Principe  du  téli^graplie  Caaelli. 


m  MACHINES   ËLRCTROHOTRICES. 

rigoureux,  s'appuient  sur  les  feuilles  en  dëcrivaDl  des  traits  paral- 
lèles, ^quidistants  et  très-rapprochés ;  ces  styles  soiiE  en  commun»- 
cation  permanente  avec  le  fli  de  ligne.  Le  courant  de  la  station  do 


Fig.  ^31.  —  Tûk'grophe  Casellî. 

départ  est  fourni  par  la  pile  P.  Loi'squc  le  style  se  trouve  sur  unu 
partie  conductrice  du  papier  M,  le  courant  circule  en  entier  dans  la 
partie  ABCD  et  ne  vâ  point  sur  la  ligne  où  la  résistance  est  beau- 
coup plus  considérable.  Au  contraire,  lorsque  le  style  est  sur 
l'encre  grasse  qui  forme  les  traits  de  la  dépêche,  le  circuit  ABCD 
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est  rompu  en  M  et  le  courant  s'élance  sur  la  ligne.  A  ce  moment, 
le  style  de  la  feuille  R  est  exactement  au  même  point  que  celui 
de  la  feuille  M  à  cause  du  synchronisme  des  pendules,  et  il  s*y 
formera  un  trait  bleu  qui  est  la  reproduction  exacte  du  trait 
de  la  dépêche  traversé  par  le  style.  Lorsque,  par  conséquent,  le 
style  de  M  aura  décrit  une  série  de  lignes  rapprochées  et  couvrant 
la  feuille,  il  se  sera  produit  en  R  une  série  de  points  ou  de  traits 
dont  Tensemble  constituera  une  reproduction  de  la  dépêche.  La 
pointe  traçante  est  portée  par  un  levier  mobile  autour  d'un  axe  qui 
passe  à  une  petite  distance  de  son  extrémité  inférieure;  à  cette  extré- 
mité s'articule  un  levier  articulé  d'autre  part  au  pendule  (fig.  531). 
Pour  une  oscillation  complète  du  pendule,  la  pointe  traçante  décrit 
sur  le  cylindre  une  ligne  de  gauche  à  droite  ;  à  l'extrémité  de  la 
couree,  le  cureeur  qui  porte  la  pointe  vient  choquer  un  butoir,  ce 
choc  fait  tourner  le  système  d'une  petite  quantité  autour  d'une 
vis,  la  pointe  est  soulevée  pendant  le  mouvement  de  retour  et  ne 
retombe  qu'à  l'origine  de  la  seconde  ligne  qui  se  trouve  ainsi  à  une 
petite  distance  de  la  première.  Le  synchronisme  des  pendules  est  la 
condition  nécessaire  du  fonctionnement  de  l'appareil;  on  l'obtient 
à  l'aide  de  deux  horloges  que  l'on  règle  séparément  à  une  marche 
donnée  et  dont  les  oscillations  sont  deux  fois  plus  rapides  que  celles 
du  pendule  télégraphique.  La  partie  terminale  de  ce  dernier  est 
formée  par  une  masse  de  fer  de  part  et  d'autre  de  laquelle  se 
trouvent  deux  électro-aimants  qui  peuvent  être  animés  par  le  cou- 
rant d'une  petite  pile  locale.  Quand  le  pendule  oscille  vers  la  gauche, 
le  circuit  se  ferme  de  ce  c6té  et  la  masse  terminale  est  attirée;  mais 
le  pendule  de  l'horloge  vient  à  son  tour  rompre  le  circuit,  le  pen- 
dule se  meut  en  sens  contraire  et  éprouve,  à  l'extrémité  de  son 
excursion,  les  mêmes  effets  en  sens  contraire. 

Il  est  évident  que  ce  n'est  pas  seulement  des  lettres  qu'on 
pourra  reproduire  par  le  télégraphe  Gaselli,  mais  un  dessin  quel- 
conque :  de  là  le  nom  de  pantèlégraphe  que  reçoit  cet  appareil.  La 
figure  532  représente  une  dépêche  obtenue  sur  le  papier  imprégné 
de  cyanure;  la  figure  533  est  un  double  de  la  première,  fourni 
par  une  feuille  d'étain  que  l'on  place  ordinairement  au-dessous 
de  la  feuille  de  papier;  au  moment  du  passage  du  courant  Thumi- 
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dilé  du  papier  est  décomposée,  l'hydrogène  réduit,  en  face  des 
poinis  où  le  courant  a  passé,  l'osyde  d'étain  qui  se  trouve  toujours 
en  pelite  quantité  sur  la  surface.  Si  on  traite  alors  la  feuille  d'étain 


Fig.  532.  —  Fsc-«iniile  d'une  déptche        Fig.  533.  -  Dipeche  sur  la  feuille  d'éUiin. 

par  un  mélange  d'acide  azotique  et  d'acide  pyrogallique,  les  traits 
apparaissent  en  noir. 

Le  télégraphe  Caselli  fonctionne  depuis  quelques  années  sur 
les  lignes  du  Havre  et  de  Lyon,  il  n'a  pas  donné  d'aussi  hons  résul- 
tats qu'on  en  espérait  et  bien  souvent  les  dépêches  sont  indéchif- 
frables. Celte  circonstance  ne  se  produisant  pas  quand  les  deux 
appareils  sont  placés  à  c6té  l'un  de  l'autre,  on  doit  en  conclure  que 
la  difficulté  qui  provient  de  l'état  variable  du  courant  sur  la  ligne 
n'est  pas  encore  complètement  résolue.  La  question  continue  à  être 
étudiée;  elle  a  fait  un  grand  pas  par  la  disposition  due  à  H.  Meyer. 

594.  Télégraphe  Meyer.  —  Dans  le  télégraphe  Meyer,  la 
dépêche  écrite,  comme  pour  ie  Caselli,  est  enroulée  entièrement 
à  la  surface  d'un  cylindre  sur  lequel  un  style  métallique  décrit  une 
spirale  à  tours  très-rapprochés;  ce  mouvement  est  produit  par  un 
rouage  moteur  régularisé  par  une  lame  vibrante,  comme  celui  du 
télégraphe  Hugues.  A  chaque  fois  que  le  style  traverse  un  trait  de 
la  dépêche,  le  courant  est  interrompu  dans  la  ligne.  A  la  station 
d'arrivée  est  un  cylindre  pareil  et  animé  d'un  mouvemenl  de  rota- 
tion identique  à  celui  de  la  station  de  départ.  Sur  ce  cylindre  est 
disposé  un  tour  d'hélice  saillant  et  occupant  toute. sa  longueur;  il 
suit  de  là  que  pendant  une  révolution  les  dilTérents  points  de  cette 
hélice  viennent  occuper  successivement  toutes  les  places  possibles 
sur  la  génératrice  inférieure.  Or,  pendant  que  le  slyle  traceur  fait  un 
tour,  il  interrompt  successivement  le  courant  autant  de  fois  qu'il 
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coupe  les  traits  de  la  dépêche;  A  chacune  de  ces  interruptions,  un 
papier  placé  au-dessous  du  cylindre  d'arrivée  est  soulevé  par  l'ac- 
tion d'une  palette  et  reçoit  une  impression  due  à  l'encre  grasse  ordi- 
naire que  l'on  entretient  toujours  à  la  surface  du  filet  d'hélice.  Il  y 
aura  donc  sur  la  largeur  du  papier  une  ligne  formée  d'une  série  de 
traits  équivalents  à  ceux  qui  ont  été  traversés  par  le  style  traceur. 
Huis  le  papier  se  déplace  continuellement  sous  le  cylindre,  à  une 
première  ligne  de  traits  succédera  une  seconde  et  ainsi  de  suite;  la 
juxtaposition  de  ces  diverses  lignes  donnera  donc  une  dépêche  ù 
l'encre  grasse  qui  sera  le  fac-simile  exact  de  la  dépêche  de  départ,  si 
la  longueur  du  cylindre  récepteur  ou  le  pas  de  l'hélice  imprimant  a 
la  même  étendue  que  la  circonférence  du  cylindre  transmetteur. 

595.  Télégraphie  sous-marine.  —  La  télégraphie  sous-marine 
parait  être  définitivement  fondée  après  de  longues  épreuves.  Le  pre- 
mier câble,  jeté  par  M.  Brette  entre  Douvres  et  Calais,  le  28  août  1850, 
ne  vécut  que  quelques  heures;  les  deux  câbles  trans- 
atlantiques immergés  en  1866  ne  paraissent  pas  avoir 
subi,  jusqu'à  l'heure  présente,  d'avarie  sérieuse. 

Les  difficultés  que  l'on  rencontre  dans  l'exé- 
cution des  lignes  sous-marines  sont  très-diverses, 
l'une  des  plus  importantes  se  rapporte  à  la  fabrica- 
tion de  câbles  suffisamment  résistants  et  isolés.  Ils 
sont  composés  généralement  aujourd'hui  (fig.  53Z|) 
de  fils  de  cuivre  en  plus  ou  moins  grand  nombre, 
noyés  dans  la  gutta-percha ,  entourée  elle-même 
d'une  couche  épaisse  de  filin  goudronné;  à  l'exté- 
rieur, la  masse  est  protégée  par  des  fils  de  fer 
légèrement  tordus  à  la  façon  des  brins  extérieurs 
d'un  câblé  ordinaire.  Le  câble  transatlantique  est 
formé  d'un  conducteur  central  composé  de  sept 
hrins  de  cuivre  assemblés  en  cordelette  et  recou-  ''^u^^~^'''* 
verts  de  trois  couches  de  gutta-percha;  le  tout 
forme  un  cylindre  de  15  millimètres  de  diamètre.  Une  seconde 
enveloppe  est  constituée  par  cinq  cordes  de  chanvre  imprégnées 

d'une  composition  de  -r^  de  goudron  de  Stockholm,  70  de  poix .  75 


750  MACHINES  ÉLECTROHOTKICES. 

i 

d'huile  de  lin  et  r^  de  cire,  enfin  le  tout  est  protégé  par  un  revê- 
tement de  dix-huit  cordelettes  de  fer  au  bois,  composées  chacune 
de  sept  fils  de  z-^  de  millimètre  de  diamètre.  Au  sortir  de  la  ma- 
chine qui  Pavait  recouvert  de  son  armature  en  fer,  le  cAble  fut 
passé  à  travers  une  chaudière  contenant  un  mélange  à  chaud  de 
poix,  de  goudron  et  d'huile  de  lin. 

Une  seconde  difficulté  tient  à  l'action  inductrice  de  Teau  envi- 
ronnante; cet  effet,  déjà  signalé  dans  les  lignes  souterraines  d'une 
médiocre  étendue,  prend  dans  les  câbles  sous-marins  un  développe- 
ment  immense.  Le  câble  forme  comme  un  vaste  condensateur  dont 
le  conducteur  central  constitue  l'armure  intérieure  et  l'eau  de  mer 
l'armure  extérieure.  Dans  le  câble  transatlantique  le  ralentissement 
qui  en  résulte  est  tellement  considérable  que  les  moyens  de  trans- 
mission ordinaires  sont  impraticables  et  arrivent  difficilement  à  une 

vitesse  de  transmission  qui  est  à  peine  le  ^  de  celle  des  lignes  ter- 
restres. Entre  deux  signaux  consécutifs,  le  fil  doit  être  déchargé, 
on  le  met  à  cet  effet  en  communication  avec  le  sol  ou  mieux  avec 
le  second  pôle  de  la  pile,  ce  qui  produit  un  effet  inverse  qui  détruit 
rapidement  le  premier  et  le  fil  est  rendu  libre  pour  une  seconde 
transmission. 

Le  récepteur  employé  doit  avoir  une  très-grande  sensibilité, 
c'est  le  galvanomètre  de  M.  Thompson.  Dans  cet  appareil,  chacune 
des  aiguilles  est  munie  d'un  multiplicateur  spécial;  Tune  d'elles  est 
mastiquée  au  dos  d'un  miroir  légèrement  concave  que  soutient  un 
fil  de  coton.  On  fait  tomber  sur  le  miroir  la  lumière  d'une  lampe 
passant  à  travers  une  fente  ;  on  obtient  ainsi  une  image  renversée 
sur  un  écran  placé  au  centre  de  courbure  du  miroir  et  près  de  la 
fente  elle-même.  La  combinaison  des  déviations  dans  un  sens  et 
dans  l'autre  donne  lieu  à  un  système  alphabétique  analogue  à  celui 
du  télégraphe  anglais  à  aiguilles. 
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596.  Électrolysation.  —  Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  à 
travers  un  corps  composé,  celui-ci  se  sépare  en  deux  éléments  dif- 
férents qui  apparaissent  aux  extrémités  polaires,  c'est-à-dire  sur  les 
électrodes  métalliques  par  lesquelles  le  courant  pénètre  dans  le 
corps.  Cette  séparation  du  corps  eu  doux  éléments  s'appelle  élec- 
trolyse  ou  électrolysation;  on  la  considère  comme  liée  essentielle- 
ment à  la  propagation  du  courant  dont  elle  serait  la  manifestation 
directe,  de  telle  façon  que  le  passage  du  courant  à  travers  un  corps 
composé  conducteur  sans  décomposition  parait  absolument  inad- 
missible. 

On  nomme  électrolytes  les  corps  soumis  à  la  décomposition,  et 
quelquefois  aussi  les  éléments  de  cette  décomposition  elle-même.  On 
peut  prendre  pour  type  de  ce  genre  de  phénomènes  la  décomposi-  * 
tion  de  l'eau  par  la  pile;  elle  s'effectue  dans  des  appareils  appelés 
voltamètres. 

Le  voltamètre  (flg.  535)  se  compose  d'un  vase  en  verre  dont  le 
fond  est  formé  par  une  matière  isolante.  Deux  fils  de  platine  traver- 
sent ce  fond  et  peuvent  être  mis  en  rapport  à  l'extérieur  avec  les 
deux  rhéophores  d'une  pile.  On  met  de  l'eau  acidulée  dans  le  vase 
et  au-dessus  de  chacun  des  ûls  on  dispose  deux  éprouvettes  remplies 
également  d'eau  acidulée.  Si  l'on  fait  passer  le  courant,  on  voit 
immédiatement  des  bulles  de  gaz  se  former  et  se  dégager  sur  les 
pointes  de  platine.  A  la  pointe  positive  se  dégage  de  l'oxygène,  et 
de  l'hydrogène  à  la  pointe  négative.  Au  bout  de  quelque  temps  une 
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certaine  quantiW  de  gaz  s'est  réunie  dans  les  éprouyetles,  et  l'on 
peut  constater  que  le  volume  de  l'hydrogène  est  k  peu  près  double 
de  celui  de  l'oxygène. 

Il  esta  remarquer  que  cette  expérience  ne  réussit  qu'avec  de 


Fig.  S3S.  —  VolUmèlre. 

l'eau  rendue  conductrice  par  une  petite  quantité  d'acide;  Teau 
pure  a  un  pouvoir  conducteur  si  faible  que  son  électrolysation  est 
extrêmement  difficile,  si  tant  est  qu'elle  soit  possible. 

597.  Transport  des  éléments. —  Les  éléments  mis  en  liberté 
par  l'électrolysation  apparaissent  exclusivement  sur  les  extrémités 
polaires  et  on  ne  les  voit  jamais  sur  les  points  intermédiaires;  cette 
circonstance  s'explique  aisément  en  admettant  que  le  courant  pro- 
■  duit,  en  même  temps  que  la  décomposition,  le  transport  des  élé- 
ments séparés.  Les  uns,  comme  l'hydrogène  et  les  métaux,  suivent 
le  chemin  de  l'électricité  positive,  on  les  appelle  éléments  électro- 
positifs; les  autres  suivent  le  chemin  de  l'électricité  négative,  on  les 
appelle  éléments  Èledro-négalifs. 

Considérons  d'après  cela  une  û\c  de  molécules  d'eau,  par 
exemple,  située  entre  deux  électrodes,  l'une  positive,  située  à 
gauche  de  la  ûgure  536,  l'autre  négative,  située  à  droite.  Par  le  fait 
de  l'électrolysation,  toutes  les  molécules  de  la  file  sont  décomposées; 
il  se  produit  un  double  courant  d'hydrogène  vers  la  droite  de  la 
ûgure,  et  d'oxygène  vers  la  gauche.  Par  suite  de  ce  mouvement,  il 
y  a  entre  les  électrodes  une  rencontre  continuelle  des  molécules 
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d'oxygène  et  d'hydrogène  et  une  reformation  également  continue 
d'eau.  Ainsi  l'hydrogène  de  la  molécule  1  se  combine  avec  l'oxygène 
de  la  molécule  2  pour  former  une  nouvelle  molécule  1';  l'hydro- 
gène de  la  molécule 
2  se   combine  avec    \     x     _3_       s         4 


roxygène  de  la  mole-      PQOQOQOOOOOO 
cule  3  pour  former  ^        a'       IP*       v         s^ 

une  nouvelle  mole-  ^''^'  '^^-  "  '^^^^'^  ^^  Grothuss. 

cule  2',  etc.  A  l'électrode  positive  se  dégage  l'oxygène  de  la  molé- 
cule 1,  à  l'électrode  négative  l'hydrogène  de  la  molécule  6.  Il  se 
forme  ainsi  la  nouvelle  flle  de  molécules  r,  2',  3';  etc.,  qui  éprouve 
le  même  phénonlène  d'électrolyse  et  ainsi  de  suile.  Cette  théorie 
de  l'électrolysalion  est  due  au  physicien  suédois  Grothuss. 

598.  Électrolyse  des  composés  binaires.  —  Lorsqu'on  soumet 
à  l'électrolyse  un  compbsé  binaire,  dont  un  des  éléments  est  métal- 
lique, le  métal  se  rend  toujours  au  pôle  négatif,  c'est-à-dire  qu'il  est 
toujours  électro-positif.  Cette  observation  a  permis  d'appliquer  l'élec- 
trolyse à  la  préparation  d'un  certain  nombre  de  métaux  :  c'est  ainsi 
que  Davy  a  obtenu  les  métaux  alcalins  en  décomposant  par  la  pile  les 
alcalis  correspondants.  Pour  le  potassium  il  se  servait  d'une  plaque 
de  potasse  humectée  d'eau  pour  la  rendre  conductrice,  dans  laquelle 
il  pratiquait  une  cavité  qui  était  remplie  de  mercure.  Le  rhéophorc 
négatif  de  la  pile  aboutissait  au  mercure,  tandis  que  le  rhéophore 
positif  était  mis  en  communication  avec  la  plaque  de  potasse.  Par 
l'effet  du  courant,  le  potassium  se  rend  au  pôle  positif,  s'amalgame 
avec  le  mercure  et  se  trouve  ainsi  soustrait,  au  moins  partiellement, 
à  l'action  de  l'air  et  de  l'eau  qui  l'auraient  de  nouveau  oxydé. 

Les  oxydes  terreux,  tels  que  la  magnésie,  l'alumine,  sont  plus 
résistants  que  la  potasse  et  la  soude  et  n'ont  pu  être  électrolysés, 
mais  on  a  réussi  à  décomposer  les  chlorures  d'aluminium  et  de 
magnésium  et  à  préparer  ainsi  les  métaux  par  voie  électrolytique. 

On  prend,  par  exemple,  du  chlorure  de  magnésium  que  l'on 
fait  fondre  en  le  portant  au  rouge  dans  un  creuset  de  porcelaine. 
Une  cloison  poreuse  divise  la  partie  supérieure  de  celui-ci  en  deux 
compartiments;  dans  l'un  plonge  une  lame  de  charbon  dcvçnt  servir 
d'électrode  positive,  et  dans  l'autre  une  lame  de  même  substance, 
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mais  munie  d'incisions  formant  des  espèces  de  dents  dirigées  de 
haut  en  bas  et  destinées  à  retenir  le  métal  dont  le  poids  spécifique 
est  plus  petit  que  celui  du  chlorure.  C'est  par  le  courant  électrique 
que  M.  Devillea,  en  1854,  préparé  Faluminium  qui  a  montré  des 
propriétés  si  imprévues  et  si  intéressantes. 

Pour  rélectrolysation  des  composés  binaires  solubles  dans  l'eau 
on  se  sert  souvent  de  leurs  dissolutions,  mais  il  convient,  en  gé- 
néral, de  les  prendre  très-concentrées. 

599.  Ëlectrolyse  des  sels.  —  Si  Ton  soumet  à  Faction  électro- 
lytique  la  dissolution  d'un  sel  ordinaire,  on  reconnaît  qu'il  y  a 
constamment  un  dépôt  de  métal  à  l'électrode  négative  ;  à  l'électrode 
positive  se  dégage  de  l'oxygène  et  il  se  produit  de  l'acide  libre.  C'est 
ce  qui  arrive,  par  exemple,  si  l'on  plonge  deux  électrodes  en  pla- 
tine dans  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre.  Si  dans  cette  expé- 
rience l'électrode  positive  était  formée  d'un  métal  oxydable,  l'ox}- 
gène  se  combinerait  avec  lui  et  on  n'observerait  aucun  dégagement 
de  gaz.  Si  c'était  du  cuivre  lui-même,  l'oxyda  de  cuivre  formé  se 
combinerait  avec  l'acide  et  il  se  reformerait  une  quantité  de  sulfate 
de  cuivre  identiquement  égale  à  celle  qui  s'est  décomposée.  La  li- 
queur resterait  donc  toujours  dans  le  môme  état  de  saturation  et  le 
cuivre  déposé  sur  l'électrode  négative  serait  exactement  compense^ 
par  le  métal  emprunté  à  l'électrode  positive,  qui  prend  dans  ce  cas 
le  nom  à^éleclrode  soluble. 

Si  on  fait  l'expérience  précédente  sur  un  sel  des  métaux  des 

premières  sections,  les  résultats  ne  sont 
pas  les  mêmes  et  ont  donné  lieu  pendant 
longtemps  à  une  interprétation  fautive. 
Dans  le  tube  que  représente  la  figure  537 
on  place  du  sulfate  de  soude  en  disso- 
lution, liquide  complètement  neutre  aux 
papiers  réactifs  et  on  le  colore  avec  du 
Fig.  537.  —  Décomposition  sirop  de  Violette.  Si  l'on  fait  alors  passer 
des  sels.  j^  couraul,  OU  coustate  au  bout  de  quelque 

temps  une  coloration  rouge  autour  de  l'électrode  positive  et  une 
coloration  verte  autour  de  l'électrode  négative.  On  en  conclut 
qu'il  y  a  de  l'acide  libre  au  pôle  positif  et  de  l'alcali  au  pôle 
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négatif.  On  reconnaît  d'ailleiire  qu'il  se  dégage  de  l'oxygène  au 
pôle  positif  et  de  l'hydrogène  au  pôle  négatif.  On  a  conclu  pen- 
dant longtemps  de  cette  expériepce  que  dans  Télectrolysation  des 
sels  Tacide  se  rend  à  l'électrode  positive ,  et  la  base  à  l'électrode 
négative.  Dans  la  décomposition  d'un  sel  métallique,  comme  le 
sel  de  cuivre,  on  supposait  une  électrolysation  ultérieure  de  l'oxyde 
de  cuivre  qui  avait  pour  résultat  l'apparition  du  métal  au  pôle 
négatif  et  de  Foxygène  au  pôle  positif.  L'hypothèse  de  celte  double 
électrolysation  successive  est  assez  compliquée  et  d'ailleurs  entiè- 
rement gratuite.  Elle  n'a  été  faite,  en  réalité,  que  dans  le  but 
de  faire  concorder  le  sens  de  l'action  électralytique  avec  les 
théories  chimiques  suivant  lesquelles  un  sel  est  le  résultat  de  la 
réunion  d'un  acide  et  d'une  base.  Dans  le  cas  du  sulfate  de  soude, 
la  décomposition  se  fait  comme  dans  tous  les  autres  cas.  Au  pôle 
positif  il  y  a  formation  d'acide  libre  et  d'oxygène,  au  pôle  négatif 
apparaît  le  sodium,  mais  celui-ci  décompose  l'eau  comme  tôits  les 
métaux  de  la  première  section  :  l'hydrogène  provenant  de  cette 
décomposition  se  dégage;  quant  à  l'oxygène/ il  se  combine  avec  le 
sodium  et  forme  la  soude. 

600.  Ëlectrolyse  de  l'eau.  —  Ce  que  nous  venons  de  dire  des 
sels  s'applique  aux  oxacides  ordinaires.  Ainsi,  dans  la  décomposition 
de  l'acide  sulfurique  étendu  (S0\  HO),  l'hydrogène,  qui  est  une 
sorte  de  métal  gazeux,  se  dégage  au  pôle  négatif;  au  pôle  positif  se 
dégage  l'oxygène,  et  le  corps  80'  reforme  avec  l'eau  le  composé 
primitif.  C'est  sans  doute  de  celle  façon  que  se  produit  ce  que  l'on 
appelle  l'électrolyse  de  l'eau.  Ce  n'est  pas  en  réalité  ce  liquide  très- 
mauvais  conducteur  qui  est  électrolysé,  mais  bien  l'acide,  qui  se 
régénère  d'ailleurs  d'une  manière  continue.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  se 
sert  fréquemment  de  voltamètres  pour  mesurer  l'intensité  des  cou- 
rants; il  convient  de  mesurer  de  préférence  le  volume  de  l'hydro- 
gène, d'abord  parce  qu'il  est  plus  grand,  et  surtout  parce  qu'il  est 
moins  soluble.  Il  est  également  important  de  ne  pas  opérer  à  une 
température  ti*op  basse.  Au-dessous  de  20"  l'oxygène  peut  se  com- 
biner avec  l'eau  et  former  de  l'eau  oxygénée  ;  celle-ci  se  répand 
dans  l'appareil  et  arrive  au  pôle  négatif  où  eHe  peut  être  réduite 
par  une  portion  correspondante  d'hydrogène. 
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601.  Lois  de  Faraday.  —  Les  phénomènes  électrolj  tiques  sont 
soumis  aux  lois  suivantes,  qui  oui  été  énoncées  par  Faraday. 

1®  Le  travail  chimique  effectué  par  le  courant  est  le  même  dans  tous 
les  points  du  circuit. 

Que  Ton  place  des  voltamèti'es  dans  les  différents  points  d'un 
ciixuil  traversé  par  un  courant,  on  constatera  que  le  volume  d'hy- 
drogène recueilli  dans  chacun  de  ces  appareils  est  le  môme,  c'est- 
à-dire  que  la  quantité  d'eau  décomposée  est  la  même.  Si  le  courant 
se  dérive  quelque  part,  deux  voltamètres  placés  dans  les  parties 
dérivées  recueillent  des  quantités  d'hydrogène  dont  la  somme  est 
égale  à  celle  du  voltamètre  placé  dans  le  courant  principal. 

2**  La  quantité  d'éleclrolyte  décomposée  dans  un  temps  donné  est  pro- 
portionnelle à  rintensité  du  courant. 

Il  suffit,  pour  démontrer  l'exactitude  de  cette  proposition,  de 
faire  circuler  un  courant  à  la  fois  dans  une  boussole  de  sinus  et 
dans  un  voltamètre;  on  peut  observer  ainsi  l'intensité  du  courant 
et  le  volume  d'hydrogène  recueilli  dans  le  voltamètre.  On  modifie 
ensuite  l'intensité  du  courant  en  faisant  varier,  par  exemple,  la 
résistance  du  circuit;  on  obtient  ainsi  une  nouvelle  intensité  et 
le  volume  d'hydrogène  recueilli  dans  le  même  temps  change  aussi; 
mais  \e  rapport  des  deux  volumes  de  gaz  est  exactement  égal  au 
rapport  des  intensités  du  courant. 

3**  Lorsque,  dans  un  circuit,  divers  électrolytes  sont  soumis  à  l'action 
du  courant,  les  quantités  décomposées  de  chacun  d'eux  sont  proportion- 
nelles à  leurs  équivalents. 

Cette  loi  est  de  beaucoup  la  plus  remarquable,  elle  nous 
apprend  qu'au  travail  chimique  nécessaire  pour  séparer  des  quan- 
tités pondérales  équivalentes  chimiquement,  correspond  une  même 
intensité  électrique,  c'est-à-dire  une  même  quantité  d'électricité  ou 
encore  un  même  travail  électrique.  Ainsi,  qu'on  place  dans  un 
même  circuit  un  voltamètre  ordinaire,  des  tubes  contenant  du  chlo- 
rure de  plomb,  du  protochlorure  d'étain  en  fusion ,  de  l'azotate 
d'argent  en  dissolution  concentrée,  etc.;  en  même  temps  qu'il  se 
dégagera  de  l'hydrogène,  il  se  déposera  sur  les  surfaces  polaires 
négatives  des  tubes,  du  plomb,  de  l'étain  et  de  l'argent.  Or,  si  l'on 
représente  par  1  le  poids  de  l'hydrogène  recueilli,  les  poids  de 
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plomb,  d*étain  et  d'argent  déposés  seront  104,  59  et  108,  c'est-à-dire 
les  équivalents  mêmes  des  métaux. 

Il  est  essentiel  de  remarquer  que  cette  loi  ne  s'applique  pas 
seulement  aux  électrolytes  placés  dans  le  circuit  extérieur  à  la 
pile,  mais  aux  électrolytes  constituant  la  pile  elle  même.  Ainsi  dans 
l'expérience  précédente  un  équivalent  de  zinc  aura  été  dissous  dans 
chacun  des  éléments  de  la  pile.  D'où  l'on  voit  que  la  quantité 
d'électricité  ou  l'intensilé  électrique  est  proportionnelle  à  la  fois  au 
travail  chimique  intérieur  de  la  pile  et  à  son  travail  extérieur,  ce 
qui  établit  entre  l'action  chimique  et  l'électricité  une  dépendance 
des  plus  étroites.  On  voit,  par  conséquent,  combien  il  est  impor- 
tant d'étudier  la  disposition  des  éléments  destinés  à  former  une 
pile.  Supposons,  par  exemple,  qu'on  emploie  un  élément  pour 
produire  un  effet  déterminé,  il  se  dissoudra  dans  cet  élément  une 
quantité  de  zinc  en  rapport  avec  l'intensité  du  courant.  Or,  si,  pour 
effectuer  la  même  opération  et  avec  un  courant  de  même  inten- 
sité, on  se  sert  d'une  pile  de  5  éléments,  la  dépense  de  zinc  dans 
chacun  des  éléments  sera  la  même  que  celle  qui  avait  lieu  dans 
l'élément  uni(iue;  elle  sera  donc  en  réalité  5  fois  plus  forte.  Si  donc 
on  veut  produire  une  opération  déterminée  à  l'aide  d'un  courant, 
il  faudra,  en  général,  s'en  tenir  au  nombre  strict  d'éléments  néces- 
saires pour  que  l'opération  soit  possible-,  au  de\k  de  ce  nombre, 
l'accroissement  d'intensité  produit  par  l'addition  d'un  élément 
peut  être  plus  que  compensé  par  la  dépense  de  zinc  dans  l'élé- 
ment nouveau. 

602.  Polarisation  des  électrodes.  —  Loi^que  des  électrodes 
ont  servi  pendant  longtemps  à  produire  la  décomposition  d'un 
électrolyte,  si  l'on  vient  à  les  plonger  dans  un  liquide  conducteur 
et  à  les  réunir  extérieurement  par  un  ûl,  on  constate  la  production 
d'un  courant  de  sens  contraire  à  celui  du  courant  primitif. 

Ainsi,  par  exemple,  supposons  que  la  pile  de  Bunsen  M  (fîg.  538) 
ait  servi  à  produire  la  décomposition  du  sulfate  de  potasse  à  l'aide 
des  électrodes  A  et  B,  A  étant  l'électrode  positive  et  B  l'électrode 
négative,  le  courant  va  dans  Je  vase  ù  décomposition  de  A  à  B;  sup- 
primons maintenant  la  pile  et  réunissons  les  électrodes  par  le  fil  N, 
il  se  produira  un  courant  dirigé  de  B  vers  A.  On  peut  expliquer  la 
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production  de  ce  courant  de  la  manière  suivante  :  Pendant  l'acte 
de  l'électrolysation,  de  la  potasse  s'accumule  sur  Félectrode  B  et  de 
l'acide  sulfurique  sur  l'électrode  A;  or  ces  éléments  peuvent  réagir 
ensuite  l'un  sur  l'autre  par  l'intermédiaire  du  liquide  :  il  doit  se 


Fig.  538.  —  PolarÎBation  des  électrode». 


produire,  sur  une  certaine  surface  ZZ,  à  peu  près  à  égale  distance 
des  électrodes,  une  combinaison  de  l'acide  et  de  Talcali  qui  donne 
lieu  à  un  courant  dirigé  de  B  vers  A.  Ce  phénomène  a  reçu  le  nom 
de  polarisation  des  électrodes.  On  a  quelquefois  utilisé  le  courant  qui 
en  résulte  sous  le  nom  de  courant  secondaire,  mais  le  plus  ordinai- 
rement il  intervient  d'une  manière  fâcheuse  pour  affaiblir  l'inten- 
sité du  courant  de  la  pile.  Il  se  produit  en  effet,  pendant  Télectro- 
lysation  elle-même,  non-seulement  ^ans  ]e  vase  extérieur,  mais 
aussi  dans  chacun  des  éléments  de  la  pile,  et  donne  lieu  à  un  cou- 
rant inverse  qui  diminue  celui  de  la  pile.  C'est  une  des  causes 
principales  de  l'affaiblissement  du  courant  dans  les  piles  à  un 
liquide.  Il  y  a  des  piles  qui  se  polarisent  plus  fortement  et  plus  vite 
que  d'autres;  c'est  ce  qui  a  lieu,  par  exemple,  dans  la  pile  au 
bichromate  de  potasse  décrite  plus  haut  (522).  La  présence  d'un 
diaphragme  poreux  atténue  notablement  les  effets  de  la  polarisation 
dans  les  piles  à  deux  liquides. 

603.  Dissociation  électrique.  —  L'électrolysation  est  une  chose 
inhérente  à  la  propagation  du  courant;  quelque  faible  que  soit  l'in- 
tensité de  ce  dernier,  elle  a  toujoui-s  lieu,  et  il  n'y  a  d'autres  diffé- 
rences que  dans  la  vitesse  de  décomposition.  Du  moment  que  le 
courant  passe,  lélectrolysation  a  lieu.  Cette  circonstance  a  une  ana- 
logie remarquable  avec  les  phénomènes  auxquels  M.  Deville  a 
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donné  le  nom  de  dissociation.  Ils  consistent  dans  des  décomposi- 
tions produites  par  la  chaleur  à  une  température  inférieure  à 
laquelle  a  lieu  la  décomposition  complète  et  pour  ainsi  dire  à  toute 
température.  Cette  dissociation  augmente  d'intensité  avec  la  tem- 
pérature jusqu'au  moment  où  celle-ci  a  atteint  le  degré  nécessaire 
pour  que  la  décomposition  soit  complète. 

604.  Applications  électro-chimiques.  —  Les  applications  de 
rélectro-chimie  sont  nombreuses  et  importantes.  «  Docile  à  la  main 
de  rhomme,  l'électricité  apprend  à  donner  aux  métaux  la  forme 
et  la  cohésion;  elle  recouvre  d'or  et  d'argent  des  matières  moins 
précieuses,  et  en  étendant  ainsi  l'usage  des  métaux  non  oxydables, 
elle  fait  pénétrer  un  luxe  de  bon  aloi  jusque  dans  les  plus  mo- 
destes demeures. 

«  C'est  elle  qui  a  revêtu  d'une  couche  de  cuivre  prolectrice  les 
candélabres  de  la  ville  de  Paris  et  les  grandes  fontaines  des  places 
Louvois  et  de  la  Concorde.  L'électricité  rivalise  avec  les  ciseleurs  les 
plus  habiles  par  la  délicatesse  et  le  fini  de  ses  ornements;  elle  copie 
avec  une  fidélité  merveilleuse  les  gravures  sur  bois  ou  sur  acier,  et 
SCS  planches  de  cuivre,  qui  supportent  jusqu'à  quatre-vingt  mille 
tirages,  peuvent  se  renouveler,  pour  ainsi  dire,  indéfiniment,  sans 
que  le  type  primitif  soit  altéré. 

«  De  ses  doigts  invisibles  l'électricité  moule,  pour  la  nouvelle 
salle  de  l'Opéra,  des  chapiteaux  et  des  statues  dont  le  cuivre  n'a 
pas  connu  le  fourneau  du  fondeur. 

«  Elle  a  fait  les  portes  de  l'église  Saint-Augustin  ;  elle  a  élevé  la 
nouvelle  colonne  Trajane,  dont  les  bas-reliefs  de  cuivre  galvanique 
reproduisent,  avec  une  rare  perfection,  le  monument  de  l'art 
antique  *.  » 

Nous  allons  décrire  le  principe  de  quelques-unes  de  ces  opéra- 
tions. 

605.  Dorure  et  argenture  galtaniques.  —  Le  dépôt  d'une 
couche  d'or  ou  d'argent  à  la  surface  d'un  autre  métal  moins  pré- 
cieux n'est  autre  chose  que  l'expérience  de  l'éleclrolysalion  d'un  sel 

1.  Quet,  Rapport  sur  les  progrès  de  t*électricUé,  du  magnétisme  et  de  tacapUlO' 
rite.  Chez  L.  Hachette  et  C%  Paris. 
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décrite  au  S  599.  Quel  que  soit  le  métal  entrant  dans  la  disso- 
lution, il  vient  toujours  se  déposer  sur  l'électrode  négative;  il 
sufût  donc  de  former  celle-ci  par  l'objet  même  que  l'on  veut  recou- 
vrir de  métal.  Toute  la  question  industrielle  revient  à  ctioisir  la 
nature  de  la  dissolution,  de  telle  façon  que  le  dépAt  soit  solide  et 
adhérent.  Les  brevets  de  MM.  Ruolz  et  Elkington,  exploités  pendant 
longtemps  en  France  par  la  maison  Christofle,  réalisent  parfaite- 
ment ces  conditions  pratiques. 

Les  dissolutions  sont  toujours  alcalines  et  ordinairement  for- 
mées du  cyanure  ou  du  chlorure  mélallique  dissous  dans  un  cya- 
nure alcalin. 

Pour  faire  le  bain  <for  on  fait  dissoudre  50  grammes  d'or  fin 
dans  l'eau  régale,  on  évapore,  et,  quand  la  liqueur  est  arrivée  à  la 
consistance  sirupeuse,  on  ajoute  de  l'eau  et  5Q  grammes  de  cyanure 
de  potassium,  on  iait  bouillir  et  on  prépare,  avec  les  quantités  indi- 
quées, 50  litres  de  dissolution. 

On  forme  l'électrode  négative  avec  la  pièce  à  dorer;  l'électrode 
positive  est  une  lame  d'or  Un  qui  constitue  une  électrode  soluble; 
de  cette  façon  la  liqueur  conserve  toujours  le  même  titre.  Il  est 
convenable,  pour  obtenir  une  dorui'e  de  bonne  qualité,  de  main- 
tenir le  bain,  pendant  l'opération,  à  une  température  de  60  â  70'. 

La  figure  539  lepréseiite  l'appaieil  dont  on  se  sert  souvent  pour 


Fig.  S39,  —  Appareil  composé  pour  1»  dorure. 

la  dorure.  Les  pOles  de  la  pile  aboutissent  à  deux  tringles  posées  sur 
la  cuve  qui  renferme  le  bain  ;  à  la  tringle  négative  sont  suspendus 
les  objets  A  dorer,  et  à  la  tringle  positive  une  lame  d'or  fin  dont  les 
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dimensions  doivent  être  en  rapport  avec  la  surface  totale  des  objets 
placés  à  r électrode  négative. 

Le  bain  d'argent  est  formé  par  une  dissolution  faite  dans  les 
proportions  de  2  parties  de  cyanure  d'argent,  10  parties  de  cyanure 
de  potassium  et  250  parties  d'eau.  L'opération  est  identique  à  celle 
de  la  dorure,  seulement  les  appareils  sont  généralement  plus  grands, 
et  Ton  peut  sans  inconvénient  opérer  à  froid. 

Ajoutons  que,  pour  que  le  dépôt  galvanique  puisse  se  faire  con- 
venablement à  la  surface  des  pièces,  il  faut  que  celles-ci  soient 
préalablement  dépouillées  de  la  matière  grasse  qui  les  recouvre; 
c'est  Tobjet  du  décapage  et  du  dérochage,  opérations  techniques  sur 
lesquelles  nous  n'avons  pas  à  insister. 

Ce  n'est  pas  seulement  à  la  surface  d'un  métal  qu'on  peut  effec- 
tuer un  dépôt  galvanique,  mais  à  la  surface  d'une  substance  quel- 
conque, pourvu  qu'on  ait  le  soin  de  rendre  celle-ci  conductrice;  on 
peut  ainsi  dorer  ou  argenter  des  corbeilles,  des  fruits,  des  fleurs,  etc. 
Le  procédé  s'applique  d'ailleurs  à  un  métal  quelconque  et  ce  qui 
vient  d'être  dit  sufût  pour  comprendre  les  opérations  du  cuivrage, 
du  platinage,  elc. 

606.  Électrotypie.  —  L'éleclrotypie  consiste  dans  la  reproduc- 
tion galvanique  en  cuivre  d'une  médaille,  d'une  planche  gravée,  etc. 
Les  premiei*s  essais  dateut  de  1827;  ils  sont  dus  à  M.  Jacobi,à  Saint- 
Pétersbourg,  et  M.  Spencer,  à  Londres;  cet  art  a  pris  aujourd'hui 
une  très-grande  extension. 

Supposons,  par  exemple,  qu'on  veuille  reproduire  une  mé- 
daille: on  commence  par  en  prendi*e  un  moule  exact  en  creux;  on 
se  sert  pour  cela  soit  d'alliage  fusible,  soit  de  plâtre,  soit  surtout  de 
gulla-percha  ramollie  à  100^  Le  moule  en  alliage  est  conducteur 
par  lui-même,  il  n'en  est  pas  de  même  des  autres,  et  il  faut,  dans 
ce  cas,  en  métalliser  la  surface  en  la  frottant  avec  de  la  plombagine. 
Le  moule  ainsi  préparé  est  disposé  comme  électrode  négative  dans 
un  bain  de  sulfate  de  cuivre,  tandis  que  l'électrode  positive  est 
formée  par  une  lame  de  môme  métal  ;  il  est  clair  que  si  le  courant 
passe,  le  cuivre  se  déposera  sur  les  parties  creuses  du  moule  et  for- 
mera ainsi  une  lame  qui,  détachée,  reproduira,  sur  sa  surface  en 
contact  avec  le  moule,  la  face  même  de  la  médaille;  on  pourra  faire 
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une  opération  analogue  sur  la  Cnce  opposée  el  obtenir  ainsi  un  fac- 
similé  complet. 

Très-fréquemment,  dans  les  opérations  de  ce  genre,  on  se  s^rt 
d'un  appareil  simple  oi!i  l'électricité  est  produite  dans  le  bain  lui- 
même;  la  figure  5I|0  en  représente  la 
disposition. 

Dans  l'intérieur  d'un  vase  conte- 
nant une  dissolution  saturée  de  sul- 
fate (ie  cuivre,  on  dispose,  en  le  sou- 
tenant convenablement,  un  deuxième 
vase  en  terre  poreuse  ou  siniplemeul 
un  vase  de  verre  fermé  inférieure- 
Fig.  MO.  —  Appareil  simple  ment  par  une  membrane-,  dans  ce 
pour  l'éiectrotypie.  second  vase  on  place  de  l'eau  aci- 

dulée et  un  petit  cylindre  de  zinc.  Dans  le  vase  extérieur,  le 
luoule  est  disposé  exactement  au-dessous  et  en  regard  du  fond  du 
vase  poreux.  Le  cylindre  de  zinc  et  le  moule  sont  llxés  à  une 
tringle  en  laiton  qui  établit  entre  eux  une  communication  élec- 
trique. Cet  appareil  n'est  autre  chose  qu'un  élément  de  Daniell 
dont  les  deux  p6les  sont  réunis  ;  il  est  donc  traversé  d'une  manii-re 
continue  par  un  courant  qui  va  du  zinc  au  cuivre.  Le  métal  trans- 
porté dans  le  sens  même  du  courant  (597)  est  arrêté  par  le  moule 
et  se  dépose  sur  sa  surface. 

Dans  cet  appareil  simple,  la  liqueur  ne  reste  pas  au  même  titre 
ainsi  que  cela  a  lieu  dans  l'appareil  composé  à  électrode  soluble, 
elle  s'appauvrit  graduellement.  On  ramédie  à  cet  inconvénient  eu 
disposant  dans  son  intérieur,  À  l'aide  d'un  vase  percé  de  trous,  des 
cristaux  de  sulfate  de  cuivre  qui,  se  dissolvant  graduellement, 
maintiennent  la  saturation  du  liquide. 

607.  Applications  diverses  de  l'électrotypie.  —  Parmi  les 
applications  de  l'électrotypie,  nous  citerons  celle  qui  se  rapporte  h 
l'impression  des  vignettes.  Les  bois  gravés,  qui  constituent  le  tra- 
vail primitif  du  dessinateur  et  du  graveur,  ne  sauraient  supporter 
un  tirage  un  peu  considérable  sans  s'altérer  ou  même  s'écraser,  de 
sorte  qu'après  quelques  milliers  d'exemplaires  le  bois  serait  peitlu 
et  devrait  être  refait.  Aussi  ce  n'est  point  avec  lui  que  se  fait  l'im- 
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pression,  mais  avec  une  reproduction  galvanique  en  cuivre,  appelée 
clickè,  que  Ton  obtient  par  un  moulage  à  la  gutta-percha.  Le  cui- 
vrage ne  dure  que  vingt  quatre  heures,  ce  qui  fournit  une  lame  de 
cuivre  très-mince,  mais  on  la  renforce  en  coulant  sur  son  revers  de 
l'alliage  des  caractères  d'imprimerie.  Cest  par  ce  moyen  que  sont 
tirées  les  vignettes  des  ouvrages  illustrés  de  toute  nature,  si  répan- 
dus aujourd'hui.  Un  cliché  galvanique  peut  supporter  un  tirage 
de  80,000  exemplaires.  C'est  également  par  le  clichage  qu'on  obtient, 
h  l'aide  d'un  type  unique,  les  planches  servant  au  tirage  des  timbres- 
poste  et  dont  la  conformité  absolue  avec  l'original  est  rigoureuse- 
ment nécessaire  pour  dérouter  tous  les  essais  de  contrefaçon.  Le 
tirage  est  ici  extrêmement  actif,  aussi  les  planches  doivent-elles 
ôlre  souvent  renouvelées,  mais  les  opérations  nécessaires  pour  cela 
n'altèrent  pas  sensiblement  le  type  primitif. 

C'est  par  l'emploi  d'un  appareil  simple,  mais  de  très-grandes 
dimensions,  que  les  candélabres  de  gaz  de  la  ville  de  Paris,  sont 
recouverts  d'une  couche  de  cuivre  galvanique.  Le  corps  des  candé- 
labres est  en  fonte,  mais  ce  n'est  pas  sur  la  fonte  elle-même  qu'on 
produit  le  dépôt,  et  voici  pourquoi  :  Si,  le  cuivrage  étant  opéré,  il 
venait  à  se  produire  quelque  part  une  solution  de  continuité^  le 
cuivre  et  la  fonte  formeraient  un  couple  voltaïque  dont  le  pôle 
positif  serait  formé  par  la  fonte;  l'oxydation  de  l'air  serait  singuliè- 
rement favorisée  par  cette  influence  galvanique  et  ferait  de  très- 
rapides  progrès  ^ 

Pour  échapper  à  cet  inconvénient,  on  commence  par  recouvrir 
la  pièce  à  cuivrer  d'un  enduit  de  minium,  qu'on  recouvre,  quand  il 
est  sec,  d'une  couche  de  plombagine  très-fine  pour  rendre  la  surface 
conductrice  ;  c'est  sur  cette  couche  qu'on  dépose  le  cuivre. 

1.  Cest  un  phénomène  de  ce  genre  qui  se  produit  dans  le  fer-blanc,  qui  n*est  autre 
chose  que  de  la  tôle  recouverte  d'étain.  Tant  que  l'étain  est  intact,  le  fer  est  préservé  de 
Toxydation;  mais  s'il  vient  à  se  produire  une  solution  de  continuité,  le  fer  devient  le 
pôle  positif  du  couple  et  Voxydation  est  très-rapide.  Cet  inconvénient  ne  se  rencontre 
pas  dans  le  fer  recouvert  de  zinc  que  l'on  appelle  fer  galvanisé.  En  effet,  c'est  ici  le 
zinc  qui  devient  le  pôle  positif  du  couple  et  qui  s'oxyde,  mais  son  oxyde,  assez  adhi*- 
rcnt  au  métal,  forme  bientôt  une  couche  qui  met  les  parties  intérieurrs  à  l'abri  d'une 
oxydation  nouvelle. 
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608.  Courants  d'induction.  —  On  désigne  sous  le  nom  de 
courants  (TindiicUon  des  courants  produits  par  l'influence  de  cou- 
rants ou  d'aimants  voisins;  c'est  Faraday  qui  les  fit  connaître  dans 
le  courant  de  Tannée  1831  et  cette  découverte  est  incontestablement 
Tune  des  plus  brillantes  de  la  physique  moderne.  Ampère  paraît 
avoir  réussi  à  exciter  un  courant  dans  un  conducteur  par  Faction 
d'un  courant  voisin  S  mais  ses  expériences,  en  tout  cas,  n'ont 
pas  été  complètes,  elles  n'ont  donné  lieu  à  aucune  recherche 
sur  la  loi  physique  d'un  phénomène  aussi  important,  et  par  consé- 
quent elles  sont  restées  sans  influence  sur  les  travaux  de  Faraday, 
dont  la  découverle  reste  entière.  Cette  conclusion  paraîtra  d'autant 
plus  certaine  que  Faraday  n'a  réussi  à  mettre  en  évidence  les  cou- 
rants d'induction  qu'en  se  plaçant  dans  des  conditions  physiques 
spéciales  et  auxquelles  Ampère  n'avait  nullement  songé.  Ce  n'est 
pas,  en  effet,  pendant  qu'un  courant  circule  avec  une  intensité 
déterminée  dans  un  fil  conducteur  que  se  produit  l'influence  dans 
un  circuit  voisin,  c'est  seulement  quand  il  prend  naissance  ou 
quand  il  cesse,  ou  bien  encore  quand  il  éprouve  une  variation  d'in- 
tensité. Ce  sont  là  les  conditions  spéciales  de  l'induction  et  c'est 
incontestablement  Faraday  qui  les  a  fait  connaître. 

609.  Induction  produite  par  la  naissance  ou  la  cessation  d'un 
courant.  —  Concevons  une  bobine  B  (fig,  541)  sur  laquelle  se 

1.  Rapport  de  M.  Quet,  page  9C. 
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trouvent  enroulés,  parallèlement  l'un  à  l'autre,  deux  flls;  Tun  com- 
munique par  ses  extrémités  avec  le  galvanomètre  G  ;  les  extrémités 
dé  l'autre  plongent  dans  les  godets  g  et  g'  où  viennent  aussi  aboutir 
les  rltéophores  de  l'élément  de  pile  P.  Tant  que  le  courant  passe 


Fig.  âil.  —  Induction  produite  pu-  lu  naissance  ou  lu  cessation  d'un  couratit. 

dans  le  second  Ûl,  l'aiguille  du  galvanomètre  reste  immobile;  mais 
si  on  vient  à  l'interrompre  en  soulevant  un  des  fils  qui  plongent 
dans  les  godets,  au  moment  de  cette  interruption  il  y  a  une  dévia- 
tion qui  accuse  l'existence  d'un  courant  dont  te  sens  est  le  même 
que  celui  du  courant  inducteur;  ce  courant  est  pour  ainsi  dire 
instantané  et  l'aiguille  ne  tarde  pas  à  revenir  à  sa  position  initiale. 
Si  alors  on  rétablit  le  courant,  il  y  a  une  déviation  inverse,  c'est-à- 
dire  production  d'un  courant  d'un  sens  contraire  à  celui  du  cou- 
rant inducteur.  Ce  courant  est  instantané  comme  l'autre,  et,  au 
bout  de  quelques  oscillations,  l'aiguille  revient  au  zéro.  On  peut 
donc  énoncer  la  proposition  suivante  ;  Quand  un  courant  commence, 
il  induit  dans  un  fil  voisin  un  courant  île  même  sens  ou  direct;  quand 
ut)  courant  finit,  il  induit  dans  un  ftl  voisiii  un  courant  de  sens  contraire 
ou  inverse. 

610-  Induction  produite  par  la, variation  d'intensité  d'an 
courant.  —  Servons-nous  du  m^me  appareil;  supposons  le  cou- 
rant passant  par  l'un  des  flls  et  réunissons  les  godets  par  le  tll  con- 
ducteur cf(tlg.  5^3);  il  se  produit  une  dérivation  (5^7)  et  l'intensité 
du  courant  dans  la  bobine  se  trouve  naturellement  diminuée.  Sup- 
posons l'aiguille  du  galvanomètre  au  zéroel  soglcvons  l'une  des 
extrémités  du  QI  de  dérivalioa,  le  courant  de  la  bobine  s'accroît 
tout  à  coup  et  l'aiguille  du  galvanomètre  accuse  dans  le  fil  induit  la 
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piïKlticlioi)  d'un  courant  inverse.  Attendons  que  l'aiguille  sqit  revenue 
au  zéro  et  rétablissons  la  dérivation,  il  se  produit  dans  le  fil  induit 
un  courant  direct;  donc  lorsqu'un  courant   augmcflU   d'intetisiti,   il 


Pig.  bil,  —  Induction  produite  par  In 

induit  dans  un  fil  voisin  un  courant  inverse;  lorsque  son  intensité  diminue, 
il  induit  un  courant  direct. 

611.  Induction  produite  par  la  variation  de  distance.  —  La 
variation  d'intensité  d'un  courant  peut  être  obtenue  par  la  variation 
même  de  la  distance  à  laquelle  il  agit.  On  se  sert,  par  exemple. 


Fig.  3l3.  —  Induclion  produite  par  la  v«rialion  de  distance. 

d'une  bobine  creuse  (fig.  5(i3)  entourée  d'un  III  dont  les  extrémités 
aboutissent  k  un  galvanomètre;  une  seconde  bobine,  dont  le  fli  est 
traversé  par  un  courant,  peut  pénétrer  dans  l'ouverture  centrale  de 
la  première.  Lorsque  l'on  fait  pénétrer  cette  seconde  bobine  dans 
l'intérieur  de  la  première,  l'aiguille  du  galvanomètre  accuse  la  pro- 
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iluction  d'un  courant  inverse;  l'aiguille  ëtfint  revenue  au  i'e|)os,  si 
on  relire  la  bobine  intérieure,  il  se  produit  dans  l'autre  un  courant 
direct.  Ces  courants  diffèrent  des  précédenis  en  ce  qu'ils  ne  sont 
pas  instantanés,  ils  durent  pendant  tout  le  temps  que  se  produit  la 
variation  de  distance  des  bobines.  On  peut  donc  énoncer  cette  pro- 
position :  Lorsqu'un  conducteur  traversé  par  un  courant  s'approche  dun 
conducteur  voisin,  il  y  induit  un  courant  inverse;  lorsque  au  contraire 
il  s'en  éloigne,  il  y  induit  un  courant  direct. 

612.  Induction  maguéto-électriqne.  —  Les  aimants,  n'étant 
autre  chose  qu'un  système  particulier  de  courants,  doivent  donner 
lieu  à  des  phénomènes  d'induction  analo- 
gues aux  précédents;  ts  vérification  de  cette 
prévision  constitue  une  confirmation  nou- 
velle de  la  théorie  d'.Ampère.  On  peut  faire 
l'ctpérience  de  la  manière  suivante  :  On  se 
sert  d'une  bobine  creuse  (ilg.  5(|fi)  dont  le 
fil  est  mis  en  rapport  par  ses  extrémités  f 
et  r  avec  un  galvanomètre.  On  dispose  en 
face  de  l'ouverture  de  la  bobine  le  pOle  bo- 
réal de  l'aimant  AB.  Tant  que  l'aîmanl  con-  j 
serve  la  même  position  par   rapport  k  la 
bobine,  l'aiguille  du  galvanomètre  reste  au  0;      "^ t^^^o^i^'^^qùr 
mais  si  on  vient  à  l'introduire  dans  son  inté- 
rieur, l'aiguiMe  se  meut  et  ."fccuse  la  production  dans  la  bobine  d'un 
courant  inverse  de  celui  qui  constitue  l'aimant;  ce  courant  persiste 
pendant  toule  la  dui-ée  du  mouvement  de  l'aimant.  Lorsque  l'ai- 
mant s'arrête,  l'aiguille  revient  au  repos;  si  alors  on  retire  l'aimant, 
la  iKtbine  devient  le  siège  d'un  courant  direct. 

On  peut  faire  l'expérience  d'une  autre  manière  et  le  résultat  e^ 
même  beaucoup  plus  marqué.  On  place  dans  l'intérieur  de  la 
bobine  (flg.  5(|5)  un  cylindre  de  fer  doux  et  on  approche  ou  on 
éloigne  de  lui  un  aimant.  Sous  l'iufluence  de  ce  dernier  le  fer  doux 
devient  un  aimant  dont  l'intensité  est  croissante  quand  l'aimant  s'ap- 
proche et  décroissante  quand  il  s'éloigne.  Dans  le  premier  cas  il  se 
produit  dans  la  bobine  un  courant  inverse  et  dans  le  second  cas  un 
courant  direct.  Donc  toutes  les  fois  qu'un  aimant  se  forme  ou  prend  un 


768  INDUCTION. 

accroissement  d'inlctisiU  dans  le  voisinage  d'un  conducteur,  il   induil 
dans  ce  conducteur  un  courant  inverse  ;  il  y  a  aa  contraire  induction 


à'^u- 


Fig.  515.  —  laductioti  par  l'aimanuition  du  fer  doux. 

dan    courant  direct   quand  l'aimant   disparaît  ou   que   son  inlensilé 
diminue. 

613.  Loi  de  LeDz.  —  Le  sens  des  courants  d'ioduction  obtenus 
dans  les  circonstances  précédentes  peut  s'exprimer  d'une  manière 
générale  it  l'aide  de  la  loi  suivanle  énoncée  pour  la  première  fois 
par  M.  Lenz,  physicien  russe  :  Lorsqu'un  courant  est  induit  par  le 
mouvement  relatif  d'un  conducteur  el  d'un  courant  ou  d'un  aimant,  l'ac- 
tion inductrice  tend  à  développer  dans  chaque  ilèmenl  du  conducteur  wti 
courant  dirigé  de  telle  façon  que  son  action  électro-dynamique  sur  te 
courant  ou  sur  Vaimanl  inducteur  tend  à  produire  un  mouvement  con- 
traire au  mouvement  réel. 

Ainsi,  par  exeutple,  quand  un  fil  conducteur  traversé  par  un 
courant  s'approche  d'un  autre  fil,  il  y  induit  un  courant  inverse.  Or 
l'action  de  ce  courant  serait  de  repousser  le  premier,  c'est-à-dire 
de  produire  un  mouvement  contraire  à  celui  qui  a  effectivement 
lieu. 

614.  Induction  par  l'action  de  la  terre.  —  La  terre  pouvant 
être  considérée  comme  un  aimant,  on  conçoit  que  son  action  in- 
ductrice puisse  déterminer  un  courant  dans  un  circuit  conducteur. 
La  loi  de  Lenz  permet  de  comprendre  la  disposition  à  l'aide  de 
laquelle  on  a  obtenu  ce  résultat.  Nous  avons  vu  en  effet  (562)  qu'un 
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conducteur  rectangulaire,  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  per- 
pendicuiaii'e  au  méridien  magnétique,  se  met  en  mouvement 
soustraction  de  la  terre  et  se  place  dans  un  plan  perpendicu- 
laire à  l'aiguille  d'inclinaison.  Si  donc  nous  imprimons  un  mou- 
vement artificiel  de  rotation  au  conducteur  à  l'état  naturel,  il  se  pro- 
duira dans  son  intérieur  un  courant  inverse  de  celui  auquel  la  terre 
communiquerait  le  mouvement  considéré.  Il  est  clair  que  si  on 
fait  faire  au  rectangle  une  révolution  complète,  à  partir  de  la 
position  correspondante  à  l'équilibre,  il  se  produira  un  courant  dont 
le  sens  changera  de  la  première  demi-révolution  à  la  seconde.  Si 
donc  on  imprime  au  système  un  mouvement  de  rotation  continu, 
il  en  résultera  une  série  de  courants  successifs  changeant  de  sens  à 
chaque  demi-révolution,  mais  qu'on  pourra  redressera  l'aide  d'un 
commutateur  et  appliquer  à  la  production  de  différents  effets.  C'est 
là  le  principe  d'une  machine  fort  curieuse  construite  peu  d'années 
après  la  découverte  de  l'induction  par  MM.  Linari  et  Palmierî,  et 
dans  laquelle,  sans  aimant,  sans  pile  et  par  le  mouvement  seul 
d'un  conducteur,  on  obtient  un  courant  capable  de  produire  tous 
les  effets  des  courants  ordinaires. 

615.  Induction  d'an  courant  sur  lui-même.  —  Extra-cou- 
rant. — -  Lorsque  Ton  interrompt  le  circuit  traversé  par  un  courant, 
celui-ci  ne  cesse  pas  dans  tous  les  points  à  la  fois  ;  il  doit  donc  se 
produire  une  action  inductrice  de  chaque  élément  à  l'élément  voi- 
sin dont  le  résultat  est  la  production  d'un  courant  induit  de  même 
sens  que  le  courant  donné;  c'est  le  courant  induit  sur  lui-même. 
L'existence  de  ce  courant  explique  des  phénomènes  bien  connus. 
Ainsi,  quand  on  approche  l'un  de  l'autre  les  deux  rhéophores  de  la 
pile,  on  n'observe  pas  d'étincelle,  à  cause  de  la  faible  tension  des 
électricités  polaires  ;  mais  si  après  avoir  réuni  les  rhéophores  on  les 
sépare,  on  observe  une  étincelle  plus  ou  moins  vive,  toujours  ap- 
préciable; c'est  par  elle  qu'on  s'assure  ordinairement  que  le  courant 
passe  dans  un  circuit.  Cette  étincelle  peut  devenir  très-brillante 
lorsque,  le  circuit  ayant  une  grande  longueur,  on  en  enroule  une 
portion  en  hélice  et  surtout  quand  on  introduit  dans  cette  hélice 
un  noyau  de  fer  doux.  Il  est  évident,  en  effet,  que  la  réaction  des 
diverses  parties  du  fil  les  unes  sur  les  autres  doit  se  faire  dans  ce 
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cas  d'une  manière  plus  efTicace;  et  quant  au  fer  doux,  son  aiinan- 
lation  cessant  en  même  temps  que  le  courant,  il  en  résulte  une 
action  inductrice  dont  l'effet  s'ajoute  à  l'induction  même  du  fil- 
On  peut  d'ailleurs  démonirer  directement  l'existence  de  ce 
courant  par  l'expérience  suivante  :  on  introduit  dans  le  circuit  de 


Fig.  5tfi.  —  Induction  d'un  courant  sur  lui-même. 

la  pile  (flg.  51^6)  un  111  de  dérivation  asb  que  l'on  fait  passer  sur 
un  galvanomètre;  i'aiguille  est  déviée,  mais  on  la  ramène  au  0 
au  moyen  d'un  obstacle  placé  du  cOté  où  elle  dévie  et  qui  permet 
son  mouvement  dans  le  sens  opposé.  Si  alors  on  interrompt  le  cir- 
cuit e  n  m  ou  »,  on  voit  l'aiguille  dévier  un  instant  en  sens  cÔntraii'e. 
Au  moment  de  la  rupture  du  circuit,  il  se  produit  donc  dans  le  ût 
de  dérivation  un  courant  contraire  â  celui  qui  le  traversait  précé- 
demment; mais  évidemment  ce  sens  inverse  dans  le  fll  dérivé  cor- 
respond à  un  sens  direct  dans  l'autre  portion  arb  du  circuit.  Il  est 
donc  démontré  qu'au  moment  même  de  la  rupture  d'un  circuit,  il 
se  superpose  au  courant  qui  le  traverse  un  courant  instantané  et 
de  même  sens.  On  pourrait  démontrer  par  une  expérience  ana- 
logue qu'au  moment  où  le  courant  s'établit  il  y  a  induction  d'un 
courant  inverse. 

Remarquons  toutefois  que,  pour  que  l'expérience  réussisse  avec 
l'appareil  qu'indique  la  Ûgure,  il  faut  introduire  dans  la  portion 
nrb  du  circuit  une  bobine  renfermant  un  lîl  long,  sans  cela  on 
n'observerait  rien;  on  pourrait  mOme  constater,  en  modifiant  un 
peu  l'expérience,  un  effet  contraire  qui  serait  dû  à  la  bobine 
formant  le  circuit  galvanométrique. 

Le  courant  induit  dans  le  fil  dérivé  a  reçu  le  nom  d'extra-cou- 
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ran<.  Quoique  d'une  durée  très-faible,  il  est  susceptible  de  produire 
des  effets  physiologiques  extrêmement  marqués. 

Si  on  suppose  que  la  dérivation  soit  établie  par  le  corps  d'un 
observateur  qui  tiendrait  à  la  main  deux  poignées  métalliques  en 
communication  avec  le  circuit,  à  chaque  interruption  du  courant 
l'observateur  éprouvera  une  fgrte  commotion,  et  si  ces  interrup- 
tions se  succèdent  avec  une  certaine  rapidité,  la  série  des  com- 
motions  pourra  être  extrêmement  pénible  à  supporter.  Tous  les 
appareils  employés  dans  le  traitement  électrique  des  maladies 
(électrolhérapîe)  empruntent,  en  réalité,  leurs  effets  à  Textra- 
courant  qui  se  produit  au  moment  de  l'interruption  ou  du  chan- 
gement de  sens  des  courants  induits. 

616.  Bobine  d'induction  de  H.  Ruhmkorff«  —  Le  caractère 
propre  des  courants  d'induction  paraît  être  une  tension  polaire 
qu'on  n'observe  jamais  dans  la  pile*.  Il  y  a  comme  une  sorte  d'as- 
sociation fort  intéressante  et  fort  curieuse  de  l'état  statique  et  de 
l'état  dynamique  de  l'électricité.  Cette  particularité  avait  été  claire- 
ment aperçue  dès  1842  par  Masson,  qui,  dans  un  travail  fait  en  col- 
laboration avec  M.  Bréguet,  réussit  avec  les  bouts  d'un  long  fil 
induit  à  charger  des  condensateurs;  on  put  même  dans  certains  cas 
constater  de  petites  étincelles  de  tension.  Mais  ces  effets  se  produi- 
sent avec  une  intensité  des  plus  marquées  dans  la  bobine  d'induc- 
tion à  laquelle  M.  Rhumkorff  a  attaché  son  nom. 

L'appareil  se  compose  (flg.  5i7)  d'une  bobine  dont  la  partie 
centrale  est  formée  par  un  faisceau  de  gros  fils  de  fer  bien  dressés 
et  reliés  à  leurs  extrémités  par  deux  disques  de  fer  doux.  Autour 
de  ce  noyau  s'enroule  un  fll  de  cuivre  de  2  millimètres  de  diamèti'e 
environ,  c'est  le  fll  inducteur;  les  extrémités  aboutissent  en  /"et  f*. 

Le  fil  induit,  d'un  diamètre  beaucoup  plus  petit  (-r  de  millimètre  l 

a  une  longueur  beaucoup  plus  considérable.  Dans  les  grands  mo- 
dèles le  fll  inducteur  a  80  mètres  de  longueur,  te  fll  induit  peut 
avoir  jusqu'à  150  kilomètres.  Les  diverses  spires  de  ces  deux  flls 

i.  Dans  un  travail  récent  sur  les  machines  d'induction,  M.  Jamin  a  montré  que 
la  chaleur  que  ces  machines  régénèrent  dans  le  circuit  extérieur  s*accorde  parfaitement 
avec  la  loi  de  Joule,  sous  la  condition  que  Ton  mette  dans  les  formules,  à  la  place  de 
la  résistance,  un  nombre  plus  grand  que  celui  qui  représente  la  résistance  réelle. 
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sont  soigneusemeat  isolées  les  unes  des  autres.  Les  deux  extrémités 
du  ûl  induit  alroutissent  en  A  et  B  à  deux  petites  bornes  métalliques 
supportées  par  des  colonnes  de  verre.  Si  l'on  imagine  d'après  cette 
disposition  qu'on  fasse  arriver  une  série  de  courants  interrompus 


Fig.  5t7.  —  Bobine  de  Ruhmkorflr. 

dans  le  fil  inducteur,  il  se  produira  une  série  correspondante  de  cou- 
rants alternativement  directs  et  inverses  dans  le  fil  induit.  Ces  inter- 
ruptions se  produisent  automatiquement  de  diverses  manières,  sui- 
vant les  modèles  :  ainsi  dans  les  petites  bobines  on  se  sert  d'un 
trenibleur  analogue  à  celui  de  la  sonnerie  des  télégraphes;  mais 
dans  les  bobines  de  plus  grandes  dimensions  on  préfère  employer 
l'interrupteur  de  M.  Foucault;  c'est  celui  que  représente  notre  figure. 
Les  rbéophores  de  la  pile  se  fixent  en  b  et  b'.  Le  courant  entrant 
par  b.  par  exemple,  passe  au  boulon  commutateur  C  et  de  là  â  l' ex- 
trémité /'par  une  languette  de  métal  incrustée  dans  la  table.  Après 
avoir  parcouru  le  fil  inducteur  il  sort  par  f ,  d'où  il  passe  à  une 
colonne  métallique  portant  supérieurement  un  ressort  auquel  est 
(lié  le  levier  transversal  L.  L'une  des  extrémités  du  levier  se  ter- 
mine par  une  pointe  qui  affleure  sur  le  mercure  du  vase  M,  et  le 
fond  métallique  de  ce  dernier  est  en  communication  avec  b'.  KnQn 
l'autre  branche  du  levier  L  porte  une  petite  masse  de  fer  doux 
située  au-dessus  et  à  une  petite  distance  du  faisceau  de  fer  doux  de 
l'appareil. 
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Le  courant  venant  à  passer,  le  faisceau  central  s'aimante  et  la 
masse  de  fer  doux  est  attirée,  ce  qui  donne  lieu  A  un  mouTement 
du  levier  vers  la  gauche;  mais  alors  la  pointe  sort  du  mercure,  le 
circuit  est  rompu  et  le  courant  cesse  ;  l'élasticité  du  ressort  ramène 
la  masse  de  fer  doux  et  la  pointe  vient  plonger  dans  le  mercure;  le 
courant  passe  de  nouveau,  et  ainsi  de  suite.  Ordinairement  on  verse 
au-dessus  du  mercure  une  légère  couche  d'alcool  absolu  dont  la 
conductibilité  est  à  peu  près  nulle,  ce  qui  rend  la  fermeture  et  les 
interruptions  presque  instantanées. 

Le  commutateur  C,  employé  d'ailleuip  dans  divers  appareils 
électriques,  sert  à  lancer  le  courant  à 
volonté  dans  un  sens  ou  dans  un  autre 
ou   à  l'interrompre.   Voici  comment 
ces  fonctions  sont  accomplies. 

C'est  un  cylindre  de  matière  iso- 
lante (fig.5i8)  tournant  sur  deux  sup-  ^ 
ports  également  isolants  à  l'aide  de 
deux  tourillons  métalliques.  L'un  des 
lourillons  est  en  communication  con- 
tinue par  le  moyen  de  la  vis  g  avec  la 
lame  de  cuivre  C  placée  sur  la  surface 
du  cylindre.  Un  lame  de  cuivre  pa- 
reille et  opposée  C  communique  d'une 
manière  permanente  avec  le  second 
tourillon  par  la  vis  g'.  Ces  deux  pla- 
ques C  el  C  laissent  entre  elles  à  dé- 
couvert une  certaine  portion  de  la  sur- 
face isolante  du  cylindre.  Le  courant 
amené  par  les  bornes  A  et  A'  peut, 
ii  l'aide  des  ressorts  f  et  /*,  passer  sur  les  plaques  de  cuivre,  de 
là  aux  tourillons  el  enûn  aux  extrémités  D  et  D'  du  circuit  qu'on 
veut  lui  faire  traverser.  Il  est  clair  que  si  on  fait  tourner  le  bouton 
de  180",  le  courant  aura  dans  le  circuit  une  direction  inverse;  si 
enûn  on  tourne  le  bouton  de  façon  que  les  ressorts  /"  el  /"  s'ap- 
puient sur  lu  parlie  isolante  du  cylindre,  le  courant  ne  passera  pas, 
11  est  à  peine  nécessaire  de  dire  que  le  bouton  mis  eu  mouvement 
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À  la  main  est  soigneusement  isolé  du  tourillon  mélallique;  sans 
celte  précaution  l'observateur  recevrait  lors  de  la  fermeture  du 
circuit  des  commotions  qui  pourraient  être  fort  dangereuses. 

617.  ËtiBCflUes  de  la  bobine.  —  Si  l'on  ferme  le  circuit  formé 
par  le  fll  induit,  celui-ci  se  trouve  traversé  par  des  courants  alter- 
nativement dans  un  sens  et  dans  l'autre  qui  correspondent  à  l'éla- 
blissemeat  el  à  l'interruplion  du  courant  inducteun  Ces  courants 
dii'ects  et  inverses  ont  d'ailleurs  la  même  intensité.  Si  en  effet  on 
met  le  ùi  induit  en  rapport  avec  un  vollamëtre,  on  trouve  dans  les 
deux  éprouveltcs  un  mélange  en  égale  proportion  d'oxygène  el 
d'hydrogène.  Mais  si  le  circuit  induit  ofTre  quelque  part  une  inter- 
ruption, le  courant  inverse  est  supprimé  par  suite  de  sa  tension 
plus  faible;  il  ne  reste  que  le  courant  direct,  qui  prend  véritable- 
ment la   forme  statique  et  donne  lieu  dans  l'air  à  des  étincelles 

extrêmement  brillantes  et  tout  à  fait  identiques  A  celles 
que  l'on  lire  d'une  machine  électrique.  On  peut  s'en 
servir  pour  charger  une  batterie,  percer  une  lame  de 
verre,  enflammer  les  corps  combustibles,  etc. 

Ce  dernier  phénomène  est  utilisé  daiis  l'inflain- 
mation  des  fourneaux  de  mine,  que  l'on  peut  ainsi  pixi- 
duire  A  un  instant  rigoureusement  déterminé,  ce  qui 
est  un  avantage  fort  important.  On  peut  employer  pour 
cela  les  fusées  d'explosion  dues  à  M.  Stateham  (Qg.  5I|9]. 
Elles  sont  formées  d'un  fll  de  cuivre  recouvert  dç  gutta- 
percha  et  présentant  une  solution  de  conlinuité.  Les  deu.v 
bouts,  séparés  par  un  intervalle  de  quelques  millimè- 
tres, sont  placés  dans  un  petit  cylindre  AB  en  gulta 
rig.  519.  1-         j 

tusL'fl  de      recouvert  înlérieurement  de  sulfure  de  cuivre.  Le  tout 
est  placé  dans  une  cartouche  CD  remplie  de  poudre. 

Au  moment  du  passage  de  l'étincelle,  le  sulfure  de  cuivre  rougit  et 

la  poudre  s'enflamme. 

618.  Aspect  de  l'étincelle  dans  les  gaz  raréfiés.  —  Lors- 
qu'on mel  les  deux  exlréniilés  du  CI  induit  en  communication  avec 
l'œuf  électrique  (Og.  550)  dans  lequel  on  a  raréfié  l'air  autant  que 
possible,  on  voit  une  gerbe  lumineuse  d'une  couleur  purpurine 
s'élancer  de  la  boule  positive  et  s'arrêtera  une  petite  distance  de  la 


TUBES  DE  GBISSLER.  775 

boule  négative.  Cette  dernière  est  entourée  d'une  aui'éole  bleuâli-e, 

les  deux  lumières  sont  séparées  par  une  petite  zone  obscure.  Si  on 

opère  sur  d'autres  gaE  que  l'air,  la  teinte  change,  mais  il  y  a  toujours 

une  différence  prononcée  entre  les  deux 

boules.  On  peut  facilement,  par  le  jeu 

du  commutateur,  changer  le  sens  du 

courant  et  intervertir  ainsi  k  volonté  les 

apparences  lumineuses  caractéristiques 

des  deux  pôles. 

Si  avant  de  raréûer  l'air  on  intro- 

duit  dans  l'oeuT  une-petite  quantité  d'al-, 

cool,  d'essence  de  térébenthine,  de  di-' 
verses  autres  substances  volatiles,  la 
lumière  éprouve  une  modification  cu- 
rieuse; elle  présente  une  série  de  tran- 
ches alternativement  brillantes  et  obs- 
cures; c'est  ce  que  l'on  appelle  la  stra- 
liûcation  de  la  lumiëce  électrique.  La 
planche  II  montre  la  lumière  sli-atiOée 
dans  la  vapeur  d'alcool. 

Ces  phénomènes  sont  plus  frap- 
pants dans  de  longs  tubes  que  dans  ' 
l'œuf  électrique,  ils  présentent  d'ail- 
leurs des  variations  de  teinte  très-pro- 
noncées suivant  les  diCérents  gaz.  M.  Geissier  a  le  premier  con- 
struit des  tubes  où  différents  gaz  sont  Irès-raréûés  et  qui  peu- 
vent recevoir  le  courant  d'induclion  ô  l'aide  de  fils  de  platine 
fixés  aux  extrémités.  Deux  de  ces  tubes  sont  représentés  dans  la 
planche  11.  Certaines  substances,  telles  que  le  veiTe  d'urane,  le  sul- 
fate de  quinine,  prennent  sous  l'action  de  la  lumière  électrique  des 
teintes  souvent  fort  vives  qui  sont  désignées  sous  le  nom  de  fluo- 
rescence ;  en  intraduisant  dans  les  tubes  de  Gels^ler  des  substances 
fluorescentes  on  peut  obtenir  des  effets  extrêmement  brillants. 

619.  Action  des  aimants  sur  les  courants  transmis  par  les 
gaz  raréfiés,  —  Les  masses  lumineuses  des  tubes  de  Geissier  sont 
de  véritables  courants  comme  l'arc  voltaique,  elles  sont  capables 
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d'agir  sur  l'aiguille  aimantée  et  susceptibles  réciproquement  de 
subir  l'action  des  aimants.  On  rend  ceci  manifeste  par  l'expérience 
suivante.  Un  cylindre  de  fer  doux  (Ûg.  551)  est  disposé  dans  un  tel- 
Ion  où  l'on  peut  raréfier  l'air.  Il  est  enveloppé  sur  toute  sa  hauteur 
+  d|une  enveloppe  isolante  qui  le  sépare 

d'un  anneau  métallique  placéà  la  partie 
inférieure  dii  bâilon.  Lorsqu'on  met  en 
communication  les  deux  pôles  de  la 
boltine  avec  l'anneau  et  la  partie  supé- 
rieure de  l'appaireil,. une  gerbe  Jumi- 
neUse  s'élance  du  sommet  vers  Tàn- 
neâu. en. enveloppant  le  fer  doux.  Si 
...alors  on  place' aii-dessôus  de  l'appareil 
ou:un  aimant' proprement  dit  ou  un 
él(ictro-aim'aBt. animé  par  lé  courairt 
d'uii»  pilevleférdoux  s'aimante  el^la 
gerbe- lumineuse. se: jnet'à  toiifoei'.aur 
lourde  lui.  En  cdosidérànfcette'gertje 
'  coMBie  Un  courant.' là  rotation' qu'elle 
rig.  5&1.  —  Action  <ib«  tioMiits    ëprouvc  est  un    simple    phénomène 

sur  l'itincelle  dan,  les  piz  rarûflês.  d'ëlectro-dynamique. 

Si  l'on  dispose  un  large  anneau  métallique  à  la  partie  supé- 
rieure (te  l'appareil,  il  se  produit-  une  véritable  nappe  lumineuse 
qui,  lorsque  le  fer  est  aimanté,  prend  aussi  un  mouvement  de  rota- 
tion. M.  de  la  Rive  la  considère  comme  une  image  assez  exacte  de  ce 
qui  se  passe  dans  les  aurores  boréales.  Ces  phénomènes  seraient 
constitués  par  de  véritables  décharges  ^électriques  dont  l'ensemble 
formerait  une  nappe  à  laquelle  le  magniftisme  ten-estrc  imprime- 
rait les  mouvenienis  que  l'on  observe  toujours.  Quant  à  l'origine 
des  décharges,  qui  est  surtout  ce  qu'il  faudrait  expliquer,  M.  de 
la  Rive  les  attribue  aux  particules  de  vapeur  d'eau  qui,  formées  à  la 
surface  des  mers  vers  l'équateur  en  emporUdït  de  l'électricité  posi- 
tive, seraient  amenées  aux  pdies  par  les  vents  alizés  et  Iâ  se  déchar- 
geraient sur  le  sol.  Dans  leur  passage  de  l'équateur  aux  pôles,  les 
particules  liquides  se  sont  congelées  et  forment  comme  des  conduc- 
teurs solides  eu  présence  du  sol  et  sépai'és  de  lui  par  l'air  raréûé. 
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Oe?  décharges  d'ailleurâ  ne  sodi  pas  continues,  il  se  produit  en  elTet 
toujours  un  phénomène  de  condensation,  et  c'est  par  flots  ou  par 
ondes  périodiques  que  les  deux  électricités  contraires  se  reunissent. 

620.  Hachines  magnéto-électriqnep.  —  L'induction  des  cou- 
rants par  les  aimants  a  donné 

lieu  aux  machines  magnéto- 
électriques,  dans  lesquelles  on 
produit  sans  pile,  et  par  la 
seule  influence  des  aimants, 
des  courants  que  l'on  peut 
uliliser  de  diverses  manières. 
La  première  machine  de  ce 
genre  fut  consU-uite  eu  18.13, 
peu  de  temps  après  la  décou- 
verte (le  l'induction,  par  le 
constructeur  français  l>ixii. 
Dans  cet  appareil  on  faisait 
tourner  un  aimant  A  (fig.  552) 
en  présence  d'une  bobine  fixe 
BB'  dont  le  1)1  devenait  ainsi 
le  siège  d'un  courant;  la  con- 
struction de  l'appareil  fût  suc- 
t^ssivement  améliorée  pqr 
Saxton  et  Clarke,  qui  eurent 

„.  ,j      .  j       ,.   .  .   ^  Fig.  55Î.  —  Machine  de  Pijii. 

I  idée  ue  rendre  I  aimant  flxe 

et  de  faire  tourner  la  bobine  qui  est  plus  légère.  L'appareil,  ainsi 
inodiGé  et  connu  sous  le  nom  de  machine  de  Clarke,  se  trouve 
aujourd'hui  dans  tous  les  cabinets  de  physique. 

621.  Machine  de  Clarke.  —  La  machine  de  Clarke  se  compose 
d'un  faisceau  magnétique  ,\6(flg.  553),  en  fera  cheval,  élablï  d'une 
manière  flxe  sur  un  support  vertical;  en  face  de  l'aîmanl  se  trouve 
un  système  de  deux  bobines  (  et  ('  renfermant  des  no)au.i  de  fer 
doux,  réunis  du  côté  de  l'aimanl  par  une  plaque  de  cuivre  et  du 
c6té  opposé  par  une  plaque  de  fer  doux.  L'enroulement  du  ûl  a 
lieu  comme  dans  un  éleclro-almant  ordinaire,  c'est-à-dire  en  sens 
inverse  sur  chaque  bobine.  Les  bobines  sont  portées  par  un  aie  f 
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qui  traverse  le  support  de  l'aimant  et  se  termine  de  ce  côté  par 
un  petit  pignon.  Une  chaîne  sans  Qn,  passant  sur  une  roue  munie 
d'une  manivelle,  permet  de  donner  au  pignon,  et  par  suite  aux. 


Fig.  [iâ3.  —  UKhios  àe  Clarkc. 

bobines,  un  mouvement  de  rotation  rapide.  Les  deux  bouts  anté- 
rieurs du  fil  des  bobines  se 
réunissent  en  un  seul  qui 
vient  se  fixer  à  l'aie;  les  deux 
bouts  postérieurs  se  réunis- 
sent aussi  et  sont  en  com- 
munication avec  une  virole 
en  uiélal  concentrique  à 
l'axe,  mais  séparée  d'elle 
par  une  coucbe  isolante.  Si 
l'on  imagine  que  ces  deux 
pièces  soient  réunies  d'une 
façon  permanente  par  deux  ressorts  r  et  i-'  avec  deux  languettes 
métalliques  0, 0'  (fig.  55(i)  et  que  les  extrémités  ^  et  N'  de  ces  lan- 
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guettes  communiquent  ensemble  elles-mêmes,,  on  aura  ainsi  au- 
devant  de  Teppareil  un  circuit  dans  lequel  on  pourra  recueillir  les 
courants  auxquels  Finduction  produite  par  le  mouvement  donnera 
naissance. 

Examinons  maintenant  comment  ces  courants  se  forment. 
Supposons  réiectro-aimant  horizontal,  les  noyaux  en  fer  se  trou- 
vant exactement  en  regard  des  surfaces  polaires  des  aimants,  et 
imaginons  que  la  rotation  se  produise  de  façon  que  la  bobine  qui 
est  en  face  du  pôle  boréal  B  s'élève  supérieurement  et  s'avance  vers 
le  pôle  austral  A.  Pendant  le  premier  quart  de  révolution  Taiman- 
tation  du  noyau  en  fer  est  décroissante,  il  se  produira  donc  à  ce 
moment  dans  la  bobine  un  courant  direct;  pendant  le  second  quart 
Taimantation  change  de  sens  et  elle  devient  croissante  sous  Tac- 
tion  du  pôle  A,  ce  qui  donne  lieu  à  un  courant  direct;  mais  Tai- 
mantation  ayant  changé  de  sens,  les  deux  courants  se  trouvent 
avoir  en  réalité  la  môme  direction.  Pendant  ce  temps  la  seconde 
bobine  s'éloignait  du  pôle  A  et  s'approchait  du  pôle  B.  Ces  deux 
effets  font  naître  deux  courants  successifs  de  même  sens,  mais  de 
sens  contraire  à  ceux  qui  se  produisent  au  même  moment  dans  la 
première  bobine.  Mais  il  résulte  de  l'enroulement  inverse  des  deux 
fils  que,  lorsque  ces  courants  pénètrent  dans  le  circuit  extérieur, 
ils  y  prennent  la  même  direction  que  celle  du  courant  qui  provient 
de  la  première  bobine.  Donc,  en  définitive,  on  voit  que  pendant  la 
demi-révolution  du  système  toutes  les  actions  inductrices  concourent 
à  lancer  dans  le  circuit  extérieur  un  courant  d'un  sens. déterminé; 
il  est  clair  qu'à  la  demi-révolution  suivante  le  sens  sera  changé.  Si 
donc  le  mouvement  de  rotation  continue ,  le  circuit  extérieur*sera 
traversé  par  une  série  de  courants  dirigés  alternativement  dans  un 
sens  et  dans  l'autre,  le  sens  changeant  à  chaque  dem'i-révolutîon 
de  la  bobine. 

A  l'aide  d'un  commutateur  qui  est  représenté  en  perspective 
dans  la  figure  5511,  on  peut  redresser  ces  courants  et  les  faire  cir- 
culer à  l'extérieur  dans  un  sens  unique.  A  cet  effet,  on  dispose  sur 
la  surface  isolante  de  l'axe  deux  demi-viroles  E,E'  séparées  l'une 
de  l'autre  par  deux  portions  qui  se  trouvent  dans  le  même  plan  que 
les  deux  axes  des  bobines.  L'une  d'elles  communique  avec  le  collier  e 
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qui  est  Fun  des  pôles  de  l'appareil,  par  la  languette^,  et  Tautre,  par 
le  moyen  d'une  vis ,  est  en  communication  permanente  avec  Taxe. 
Les  deux  ressorts  r  et  r',  établis  sur  les  banquettes  0  et  0',  s'ap- 
puient constamment  sur  les  viroles;  or  il  est  clair  qu'au  moment  oii 
le  courant  change  de  sens,  les  ressorts  changent  de  virole,  et  par 
suite  la  direction  dans  le  circuit  extérieur  reste  constante. 

On  peut,  avec  la  machine  de  Glarke,  décomposer  Feau,  rougir 
un  fil  métallique,  animer  un  électro-aimant,  etc.  Toutefois,  avec  les 
dimensions  que  possèdent  en  général  les  machines  des  cabinets  de 
physique,  les  effets  obtenus  sont  d'une  intensité  très-médiocre  et 
ont  uli  caractère  purement  démonstratif. 

Quand  on  veut  appliquer  la  inachine  de  Clarke  à  la  production 
des  commotions,  on  fixe  en  N  et  N'  des  fils  métalliques  terminés 
par  dés  poignées  qu'un  observateur  prend  dans  les  mains,  après 
avoir  eu  la  plrécautiôn  de  les  mouiller  un  peu  avec  de  Teau  acidulée; 
on  ajoute  en  outre  sur  là  banquette  un  troisième  ressort  qui  vient 
s^âppuyer  sur  les  plaquettes  (/qui  se  trouvent  sur  des  prolongements 
des  viroles  E  et  E'.  Au  moment  où  une  de  ces  plaquettes  est  en  con- 
tact avec  le  troisième  ressort,  lé  courant  se  ferme  directement  et 
cesse  de  passer  par  le  corps  deTobservateur;  il  y  a  donc  une  inter- 
rup.tion  accompagnée  d'un  extra-courant  qui  produit  la  commotion. 

622.  Machines  magnéto-électriques  des  phares.  —  Pour  obte- 
nir avec  la  machine  de  Clarké  des  effets  intenses  et  susceptibles  de 
recevoir  une  application  pratique,  il  faut  donner  à  l'appareil  de 
grandes  dimensions  et  imprimer  au  système  des  hélices  un  mouve- 
ment de  rotation  rapide.  C'est  le  principe  de  la  machine  magnéto- 
électrique  imaginée  primitivement  par  M.  le  professeur  Nollet,  de 
Bruxelles,  en  1850,  et  qui  est  aujourd'hui  construite  dans  les  ate- 
liers de  la  compagnie  l'Alliance.  Ces  machines  sont  appliquées  à 
produire  la  lumière  électrique  des  phares  de  la  Hève  (le  Havre); 
elles  sont  susceptibles  d'ailleurs  de  recevoir  des  applications 
diverses,  en  particulier  on  peut  les  faire  servir  à  produire  l'électri- 
cité nécessaire  pour  le  fonctionnement  d'un  atelier  de  galvano- 
plastie. La  figure  555  représente  une  vue  perspective  de  la  machine, 
dont  nous  donnerons  une  description  succincte.  Elle  se  compose  ^ 
de  huit  séries  de  faisceaux  aimantés  disposés  sur  la  surface  d'un 
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bâti  octogonal  en  fonte  ;  ces  aimants  sont  disposés  de  façon  que  dans 
la  série  linéaire  des  pdies,  parallèlement  à  l'axe  du  bâti,  aussi  bien 
que  sur  la  circonférence  perpendiculaira  au  même  axe,  les  pdies 
soient  alternativement  de  sens  contraire. 


FIg.  555.  —  Madiine  de  l'Allinace. 

Dans  l'intervalle  laissé  entre  deus  .séries  circulaires  d'aimants, 
sont  disposés  des  rouleaux  de  bronze  montés  sur  un  axe  auquel  un 
moteur  à  vapeur  imprime,  par  le  moyen  de  courroies  de  transmis- 
sion, une  vitesse  de  rotation  qui  est  ordinairement  de  350  tours  par 
minute.  A  la  surface  de  ces  rouleaux  sont  posées  horizontalement 
seize  bobines  cylindriques,  autant  qu'il  y  a  de  pôles  dans  la  série 
circulaire  d'aimanis.  Le  noyau  des  bobinés  est  formé  d'un  cylindre 
en  fer  doux  fendu  sur  toute  sa  longueur-,  on  a  reconnu  que  cet 
artifice  rend  plus  rapide  la  désaimantation  lors  du  changement  de 
sens  de  l'influeiice. 

Il  résulte  de  cette  disposition  gënéraleque  chaque  bobine  regarde 
par  ses  extrémités  les  pôles  contraires  de  deux  aimants  et  que,  dans 
son  mouvement  de  rotation,  chacune  de  ses  extrémités  passe  succes- 
sivemenl  d'un  pôle  à  l'autre  de  la  série  circulaire  d'aimants. 

Supposons  d'après  cela  que,  les  bobines  étant  exactement  en 
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regard  des  surfaces  polaires,  la  roue  tourne  de  .- 
rence,  chaque  fer  s'aimantera  dans  la  première  moitié  et  se  désaiman- 
tera dans  la  seconde  moitié  de  cette  excursion  ;  il  en  résultera  deux 
couranls  de  môme  sens  dans  chaque  hélice,  et,  par  suite  de  la  dis- 
position alterne  des  organes,  des  courants  de  même  sens  dans 

toutes  les  liélices;  au  tt  de  tour  suivant,  les  courants  seront  tous 

16 

renversés.  Par  une  liaison  convenable  des  hélices,  tous  ces  courants 
sont  réunis;  toutes  les  extrémités  positives  des  bobines  sont  en 
communication  avec  l'axe  de  la  machine,  toutes  les  extrémités 
négatives  communiquent  avec  un  manchon  concentrique  séparé  de 
l'axe  par  une  matière  isolante;  ce  sont  Xh  les  deux  pOles  qui  abou- 
tissent au  circuit  extérieur. 

Quand  la  machine  est  appliquée  à  la  production  de 
la  lumière  électrique,  les  courants  n'ont  pas  besoin  d'ùtre 
i-edressés  ;  si  ou  veut  l'appliquer  à  un  atelier  de  galvano- 
plastie, il  faut  établir  un  commutateur  analogue  à  celui 
de  la  machine  de  Glarke. 

Les  machines  employées  à  la  Ilève  pour  l'éclairage 
des  phares  sont  mises  en  mouvement  par  un  moteur  de 
trois  chevaux  de  force. 

633.  Bobine  de  Siemens.  —  La  machine  de  Glarke 
a  reçu  de  M.  Siemens  de  Berlin,  en  185îi,  un  perfec- 
tionnement des  plus  importants,  qui  en  accroît  sin- 
gulièrement la  puissance,  et  qui  consiste  dans  une 
disposilion  spéciale  de  l'électro-aimant.  Dans  la  disposi- 
tion ordinaire,  le  noyau  de  l'électro-aimant  est  néces- 
sairement fort  court,  car  il  faut,  pour  que  l'induction 
se  produise,  que  la  distance  à  l'aimant  inducteur  ne 
soit  pas  considérable.  On  ne  saurait  non  j^us,  pour  une 
raison  analogue,  augmenter  beaucoup  la  longueur  du 
Fig.  530.      lil  conducteur,  parce  que,  à  mesure  que  l'épaisseur 


s'accrott,  la  distance  aux  régions    polaires  augmente 
Siemens. 


Bobine  de 

aussi  et  l'action  inductrice  devient  faible.  Pour  éluder 
ces  difficultés,  M.  Siemens  forme  le  noyau  de  l'éleclro-aimant  d'un 
cylindre  en  fonte  de  fer  ab  (fig.  557)  dont  la  surface  présente  deux 
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profonds  cvidements  parallèles  t  l'axe-,  c'est  dans  celle  double 
caTÎlé  que  s'enroule  le  fil  conducteur  parallèlement  à  la  longueur 
môme  du  cylindi-e.  Les  extrémités  de  celui-ci  sont  vissées  dans  des 
^rnitures  métalliques  AB,  MN,  qui  portent  les  axes  de  rotation  et 


les  oi^anes  du  commutateur.  La  ligure  556  montre  la  disposition 
extérieure  de  la  bobinp. 

L'avantage  de  cette  disposition  est  énorme;  ia  bobine  d'un 
-  petit  rayon  peut  ainsi  être  placée  entre  les  régions  polaires  d'aimants 
on  fer  à  cheval  réunis  en  faisceau  sur  toute  sa  longueur;  d'ailleurs, 
la  forme  de  la  bobine  permet  de  lui  donner  une  vitesse  de  rotation 
considérable  et  de  multiplier  ainsi  le  nombre  de  courants  induits. 
Le  sens  de  ces  courants  change  d'ailleurs  à  chaque  demi-révolulion 
comme  dans  la  machine  de  Clarté;  on  les  redresse  ù  l'aide  d'un 
commutateur  analogue  (flg.  558).  L'une  des  extrémités  du  fll  con- 
ducteur est  fixée  au  noyau  même  de  la  bobine  et  communique  par 
suite  avec  l'axe  de  rotation;  l'autre  extrémité  communique  avec  une 
virole  isolée  de  l'axe  par  une  plaque  non  conductrice.  Les  machines 
de  Siemens  donnent,  avec  des  dimensions  bien  moindres,  des  efTels 
très-supérieurs  à  ceux  de  la  machine  de  Clarke. 

624.  Hacbine  de  Wilde.  --  Imaginons  qu'au  lieu  d'utiliser 
directement  le  courant  de  la  bobine  dans  la  machine  de  Siemens, 
on  l'emploie  à  animer  un  électro-aimant,  on  pourra  obtenir  dans 
celui-ci  une  force  magnétique  beaucoup  plus  intense  que  celle  qui 
a  lieu  dans  l'aimant  inducteur.  Qu'on  place  alors  entre  les  branches 
de  cet  ëlectro-aimant  une  seconde  bobine  à  laquelle  on  imprime  un 
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mouvement  de  rotation  iDpidc,  il  pourra  se  développer  dans  soi) 
intérieur  des  courants  d'une  intensité  extrême;  c'est  le  principe  de 
la  machine  imaginée  récemment  par  H.  Wilde,  de  Miinchesler.  Lu 
figure  559  repi'ésente  la  disposition  de  cette  niacliiiie;  elle  est  litté- 
ralement formée  de  deux  machines  de  Siemens  superposées.  La 
machine  supérieure  est  constituée  par  un  faisceau  d'aimanis  fixes  M. 


rig.  509.  -  Hiicl)inc  do  Wilde. 

dont  les  pOles  s'appuient  sur  deux  armatures  en  fer  doux  m,  n.  sépa- 
rées par  une  plaqne  de  laiton  o-,  dans  «^tte  masse  de  métal  se 
trouve  ménagée  une  cavité  cylindrique  dans  laquelle  tourne  une 
bobine  Siemens  r.  Le  courant  produit  dans  la  bobine,  après  avoir 
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été  redressé  par  le  commutateur,  se  rend  aux  bornes  p  et  qei  de  là 
à  réiectro-aîmant  AB.  Ce  dernier  est  formé  de  deux  plaques  de  fer, 
réunies  à  leur  partie  supérieure  par  une  plaque  de  même  nature 
qui  sert  de  support  à  la  première  machine.  Les  extrémités  infé- 
rieures s'appuient,  comme  les  pôles  des  aimants  stipérieurs,  sur  les 
armatures  C  séparées  par  la  masse  de  laiton  i,  et  c'est  dans  Tinté- 
rieur  de  ce  système  que  tourne  la  seconde  bobine  F  dont  le  diamètre 
est  à  peu  près  trois  fois  celui  de  la  première;  c'est  le  courant  fourni 
par  cette  seconde  bobine  que  Ton  utilise  à  Textérieur.  La  machine 
de  Wilde  produit  des  effets  calorifiques  et  lumineux  d'une  remar- 
quable intensité,  mais  à  la  condition  de  donner  aux  bobines  une 
très-grande  vitesse,  qui  peut  atteindre  1500  tours  par  minute  pour 
la  grande  et  2000  tours  pour  la  petite.  C'est  là  un  inconvénient  des 
plus  graves  et  qui  paraît,  quant  à  présent,  inhérent  à  la  nature 
même  du  mécanisme  ;  aussi  il  ne  paraît  pas  que  ces  machines  aient 
pu  être  encore  appliquées  utilement  à  la  production  de  la  lumière 
électrique  dans  les  phares. 

On  pourrait  pousser  plus  loin  le  principe  de  la  machine  de 
Wilde  et  se  servir  du  courant  de  la  seconde  bobine  pour  animer  un 
deuxième  électro-aimant  plus  considérable  que  le  premier,  dans 
rintérieur  duquel  se  mouvrait  une  troisième  bobine.  C'est  ce  qui  a 
été  fait  par  M.  Wilde.  A  l'aide  de  cette  machine  triple,  qui  exigeait 
pour  être  mise  en  mouvement  la  force  de  13  chevaux,  le  courant 
entretenait  la  lumière  électrique  dans  une  lampe  à  charbons  gros 
comme  le  doigt  et  fondait  rapidement  une  barre  de  platine  de 
2  pieds  de  long  et  d'un  quart  de  pouce  de  diamètre*. 

On  pourrait  ainsi  multiplier,  pour  ainsi  dire,  sans  limite  la 
quantité  d'électricité  produite,  mais  en  dépensant  ui)e  force  qui 
croîtrait  elle-même  d'une  manière  correspondante,  et  c'est  à  ce  point 
de  vue  surtout  que  la  machine  de  Wilde  doit  être  remarquée.  Elle 
nous  offre  en  effet  un  nouvel  exemple  curieux  de  la  conversion 
du  travail  mécanique  en  électricité. 

625.  Hachines  dynamo- électriques.  —  Le  point  de  départ  de 
la  machine  de  M.  Wilde  est  un  aimant  fixe  ;  on  pourrait  imaginer 

« 

J.  Bertiii,  Annales  de  phyuque  et  de  chimie,  4'  série,  t.  XV,  p.  170. 
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que  ce  soit  un  électro-aimant  faisant  partie  d'une  série  dont  le  pre- 
mier terme  serait  un  aimant  d'une  intensité  tout  à  fait  insigni- 
fiante, telle, parexemple.que  celle  qui  existe  dans  lefer.doux  des  élec- 
tro-aimants quand  on  y  a  fait  passer  une  première  fois  un  courant. 
On  est  donc  conduit  à  penser  qu'on  pourrait  supprimer  les  aimants 
et  pi'oduire  les  courants  par  la  rotation  seule.  Ce  résultat  des  plus 
intéressants  a  été  réalisé  par  M.  Siemens  dans  le  courant  de  Tan- 
née 1866.  La  machine  construite  par  lui  reçut  le  nom  de  madiine 
klynamo'électrique,  dénomination  expressive  qui  rappelle  la  conver- 
sion ^e  la  force  en  électricité.  La  disposition  adoptée  n'est  pas 
toutefois  celle  que  nous  avons  indiquée  pour  faire  comprendre  la 
possibilité  des  machines  de  ce  geni-e.  Au  lieu  de  multiplier  l'action 
magnétique  en  transportant  le  courant  d'un  électro-aimant  à  un 
autre,  on  peut  atteindre  le  même  but  en  le  faisant  circuler  suc- 
cessivement dans  le  même  électro-aiinant.  A  cet  effet,  le  courant 
engendré  dans  la  bobine  par  le  faible  magnétisme  que  possède  le 
noyau  de  l'éléctro-aimaut  passe  dans  l'éleclro-aimant  lui-môme  et 
en  augmente  l'intensité,  d'où  résulte  A  la  demi-révolution  suivante 
un  courant  plus  fort  qui  augmente  encore  la  fwxe  de  l'électro- 
aimant  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  une  certaine  limite  qui  dépend  évi- 
demment de  la  vitesse  de  rotation.  Telle  est  la  disposition  de  la 
machine  de  Siemens  qu'on  a  pu  voir  à  l'Exposition  de  1867  et  qui 
était  particulièrement  destinée  à  l'inflammation  des  mines.  Un 
interrupteur  fouctionnant  périodiquement  lançait  le  courant  dans 
le  circuit  extérieur  qui  aboutissait  à  la  mine. 

626.  Machine  de  Ladd.  —  M.  Ladd,  constructeur  anglais,  a 
l'ait  connaître  dans  le  courant  de  1867  une  machine  dynamo-élec- 
trique fondée  sur  le  même  principe  que  celle  de  M.  Siemens,  mais 
avec  une  amélioration  importante.  Au  lieu  d'utiliser  le  courant  de 
l'électro-aimantà  l'aide  d'un  interrupteur,  il  se  sert  d'une  seconde 
bobine  que  l'on  met  en  rapport  permanent  avec  le  circuit  exté- 
rieur. 

L'appareil  se  compose  de  deux  plaques  de  fer  B,  B.'  entourées 
d'un  ûl  conducteur,  dont  les  extrémités  correspondantes  à  la  partie 
droite  de  la  figure  560  sont  réunies  ensemble  de  manière  à  former 
un  circuit  unique;   les  deux  autres  bouts  viennent  se  fixer  à 
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deux  bornes  en  rapport  avec  les  pôles  d'une  bobine  de  Siemens  <t'. 
L'en  roulement  est  d'ailleurs  tel,  que  par  le  passage  du  courant  les 
extrémités  voisines  prennent  une  polarité  opposée.  Ces  extrémités 
sont  ûxées  sur  des  masses  polaires  de  fer  doux  MM,  NN  dans  l'inté- 
rieur desquelles  se  meuvent  les  deux  bobines.  Les  extrémités  de.s 
tils  de  la  bobine  de  droite  a  sont  en  rapport  avec  un  circuit  exté- 


t'ig.  5GU.  —  Hnchiiie  de  U.  Ladd. 

rieur  où  se  trouvent,  par  exemple,  les  charbons  I  pour  la  iuniii>ri.> 
électrique.  D'api'ès  les  explications  précéilenles  le  jeu  de  la  machine 
est  très-facile  à  comprendre.  Supposons  qu'on  fasse  passer  pendant 
quelques  instants  un  courant  dans  l'électro-aimant,  il  reste  après  s» 
cessation  un  léger  magnétisme  rémanent  dans  les  noyaux.  Si  on 
lait  aloi-s  tourner  la  première  bobine  a',  elle  devient  le  siège  d'un 
courant  qui  passe  dans  l'électro-aimant  et  en  augmente  graduelle- 
ment l'intensité;  celle-ci  finit  même  par  devenir  très-considérable  si 
le  mouvement  de  rotation  est  suffisamment  rapide.  Si  alors  on  met 
en  mouvement  la  seconde  bobine  a,  il  s'y  produira  un  courant  qu'on 
pourra  lancer,  après  l'avoir  redressé  s'il  y  a  lieu,  dans  un  circuit 
extérieur. 

On  construit  aujourd'hui  des  machines  dans  lesquelles  les  deux 
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bobines  sont  placées  sur  le  même  axe,  mais  avec  des  surfaces 
polaires  croisées  ;  l'une  d'elles  communique  avec  l'éleclro-aimant  et 
l'autre  ayec  le  circuit  exk'rieur.  On  peut  aussi,  comme  le  fait 
M.  Ruhmkorff,  se  servir  d'une  bobine  unique  sur  laquelle  s'enrou- 
lent deux  fils  de  longueurs  différentes,  dont  l'un  est  mis  eu  com- 
munication avec  réleclro-aimant  et  l'autre  avec  le  circuit  extérieur. 
Les  machines  magnéto-électriques  et  dynamo-filectriques,  indé- 
pendamment (le  leur  Hvenir  industriel,  sont  surtout  remarquables 
parce  qu'elles  montrent  d'une  manière  très-nette  la  conversion  du 
mouvement  en  électricité.  11  importe  de  remarquer  toutefois  que 
cette  conveiïion  n'est  pas  complète,  et  qu'une  portion  notable  du 
travail  se  trouve  transformée  en  cbaleur.  C'est  Ih  un  fâcheux 
résultat  et  à  peu  près  inévilable,  quant  à  présent,  puisqu'il  résulte 
de  la  très-grande  viiesse  que  l'on  est  obligé  de  donner  aux  organes 
de  la  machine. 

627.  Magnétisme  de  rotation.  —  L'induction  électro-magné- 
tique rend  compte  très-simplement  du  phénomène  découvert  par 
Aiago  en  182/(  et  resté  longtemps  sans  explication  :  c'est  ce  que  l'on 
appelle  le  magnétisme  de  ro- 
tation. Une  plaque  de  cuivre 
bt)  placée  dans  l'intérieur  d'une 
boite  reçoit  d'un  rouage  d'an- 
gle un  mouvement  de  rotation 
rapide.  Au-dessus  du  couvercle 
supérieur  de  la  boite,  formé 
par  une  lame  mince,  on  dis- 
Fig.  sei. —Magnétisme  d(! relation.        çq^  s^p  un  Support  bas  Une 
aiguille  aimantée  aa.  Lorsque  l'aiguille  est  en  équilibre  dans  le 
mëridieu  magnétique,  si  l'on  vient  à  faire  tourner  le  disque,  l'ai- 
guiile  est  déviée  dans  le  sens  même  du  mouvement.  Tant  que  la 
vitesse  de  rotation  ne  dépasse  pas  une  certaine  limite,  il  n'y  a 
qu'une  déviation,  mais  si  on  tourne  avec  rapidité,  l'aiguille  est 
entraînée  et  se  met  à  tourner  plus  ou  moins  rapidement  dans  le 
même  sens  que  le  disque.  La  cause  de  ce  mouvement  gît  dans  les 
courants  induits  qui  se  forment  sur  le  disque  et  qui  sont  dus  à  son 
déplacement  par  rapport  à  l'aimant.  Dans  la  portion  du  disque  qui 
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se  rapproche  il  y  a  formalion  de  courants  contraires  à  ceui  de  l'ai- 
mant, couranls  qui  engendreni  une  force  répulsite;  dans  la  porlion 
qui  s'iiloigne  les  courants  sont  au  contraire  de  même  sens  et  don- 
nent lieu  à  une  force  attractive  ;  de  celte  double  action  résulte  l'en- 
traînement de  l'aiguille. 

Si,  au  lieu  d'employer  uu  disque  plein,  on  se  sert  d'un  disque 
évidé  dans  le  sens  des  rayons,  te  phénomène  disparaît  presque 
complètement,  ce  qui  s'e.\plique  par  la  difficulté  qu'oppose  ta  dis- 
continuité du  disque  à  la  production  des  couranls.  On  a  constaté 
directement  l'existence  des  courants  et  déterminé  leur  sens  en 
explorant  h  l'aide  des  deux  bouts  du  galvanomètre  l'élat  du  disque 
en  mouvement.  11  convient  dans  cette  expérience  d'aplatir  cl 
d'amalgamer  les  extrémilés  du  fil,  on  peut  ainsi  avoir  un  contact 
sûr  sans  être  obligé  de  les  appuyer  fortement  contre  le  disque. 

628.  Machines  ôlectro-médicales.  —  Quelques  médecins  se 
servent  de  l'électricité  pour  le  traitement  de  certaines  affections 
nerveuses  ou  des  paralysies  locales. 
Les  appareils  employés  dans  ce  but 
sont  très-diversement  agencés.  L'un 
des  plus  commodes,  représenté  par  la 
figure  562,  est  constitué  par  deux  pe- 
tites bobines  accouplées  et  munies 
d'un  in  terra  pteur-trembleur.  Les  bo- 
bines sont  recouvertes  d'un  manchon 
de  laiton,  qui,  au  moment  de  l'induc- 
tion i  devient  aussi' le  siège  de  cou- 
rants induits.  Ces  couranls  agissent 
évidemment  pour  diminuer  l'intensilé 
de  ceux  qui  se  produisent  dans  le  fil 
induit.  C'est  cette  circonstance  que  l'o» 
utilise  pour  graduer  les  commotions. 

Quand  les  bobines  sont  absolument  Fig.56î.-»»chineéieriro-inédic(ai.. 
recouvertes,  la  commotion  est  très-faible;  elle  augmente  de  force  à 
mesure  qu'on  en  découvre  une  plus  grande  partie.  Le  courant 
est  fourni  par  une  petite  pile  à  sulfate  de  mercure. 
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PBODLXTION   ET   PROPAGATION  DU  SON. 


629.  Le  son  est  une  vibration.  —  Le  son  et  le  bruit  sont  des 
impressions  d'nne  nature  spéciale  que  l'oreille  perçoit  dans  leni-s 
n-  s    p-  divei-ses  nuances,  comme  l'œii  perçoit 

■■',  I  la  lumière  et  les  couleurs.  Toute  e.ipli- 

calion  sur  le  caractère  de  ces  impres- 
sions qui  jouent  un  si  grand  rôle  dans 
notre  existence  serait  superflue,  et  nous 
devons  nous  bornera  en  faire  connaître 
la  condition  pbysique.  A  cet  égard  il  est 
facile  de  montrer  par  des  expériences 
fort  diverses  que  le  son  est  le  i-é-sultal 
d'un  mouvement  particulier  qu'on  ap- 
pelle un  mouvement  vibratoire- 
\-^>^  Supposons,  par  exemple,'  qu'entre 

les  mfichoires  d'un  élau  A  (fîg.  563),  OD 
fixe  l'une  des  extrémités  C  d'une  lame 
élastique  CD,  qu'on  amène  l'eitrémilé 
supérieure  D  en  D',  et  qu'on  l'-aban- 
Fig.  MU.  -  Vibration  d'une  lame  donne  â  elle-même.  En  \ertu  de  son 
éiasiiquc.  élasticité  (22),  la  lame  reviendra  .'i  sa 

l>ost(ion  primitive;  mais  par  suite  de  sa  vitesse  acquise,  elle  la 
dépassera,  arrivera  en  D"  et  exécutera  autour  de  CD  une  série 
d'oscrllations,  dont  l'amplitude  ira  graduellement  en  décroissant 
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et  unira  par  s'éteindre  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long. 
C'est  là  ce  qu'on  appelle  un  mouvement  vibratoire.  L'excursion 
de  D'  en  D'^  ou  de  D"  en  D'  se  nomme  une  vibration  ou  une  oscil- 
lalion;  on  désigne  quelquefois  sous  le  nom  de  vibration  ou  oscil- 
Iniion  complète  le  double  mouvement  d'aller  et  de  retour.  Ces 
vibrations  sont  dues  à  Télasticitë  de  la  substance  qui  forme  la  lame, 
elles  ont  quelque  analogie  avec  les  oscillations  du  pendule;  comme 
ces  dernières  elles  sont  isochrones,  quelle  que  soit  l'amplitude.  Il 
y  a  môme  lieu  de  remarquer  à  ce  sujet  que  cet  isochronisme,  qui 
n'est  qu'approché  dans  le  cas  du  pendule,  est  tout  à  fait  rigoureux 
pour  les  vibrations  élastiques*. 

Tant  que  la  lame  élastique  est  suffisamment  longue,  les  vibra- 
tions se  font  avec  assez  de  lenteur,  et  l'œil  peut  les  suivre  directe- 
ment; mais  à  mesure  qu'on  raccourcit  la  lame^  le  mouvement 
vibratoire  devient  de  plus  en  plus  rapide,  et  il  arrive  un  instant  où 
il  cesse  d'être  perceptible  à  la  vue.  Mais  alors  que  cesse  pour  ainsi 
dire  lé  rôle  de  l'organe  de  la  vision,  celui  de  l'organe  de  l'ouïe  com- 
mence et  l'oreille  entend  un  son  parfaitement  net  et  dont  la  nature 
dépend  d'ailleurs  des  conditions  physiques  du  corps  vibrant. 

Cette  expérience  nous  montre  donc  qu'un  mouvement  vibra- 
toire peut  produire  un  son,  à  la  condition  toutefois  d'être  suffi- 
samment rapide.  Dans  les  expériences  suivantes  on  constate  de 
diverses  façons  que  le  mode  spécial  d'ébranlement  qui  fait  réson- 
ner un  corps  consiste  précisément  dans  un  état  vibratoire. 

Vibration  d'une  cloche.  —  On  dispose  à  côté,  et  presque -au  cantact 
d'un  cloche  en  cristal  (flg.  566),  une  pointe  portée  par  un  support 
8i  on  frotte  alors  avec  un  archet  les  bords  de  la  cloche  de  manière 
à  lui  faire  rendre  un  son,  on  entend  une  série  de  petits  chocs 
qui  rendent  sensible  le  mouvement  vibratoire  du  corps.  Une  petite 
bille  suspendue  à  un  fil  est  repoussée  par  la  cloche  et  oscille 
pendant  tout  le  temps  que  le  son  dure.  Il  suffit  d'ailleurs  de  poser 


1.  La  loi  des  écarts  moléculaires  dus  à  Télasticité  est  que  cet  écart  est  propor- 
tionnel à  rint^nsité  de  la  force  qui  le  produit  (23).  Or  on  démontre  en  mécanique  que 
toutes  les  fois  qu'un  point  matériel  se  meut  vers  un  point  fixe  en  vertu  d'une  force  pro- 
portionnelle à  la  distance  qui  le  sépare  de  ce  point,  il'se  produit  un  mouvement  vibra- 
toire dont  les  vibrations  sont  rigoureusement  isochrones. 
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légèrement  la  main  sur  la  cloche  pour  sentir  un  frémissemenl 
caractéristique,  et  si  on  appuie  avec  force,  le  mouvement  vibra- 
toire disparaît  avec  le  son  lui-même. 


.   .  Fig,  50t.  —  Vibration  d'une  cloclie. 

I  ifrjoltôn  d'aneplaque.  —  On  répand  du  sable  fin  à  la  surface  d'une 
plaque  (fig.  565)  qu'on  fait  résonner  ensuite  en  frottant  son  bord  avec 
un  archet.  Aussitôt  que  le  son  se  fait  entendre,  on  voit  le  sable  sau- 
tiller, fuu'  certaines  parties  et  se  réunir  sur  de  certaines  lignes  que 
l'on:  désigne  sous  le  nom  de  lig)ies  nodales.  Ce  sont  des  lignes  autour 
desquelles  s'exécutent  les  mouvements  vibratoires  inverses  des  par- 
ties vijisines-.  LeurdispQsition  change  avec  la  n<iture  du  son  produit; 
mais;  quoi  qu'il  en  soit  à  cet  égai-d,  le  mouvement  du  sable  accuse 
toujours  l'état  de  vibration  auquel  est  dû  le  phénomène  sonore. 

Cet  état  vibratoire  se  manifeste  d'une  autre  façon  assez  curieuse. 
Si  au  sable  ordinaire  on  mêle  une  poussière  Irès-flne,  comme  celle 
du  lycopode.  celle-ci  s'accumule  dans  les  parties  comprises  entre  tes 
lignes  nodales,  et  on  la  voit  s'y  amasser  en  petits  tas  qui  sont  d'ail- 
leurs dans  un  élal  de  gyralion  continuel.  C'est  un  effet  de  l'air  exté- 
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rieur,  qui,  continuellement  éhraiilé  par  la  plaque,  finit  par  prendre 
un  mouvement  tournant  qui  entraîne  la  poussière  fine,  mais  qui  est 


Fig.  5G5.  —  Vibration  d'une  plai[iif, 

insuffisant  pour  déplacer  le  sabte.  Dans  le  vide  te  lycopode  ac  réunit 
au  sable. 

Vibration  d'unf-  co?-de.  — Quand  on  dbranle  une  corde  de  fa^^on  A 
la  faire  rësonner,  on  la  met  dans  un  état  vibratoire 
que  rend  sensible  la  forme  même  qu'elle  présente; 
elle  a  l'aspect  d'un  fuseau  allonge  (ûg.  566).  C'est  qu'à 
raison  de  la  persistance  des  impressions  sur  la  rétine 
et  de  la  vitesse  du  mouvement  vibratoire,  l'œil  voit 
la  corde  dans  toutes  ses  positions  à  la  fois,  la  durée 
d'une  vibration  élant  moindre  que  le  temps  pen- 
dant lequel  dure  une  impression  lumineuse. 

Vibration  de  l'air.  —  Le  corps  sonore  peut  être 
quelquefois  t'aîr,  c'est  ce  qui  arrive  dans  les  tuyaux 
sonores  qui  seront  décrits  plus  loin.  Or  il  est  facile 
de  constater  que,  dans  le  cas  oi'i  le  tuyau  parle,  l'air 
est  dans  un  état  vibratoire.  On  se  sert  pour  cela  d'un       p.    ^^ 
tuyau  (flg.  567)  dont  une  des  parois  en  verre  permet  vibration  d'unu 
de  voir  ce  qui  se  passe  à  l'intérieur,  on  introduit  une         ™'  *' 
petite  membrane  m  tendue  sur  un  cadre  et  recouverte  de  sable 
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fin;  on  voit  celui-ci  projeté  dans  toutes  les  directions,  on  entend 
le  choc  des  grains  <}ui  retombent  sur  la  membrane,  et  tous  ces 
phénomènes  s'arrêtent  si  on  arrête  le  courant  d'air  qui  fait  réson- 
ner le  tuyau. 


Fig.  50?.  ~-  Vibratio.i  de  l'air.  Pig.  SGE.  —  Harmonica  ciiimique. 

Harmonica  chimique.  —  Cet  étal  vibratoire  de  l'air  se  produit  dans 
l'expérience  curieuse  de  l'harmonica  chimique.  On  adapte  à  un  appa- 
reil, où  se  produit  de  l'hydrogène  (fig.  568),  un  tube  terminé  par  u» 
bec  eMIé,  et  on  enflamme  le  jet  de  gnz;  on  a  ainsi  ce  que  l'on 
appelle  la  lampe  philosophique.  Or,  si  on  entoure  la  flamme  d'un  tube 
plus  large  ouvert  aux  deux  bouts,  on  entend  un  son  dont  la  nature 
dépend  des  dimensions  du  tube,  et  qui  présente  quelquefois  un 
plein  et  une  sonorité  i-emai-quables.  Ce  son  est  dû  à  un  élat  vibra- 
toire de  l'air.  En  effet,  la  combustion  de  l'hydrogène  n'est  autre 
chose  que  la  formation  de  l'eau  par  suite  de  la  combinaison  de  ce 
gaz  avec  l'oxygène,  et,  bien  que  le  phénomène  ait  une  continuité 
apparente,  ce  sont  en  réalité  des  portions  successives  d'eau  qui  se 
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foruient,  se  réduisent  en  vnpeur  a  la  tenipérR titre  élevée  de  la  com- 
bustion et  se  condensent  ensuite  pins  ou  inoins  complètement.  Il 
y  a  donc  dans  l'air  une  série  de  mouvements  de  dilatafion  et  de 
contraction,  c'est-à-dire  un  véritable  mouvement  vibratoire.  Ce  mou- 
vement est  activé  par  ie  tube  qui  produit  un  courant  d'air  autour  de 
la  llaminc.  et  qui  olTre  d'ailleurs  une  masse  de  gaz  limitée  pouvant 
être  plus  facilement  ébranlée.  Il  n'est  pas  nécessaire  d'opérer  sur  le 
gaz  hydrogène;  l'expérience  peut  être  faile  avec  l'oxyde  de  car- 
bone, qui  par  sa  combustion  fournit  de  l'acide  carbonique;  l'étal 
vibratoire  résulte  ici  des  variations  successives  de  température 
pendant  et  après  la  combustion.  Le  simple  écoulement  d'un  fluide 
pourrait  suffire  à  déterminer  le  mouvement  vibratoire  de  l'air 
environnant,  car  cet  écoulement  est  non  pas  un  phénomène  con- 
tinu, mais  une  expulsion  successive  et  périodique  de  particules. 
Expiriencc  de  Trevelyan.  —  On  prend  une  masse  de  cuivre  ayant 
ta  forme  d'une  gouttière,  que  l'on  fixe  au  bout  d'un  manche  bien 
arrondi,  et  après  l'avoir  chauffée  k  nne  tempéralure  de  100"  ou 


fig.  569.  —  Kipérience  de  Trevclyau. 

iiu  delà,  on  la  pose  sur  un  morceau  de  plomb.  On  entend  aus- 
sitôt sortir  de  l'instrument  une  note  généralement  un  peu  aiguë. 
On  peut  faire  l'expérience  avec  une  pelle  (flg.  569)  que  l'on  chauiTe 
et  que  l'on  pose  ensuite  en  équilibre  sur  deux  lames  de  plomb  pla- 
cées dans  un  étau  ;  on  la  voit  alors  exécuter  une  sorte  de  petit  Iwlan- 
cement,  à  peine  perceptible  d'ailleurs,  pendant  le  temps  que  dure 
le  phénomène  sonore.  On  peut  rendre  ce  balancement  très-sen- 
sible en  fixant  quelque  part  sur  la  pelle  un  petit  miroir  argenté 
sur  lequel  on  dirige  un  rayon  de  lumière;  le  faisceau  réfléchi  va 
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former  sur  un  écran  une  image  que  Ton  voit,  pendant  toute  la 
durée  de  l'expérience,  exécuter  des  mouvements  oscillatoires. 

Les  vibrations  observées  dans  cette  expérience  sont  dues  à 
l'expansion  brusque  du  métal  froid.  Au  moment  où  un  point  du 
plomb  est  touché  parle  corps  chaud,  il  y  a  une  dilatation^une  sorte 
de  boursouflement  qui  repousse  le  fer;  ce  dernier  touche  alors  le 
plomb  par  un  autre  point,  o(i  le  même  effet  se  renouvelle,  tandis 
que  le  point  primitivement  touché  se  refroidit  et  revient  à  son  état 
initial.  Il  y  a  donc  une  série  de  dilatations  et  de  contractions  suc- 
cessives, c'est-è-dire  un  état  vibratoire  qui  produit  précisément  le 
phénomène  sonore. 

630.  Différence  entre  le  son  et  le  bruit.  —  La  différence 
entre  le  son  et  le  bruit  est  difficile  à  préciser  d'une  manière  rigou- 
reuse. Ordinairement  on  appelle  bruils  des  sons  qui  paraissent 
dépourvus  de  cette  qualité  spéciale  qui  permet  de  les  utiliser  en 
musique,  et  dont  l'oreille  ne  saurait  trouver  la  plaee  dans  Féchelle 
musiiîîale.  Cette  impossibilité  est  généralement  attribuée  à  ce  que  le 
bruit  serait  un  phénomène  pour  ainsi  dire  instantané,  ou  aurait  du 
moins  une  très-courte  durée.  Mais,  d'une  part,  les  musiciens  em- 
ploient souvent  des  sons  d'une  durée  extrêmement  courte;  d'autre 
part,  en  écoutant  des  bruits  successifs  et  d'une  nature  analogue, 
l'oreille  peut  saisir  entre  eux  les  mêmes  rapports  que  ceux  aux- 
quels  donnent  naissance  les  sons  musicaux  proprement  dits.  Ainsi, 
qu'on  laisse  tomber  sur  un  parquet  une  petite  lame  rectangulaire 
de  bois,  il  se  produit  un  cliquetis  particulier  qui  n'a  aucun  caractère 
musical.  Mais  si  on  fait  l'expérience  avec  sept  morceaux  dé  bois  de 
même  largeur,  de  même  épaisseur,  mais  de  longueurs  difféi'entes, 
l'oreille  entend  très-distinctement  les  sept  notes  de  la  gamme.  Plu- 
sieurs  instruments  employés  souvent  dans  les  orchestres,  le  tam- 
bour, les  cymbales,  produisent  de  véritables  bruits. 

Certains  bruits  se  prolongent  souvent  pendant  un  temps  consi- 
dérable, sans  que  pour  cela  l'oreille  devienne  plus  apte  à  y  consta- 
ter ou  à  en  saisir  la  valeur  musicale;  tel  est,  par  exemple,  le  bruit 
d'une  voiture  qui  roule  sur  le  pavé,  le  grondement  des  vagues  de 
la  mer,  le  bruissement  des  feuilles,  le  murmure  d'un  ruisseau,  le 
mugissement  du  vent  qui  s'engouffre  dans  les  cheminées,  etc.  Dans 
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ces  diverses  circonslances,  le  bruit  paraît  résulter  de  la  coexistence 
de  différents  sons  qui  se  succèdent  les  uns  aux  autres  sans  aucune 
régularité,  ou  qui  présentent  un  caractère  plus  ou  moins  marqué 
de  dissonance.  Des  expériences  dont  nous  dirons  quelques  mots 
plus  loin  ont  permis  de  faire,  pour  ainsi  dire,  Tànatomie  des  divers 
bruits  que  nous  venons  de  mentionner,  et  de  reconnaître  leurs 
éléments  constitutifs  formés  souvent  par  des  sons  ayant  un  carac- 
tère musical  prononcé,  mais  ne  présentant,  ni  dans  leur  associa- 
tion ni  dans  leur  ordre  de  succession,  aucune  règle.  Qu'on  écoute 
avec  attention  un  orchestre,  on  pourra  distinguer  et  suivre  le  jeu 
de  chacun  des  divers  instruments  qui  le  composent,  leurs  elTels  sur 
l'oreille  se  superposeront  pour  ainsi  dire  sans  se  troubler.  Mais 
que  chacun  des  artistes  vienne  à  produire  sur  son  instrument  des 
notes  purement  arbitraires,  Toreille  percevra  distinctement,  indé- 
pendamment des  sons  particuliei*s  qui  pourraient  arriver  jusqu'à 
elle,  un  bruit  général  d'un  caractère  propre.  Cet  effet  distinct  et  ré- 
sultant d'ébranlements  individuels  se  manifeste  d'une  façon  remar- 
quable dans  diverses  circonstances.  Ainsi,  dans  une  salle  où  parlent 
à  la  fois  un  très-grand  nombre  de  personnes,  au-dessus  de  tous 
ces  bioiits  particuliers  domine  une  sorte  de  murmure  général  très- 
nettement  perceptible.  De  même,  si  on  monte  sur  un  endroit  élevé 
dans  l'intérieur  d'une  grande  ville  animée  et  bruyante,  sur  le  som- 
met du  Panthéon  à  Paris  par  exemple,  l'oreille  est  frappée  par  un 
roulement  grave  et  continu,  c'est  comme  la  voix  même  de  la  ville, 
sorte  de  résultante  de  tous  les  phénomènes  sonores  qui  se  produi- 
sent dans  son  intérieur,  et  dont  plusieurs,  en  dehors  de  cette  par- 
ticipation à  l'effet  général,  n'auraient  pu  faire  sentir  leur  effet 
particulier. 

Il  résulte  de  tout  ce  (|ui  vient  d'être  dit  ijue  les  phénomènes 
sonores  sont  toujours  le  résultat  d'un  ébranlement  périodique  d'un 
corps.  Cet  '  ébranlement  peut  avoir  une  durée  plus  ou  moins 
grande,  il  peut  êt^e  plus  ou  moins  simple,  mais  sa  nature  phy- 
sique est  indiscutable. 

631.  Véhicule  du  son.  —  Le  son  n'est  pas  un  être  particulier; 
c'est  une  impression  sur  l'organe  de  l'ouïe,  impression  occasionnée 
par  l'état  vibratoire  d'un  corps.  Mais  l'existence  d'un  corps  vibrant 
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d'une  part  et  de  l'oieille  i(e  l'autre  ne  suffit  point  pour  détermi- 
ner l'impression,  il  faut  qu'un  rapport  s'établisse  entre  le  corps  et 
l'organe  :  cela  se  fait  par  l'intermédiaire  d'un  milieu  pondérable. 
Ce  milieu  peut  être  quelconque,  solide,  liquide  ou  gazeux;  toule- 
Tois  il  doit  être  constilué  par  une  matière  plus  ou  moins  élastique. 
Si  on  suppose  un  corps  vibrant  dans  un  espace  absolument  \ide 
ou  au  sein  d'un  milieu  complètement  dépourvu  d'élasticité,  l'oreille 
pincée  à  une  certaine  dislance  ne  perçoit,  n'entend  aucun  son; 
le  son  dans  le  sens  propre  dii  mot  n'existe  pas. 

On  justifie  cette  proposition  par  les  expériences  suivantes  ; 
1°  On  dispose  sous  le  récipient  de  la  macliine  pneumatique  un 
timbre  à  rouages  A  (fig.  570]  que  l'on  peut  mettre  en  mouvement  de 
l'extérieur  .'I  l'aidedu  levier  17,  On  le  place 
sur  un  petit  coussinet  de  ouate  ou  de 
toute  autre  matière  très-peu  élastique, 
et  on  raréfie  l'air  dans  la  cloche.  Lors- 
qu'on a  fait  le  vide  aussi  complètement 
que  le  permet  la  machine,  on  met  e» 
mouvement  le  rouage,  on  voit  celui-ci 
marcher,  le  marleau  retomber  sur  le 
timbre,  et  pourtant  l'oreille  n'entend 
pas  de  son,  ou  du  moins  elle  n'en  en- 
tend qu'un  d'une  très-faible  intensité, 
Si  on  laisse  rentrer  graduellement  l'air, 
le  son  prend  une  intensité  graduelle- 
ment croissante,  et  on  doit  évidem- 
„.     ,„„      o     ,.      .      j      ment  conclure  que  si  on  pouvait  faire 

Fig.  5711.  —  Son  dans  le  vide.  ^  '' 

un  vide  absolu  et  trouver  un  support 
strictement  non  élastique,  il  n'y  aurait  rigoureusement  pas  de  son 
produit. 

2"  On  peut  se  servir  d'un  ballon  à  robinet  (fig.  571),  dans  l'inté- 
rieur duquel  est  suspendue  par  un  fil  de  lin  une  petite  clocheUe.  Si 
l'on  lait  le  vide  dans  le  ballon,  et  qu'on  l'agite,  le  son  produit  par 
la  clocheUe  est  à  peine  perceptible.  Ce  second  mode  d'expérienw 
présente  quelques  avantages  :  ainsi  on  peut  remplir  le  bnllon  de 
gaz  différents  ou  même  de  vapeurs  saturées  ou  non,  et  l'on  rccon- 
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naît  que  dans  toutes  ces  circonstances  il  se  produit  un  son  appré- 
ciable, d'où  on  voit  que  tous  les  gaz  peuvent  servir  d'intermédiaires 
entre  le  corps  vibrant  et  l'oreille;  en  d'autres 
termes,  que  tous  les  gaz  sont  propres  à  la  propa- 
gation et  à  la  transmission  du  son. 

Les  liquides  transmettent  aussi  le  son,  c'est 
ce  dont  il  est  facile  de  s'assurer  par  des  expé- 
riences directes.  Mais  ces  expériences  sont  à 
peine  nécessaires  s'il  ne  s'agit  que  de  constater 
le  fait,  car  un  grand  nombre  d'animaux  vivant         ^ig*  ^"^i* 

11.  *  1»  -i         A'é'i-      Ballort  à  robinet. 

dans  1  eau  sont  pourvus  d  un   appareil  auditil 
compliqué,  et  plusieurs  ont  l'ouïe  très-fine. 

Quant  aux  solides,  non-seulement  ils  transmettent  les  sons, 
mais  des  faits  bien  connus  établissent  qu'ils  sont  des  organes  de 
transmission  très-délicats.  Ainsi,  par  exemple,  que  deux  personnes 
se  placent  aux  extrémités  d'une  poutre,  et  que  Tune  d'elles  donne, 
avec  une  tête  d'épingle,  quelques  petits  coups  secs,  l'autre  personne, 
appliquant  l'oreille  contre  la  poutre,  les  entendra  distinctement, 
tandis  qu'elle  ne  les  entendrait  pas  directement,  Toreille  restant 
dans  Tair*  On  fait  quelquefois  cette  expérience  pour  s'assurer  si  une 
poutre  est  saine;  elle  ne  réussit  bien,  en  effet,  que  dao^  ce  cas. 
Lorsque  dans  l'intérieur  il  y  a  une  décomposition  plus  ou  moins 
avancée,  la  substance  qui  en  est  le  résultat  est  généralement  molle 
et  peu  élastique,  ce  qui  la  rend  peu  propre  à  la  transmission  du  son. 

Le  stéthoscope  est  fondé  sur  la  transmission  du  son  à  travei's 
les  solides;  c'est  un  cylindre  de  bois  dont  on  applique  Tune  des  ex- 
trémités à  la  surface  de  la  poitrine,  tandis  qu'on  applique  l'oreille 
à  l'autre  extrémité*  On  parvient  ainsi  à  entendre  différents  bruits, 
tels  que  les  bruits  du  cœur,  ceux  qui  résultent  du  mouvement  de 
l'air  dans  les  bronches,  etc.  L'auscultation  simple  elle-même,  qui 
consiste  à  appliquer  directement  l'oreille  à  la  surface  du  corps,  est 
fondée  sur  le  même-  principe,  puisque  les  bruits  qu'il  s'agit  de 
percevoir  se  transmettent  à  travers  les  parois  de  la  cavité  thora- 
cique. 

On  sait  qu'en  appliquant  l'oreille  contre  terre  on  entend  beau- 
coup plus  distinctement  des  bruits  lointains.  S'il  fallait  avoir  une 
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entière  créance  aux  divers  récits  qui  ont  été  faits  sur  ce  point,  les 
sauvages  parviendraient  à  tirer  de  cette  sorte  d'auscultation  du  sol 
les  conclusions  les  plus  précises  sur  la  marche  d'un  corps  ennemi, 
le  nombre  des  hommes  qui  le  composent,  la  distance  à  laquelle  il 
se  trouve,  etc.  On  peut  donc,  en  résumé,  tirer  de  tout  ce  qui  pré- 
cède la  définition  suivante  du  son  : 

Le  son  est  une  impression  produite  par  les  vibrations  (Tun  corps, 
transmises  jusqu'à  l'organe  de  l'ouïe  à  l'aide  d!un  milieu  pondérable  et 
élastique  quelconque, 

632.  Vitesse  du  son  dans  Tair.  —  Cette  propagation  du  son 
dans  un  milieu  se  fait  par  un  mécanisme  particulier  que  nous  exa- 
minerons plus  loin;  elle  demande  naturellement  un  certain  temps, 
et  sa  vitesse  n'est  même  pas  très-considérable.  Ainsi,  lorsqu'on  voit 
à  une  certaine  distance  un  chasseur  tirant  un  coup  de  fusil,  ce 
n'est  que  quelques  instants  après  l'apparition  de  la  lumière  qu'on 
entend  le  bruit  de  l'explosion.  L'intervalle  qui  sépare  ces  deux  phé- 
nomènes mesure  le  temps  que  le  son  a  mis  à  parcourir  la  distance 
des  deux  points,  car  on  peut  considérer  comme  absolument  nul 
le  temps  que  la  lumière  met  à  franchir  la  môme  distance. 

C'est  en  réalité  par  des  expériences  analogues  que  l'on  a  me- 
suré la  vitesse  du  son  dans  l'air.  Les  premières  mesures  exactes 
ont  été  effectuées  en  1738,  par  une  commission  de  l'Académie  des 
sciences,  dans  laquelle  se  trouvaient  Lacaille  et  Cassini  de  Thury. 
Des  pièces  de  canon  avaient  été  installées  à  Monllhéry  et  à  Mont- 
martre, et  on  était  convenu  qu'à  partir  d'une  certaine  heure,  des 
coups  seraient  tirés  à  des  intervalles  de  temps  égaux;  les  observa- 
teurs de  chaque  station  mesuraient  le  temps  écoulé  entre  l'appari- 
tion de  la  lumière  et  l'arrivée  du  bruit.  Cette  durée  fut  trouvée  en 
moyenne  de  1  minute  2k  secondes  pour  une  distance  de  29,000  mè- 
tres environ,  ce  qui  donne  une  vitesse  d'à  peu  près  337  mètres  par 
seconde.  H  est  important  dans  ces  expériences  de  croiser  les  feux 
afin  d'éliminer  l'influence  du  vent  qui  augmente  ou  diminue  la 
vitesse  de  propagation,  suivant  qu'il  souffle  dans  le  même  sens  ou 
en  sens  contrajre.  D'autres  observateurs,  placés  à  Fontenay-aux- 
Roses  et  à  L'Hay,  mesuraient  aussi  le  temps  que  le  son  employait 
pour  leur  parvenir;  ce  temps  est  précisément  proportionnel  aux 
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dislances  respectives  des  stations,  ce  qui  prouve  que  le  son  se  pro- 
page d'un  mouvement  uniforme. 

Ces  expériences  furent  répétées  en  1822  par  le  Bureau  des 
longitudes;  les  observateurs  étaient  Arago,  Gay-Lussac,  de  Hum- 
boldt,  de  Prony,  Bouvard  et  Mathieu.  On  choisit  pour  stations 
Montlhéry  et  Villejuif,  distants  de  18,618  mètres,  et  on  trouva,  à  la 
température  de  15%  pour  la  vitesse  de  transmission ,  3/i0  mètres 
par  seconde. 

Un  grand  nombre  d'expériences  du  môme  genre  ont  été  exé- 
cutées dans  différents  pays.  Tout  récemment  M.  Regnault  s'est 
occupé  du  môme  sujet  en  utilisant  toutes  les  ressources  de  la  phy- 
sique moderne  et  particulièrement  les  signaux  télégraphiques 
pour  Fenregistrement  de  l'instant  du  coup  de  feu  et  de  l'arrivée  du 
son.  Il  paraît  résulter  de  l'ensemble  de  ces  expériences  que  dans 
l'air  sec,  tranquille  et  à  la  température  de  zéro,  la  vitesse  du  son  est 
de  331  mètres  par  seconde.  La  température  a  une  influence  très- 
marquée  sur  cette  vitesse;  ainsi  à  T^  en  général,  la  vitesse  est  sensi- 

blemenf  égale  à  331  v/l~+  a  ^',  «  étant  le  coefflcient  de  dilatation 
de  l'air.  Pour  des  parcours  peu  étendus,  la  vitesse  croît  aussi 
sensiblement  avec  l'intensité  de  l'ébranlement.  On  a  remarqué 
encore  que  quand  le  parcours  devient  très-long,  il  y  a  une  légère 
diminution  de  vitesse  moyenne,  mais  la  différence  est  de  peu  d'im- 
portance. 

633.  Formule  théorique.  —  En  appliquant  les  lois  théoriques 
de  la  propagation  du  mouvement  vibratoire  dans  un  milieu  ga- 
zeux, on  a  trouvé  pour  la  vitesse  théorique  de  la  propagation  du 
son  dans  Pair  à  la  température  de  zéro  : 


.,  /     mh     c 


fj  est  l'accélération  de  la  pesanteur,  h  la  hauteur  du  baromètre,  m  le 
poids  de  l'unité  de  volume  du  mercure  à  zéro,  d  le  poids  de  l'unité 

de  volume  de  l'air  à  zéro  et  sous  la  pression  h\  —r  est  le  rapport  du 

c 

calorique  spécifique  à  pression  constante  au  calorique  spécifique 
à  volume  constant  (347).  Bien  que  cette  formule  soit  établie  en  se 
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fondant,  au  sujet  de  la  constitution  des  gaz,  sur  des  hypothèses  qui 
ne  sont  jamais  qu'imparfaitement  réalisées,  on  peut  reconnaître 
qu'elle  donne  des  résultats  sensiblement  d'accord  avec  Texpérience. 
634.  Vitesse  du  son  dans  les  liquides.  —  La  vitesse  du  son 
dans  l'eau  a  été  mesurée  par  Colladon  et  Sturm,  en  1826,  sur  le 

lac  de  Genève.  Deux  barques  étaient  amarrées 

Éà  une  distance  de  13,500  mètres.  L'une  d'elles 
portait  une  cloche  du  poids  de  65  kilogrammes 
T2    qui  plongeait  dans  l'eau.  Un  battant  était  mis 
:r^  en  mouvement  par  un  levier  extérieur  dispose 
7  de  manière  à    enflammer  un  petit  amas  de 
__-    poudre  au  moment  môme  où  le  choc  avait 
~  '7^  lieu.  Sur  l'autre  bateau  l'observateur  écoulait 

Fig.  572. 

le  son  produit  en  appliquant  l'oreille  à  l'ex- 
trémité d'un  tube  en  forme  de  cône  évasé  (fig.  572)  dont  l'orifice, 
fermé  par  une  membrane,  était  dirigé  du  côté  d'où  venait  le  son. 
En  notant  exactement  le  moment  de  l'apparition  de  la  lumière,  on 
pouvait  mesurer  le  temps  employé  i>ar  le  son  à  se  transmettre 
d'un  bateau  à  l'autre.  Colladon  et  Sturm  trouvèrent  ainsi,  pour  la 
vitesse  de  propagation  à  la  température  de  8*»,  1,435  mètres  par 
seconde. 

La  vitesse  du  son  dans  un  liquide  est  donnée  par  une  formule 
analogue  à  celle  qui  se  rapporte  aux  gaz  : 


V    DU 


Les  lettres  ^  et  m  ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  du 
paragraphe  (633),  e  représente  la  compression  du  liquide  pour  une 
pression  égale  à  H.  En  se  servant  des  valeurs  trouvées  par  M.  Regnault 
pour  la  compressibilité  de  l'eau,  la  formule  donne  pour  la  vitesse  du 
son  dans  ce  liquide  1,485  mètres.  La  différence  notable  qui  existe 
entre  ce  nombre  et  le  nombre  trouvé  par  Colladon  et  Sturm  s'ex- 
plique par  l'incertitude  des  méthodes  qui  servent  à  mesurer  la 
compressibilité  des  liquides. 

M.  Wertheim  a  mesuré  la  vitesse  du  son  dans  quelques  liquides 
par  une  méthode  indirecte,  dont  le  principe  sera  exposé  plus  loin: 
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il  a  trouvé  4,160  mètres  dans  Téther  et  l'alcool,  1,900  mètres  dans 
une  dissolution  de  chlorure  de  calcium. 

635.  Vitesse  du  son  dans  les  solides.  —  La  vitesse  du  son 
dans  la  fonte  a  été  déterminée  par  Biot  et  Martin  en  se  servant 
d'un  tuyau  de  conduite  d'environ  un  kilomètre  de  longueur 
(951  mètres).  L'un  des  observateurs  frappait  un  petit  timbre  sus- 
pendu à  l'une  des  extrémités  de  la  conduite,  l'autre  observateur 
entendait  deux  sons:  l'un,  transmis  par  la  fonte,  arrivait  le  pre- 
mier-, l'autre,  transmis  par  l'air,  arrivait  2", 5  plus  tard.  Or,  pour 
parcourir  cette  distance  dans  Pair,  le  son  devait  employer  2", 85; 
c'est  donc  0  ",35  que  dure  la  transmission  par  la  fonte,  ce  qui 
fait  une  vitesse  huit  fois  plus  grande  environ  que  dans  l'air.  Ce 
résultat  est  peu  exact,  à  cause  de  l'hétérogénéité  du  tuyau,  qui  pré- 
sentait de  part  en  part  des  rondelles  de  plomb  qui  devaient  influer 
sur  la  vitesse  de  propagation. 

MM.  Wertheim  et  Bréguet  ont  mesuré  la  vitesse  de  transmis- 
sion du  son  dans  les  fils  télégraphiques  du  chemin  de  fer  de  Ver- 
sailles; l'un  des  observateurs  frappait,  à  un  moment  donné,  un 
coup  de  marteau  sur  le  poteau,  l'autre  notait  l'instant  où  il  entendait 
le  bruit.  Ils  ont  trouvé  ainsi  une  vitesse  de  transmission  dans  le  ûl 
de  fer  de  3,485.  Mais  il  s'est  présenté  dans  le  cours  de  ces  expé- 
riences des  irrégularités  singulières  qui  donnent  beaucoup  d'in- 
certitude aux  résultats  obtenus.  Les  poteaux  étant  en  effet  fixés  au 
sol,  il  est  difficile  de  savoir  si  c'est  par  le  sol  ou  par  le  fil  que  la 
transmission  se  produit,  ou  s'il  y  a  une  sorte  de  combinaison  des 
deux  effets. 

Par  la  môme  méthode  indirecte  (lu'il  a  appliquée  aux  liquides, 
M.  Wertheim  a  mesuré  la  vitesse  du  son  dans  quelques  solides: 
voici  le  tableau  des  résultats  obtenus.  La  vitesse  dans  l'air  est  prise 
pour  unité 


Plomb.  . 
Étain.  . 
Or.  .  . 
Argent  . 
Zinc.  .  . 
Cuivre.  . 
Platine  . 


3,97i  à  4,120 

7,338  à  7,480 

5,603  à  6,4!4 

7,903  à  8,057 

9,863  à  11,009 
11,167 

7,823  à  8,467 


Acier 14,361  k  15,108 

15,108 
10,224 

14,956  à  16,759 

11,890  à  12,2i0 

9,902  k  12,02 

12,49    k  17,26 


Fer.  .    . 
Laiton.  .   . 
Verre .    .    . 
Crist<il.  .    . 
Bois  de  chêne 
Bois  de  sapin. 
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636.  Formule  théorique.  —  On  peut  calculer  la  vitesse  du  son 
dans  les  solides  par  la  formule 


'-\/i 


dans  laquelle  e  représente  rallongement  d'une  lige  de  longueur 
égale  à  Tunité,  sous  Finfluence  d'une  traction  égale  à  son  poids. 
Cette  quantité  peut  se  déduire  aisément  de  la  valeur  du  coeffi- 
cient d'élasticité  de  la  substance. 

637.  Mécanisme  de  la  propagation  du  son.  —  Pour  pous 
rendre  compte  du  mode  de  propagation  du  son,  considérons  à 
l'origine  d'un  tuyau  indéfini  une  lame  vibrante  a,  et  examinons 
ce  qui  arrive  pendant  qu'elle  passe  de  a"  en  a'.   Nous  pouvons 


a€C€K 


"'••■■'^fl 


:  -  Xafljliiiiiitiuilu!  ,nJi  I  ! 


Fig.  573.  —  Propagation  du  son. 

décomposer  le  mouvement  total  en  une  série  de  petits  mouve- 
ments élémentaires;  chacun  d'eux  se  communique  successivement 
à  la  couche  d'air  voisine  qu'elle  comprime,  celle-ci  comprime  la 
suivante  en  revenant  à  son  état  initial,  et  ainsi  de  suite  successive* 
ment.  S'il  n'y  avait  qu'un  seul  de  ces  mouvements  élémentaires, 
il  se  propagerait  d'une  couche  à  l'autre  avec  une  vitesse  de  331  mè- 
tres par  seconde.  Mais  ces  mouvements  se  succèdent  d'une  manière 
continue;  au  bout  de  la  première  vibration,  le  premier  sera  pai*venu 

en   A,   (flg.  574),  tandis  que   le 


a'  g,' 


D',     V -  D' 


-T- 


4U''.    _-       '  ' 


dernier  est  encore  à  l'origine  du 
'^«    _^^     **         *•  tuyauenA.  Surlesdifférentspoinls 

',  de  AA,,  les  molécules  sont  en  mou- 

Fig.  574.  * 

vement  et  ont  des  vitesses  corres- 
pondantes à  celles  qu'avait  la  lame  vibrante  aux  différents  points  de 
son  excursion.  Ainsi  en  CC  la  vitesse  est  maxima,  comme  l'était  celle 
de  la  lame  vibrante  au  milieu  de  sa  course,  en  1)D'  et  DjO^  les  vitesses 
sont  celles  de  la  lame  vibrante  au  quart  et  aux  trois  quarts  de  sa 
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course,  de  sorte  que  la  courbe  AC'A,  est  une  image  graphique  de  la 
distribulion  des  vitesses.  Ces  vitesses  ont  d'ailleurs  pour  effet  de  pro- 
duire une  compression  de  l'air  en  rapport  avec  leur  grandeur 
même,  de  sorte  que  la  même  courbe  peut  représenter  Tétai  relatif 
de  densité  de  la  colonne  d'air  AA^  en  ses  différents  points. 

Si  le  mouvement  de  la  lame  vibrante  s'arrêtait,  on  se  repré- 
senterait rétat  de  Faîr  dans  le  tuyau,  en  supposant  que  la  courbe 
glisse  le  long  de  son  axe  avec  une  vitesse  de  331  mètres  par 
seconde.  Mais  la  lame  revient  sur  elle-même,  elle  produit  ainsi  une 
raréfaction  qui  se  communique  à  la  couche  d'air  voisine,  et  la  série 
de  mouvements  inverses  se  communiquant  de  proche  en  proche, 
les  couches  qui  se  trouvent  du  côté  de  la  lame  possèdent,  quand 
celle-ci  a  accompli  son  mouvement  de  retour,  les  diverses  vitesses 
qu'elle  a  successivement  possédées  elle-même.  En  EK'  se  trouve  la 
vitesse  maxima;  en  FF',  FiF'i  les  vitesses  du  premier  et  du  troisième 
quart,  et  comme  ces  vitesses  ont  produit  une  raréfaction,  la  courbe 
AE'A,  représente  en  même  temps  que  les  vitesses  l'état  relatif  de 
dilatation  des  diverses  couches  d'air. 

Mais  pendant  le  temps  que  s'est  produit  l'état  de  l'air  repré- 
sfMité  par  la  courbe  AE'A,,  les  mouvements  dus  à  la  première  oscil- 


r  Al  Di  C  l)  A. 


tV"  —   t. r  > 


E' 


Fig.  575. 

lation  <le  la  lame  se  sont  propagés  le  long  du  tuyau  et  occupent  à 
la  (in  de  la  double  oscillation  l'espace  A^A^.  On  voit  donc  que,  lorsque 
la  lame  a  accompli  une  vibration  complète,  les  couches  d'air  situées 
sur  la  longueur  AA^  possèdent  les  diverses  vitesses  qu'a  eues  la  lame 
elle-même.  Dans  la  première  moitié  AA^,  ces  vitesses,  variables 
d'ailleurs,  sont  toutes  dirigées  dans  le  sens  de  la  flèche  placée  au- 
dessus  de  la  figure.  Dans  la  seconde  moitié,  ces  vitesses  sont  de 
sens  contraire.  La  réunion  des  deux  parties  AA,,  A,A,  forme  ce  que 
l'on  appelle  une  onde  sonore.  Sa  longueur  AA,  est  égale  à  l'espace 
que  parcourt  le  son  pendant  une  vibration  complète  de  la  lame.  Si, 
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par  exemple,  c^est  une  lame  de  diapason  faisant  870  oscillations 

simples  par  seconde,  une  double  vibration  durera  -r^  de  seconde, 

331"* 
temps  pendant  lequel  le  son  parcourt  -^«f  ^^  "^^^  millimètres  en- 
viron :  c'est  la  longueur  de  Tonde  sonore.  Les  deux  moitiés  AA^,  AjA, 
sont  dans  un  état  physique  différent,  indépendamment  du  sens 
contraire  des  vitesses;  la  première  est  dans  un  état  de  dilatation, 
c'est  la  demi-onde  dilatée;  la  seconde  est  dans  un  état  de  condensa- 
tion, c'est  la  demi-onde  condensée.  Remarquons  encore  qu'en  deux 
points  tels  que  Fj  et  Dj,  E  et  C,  F  et  D  distants  l'un  de  l'autre  d'une 
demi-longueur  d'onde,  les  vitesses  de  l'air  sont  exactement  égales 
et  de  sens  contraire. 

Si  la  lame  s'arrêtait  après  une  double  vibration,  le  mouvement 
des  couches  d'air  situées  sur  AA,  se  propagerait  le  long  du  tuyau  et 
on  s'en  ferait  une  idée  en  supposant  que  la  courbe  glisse  le  long  du 
tuyau  avec  la  vitesse  de  propagation  du  son.  Une  tranche  d'air 

« 

atteinte  par  les  diverses  parties  de  la  courbe  exécutera  une  vibra- 
tion complète  de  même  période  que  celle  de  la  lame  et  rentrei-a 
dans  le  repos.  Hais  si  la  lame  continue  à  vibrer,  les  couches  d'air 
vibreront  elles-mêmes  d'une  manière  continue  et  de  la  même  façon, 
seulement  chacune  d'elles  commencera  à  une  époque  différente  su- 
bordonnée à  la  distance  qui  la  sépare  de  l'origine  de  l'ébranlement. 

Dans  la  figure  on  a  distingué  par  deux  teintes  différentes  les 
deux  demi-ondes;  la  teinte  plus  noire  correspond  à  la  demi-onde 
condensée.  Il  faut  imaginer  que  ces  ondes  se  propagent  à  raison  de 
331  mètres  par  seconde  en  se  régénérant  successivement  à  l'origine, 
et  on  aura  une  idée  de  la  propagation  du  son  dans  un  cylindre. 

638.  Propagation  dans  un  milieu  indéfini.  —  Lorsque  la 
vibration  sonore  se  produit  dans  un  milieu  indéfini,  la  propagation 
se  fait  dans  toutes  les  directions  tout  autour  du  centre  d'ébranle- 
ment. Les  ondes  peuvent  avoir  une  forme  un  peu  complexe  dans  le 
voisinage  du  centre,  puisque  la  vibration  a  une  direction  unique, 
mais  ces  irrégularités  disparaissent;  et  les  ondes  deviennent  promp- 
tement  sphériques  comme  si  l'ébranlement  était  constitué  par  la 
contraction  et  la  dilatation  d'une  sphère.  La  figure  576  représente  les 
ondes  sonores  sphériques;  on  peut  les  comparer  grossièrement  aux 
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ondes  circulaires  qui  se  produisent  à  la  suiTace  de  l'eau  lorsqu'on 
vient  à  l'ébranler  en  un  point  en  y  jetant  une  pieiTe.  Mais  ce  .sont 
en  réalité  des  phénomènes  très-différents.  Dans  les  ondes  liquides 
les  molécules  sont  alternativement  soulevées  et  abaissées  par  rap- 


l''ii;.  570.  —  Propagation  du  aou  dans  un  milieu  iiid^lliii. 

port  au  niveau  f;ënéral,  mais  elles  n'éprouvent  aucun  changement 
de  densité;  ce  changement  est  au  conti'aire  caractéristique  dans  les 
ondes  sonores.  Il  y  a  touterois  dans  ces  deux  phénomènes  une 
circonstance  commune  importante  à  signaler.  L'onde  ne  produit 
aucun  mouvement  véritable  de  transport;  ainsi,  quand  des  ondes 
liquides  se  suivent,  si  l'en  observe  un  petit  corps  flottant,  on  le  voit 
alternativement  soulevé  et  abaissé,  mais  il  conserve  la  même  place 
k  la  surface.  De  même  dans  les  ondes  sonores  les  molécules  d'air 
exécutent  des  mouvements  alternalifs  dans  le  sens  de  la  propaga- 
tion du  son,  mais  le  centre  de  ces  mouvements  reste  invariable. 
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H  y  a  entre  la  propagation  du  son  dans  un  tuyau  et  la  propa- 
gation dans  un  milieu  indéfini  une  différence  essentielle.  Dans  le 
premier  cas,  chaque  couche  d'air  communiquant  son  mouvement 
à  une  couche  de  même  masse,  la  transmission  est  complète,  et  il 
n'y  a  d'autre  cause  de  perte  que  celle  qui  provient  du  fi-ottement 
contre  les  parois  du  luyau.  Aussi  le  son  produit  dans  ces  circon- 
stances peut-il  être  entendu  à  une  distance  fort  considérable,  sur- 
tout quand  la  section  est  un  peu  grande'. 

Dans  un  milieu  indéfini,  chaque  couche  communique  son 
mouvement  à  une  masse  d'air  supérieure  à  la  sienne,  il  doit  donc  se 
produire  une  diminution  d'amplitude  dans  la  vibration  et  par  suite 
un  affaiblissement  dans  l'intensité  du  son.  La  théorie  des  mouve- 
ments vibratoires  prouve  que  l'intensité  du  son  décroît  en  raison 
inverse  du  carré  de  la  distance. 

639.  Réflexion  des  ondes  sonores.  —  Lorsque  des  ondes 
sonores  rencontrent  un  obstacle  fixe,  elles  se  réfléchissent,  de  sorte 


Fig.  577.  —  BAflexion  du  6on. 

qu'il  y  a  deux  systèmes  d'ondes,  l'un  direct,  l'autre  réfléchi,  qui  se 
propagent  séparément  sans  se  troubler.  Si  la  réflexion  a  lieu  sur  une 

1.  M.  ttcgnault,  dans  ses  expériences  sur  U  vitesse  du  son, a  coiistnlf  que,  dans  une 
conduite  de  a°'.108  de  diamètre,  le  son  produit  par  un  pistolet  cliargé  de  I  grtmtne  de 
poudre  ce^sc  d'Être  entendu  à  1,150  mètree.  Dans  une  conduite  de  D"',l,  il  faut,  pour 
produire  cette  exUnction,  3,SI0  mètres.  Dans  ta  grande  conduite  de  l'égout  Sunt-Michel 
de  l'",10,  le  Bon  que  l'on  Tnit  n^fli^çhir  pluptiniirii  fois  n'e^t  pas  éteint  apri^  un  pairnurii 
de  10,000  mèire». 
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surface  plane  et  que  les  ondes  directes  aient  pour  centre  le  point  O 
(ûg.  578),  les  ondes  réfléchies  ont  pour  centre  le  point  0',  symétrique 
du  premier.  Une  oreille  placée  en  M  pourra  entendre  le  son  lore- 
qu*elle  sera  atteinte  par  le  système  d*ondcs  de  retour.  On  peut 
appeler  rayon  sonore  la  normale  aux  ondes  suivant  laquelle  le  son 
se  propage  et  qui  aboutit  à  Toreille;  dès  lors  la  ligne  01  sera  le 
rayon  incident,  IM  le  rayon  réfléchi;  et  puisque  les  points  0  et  0' 
sont  symétriques,  on  doit  en  conclure  que  le  rayon  incident  et  le 
rayon  réfléchi  sont  également  inclinés  sur  la  surface,  c'est-à-dire 
que  dans  la  réflexion  du  son  l'aïuile  de  réflexion  est  égal  à  r angle 
d'incidence, 

640.  Circonstances  diverses  de  la  réflexion  du  son.  —  La 
réflexion  des  ondes  sonores  explique  des  phénomènes  bien  connus. 
Si  Ton  imagine  une  sorte  de  voûte  elliptique  ab  (flg.  578)  et  riu'on 
produise  un  ébranlement  sonore 
h  l'un  des  foyers  en  /",  les  ondes 
réfléchies  d'après  la  loi  de  la  ré-  V 

flexion   auront  pour  centre   le    S|^S~^^  7* 

second  foyer  où  elles  viendront    ^^S 
par  consé([uent  se  concentrer  et     fig.  578.  —  Rénexioo  du  son  sous  une 

-,     -,  ,      ,  voûte  elliptique. 

se  fermer'.  Une  pei*sonne  placée 

en  ce  foyer  pourra  donc  entendre  un  bruit  très-faible  produit  en  f, 
alors  même  qu'il  sera  complètement  imperceptible  pour  des  per- 
sonnes placées  plus  près.  Ce  sont  sans  doute  des  particularités  géo- 
métriques plus  ou  moins  analogues  à  celles-là  qui  expliquent  ce  qui 
a  lieu  dans  la  salle  de  l'éclio  au  Conservatoire  des  arts  et  métiers  de 
Paris.  Deux  personnes  placées  A  deux  angles  opposés  de  la  salle 
peuvent  converser  à  voix  basse  sans  être  entendues  par  celles  qui 
se  trouvent  placées  dans  la  partie  intermédiaire. 

L'expérience  des  miroirs  conjugués  (311)  peut  être  répétée  pour 
le  son.  On  suspend  à  l'un  des  foyers  (flg.  579)  une  montre.  .Une  per- 
sonne place  son  oreille  à  l'autre  foyer,  ou  mieux  encore,  afin  de  ne 

1.  SI  Ton  considère,  comme  dans  le  paragraphe  précédent,  les  rayons  sonores,  cette 
circonstance  devient  une  conséquence  immédiate  des  propriétés  géométriques  de  Tel- 
lipse.  On  sait,  en  effet,  que  dans  cette  courbe  les  rayons  vecteurs  partent  des  foyers  f, 
et  aboutissant  en  un  point  quelconque  t  ou  i'  de  la  courbe,  sont  également  inclini^s  sur 
la  tangente  on  co  point. 


'1S 


8)0  PRODUCTION   ET  PROPAGATION  DU  SON. 

pas  intercepter  les  ondes  directes,  place  A  ce  foyer  le  pavillon  d'an 

cornet  aconstique  (6fi2}  â  l'aide  duquel  elle  entend  distinctement 


Fig.  ^79.  —  Expérience  des  (niroira  conjugués  pour  1c  son. 

le  bruit  du  balancier,  mi^me  quand  les  miroirs  sont  k  plusieurs 
mètres  de  distance. 

641.  Échos.  —  C'est  la  réflexion  des  ondes  sonores  qui  produiË 
les  échos.  La  présence  d'un  obstacle,  tel  qu'un  mur  ou  un  bouquet 
d'arbros,  etc.,  est  absolument  nécessaire;  jamais  l'écho  na  se  pro- 
duit en  rase  campagne  ou  en  pleine  mer,  à  moins  qu'il  n'y  ait 
dans  le  ciel  des  nuages  qui  produisent  eux-mêmes  la  réflexion  <iu 
son.  L'écho  peut  être  monosyllabique  quand  il  ne  i-épète  qu'une 
syllabe,  ou  polysyllabique  quand  11  en  répète  plusieurs.  Ou  cite 
des  échos  qui  répètent  jusqu'à  vingt  mots. 

Pour  que  l'écho  i-épèle  une  syllabe,  il  Tant  que  l'obstacle  qui  le 
produit, soit  placé  à  une  distance  telle,  que  le  son  ne  revienne  à 
l'observateur  que  lorsqu'il  a  achevé  de  prononcer  la  syllabe.  Suppo- 
sons, ce  qui  est  à  peu  près  exact,  que  l'articula  lion  d'une  syllabe  dure 
1/5  de  seconde,  la  vitesse  du  son  étant  de  331  mètres  par  seconde, 
en  1/5  de  seconde  l'espace  parcouru  est  de  65  mètres,  ce  qui  porte  à 
32  ou  33  mètres  la  distance  qui  doit  séparer  l'observateur  de  l'obstaclr 
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pour  que  r<iclio  puisse  ré  peler  une  syllalie.  Car  les  ondes  sonores  en 
revenant  à  l'observateur  (fig.  580)  ont parcouruladistanreOA.puisAO. 
c'est-à-dire  le  double  de  la  distance  k  l'obstacle.  Si  la  distance  devient 
double,  triple,  quadru- 
ple, l'écho  pourra  répé- 
ter deux,  trois,  quati'e 
syllabes.  Lorsque  la  dis- 
lance est  inférieure  à  30 
mèb'es  environ,  l'écho 
se  confond  avec  le  son 
dii'ect,  ce  qui  produil 
une  simple  résonnante. 
C'est  ce  que   l'on    ob- 
serve   particuliëi'emcnt 
sous  les  voâtes. 

Les  ëcbos  sont  quel-  Fîg.580.-CondUionpliïWq«edeUprodiiciionrtel-M.o. 

quefois  multiples,  c'est-ii-dire  qu'ils  répi'ten!  plusieurs  fois  le  son. 
L'un  de  ceux  qui  ont  été  le  plus  souvent  cités  est  celui  du  chAteau 
de  Simonetta,  près  de  Milan,  qui,  suivant  Kircher,  répèle  jusqu'à 
quarante  fois.  Les  échos  multiples  sont  dus  certainement  à  la  pré- 
sence de  plusieurs  obstacles  qui  se  renvoient  successivement  le  son, 
de  même  qu'entre  deux  glaces  parallèles  la  réflexion  successive  des 
rayons  lumineux  donne  lieu  à  une  série  d'images;  mais  il  n'est  pas 
toujours  facile  de  se  rendre  compte  à  priori  de  l'effet  produit  par  les 
obstacles,  et  souvent  on  n'observe  aucun  écho  où  au  premier  abord 
paraissent  pleinement  réalisées  les  conditions  de  sa  production. 

On  observe  assez  souvent  des  échos  appelés  toniques,  qui  pré- 
senlent  la  propriété  curieuse  de  modifier  le  timbre  du  son.  Très- 
fréquemment  l'écho  a  quelque  chose  de  plaintif;  il  est  asse^  ditliciln 
d'assigner  la  cause  de  cette  singulière  parlicularitéA 

642.  Porte-voix.  —  Cornet  acoustique.  —  C'est  sans  doute  à  la 
réflexion  des  ondes  sonores  que  doivent  èli-e  attribués  les  effets  du 
porte-voix  et  des  cornets  acoustiques. 

Le  porle-voix  (fig.  581)  est  un  tube  conique  d'une  longueur  qui 
peut  aller  jusqu'à  2  mètres,  muni  à  l'une  de  ses  extrémités  d'une 
embouchure  qui  peut  s'appliquer  sur  la  bouche  sans  gt^ner  le  mou- 
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vement  des  livres.  A  Tautre  extrémit«^  est  un  pavillon  <^vasé  (Penviron 

0'",30  d'ouverture.  Ces  instruments,  très  en  usage  sur- 
tout à  bord  des  navires,  donnent  aux  sons  un  degré 
remarquable  de  renforcement,  et  il  est  assez  difficile, 
à  vrai  dire,  de  donner  de  ce  fait  une  explication  bien 
précise.  On  suppose  ordinairement  que  la  forme  co- 
nique du  tube  a  pour  effet  de  rapprocher  de  plus 
en  plus  les  rayons  sonores  de  Taxe  et  de  donner  lieu 
ainsi  à  une  plus  grande  intensité  de  Pébranlement. 
Mais  suivant  cette  théorie  le  pavillon  serait  inutile, 
et  Pexpérience  prouve  qu'il  a  au  contraire  une  tr^s- 
grande  influence. 

Les  mêmes  difficultés  se  rencontrent  dans  Tev- 
plication  des  effets  produits  par  les  cornets  acous- 
tiques. La  forme  de  ces  appareils  varie  beaucoup, 
comme  on  peut  le  voir  par  les  différents  modèles 
représentés  dans  la  figure  582.  La  seule  condition  gé- 
nérale, c'est  que  le  pavillon  extérieur  soit  plus  large 
que  la  partie  que  l'on  introduit  dans  Poreille.  On 
introduit  quelquefois  dans  l'intérieur  du  cornet  de 
minces    membranes    en    baudruche    qui    occupent    les  positions 

des  lignes  ponctuées  dans 
les  svslèmes  4  et  5.  Le  svs- 
lùme  6  est  composé  simple- 
ment d'une  c^ipsule  for- 
mant pavillon  et  fermée  par 
une  nnnce  membrane-, 
elle  communique  avec  l'o- 
reille par  un  tube  en  caout- 
chouc muni  d'un  bout  en 
ivoire.  L'utilité  des  mem- 
branes dans  ces  divei-s  ap- 
pareils résulte  de  ce  que 
ces  corps  sont  sensibles 
à  des  vibrations  extrêmement  faibles  et  souvent  directement  im- 
perceptibles par  l'oreille.  Ainsi  nous  avons  cité  plus  haut  les  dis- 


Fig.  581. 
Porte-voix. 


Fig.  582.  —  Cornets  acoustiques. 
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lances  auxquelles  un  son  cesse  d'être  entendu  dans  un  tuyau;  bien 
au  delà  de  ces  distances  les  membranes  sont  impressionnées  encore 
d'une  manière  parfaitement  appréciable. 

643.  Interférences  du  son.  —  On  désigne  sous  le  nom  d'infer^ 
férences  du  son  le  phénomène  qui  se  produit  dans  la  rencontre  de 
deux  ondes  sonores  et  qui  donne  lieu  quelquefois  à  une  diminution 
notable  du  son,  ou  même  au  silence.  Ce  phénomène,  un  peu  pa 
radoxal  au  premier  abord,  s'explique  avec  la  plus  grande  faci- 
lité, une  fois  connu  le  mécanisme  de  la  propagation  du  son.  Il 
résulte,  en  effet,  des  explications  données  dans  le  §  637  que  les 
molécules  d'air  ou  de  tout  autre  véhicule  du  son  exécutent  un 
mouvement  vibratoire  de  môme  période  que  le  corps  sonore  lui-* 
même,  mais  ce  mouvement  commence  plus  ou  moins  tôt,  suivant 
la  distance,  de  sorte  qu'à  un  moment  donné  sur  une  ceitaine  ligne 
partant  du  centre  d'ébranlement  les  diverses  molécules  sont  dans 
des  phases  de  vibration  différentes.  Or,  on  peut  concevoir  qu'en  un 
même  point  arrivent  deux  mouvements  vibratoires  de  même  pé- 
riode, mais  dont  la  phase  ne  soit  pas  la  même  :  la  molécule  atteinte 
par  ces  deux  mouvements  prendra  une  vitesse  qui  sera  la  résul- 
tante des  deux  impulsions  particulières  qu'elle  reçoit.  Si,  par 
exemple,  ces  deux  vitesses  étaient  égales  et  contraires,  la  molécule 
serait  réduite  strictement  au  repos,  et  en  ce  point  le  silence  résul- 
terait de  l'addition  de  deux  phénomènes  sonores.* 

Ces  conditions  physiques  peuvent  se  réaliser  de  diverses 
façons.  On  fait  vibrer  une  plaque  à  la  manière  ordinaire,  et  on 
dispose  au-dessus  d'elle  un  tube  bifurqué  dont  une  des  branches  a 
son  extrémité  en  regard  d'une  portion  vibrante  de  la  plaque  :  le 
son  éprouve  un  renforcement  notable,  par  suite  de  la  vibration 
concomitante  de  l'air  du  tuyau.  Mais  si  l'on  place  les  deux  branches 
en  regard  de  portions  de  la  plaque  vibrant  en  sens  contraire,  le 
renforcement  est  nul.  Cela  tient  à  l'interférence,  dans  le  corps 
même  du  tuyau,  des  mouvements  vibratoires  inverses  qui  pénè- 
trent dans  chacune  des  bifurcations.  Ce  mode  d'expérimentation  est 
dû  à  M.  Wheatstone. 

Les  conditions  de  l'interférence  sont  réalisées  d'une  ujanière 
plus  directe  dans  l'expérience  suivante  due  à  M.  Desaius.  On  se  sert 
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d'une  caisse  de  bois  dont  la  face  inférieure  est  percée  d'une  ouver- 
ture destinée  à  recevoir  un  fort  sifflet.  Sur  la  face  supérieure  se 
trouvent  deui  ouvertures  plus  larges  et  placées  symétriquement  par 
rapport  à  l'ouverture  inférieure.  Les  parois  intérieures  sont  garnies 
de  ouate,  aiin  d'annuler  à  peu  près  Teffet  des  réflexions  intérieures. 
Dans  ces  conditions,  si  Ton  fait  sonner  le  sifflet  et  qu'on  promène 
une  petite  membrane  recouverte  de  sable  dans  les  différents  points 
du  plan  vertical  situé  entre  les  deux  ouvertui^s,  on  voit  le  sable 
s'agiter  et  produire  des  lignes  nodales  à  droite  et  à  gauche.  Hais  si 
l'on  s'écarte  dans  le  plan  perpendiculaire,  on  trouve  des  endroits 
symétriquement  placés  et  où  le  mouvement  du  sable  est  à  peine 
sensible.  Si  alors  on  ferme  une  des  ouvertures,  le  sable  s'agite  de 
nouveau,  ce  qui  prouve  bien  que  c'est  à  l'influence  réciproque  des 
deux  mouvements  vibratoires  que  doit  être  attribuée  la  destruction 
de  vitesse. 

On  obtient  un  résultat  analogue,  mais  plus  marqué,  à  l'aide  de 
l'expérience  suivante  due  à  M.  Lissajous.  Au-dessus  et  à  une  petite 
distance  d'une  plaque  vibrante  circulaire,  on  place  un  disque  de  car- 
ton ou  de  zinc  recouvert  de  drap,  et  formé  de  10  secteurs  alterna- 
tivement pleins  et  évidés.  On  fait  vibrer  la  plaque  en  l'attaquant  de 
façon  qu'elle  se  divise  en  10  secteurs  et  on  dispose  le  disque 
mobile  de  manière  à  couvrir  exactement  les  secteurs  correspon- 
dants  de  la  plaque  vibrante.  Les  mouvements  vibratoires  suscep- 
tibles d'interférer  se  trouvent  ainsi  arrêtés,  et  le  son  éprouve  un 
renforcement  très-intense.  Si  l'on  tourne  le  disque  de  manière 
que  chaque  secteur  évidé  couvre  les  moitiés  des  deux  secteurs 
contîgus,  le  renforcement  n'a  plus  lieu.  Si  l'on  fait  tourner  rapide- 
ment le  disque,  il  se  produit  une  série  successive  de  renforcements 
donnant  lieu  à  des  espèces  de  battements  très-distincts. 

C'est  par  suite  d'une  circonstance  analogue  à  celle  qui  se  pro- 
duit dans  les  deux  expériences  précédentes  que,  si  Ton  se  place  au 
centre  d'une  cloche  que  l'on  ébranle,  on*  ne  perçoit  qu'un  son  mé- 
diocrement intense,  alors  même  qu'à  une  petite  distance  des  bords 
cette  intensité  est  presque  intolérable. 

644.  Interférences  de  l'onde  directe  et  de  Tonde  réfléchie 
—  L'interférence  peut  se  produire  entre  l'onde  directe  et  l'ondo 
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réfléchie.  Pour  nous  en  rendre  compte,  rappelons  que,  d'après 
l'analyse  que  nous  avons  faite  de  la  propagation  du  son  au  $  637, 
deux  couche^  d'air  situées  à  une  distance  d'une  demi-longueur 
d'onde  ont  des  vitesses  égales  et  contraires.  Supposons  d'après  cela 
qu'en  un  certain  point  l'onde  rencontre  un  obstacle  fixe,  un  plan 
par  exemple,  perpendiculaire  à  la  direction  que  l'on  considère, 
l'effet  de  cet  obstacle  est  de  donner  aux  molécules  choquantes  une 
vitesse  exactement  contraire  à  celle  qu'elles  possèdent.  Cette  vitesse 
se  transmet  successivement  en  arrière  de  l'obstacle  et  donne  lieu  à 
Tonde  réfléchie.  Considérons  d'après  cela  une  tranche  située  à  une 
demi-longueur  d'ondulation  de  l'obstacle,  elle  est  soumise  à  l'ac- 
tion de  deux  vitesses,  l'une  qui  provient  de  l'onde  directe  et  l'autre 
qui  provient  de  l'onde  réfléchie.  Or,  ces  deux  vitesses  sont  égales  et 
contraires.  En  effet,  la  vitesse  due  à  l'onde  incidente  est  égale  et 
contraire  à  celle  de  la  tranche  placée  près  de  Tobstacle,  et  la  vitesse 
due  à  l'onde  réfléchie  est  égale  et  contraire  à  celle  que  la  réflexion 
imprime  à  la  même  tranche.  La  couche  d'air  que  nous  considérons 
est  donc  animée  de  deux  vitesses  égales  et  contraires,  et  par  suite 
elle  restera  en  repos.  Il  en  sera  de  même  de  tous  les  points  espacés 
d'une  demi'longueur  d'ondulation.  Ces  points  sont  appelés  des 
nœuds;  il  s'en  trouve  un  évidemment  à  l'obstacle  fixe  lui-même.  Au 
milieu  de  l'intervalle  entre  les  nœuds,  les  vitesses,  au  lieu  de  se  dé- 
truire, s'ajoutent.  Ce  sont  les  ventres  de  vibration.  Il  est  essentiel  de 
remarquer  que,  par  suite  de  l'opposition  même  des  vitesses  dans 
les  nœuds,  la  condensation  et  la  dilatation  de  l'air  y  sont  les  plu^ 
grandes  possible,  tandis  que  dans  les  ventres  la  densité  de  l'air  est 
la  même  que  celle  de  l'air  extérieur. 

Des  expériences  directes  de  vérification  en  employant  un 
mur  comme  surface  réfléchissante  ont  été  faites  par  Savart  et 
Seebeck.  Ce  dernier  savant  utilisait,  pour  constater  la  place  des 
nœuds,  un  petit  appareil  très-sensible,  connu  sous  le  nom  de  pen- 
dule acoustique.  Il  se  compose  essentiellement  d'une  petite  mem- 
brane tendue  dans  une  monture  à  laquelle  est  fixée  l'extrémité 
d'un  petit  pendule  très-léger;  la  boule  vient  s'appuyer  sur  le  centre 
de  la  membrane.  Dans  les  ventres  de  vibration,  le  mouvement 
vibratoire  de   la  membrane  se  communique  au  pendule  qui  est 
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repoussé,  tandis  qu'il  demeure  à  peu  près  immobile  dans  les  nœuds. 

C'est  à  l'aide  d'un  pendule  acoustique  que  M.  Regnault  a  exé- 
cuté un  grand  nombre  de  ses  expériences  sur  la  vitesse  du  son  ;  au 
moment  où  la  membrane  était  ébranlée,  le  pendule  mis  en  mou- 
vement établissait  un  contact  électrique,  qui  produisait  Tenregis- 
trement  de  l'instant  où  arrivait  le  son. 

La  longueur  des  ondes  sonores  est  liée  à  la  vitesse  du  mouve- 
ment vibratoire,  ou  à  ce  que  Ton  appelle  la  hauteur  du  son.  8i 
dans  les  expériences  précédentes  on  se  sert  de  phénomènes  sonoi*es 
qui  soient  le  résultat  de  la  superposition  de  plusieurs  sons,  les 
ventres  correspondants  à  chacun  d'eux  auront  des  positions  parti- 
culières. En  ces  points  l'oreille  pourra  constater  la  présence  de  ces 
sons  élémentaires,  dont  l'influence  aura  quelque  chose  de  prédo- 
minant, alors  même  que  dans  le  phénomène  total  elle  ne  puisse 
pas  les  distinguer.  C'est  par  des  .expériences  de  ce  genre  qu'on  a  pu 
constater  dans  certains  bruits  la  coexistence  de  sons  ayant  par  eux- 
mêmes  une  valeur  musicale  (630;. 
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645.  Qualités  du  son.  ^  Les  différents  sons  se  distinguent  les 
uns  des  autres  par  des  qualités  spécifiques,  qui  sont  l'intensité,  la 
hauteur  et  le  timbre. 

Intensité.  —  L'intensité  du  son  est  la  force  avec  laquelle  Tor- 
gane  de  l'ouïe  se  trouve  impressionné.  Un  son  est  plus  intense 
qu'un  autre  lorsqu'il  est  perceptible  à  une  plus  grande  distance. 
On  montre  aisément,  par  les  expériences  indiquées  dans  le  com- 
mencement du  chapitre  précédent,  que  l'intensité  du  son  dépend 
de  l'amplitude  du  mouvement  vibratoire;  il  suffit,  en  effet,  d'aug- 
menter cette  amplitude  pour  reconnaître  que  le  son  acquiert  une 
intensité  plus  grande.  La  mesure  de  l'intensité  du  son,  considérée 
dans  le  mouvement  vibratoire  qui  en  est  l'origine,  est  une  question 
de  mécanique,  qui  se  résout  par  les  principes  généraux  des  forces 
vives;  mais  si  on  considère  le  son  comme  une  sensation  spéciale, 
on  doit  reconnaître  que  l'organe  qui  la  reçoit  est  très-peu  propre  à 
en  comparer  l'intensité  d'une  manière  un  peu  précise.  Il  est  certes 
facile  d'affirmer  que  le  bruit  produit  par  une  pièce  de  canon  est 
très-supérieur  à  celui  d'un  coup  de  pistolet,  mais  apprécier  le  rap- 
port de  ces  deux  effets  mécaniques  est  une  opération  à  peu  près 
impossible.  L'expérience  que  l'on  pourrait  faire  à  ce  sujet  consis- 
terait à  mesurer  les  distances  auxquelles  deux  sons  déterminés 
s'éteignent  sensiblement.  En  admettant  à  priori  la  loi  de  la  variation 
en  raison  inverse  du  carré  des  distances,  on  pourrait  dire  qu'un 
son  qui  s'éteint  à  une  distance  double  est  quatre  fois  plus  intense. 
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Hauteur.  —  La  hauteur  ou  la  tonalité  d'un  son  est  cette  qualité 
spéciale  que  roreille  est  susceptible  de  sentir,  toujours  à  un  certain 
degré,  quelquefois  avec  une  merveilleuse  précision,  et  qui  est  le 
fondement  de  l'application  des  sons  à  la  musique.  La  hauteur 
dépend  exclusivem^ent  du  nombre  de  vibrations  exécutées  par  le 
corps  sonore  et  par  les  molécules  du  milieu  qui  transmet  le  son; 
lorsque  le  nombre  de  vibrations  augmente,  le  son  devient  plus 
aigu;  il  devient  plus  grave,  au  contraire,  lorsque  le  nombre  de  vibra- 
tions diminue. 

La  hauteur  est  entièrement  indépendante  de  l'intensité;  si  l'on 
ébranle  à  peine  une  corde  en  la  pinçant  avec  le  doigt,  elle  rend 
un  son  faible;  si  on  Técarte  davantage,  le  son  devient  plus  intense, 
mais  dans  les  ^eux  cas  la  hauteur  est  la  même. 

Timbre.  —  Le  timbre  est  cette  qualité  qui  fait  qu'indépendam- 
ment de  la  hauteur  et  de  l'intensité,  deux  sons  se  distinguent  Fun 
de  l'autre.  C'est  ainsi  qu'on  distingue  le  son  du  violon  de  celui 
d'une  flûte,  qu'on  reconnaît  les  diverses  personnes  à  leur  voix,  etc. 
Nous  indiquerons  plus  loin  les  causes  physiques  du  timbre. 

646.  Intervalles  musicaux.  —  Lorsque  deux  sons  se  font 
entendre,  ou  simultanément  ou  successivement,  l'oreille  éprouve 
une  impression  d'une  nature  toute  spéciale  due  à  ce  que  l'on 
appelle  l'intervalle  musical  des  deux  sons.  Cette  impression  ne 
dépend  pas  de  la  hauteur  absolue  des  sons,  mais  seulement  du 
rapport  particulier  qui  existe  entre  eux.  Ainsi,  quand  deux  sons 
sont  à  Yoctave  l'un  de  l'autre,  l'impression  propre  de  Toctave  est 
la  même,  quel  que  soit  le  degré  d'acuité  ou  de  gravité  des  deux 
sons. 

Au  point  de  vue  physique,  l'intervalle  musical  est  déterminé 
par  le  rapport  des  nombres  de  vibrations  des  sons  constituants. 
Ainsi,  un  son  est  à  Voctave  grave  d'un  autre,  quand  il  est  constitué 
par  un  mouvement  vibratoire  deux  fois  plus  lent;  inversement,  il 
est:  à  Yoctave  aiguè,  quand  il  résulte  d'un  mouvement  vibratoire 
deux  fois  plus  rapide. 

La  musique  est  l'art  de  combiner  les  sons  de  façon  à  produire 
une  émotion  comparable  à  celle  qui  résulte  d'une  œuvre  artistique 
quelconque;  elle  a  recours,  pour  atteindre  ce  but,  à  toutes  les 
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ressources  que  fournissent  les  propriétés  physiques  des  corps 
vibrants;  l'intensité  des  sons,  le  timbre  des  divers  instruments 
jouent  donc  un  rôle  évident  dans  une  composition  musicale; 
toutefois  on  peut  dire  que  ce  n'est  qu'un  rôle  de  second  ordre. 
Le  fond  de  l'art  musical  consiste  dans  l'emploi  des  Intervalles 
musicaux.  Par  une  expérience  qui  remonte  sans  doute  à  l'origine 
du  monde,  on  a  reconnu  que  les  intervalles  quMl  est  possible 
d'utiliser  sont  en  réalité  peu  nombreux;  ils  sont  contenus  dans 
une  échelle  de  sept  sons,  connue  sous  le  nom  de  gamme  K 

647.  Oamme.  —  La  gamme  est  formée  d'une  série  de  sept 
sons  allant  du  grave  à  l'aigu,  ou  de  l'aigu  au  grave,  contenus 
entre  deux  sons  extrêmes  dont  l'un  est  à  Poctave  aiguë  ou  grave  de 
l'autre. 

Voici  les  noms  des  notes  de  la  gamme,  dite  gamme  majeure  : 

Noms  français ut  ou  do     ré    mi    fa    sol    la      si       ul^ 

Noms  anglais  et  allemands.         G  DEFGABouHC. 

En  comparant  la  note  la  plus  grave  ou  la  tonique  aux  diffé- 
rents sons  de  la  gamme,  on  a  divers  intervalles  employés  en 
musique.  Ces  intervalles  portent  les  noms  suivants  : 

ut  k  ut unisson.  sol  k  ut quinte. 

ré  h  ut seconde.  la  k  ut sixième. 

mi  k  ut tierce.  si    k  ut septième. 

fa  k  ut quarte.  ut^k  ut octave. 

Par  la  combinaison  de  la  méthode  expérimentale  et  du  calcul, 
on  a  déterminé  les  rapports  des  nombres  de  vibrations  qui  carac- 
térisent ces  divers  intervalles  ;  ces  rapports  sont  exprimés  dans  le 
tableau  suivant,  dans  lequel  le  nombre  de  vibrations  correspondant 
à  la  note  ut  est  représenté  par  1  : 

ut         re        mi         fa         sol        la  si  ut 

9  5  4  3  5  46 

8  4  3  2  3  8 

1.  Le  mot  gamme  yient  de  la  lettre  grecque  gamma,  i^outée  vers  le  xi*  siècle,  eft 
employée  pour  désigner  la  note  du  la  grave  du  violoncelle,  qui  commençait  alors 
la  série  des  notes  employées  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G.  On  prit  le  T  grec  pour  ne  pas 
troubler  la  suite  des  lettres  déjà  employées.  Le  gamma  commençant  alors  la  série  des 
sons,  on  a  donné  à  cette  série  le  nom  de  gamme. 
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L'exactitude  de  ces  nombres  peut  être  considérée  comme 
absolue;  ils  résultent  d'expériences  infiniment  yariées  et  qui  se 
sont  rectifiées  successivement  les  unes  par  les  autres.  Si  Ton  prend 
le  rapport  du  nombre  de  vibrations  de  chaque  note  à  celui  de  la 
note  précédente,  on  obtient  les  nombres  suivants  : 


De  ré  à  ul. 
De  mi  à  ré 
De  fa  à  mi 
De  sol  à  fa 


9 
8 

De  la  à  so 

40 

9 

De  si  à  la 

46 
45 

De  ul  à  si 

9 

8 

40 

9 

9 

8 

46 
45 


9 

L'intervalle  ^ ,  qui  est  la  seconde  majeure,  s'appelle  un  ton 

10 
majeur.  L'intervalle  -^  est  un  ion  mineur.  Le  rappoil  entre  le  ton 

majeur  et  le  ton  mineur  ^st  g  :  -3-  =  ^j;.  L'intervalle  ^  est  appelé 

comma.  C'est  le  plus  petit  de  ceux  que  l'on  considère  en  musique, 

16 
et  on  le  regarde,  en  général,  comme  négligeable.  L'intervalle  7^  est 

lo 

appelé  demi-ion  majeur. 

On  voit,  d'après  ces  évaluations,  qu'il  y  a  une  certaine  iri-é- 
gularité  dans  la  série  des  sons  de  la  gamme.  Ainsi,  la  gamme 
majeure  est  formée  de  la  succession  suivante  :  un  ton  majeur,  un 
ton  mineur,  un  demi-ton  majeur,  un  ton  majeur,  iin  ton  mineur, 
un  ton  majeur,  un  demi-ton  majeur.  C'est  dans  cette  succession, 
telle  quelle,  que  consiste  précisément  la  gamme  ;  la  tonique  peut  avoir 
tel  nombre  de  vibrations  que  l'on  voudra,  mais  une  fois  sa  hauteur 
fixée,  celle  des  autres  notes  s'en  déduit  rigoureusement. 

La  gamme  peut  être  prolongée  indéfiniment  dans  les  deux 
sens  ;  ces  diverses  gammes  se  distinguent  les  unes  des  autres  par 
un  petit  chiffre  placé  au-dessous  du  nom  de  la  note.  Ainsi,  en 
appelant  ut^  ré^...,  les  notes  d'une  gamme  qui  servira  de  terme  de 
comparaison,  les  notes  ut^  ré,,  ut^  ré,...  désignent  les  notes  corres- 
pondantes de  la  deuxième  et  de  la  troisième  octave  supérieure; 
wf-i  ré.p  «Lj  ré.j...  désignent  celles  de  la  seconde  et  de  la  troisième 
octave  en  dessous. 
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25 
On  se  sert  encore  en  musique  dé  rintervalle   rr-  (dièse  t)  ou 

de  rintervalle  inverse  -^  (bémol  b).  On  lui  donne  le  nom  de 

défni'ton  mineur. 

Enfin,  indépendamment  de  la  gamme  majeure  ou  de  ce  qu'on 
appelle  le  mode  majeur,  on  se  sert  aussi  du  mode  mineur,  dont  les 
bases  sont  d'ailleurs  un  peu  moins  ûxes  que  celles  du  mode  ma- 
jeur. Voici  un  type  de  gamme  mineure  avec  les  intervalles  corres- 
pondants : 

ut 


ré 

mf          fa 

sol 

la' 

si^             M/, 

9 
8 

46             40 
45              9 

9 
8 

46 
45 

9 

8 

40 
9 

Consonnances  et  dissonnances.  —  Les  intervalles  musicaux  se 
divisent  en  deux  classes,  les  uns  formant  des  consonnances,  les 
autres  des  dissonnances.  Les  premiers  donnent  lieu  à  une  satis- 
faction propre  de  l'oreille,  qui  résulte  d'une  sorte  d'homogénéité 
de  la  sensation;  les  seconds  produisent  une  espèce  de  tiraille- 
ment dans  l'organe  de  l'ouïe,  comme  s'il  était  sollicité  par  des 
actions  contraires.  Les  intervalles  consonnants  sont  l'unisson, 
l'octave,  la  sixte,  la  quinte,  la  quarte,  la  tierce  majeure  et  la  tierce 

mineure  (f)  •  ^^^  intei'valles  dissonnants  sont  la  seconde  ma- 
jeure, le  ton  mineur,  le  demi-ton  majeur,  le  demi-ton  mineur  et  le 
comma. 

Il  est  à  remarquer  que  les  consonnances  correspondent  à  des 
rapports  de  nombres  de  vibrations  relativement  simples.  Ces  rap- 
ports sont  les  plus  simples  possible  dans  ce  que  l'on  appelle  Yao- 
cord  parfait* 

5      3 
Accord  parfait  majeur,  f<^^  mt,  9o/ ^ï    F»    s* 

Accord  parfait  mineur,  ut,  mi^,  sol ^ï    ?i    «• 

On  peut  distinguer  dans  la  gamme  majeure  trois  accords  par- 
faits majeurs  :  ut,  mi,  sol;  —  sol,  si,  ré,;  —  fa,  la,  ut^,  et  trois  accords 
parfaits  mineurs  dans  la  gamme  mineure  :  ut,  mi,  sol;  —  sol,  si,  ré,  • 
—  fa,  la,  u^j. 
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648.  Gamme  tempérée. —  Suivant  les  principes  généralement 
adoptés  aujourd'hui  en  musique,  il  est  convenu  que,  quelle  que  soit 
la  note  ûxe  par  laquelle  on  commence,  il  faut  que  les  autres  notes 
reproduisent  la  distribution  des  tons  et  demi-tons,  telle  qu'elle  a 
été  indiquée  plus  haut.  Si  donc  on  imagine  un  instrument  à  son 
ûxe  comme  le  piano,  dont  les  cordes  donnent  les  tons  de  la  gamme 
naturelle,  pour  établir  cette  distribution,  quand  on  commencera 
par  une  autre  note  que  Yut,  il  sera  nécessaire  d'altérer  un  peu 
les  notes  afin  d'avoir  la  succession  naturelle  de.  la  gamme.  Ainsi, 
pour  commencer  la  gamme  par  la  note  sol,  on  aurait  pour  les 
valeurs  successives  des  notes  : 

9ol,       Idj       8t,       ut,       ré,       mi,       fa  |,     sol. 

La  gamme  de  fa  serait  : 

fa,       sol,      la,       sv,       ut,        ré,       mi,       fa. 

On  toit  donc  que,  pour  satisfaire  à  tous  les  besoins  de  la  trans- 
position, il  faudrait,  entre  les  notes  différant  d'un  ton,  introduire 
deux  cordes  donnant  l'une  la  note  supérieure  bémolisée,  Tautre  la 
note  inférieure  diésée,  ces  deux  sons  ne  coïncidant  pas  absolument. 
Mais  l'altération  produite  par  le  dièse  et  le  bémol  n'est  elle-même 
qu'approximative  ;  on  néglige  en  général  un  comma.  Enfin,  si  Ton 
tient  compte  des  exigences  assez  compliquées  du  mode  mineur,  on 
voit  que  si  l'on  voulait  avoir  des  instruments  à  sons  fixes,  pouvant 
donner  toutes  les  notes,  même  seulement  à  peu  près  justes,  des 
diverses  gammes,  on  serait  conduit  à  des  combinaisons  inextrica- 
bles. On  élude  ces  difficultés  par  l'artifice  du  lempiramefnu  La  suc- 
cession des  notes  de  la  gamme  jusqu'à  l'octave  forme  une  série  de 
12  demi-tons,  les  uns  majeurs,  les  autres  mineurs  ;  on  suppose 
tous  ces  demi-tons  égaux  et  calculés  de  façon  à  avoir  l'octave  juste. 
La  valeur  de  ce  d'emi-ton  unique  doit  par  conséquent  satisfaii'e  à  la 

relation  a?"  =  2,  d'où  x  =  V^2.  Cette  valeur  du  demi-ton  moyen 
diffère  de  moins  d'un  comma  du  demi-ton  majeur;  on  conçoit 
donc  que  le  tempérament  puisse  suffire  aux  diverses  exigences 
musicales.  Dans  la  gamme  tempérée,  le  demi-ton  unique  repré- 
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sente  le  dièse  de  la  note  inférieure,  ou  le  bémol  de  la  note  supé- 
rieure. Ce  sont  les  notes  des  touches  noires  du  piano. 

Le  la  d'orchestre  (/a,)  a  été  fixé  par  décret  du  16  février  1859  à 
870  vibrations  par  seconde  *  :  c'est  le  la  tempéré  de  l'octave 
moyenne  du  piano.  On  déduit  de  là  le  nombre  absolu  de  vibrations 
des  diverses  notes. 


Gamme 
tempérée. 

Gamme 
naturelle. 

ut^   ,   .    . 

517,3 

547,3 

iC  •     •     >      ■ 

580,7 

582,0 

Pli.  .   .   . 

654,8 

646,6 

fa.  .   .   . 

690,5 

689,7 

Gamme 
tempéré». 

Gammx 
naturelle 

sol  .  . 

775,4 

776,0 

la.  .  .   . 

870 

872,2 

si.   .   . 

976,5 

970,0 

ul^  .  .  . 

4 ,034,6 

4,034,6 

1  miisiq 

ae.— Les 

sons  les  i 

649.  Limite  des  sons  employés  en  mtsi 
graves  employés  en  musique  sont  ceux  des  tuyaux  d'orgue  bouchés 
de  5  mètres  environ  de  longueur  (16  pieds)  ;  ils  correspondent 
à  32  vibrations  par  seconde.  Dans  les  sons  aigus  on  ne  dépasjse 
guère  la  triple  octave  du  la  du  diapason,  ce  qui  fait  870x2'  = 
6960  vibrations  par  seconde.  Au-dessus  de  cette  limite  Toreille  se 
trouve  déroutée,  mais  en  procédant  de  proche  en  proche  on  peut 
réussira  évaluer  des  sons  s'élevant  jusqu'à  70  ou  75,000  vibrations 
par  seconde. 

La  voix  humaine,  suivant  les  organisations,  peut  former  des 
notes  placées  à  différents  points  de  l'échelle  musicale,  et  reportées 
sur  une  étendue  de  deux  octaves  environ.  Le  fa  inférieur  de  la 
basse  (/aj  est  de  174  vibrations  par  seconde,  le  sol  supérieur  du 
soprano  (so/J  de  1,550  environ,  mais  ces  limites  peuvent  être  beau- 
coup plus  reculées  dans  quelques  voLx  exceptionnelles. 

650.  Mesure  du  nombre  absolu  de  vibrations.  —  La  connais- 
sance de  la  valeur  des  intervalles  musicaux,  une  oreille  suffisam- 
ment juste  et  suffisamment  exercée  pour  distinguer  les  notes 
naturelles  des  notes  tempérées,  suffisent  pour  estimer  exactement 
le  rapport  des  nombres  de  vibrations  de  deux  sons  donnés,  d'où  il 
suit  que  si  le  nombre  absolu  de  vibrations  de  Tun  d'eux  est  connu, 
on  pourra  en  déduire  le  nombre  de  vibrations  du  second.  Ainsi, 
par  exemple,  si  on  reconnaît  qu'un  son  est  à  la  quinte  aiguè  du  la 


i.  Le  la  allemand  est  de  880  et  le  la  anglais  de  888  vibrationf>. 
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normal,  on  en  conclura  qu'il  est  formé  par  ^.  870  =1,305  vibra- 
tions par  seconde.  Lorsque  le  son  que  l'on  étudie  est  à  une  dis- 
lance un  peu  trop  grande  des  sons  utilisés  en  musique,  on  pourra 
se  servir  de  sons  auxiliaires  venant  graduellement  jusqu'au  son 
considéré. 

On  peut  aussi,  dans  les  recherches  de  cette  nature,  employer 
des  méthodes  proprement  physiques  que  nous  allons  indiquer 
succinctement. 

651.  Sirène.— La  sirène  imaginée  par  Cagniard-Latour  se  com- 
pose d'un  tambour  cylindrique  (fig.  583)  dont  fa  face  supérieure  est 


1 
Fig.  583.  Silène.  Fig.  584. 

percée  de  25  trous  disposés  circulairement.  Au-dessus  se  trouve, 
ii  une  petite  distance,  une  plaque  mobile  autour  d'un  axe  passant 
par  le  centre  de  la  lace  supérieure  du  tambour,  elle  est  aussi  per- 
cée de  25  trous  disposés  circulairement.  Les  ouvertures  du  tambour 
et  de  la  plaque  mobile  ne  sont  pas  perpendiculaires  aux  faces, 
elles  sont  dirigées  un  peu  obliquement,  et,  comme  ou  le  voit  sur  la 
figure  58Ii,  leurs  directions  sont  inverses.  Il  résulte  de  cette  dispo- 
sition que  si  de  l'air  arrive  dans  le  tambour  par  le  tuyau  placé  à 
la  partie  inférieure  de  l'appareil,  au  moment  où  les  ouvertures 
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seront  en  regard,  l'air  s'écoulera  en  produisant  une  impulsion  sur 
les  parois  des  ouvertures  de  la  plaque,  qui  aura  pour  effet  de  mettre 
celle-ci  en  mouvement.  Par  suite  de  cette  rotation,  il  se  produira 
dans  Fair  une  série  de  chocs,  d'autant  plus  rapides  que  la  vitesse 
de  rotation  sera  plus  considérable.  Il  en  résultera  un  phénomène 
sonore.  La  sirène  peut  fonctionner  dans  l'eau  lorsqu'on  fait  arriver 
dans  le  tuyau  inférieur  de  Teau  soumise  à  une  très-forte  charge  : 
c'est  h  cette  circonstance  qu'est  dû  le  nom  de  l'instrument. 

Lorsque  la  sirène  parle,  le  nombre  de  vibrations  du  son  pro- 
duit est  facile  à  évaluer.  En  effet,  dans  un  tour  du  plateau  l'écoule- 
ment de  l'air  a  lieu  25  fois,  et  il  est  25  fois  arrêté;  cela  constitue 
25  compressions  de  l'air  et  25  dilatations,  en  tout  50  vibrations 
simples.  Cette  remarque  permet  d'appliquer  la  sirène  à  la  mesure 
du  nombre  de  vibrations  d'un  son  donné. 

A  cet  effet  la  sirène  est  munie  d'un  compteur  représenté  dans 
la  figure  584.  L'axe  du  plateau  présente  à  sa  parlie  supérieure  une 
vis  sans  fin  engrenant  avec  une  roue  dentée  à  100  divisions,  dont 
l'axe  porte  une  aiguille  mobile  sur  un  cadran,  cette  aiguille  marche 
d'une  division  par  chaque  tour  du  plateau  et  revient  à  son  point 
do  départ  au  bout  de  100  tours.  Une  deuxième  roue  dentée,  por- 
tant'aussi  une  aiguille,  est  mise  en  mouvement  par  un  râteau  fixé 
à  la  première,  de  sorte  que  l'aiguille  correspondante  marque  les  cen- 
taines de  tour.  Ajoutons  qu'en  poussant  un  bouton  placé  d'un  côté  du 
compteur,  on  détermine  l'embrayage  de  la  vis  sans  fin  et  de  la  roue 
dentée;  un  bouton  placé  du  côté  opposé  produit  le  désembrayage. 

Cela  posé,  supposons  qu'on  veuille  mesurer  le  non[)bre  de 
vibrations  d'un  son  donné,  on  place  la  sirène  sur  une  soufflerie, 
le  compteur  étant  désembrayé,  et  on  pousse  le  vent  jusqu'à  ce  que 
le  son  produit  soit  à  l'unisson  du  son  donné;  on  tâche  de  mainte- 
nir cet  unisson  pendant  quelques  instants  et  on  pousse  le  bouton 
d'embrayage  en  même  temps  qu'on  observe  un  chronomètre.  Au 
moment  où  on  met  fin  à  l'expérience  en  poussant  le  bouton  de 
désembrayage,  on  consulte  encore  le  chronomètre  et  on  a  ainsi  la 
durée  de  l'expérience;  supposons-la  égale  à  T  secondes.  Pendant 
ce  temps  l'aiguille  des  tours  a  marché  de  n  divisions  et  celle  des 
centaines  de  tours  de  n\  cela  fait  par  conséquent  un  nombre  de 
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vibrations  50  [n  +  lOOn')  et  par  conséquent  le  nombre  de  vibra- 
tions par  seconde  est  — ^ — = ■'.  Unesirène  de  dimensions  don- 
nées ne  peut  fournir  que  des  sons  compris  dans  des  limites  assez 
élroites;  pour  pouvoir  varier  les  expériences,  il  faudrait  avoir 
recours  à  des  sirènes  de  différents  modèles,  ou  bien  employer  comme 
Seet>eck  différents  jeux  d'ouvertures  que  l'on  peut  mettre  en  action 
à  volonté. 

652.  Méthode  d'inscription  graphique.  —  La  sirène,  comme 
compteurde  vibrations,  est  d'une  exactitude  médiocre,  et  le  principal 


Fig.  5lJ5.  —  luscrlptiou  gnipliique  des  wns. 

intérêt  de  l'instrument  est  qu'il  fait  voir  d'une  manière  directe, 
pour  ainsi  dire,  la  condition  physique  de  la  production  du  son.  Les 
procédés  d'iascription  graphique  très-usitésaujourd'hui  sont  à  la  fois 
plus  commodes  et  plus  exacts.  La  figure  5ft5  montre  la  manière  dont 
on  s'y  prend  pour  obtenir  le  tracé  des  vibrations  d'un  diapason.  On 
fixe  sur  l'une  des  branches  du  diapason,  avec  un  peu  de  cire,  un 
petit  style  en  laiton  ou  en  tuyau  de  plume.  On  a.  d'autre  part,  un 
cylindre  moliite  autour  d'un  aie  terminé  par  une  manivelle,  et  à 
la  surface  duquel  on  a  collé  une  feuille  de  papier  légèrement  en- 
fumée. On  approche  le  style  du  papier  de  manière  que  le  con- 
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tact  soit  très-léger,  od  fait  vibrer  le  diapason  et  on  tourae  la  mani- 
velle. Le  style  trace  une  ligne  ondulée  sur  la  surface  de  la  feuille, 
et  si,  à  l'aide  d'un  compteur  quelconque,  on  a  pu  mesurer  la  durée 
de  l'expérience,  il  n'y  a  qu'à  compter  les  sinuosités  de  la  courbe 
pour  avoir  le  nombre  de  vibrations  effectuées  pendant  cet  inter- 
valle, et  par  suite  le  nombre  de  vibi-alions  par  seconde.  Cette  étude 
peut  se  faire  à  loisir,  car  il  suffit  de  plonger  la  feuille  dans  l'éther, 
pour  que  le  tracé  blanc  soit  fixé  et  puisse  ^tre  conservé  indéfini- 
ment. Pour  que  les  traits  obtenus  pendant  une  révolution  du  cylindre 
ne  se  confondent  pas  avec  ceux  du  tour  suivant,  l'axe  du  cylindre 
est  ûleté  et  se  meut  dans  un  ëcrou  ;  de  cette  façon  le  cylindre  pro- 
gresse parallèlement  ù  son  axe,  et  les  tracés  forment  une  sorte  de 
spirale  Â  sa  surface.  L'appareil  porte  le  nom  de  v^roscope. 

Le  procédé  graphique  peut  aisément  s'approprier  à  tous  les 
cas,  avec  de  très-légères  modifications. 

Si  l'on  veut,  par  exemple,  faire  écrire  une  membrane,  on  fixe 
sur  celle-ci  perpendiculairement  un  style  très-léger,  et  on  l'approche 


Fig.  580,  -~  Tracés  graphiques  de  vibrations. 

du  cylindre,  de  manière  que  les  vibrations  soient  parallèles  h  l'axe. 
C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondé  le  phonautographe  de  M.  Scott. 
C'est  un  appareil  formé  d'une  membraûe  tendue  à  l'une  des  exti-é- 
mités  d'une  sorte  de  grand  cornet  acoustique.  Un  style  délié  fixé 
sur  la  membrane  écrit  sur  le  cylindre  tournant  pendant  qu'elle  esl 
ébranlée  par  un  son  produit  à  l'extrémité  opposée  du  cornet.  La 
figure  586  représente  le.  tracé  obtenu  par  un  diapason  vibrant, 
lorsqu'il  ne  rend  qu'un  son  et  lorsqu'il  se  produit  simullanémcnt 
quelques-uns  de  ses  harmoniques. 
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653.  Méthode  des  battements.  —  Lorsque  deux  sons  dans  un 
rapport  simple,  tels  que  le  son  fondamental  et  sa  quinte,  par 
exemple,   se  font    entendre  simultanément,   Toreille   peut  être 
impressionnée  par  un  son  appelé  résultant,   et  qui  provient   de 
l'accord  périodique  dés  ondes  sonores  composantes.  En  effet,  dans 
le  cas  que  nous  supposons,  on  voit  qu'il  y  aura  accord  complet  à 
la  fin  de  deux  vibrations  du  premier  son  et  de  trois  vibrations  du 
second.  Cet  accord  sera  périodique  et  pourra,  par  conséquent,  engen- 
drer un  son  particulier.  Si  on  désigne  par  uti  et  sol^  les  deux  sons 
donnés,   lé  son  résultant  sera  uLp  Ce  son  résultant  est  très-facile  à 
percevoir  dans  les  tuyaux  sonores.  Or,  si  Ton   imagine  que  les 
tuyaux  soient  incomplètement  accordés,  que  le  premier  faisant,  par 
exemple,  512  vibrations,  le  second  en  fasse  769  au  lieu  de  768,  qui 
correspond  exactement  à  la  quinte,  l'accord  ne  sera  complet  qu'au 
bout  d'une  seconde,  il  s'établira  et  se  détruira  graduellement,  de 
sorte  que,  toutes  les  secondes,  l'oreille  sera  impressionnée  par  un 
certain  renforcement  qui  donne  lieu  à  des  chocs  très-distincts  et 
faciles  à  compter;  s'il  y  avait  une  différence  de  deux,  trois,  quatre 
vibrations,  on  entendrait  deux,  trois,  quatre  battements  par  seconde. 
On  peut  constater  la  réalité  de  ces  renforcements  périodiques  à 
l'aide   du   phonautographe.  Les   courbes   obtenues  dans   ce  cas 
présentent  des  ondulations  dont  l'amplitude  est  périodiquement 
variable. 

D'après  ces  remarques,  on  voit  que  l'on  pourra,  par  exemple, 
construire  une  série  de  diapasons  échelonnés  à  partir  d'un  son 
déterminé,  de  manière  que  chacun  d'eux  donne  avec  celui  qui 
le  suit  et  celui  qui  le  précède  8  battements  par  seconde;  cela 
veut  dire  que  les  nombres  de  vibrations  croissent  ou  décroissent 
de  l'un  à  l'autre  de  8  vibrations  par  seconde. 

Le  tonomètre  de  Scheibler,  construit  par  M.  Kœnig,  se  compose 
de  65  diapasons  échelonnés  depuis  ViU  de  512  vibrations  à  son 
octave  de  102/i.  Pour  déterminer  le  nombre  de  vibrations  d'un  son, 
il  suffira  de  prendre  dans  la  série  des  diapasons  les  deux  qui  s'en 
rapprochent  le  plus  au-dessus  et  au-dessous;  en  comptant  le 
nombre  des  battements  avec  l'un  quelconque,  on  aura  immédia- 
tement le   nombre  de  vibrations  cherché.  Si  le  son  n'est  pas 
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compris  dans  la  gamme  du  tonomèlre,  il  faudra  opérer  par  octaves 
croissantes  ou  décroissantes,  jusqu'à  ce  qu'on  obtienne  un  son 
contenu  dans  les  limites  de  l'instrument.  La  méthode  des  battements 
a  été  indiquée  par  Sauveur  sous  la  forme  suivante  :  Soient  a;  et  y 
les  nombres  absolus  de  vibrations  de  deux  sons;  la  coexistence  de 
ces  sons  donnera  lieu  à  des  battements  dont  le  nombre  sera  évi- 
demment égal  à  la  différence  de  ces  nombres  mêmes.  On  a  donc,  en 
désignant  par  a  l'intervalle  entre  les  sons  donnés  et  n  le  nombre  de 
battements  par  seconde  : 

X 

équations  desquelles  on  pourrait  déduire  x  et  y;  mais  œtte  méthode 
est  entièrement  inapplicable.  En  effet,  elle  résulte  de  l'appréciation 
d'un  intervalle  altéré,  car  le  battement  est  dû  à  cette  altération 
môme,  et  l'oreille  même  la  plus  exercée  est  très-peu  propre  à  la 
mesure  d'intervalles  de  ce  genre. 


CHAPITRE   LV. 
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654.  Diverses  sortes  de  vibrations  des  solides.  —  Les  vibra- 
tions sonores  sont  des  manifestations  de  l'élasticité.  Lorsqu'on  effet 
les  molécules  des  corps  sont  soumises  à  l'action  des  forces  exté- 
rieures, elles  éprouvent  un  déplacement,  et  si  les  forces  cessent 
d'agir,  elles  reviennent  à  leurs  positions  initiales,  les  dépassent  en 
vertu  de  la  vitesse  acquise  et  exécutent  autour  d'elles  un  cerlaia 
nombre  de  vibrations  isochrones  qui  sont  précisément  la  condition 
physique  du  son.  L'isochronisme  de  ces  vibrations  est  une  consé- 
quence nécessaire  de  la  loi  indiquée  au  §23;  elle  est  d'ailleurs 
constatée  expérimentalement  par  ce  fait  que,  pendant  tout  le 
temps  qu'un  corps  vibre,  le  son  conserve  la  même  hauteur.  Sui- 
vant le  mode  d'ébranlement  employé  pour  les  solides»  on  obtient 
des  vibrations  d'un  système  différent.  Lorsque  l'on  agit  par  voie  de 
compression  ou  de  dilatation,  les  vibrations  prennent  le  nom  de 
vibrations  longitudinales.  Les  vibrations  transversales  sont  celles 
qui  résultent  de  la  flexion  du  corps,  c'est-à-dire  de  l'action  de  forces 
perpendiculaires  à  la  grande  dimension  du  corps;  ces  vibrations 
ne  sont  accompagnées,  en  général,  d'aucun  changement  de  densité. 
On  peut  aussi  distinguer  les  vibrations  tournantes  résultant  d'une 
torsion  de  la  substance }  mais  celles  ci  sont  beaucoup  moins  impor- 
tantes et  ne  jouent  aucun  rôle  dans  la  pratique. 

655.  Vibrations  transversales  des  cordes.  —  C'est  aux  vibra- 
tions transversales  des  cordes  que  la  musique  instrumentale  em- 
prunte quelques-unes  de  ^es  plus  précieuses  ressources.  Dans  le 
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violon,  la  basse  et  la  contrebasse,  les  cordes  sont  ébranlées  trans- 
versalement à  Taide  d'un  archet.  C'est  un  faisceau  de  brins  de 
crin  tendus  sur  une  baguette  de  bois  et  enduits  d'une  fine  résine 
appelée  colophane.  Par  l'effet  de  l'adhérence,  les  cordes  sont 
entraînées  un  instant,  puis  reviennent  sur  elles-mêmes  pour  être 
entraînées  de  nouveau,  ce  qui  produit  comme  une  série  de  petits 
chocs.  Dans  la  harpe,  la  guitare,  les  cordes  sont  pincées  direc- 
tement avec  les  doigts  ;  dans  le  piano,  la  vibration  est  déterminée 
par  la  percussion  d'un  marteau.  Quel  que  soit  le  mode  d'ébran- 
lement employé,  la  hauteur  du  son  produit  ne  dépend  que  des 
éléments  constitutifs  de  la  corde  elle-même. 

656.  Lois  des  vibrations  transversales  des  cordes.  —  Les 
géomètres  ont  appliqué  le  calcul  à  l'examen  des  vibrations  trans- 
versales des  cordes.  Traitée  d'abord  par  Taylor  d'une  manière 
incomplète,  la  question  fut  reprise  par  d'Alembert,  et  résolue  enfin 
complètement  ^  par  Lagrange.  La  formule  suivante  contient  le 
résultat  de  ces  diverses  recherches  : 


4        /P 


(a) 


n  représente  le  nombre  de  vibrations  simples  exécutées  dans 
une  unité  de  temps,  r  le  rayon  de  la  corde,  /  sa  longueur,  P  sa 
tension  ou  le  poids  tenseur,  d  sa  densité,  et  t:  le  rapport  de  la  cir- 
conférence au  diamètre. 

On  peut  déduire  aisément  de  cette  formule  les  lois  des  vibra- 
tions. On  voit,  en  effet,  que  si  la  longueur  et  le  rayon  de  la  corde 
deviennent  2,  3  fois  plus  grands,  le  nombre  des  vibrations  devient 
2,  3  fois  plus  petit,  et  inversement.  On  peut  donc  dire  que  les 
nombres  des  vibrations  transversales  exécutées  par  diverses  cordes  sont^ 
toutes  choses  égales  d^ailleurs,  inversement  proportionnels  à  leurs  lon^ 
gueurs  et  à  leurs  rayons. 

On  voit  de  même  que  si  le  poids  tenseur  devient  h,  9  fois 
plus  considérable,  le  nombre  de  vibrations  devient  2,  3  fois  plus 
grand;  donc  les  nombres  de  vibrations  sont,  toutes  choses  égales 
(bailleurs,  directement  proportionnels  à  la  racine  carrée  de  la  tension  ou 
des  poids  tenseurs. 
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Enfin,  si  la  densité  devient  Ii,  9  fois  plus  grande,  le  nombre  de 
vibrations  devient  2,  3  fois  plus  petit  ;  donc  les  nombres  de  vibraliotis 
sont,  toiilei  choses  égales  d'aîllears,  inversement  proportionnels  aux  racines 
carrées  de  la  densité. 

657.  Tériflcation  expérimentale. —  Sonomètre.  —  La  vérifica- 
tion eipérimentale  de  ces  lois  peut  se  faire  à  l'aide  de  l'instrument 
appelé  sonomètre  et  représenté  par  la  figure  587.  Il  se  compose 


Fig.  5S7.  —  SoDomëtre. 

essentiellement  d'une  caisse  de  sapin  destinée  à  renforcer  les 
sons,  au-dessus  de  laquelle  on  a  tendu  une  ou  plusieurs  cordes. 
L'une  des  extrémités  est  fixée  invariablement  ;  l'extrémité  opposée 
passe  sur  une  poulie  et  supporte  des  poids  dont  on  peut  faire  varier 
le  nombre  et  la  grandeur.  Vers  les  deux  extrémités  de  la  table  sont 
disposés  deux  chevalets  fixes  sur  lesquels  passe  la  corde  et  dont  la 
distance  détermine  la  longueur  de  la  partie  vibrante.  Un  chevalet 
mobile  permet  de  faire  vibrer  une  partie  plus  ou  uioins  longue  de 
la  corde.  Veut-on,  par  exemple,  vérifier  la  loi  des  longueurs,  on  fait 
vibrer  la  corde  dans  sa  totalité  et  on  écoute  avec  attention  le  son 
produit;  on  place  ensuite  le  chevalet  au  milieu  et  on  fait  vibrer 
l'une  des  moitiés  ;  le  son  pi-oduit  dans  ce  cas  est  très-exactement  à 
l'octave  aiguè  du  premier;  il  est  donc  formé  par  un  nombre  de 
vibrations  double. 

2 
Si  l'on  fait  vibrer  la  corde  entière  et  les  -^,  on  reconnaîtra  dis- 
tinctement la  quinte  ;  en  faisant  vibrer  successivement  les  fcrations 

^    ,  8     /i     3     2     3     S     les  sons  obtenus  formeront  la 

de  longueur  j.  ^.  ^,    3,  -j,  -^, 
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gamme  naturelle  du  son  fondamental  jAe  la  corde  considérée 
comme  tonique. 

Ce  genre  de  vérification,  très-précis  d'ailleurs,  est  toutefois 
indirect,  puisqu'il  se  fonde  sur  la  connaissance  des  intervalles  musi- 
caux. On  peut  faire  une  vérification  directe  en  fixant  à  la  corde  un 
style  très-léger,  et  lui  faisant  écrire  ses  vibrations  sur  le  vibroscope. 
Ce  procédé  permet  d'ailleurs  d'opérer  avec  des  longueurs  quelcon- 
ques et  qui  ne  correspondraient  pas  à  un  intervalle  simple  et  facile 
A  apprécier. 

Les  diverses  lois  des  vibrations  peuveiît  être  vérifiées  par  la 
même  méthode.  Supposons,  par  exemple,  qu'on  veuille  étudier 
l'influence  de  la  densité  de  la  corde  :  on  emploie  deux  fils,  l'un  en 
acier,  l'autre  en  platine,  de  même  diamètre,  et  on  les  tend  par  des 
poids  égaux,  à  côté  l'un  de  l'autre,  sur  le  sonomètre.  En  faisant 
vibrer  dans  toute  sa  longueur  la  portion  comprise  entre  les  cheva- 
lets fixes,  on  entend  deux  sons  dont  les  nombres  de  vibrations  sont 
à  peu  près  dans  le  rapport  de  3  à  5,  c'est-à-dire  que  le  son  rendu 
par  le  platine  a  un  nombre  de  vibrations  égal  aux  3/5  de  celui  du 
fer.  Ce  rapport  est  sensiblement  le  même  que  celui  du  rapport  des 
racines  carrées  des  densités  :  la  densité  du  fer  est  8,  celle  du  pla- 
tine filé  22,  et  le  rapport  de  |/8  à  1/22  est  à  peu  près  celui  de 
1^9  à  \/^  ou  de  3  à  5.  Remarquons  toutefois  que  ces  lois  ne  se 
vérifient  exactement  que  pour  des  cordes  d'un  très-petit  dia- 
mètre et  d'une  certaine  longueur.  Les  géomètres,  en  résolvant 
la  question,  se  sont  placés  dans  l'hypothèse  idéale  d'un  fil  infi- 
niment flexible  et  qui  ne  peut  vibrer  qu'autant  qu'il  est  tendu 
par  un  poids.  En  réalité  les  cordes  ont  toujours  une  certaine 
rigidité,  et  il  est  facile  de  concevoir  qu'en  donnant  à  la  corde 
un  diamètre  suffisant,  on  puisse  rendre  les  effets  de  l'élasticité 
propre,  comparables  à  ceux  du  poids  tenseur.  La  forjnule  théorique 
doit  donc  donner  un  nombre  de  vibrations  plus  petit  que  celui  qui 
résulte  de  l'expérience.  Pour  avoir  le  nombre  de  vibrations  réel  Np 
il  faudrait  au  poids  P  ajouter  le  poids  p,  qui,  sur  la  corde  supposée 
infiniment  flexible,  produirait  le  même  effet  que  l'élasticité  propre 
sous  l'action  d'un  poids  tenseur.  

Ce  nombre  N^  serait  donné  par  la  formule  N^  =  "ry -5^ 
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Oi%  si   on  désigne  par  n  le  nombre  de  vibrations  dépendant  de 
l'élasticité  de  la  corde,  on  aura  les  relations 


n 


rl  V  «rf' 


ri 


ii  =  :^Ul.. 


d'où 


■" + "-  a)'  ^ 


Nî 


658.  Sons  harmoniques.  —  Lorsqu'on  attaque  une  corde  pour 
la  faire  vibrer,  et  qu'on  écoute  avec  attention,  on  entend,  outre  le 
son  fondamental,  d'autres  sons  parmi  lesquels  ii  est  facile  de  dis- 
tinguer, en  désignant  par  1  le  son  fondamental,  les  sons  2  et  3, 
c'est-à-dire  l'octave  et  l'octave  de  la  quinte.  Une  oreille  exercée 


^         1 

Fig.  588.  —  Sons  harmoniques. 


peut  entendre  les  sons  û,  5,  6,  etc.  On  donne  à  ces  sons  le  nom  de 
sons  harmoniques;  leur  production  est  un  phénomène  constant 
dans  tous  les  systèmes  solides,  et  c'est  à  leur  coexistence  avec  le  son 
principal  qu'est  dû,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  le  timbre 
des  sons  en  général. 

On  explique  du  reste  la  production  des  harmoniques  dans 
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les  cordes  en  admettaDt  qu'en  mâme  temps  que  la  corde  vibre 
dans  sa  lotatité,  elle  se  divise  spontanément  en  2,  3,  k  parties 
égales  qui  vibrent  simultanément  et  donnent  précisément  la  série 
des  harmoniques.  La  figure  588  montre  les  formes  successives 
que  prend  une  corde  qui  vibre  de  manière  à  donner  à  la  fois 
le  son  fondamental  et  son  octave,  c'est-A-dire  le  premier  har- 
monique. 

Il  peut  se  faii'e  que  la  corde  ne  fasse  entendre  nettement  que 
l'UD  des  harmoniques  et  nullement  le  son-  principal.  On  peut 


Fig.  580.  —  Production  dci  harmoniques. 

obtenir  directement  ce  résultat  en  plaçant  un  chevalet  à  une  partie 
aliquote  de  la  corde,  au  tiers  par  exemple  (flg.  580),  et  attaquant  la 
petite  longueur.  On  reconnaît  que  la  grande  longueur  se  divise 
spontanément  en  deux  parties  égales  vibrant  à  l'unisson.  Sauveur 
constatait  le  fait  par  un  procédé  très-ïngéniem  :  il  plaçait  au-dessus 
de  la  corde  de  petits  cavaliers  en  papier.  Au  moment  de  l'attaque, 
les  petits  cavaliers  sont  projetés,  excepté  aux  points  qui  corres- 
pondent aux  limites  des  subdivisions  de  la  corde. 

On  peut  faire  l'expérience  d'une  façon  plus  instructive.  On  place 
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sur  le  sonomètre  deux  cordes  que  l'on  met  rigoureusement  à  Tunlii- 
son,  on  les  couvre  toutes  deux  àe  petits  cavaliers  et  on  attaque  Tune 
d'elles  seulement,  comme  il  vient  d*étre  expliqué;  on  voit  alors  la 
corde  libre  se  diviser,  elle  aussi,   en  trois  parties  vibrantes;    les 
cavaliers  sont  projetés  partout,  excepté  sur  les  deux  'points   qui 
correspondent  aux  subdivisions.  C'est  là  un  cas  particulier  d'un 
phénomène  aussi  important  que  général  :  il  consiste  en  ce  que  la 
vibration  d'un  corps  se  communique  à  ceux  qui  peuvent  vibrer  à 
l'unisson  avec  lui.  La  propagation  du  son  n'est,  en  réalité,  qu'une 
grande  vibration  à  l'unisson;  mais  indépendamment  de  Tonde  de 
propagation,  il  y  a  des  ondes  de  renforcement  dues  à  des  vibrations 
synchrones  de  parties  limitées  du  milieu  qui  transmet  le  son; 
c'est  le  principe  de  tous  les  procédés  employés  pour  renforcer  les 
sons. 

659.  Vibrations  longitudinales  des  cordes.  —  On  peut  aussi 
faire  vibrer  les  cordes  longitudinalement  ;  il  suffit  de  les  frotter 


A 


Fig.  590.  —  Vibrations  longitudinales  des  cordes 

dans  le  sens  de  leur  longueur,  soit  avec  l'archet,  soit  avec  les  doigts 
ou  un  morceau  de  drap  imbibé  de  colophane.  On  entend  dans,  ces 
circonstances  un  son  très-aigu,  comparativement  à  celui  que  pro- 
duit la  corde  ébranlée  transversalement.  Dans  le  cas  du  son  fonda- 
mental (fig.  590),  une  moitié  AC  se  dilate  ou  se  condense,  pendant 
que  la  moitié  GB  se  condense  ou  se  dilate  :  au  point  G,  la  densité  ne 
varie  pas,  mais  l'amplitude  du  mouvement  est  la  plus  gi'ande  pos- 
sible ;  c'est  un  ventre  de  vibration  ;  les  points  A  et  B  sont  des  nœuds. 
Mais  la  corde  peut  se  diviser  aussi  en  parties  vibrant  sépa- 

A *-  D E  —       *  B 

« . • • • 

A  -• D ^  B  "• B 


Fig.  591.  —  Vibrations  longitadinales  des  cordes. 

rément.  Les  figures  591  représentent  l'état  vibratoire  correspondant 
à  la  division  de  la  corde  en  trois  parties  égales. 

Quand    il    s'agit  ou   de  la  vibration   de  la    corde  dans  sa 
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totalité  ou  d'un  même  mode  de  division,  les  vibrations  longitu- 
dinales  sont  soumises,  comme  les  vibrations  transversales,  à  la 
loi  des  longueurs,  c'est-à-dire  que  le  nombre  de  vibrations  varie  en 
raison  inverse  de  la  longueur  de  la  corde.  Quant  au  nombre 
absolu,  il  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  beaucoup  plus  consi- 
dérable dans  le  cas  des  vibrations  longitudinales  que  dans  le  cas 
des  vibrations  transversales.  Suivant  la  théorie,  si  on  désigne  par 
n  et  n'  les  nombres  de  vibrations  longitudinales  et  transversales 
exécutées  par  une  même  corde  vibrant  dans   sa  totalité,  on  a  la 

n  l~T 

relation  -7=4/-;^  désigne  la  longueur  de  la  corde  et  a  l'allon- 
gement qu'elle  est  susceptible  d' éprouver  sous  l'action  du  poids  qui 
la  tend. 

660.  Instruments  à  cordes.  —  Les  vibrations  transversales  des 
cordes  sont  seules  utilisées  dans  la  construction  des  instruments 
de  musique.  Dans  le  piano  et  la  harpe,  il  y  a  une  corde  pour 
chacune  des  notes  qui  peuvent  entrer  dans  une  composition  musi- 
cale, suivant  le  mode  tempéré.  On  fait  varier  la  longueur,  la 
grosseur  des  cordes  et  quelquefois  môme  leur  nature,  pour  pouvoir 
obtenir  ces  diverses  notes.  L'une  des  extrémités  s'enroule  sur  une 
cheville,  que  l'on  peut  tourner  plus  ou  moins  de  manière  à  modi- 
fier la  tension,  quand  on  veut  accorder  l'instrument. 

Dans  le  violon,  la  basse  et  la  contrebasse,  il  y  a  quatre  cordes 
tendues  avec  des  chevilles  au-dessus  d'une  caisse  sonore.  C'est  en 
appuyant  le  doigt  sur  la  corde  que  l'artiste  détermine  la  longueur 
de  la  partie  vibrante  propre  à  la  production  de  la  note. 

Dans  ces  instruments  il  est  possible  de  donner  aux  sons  toute 
la  rectitude  nécessaire,  sans  aucune  altération  analogue  au  tempé- 
rament des  instruments  à  sons  fixes. 

661 .  Vibrations  transversales  des  systèmes  rigides.  —  Verges. 
—  Plaques.  —  Cloches.  —  Nous  n'insisterons  pas  sur  les  lois  des 
vibrations  des  systèmes  rigides;  les  différents  sons  produits  dépen- 
dent delà  disposition  des  points  fixes  qui  déterminent  eux-mêmes  le 
mode  de  subdivision  du  système.  On  rend  ces  subdivisions  sensibles 
à  l'aide  du  procédé  imaginé  par  Chladni.  11  consiste  à  verser  à  la 
surface  de  la  lame  du  sable  fin;   pendant  la  vibration,  on  le  voit 
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s'agiter  et  finalement  s'accumuler  suivant  certaines  lignes  qui  sont 
évidemment  la  limite  de  parties  (concamërations)  vibrant  en  sens 
contraire.  Ce  sont  les  lignes  nodales  ;  on  doit  les  considérer  comme 
les  intei'sections  de  surfaces  nodales  intérieures  avec  la  surface 
même  du  corps.  Ghiadni  et  Savart  ont  obtenu  un  grand  nombre 
de  ces  figures  avec  les  plaques;  leur  étude  n'a  pas  du  reste  un 
grand  intérêt. 

Les  timbres,  les  cloches  se  divisent  en  segments  passant  tous 
par  le  sommet  qui  sert  ordinairement  à  fixer  ces  sortes  de  corps. 
On  distingue  nettement  ces  parties  vibrantes  en  plaçant  dans  le 
vase  un  liquide.  Au  moment  oCi  l'on  attaque  un  des  points  du  bord 
avpc  l'archet,  on  voit  à  la  surface  du  liquide  se  former  des  siries, 
divisées  d'ailleurs  en  un  certain  nombre  de  groupes.  Le  son  s'élève 
avec  le  nombre  de  concamérations  ainsi  formées.  On  peut  graduer 
les  dimensions  des  vases  de  façon  que  les  notes  qu'ils  produisent 
forment  une  gamme.  On  a  quelquefois  utilisé  des  instruments 
fondés  sur  ce  principe. 

662.  Diapason.  —  La  rigidité  des  verges  les  rend  propres  à 
conserver  sans  altération  sensible  le  son  qu'elles  sont  susceptibles 
de  produire,  à  raison  de  leurs  dimensions.  C'est  à  cause  de  celle 
circonstance  que  les  accordeuiï  se  senent  fréquemment  d'un  petit 
instrument  appelé    diapason;  ii   est  essentiellement  formé  d'une 
verge  d'acier  recourbée  fixée  en  son  milieu  et  dont  les  extrémités  se 
rapprochent  légèrement  l'une  de  l'autre.  Si  on  donne  un  petit 
choc  it   rinstrument.  il  se  produit  un  son    suraigu  qui  s'éteint 
assez  rapidement;  c'est  un  harmo- 
nique supérieur  et  formant  d'ailleui-s 
avec  le  son   principal   une  disson- 
nance  marquée.  Quant  au  son  prin- 
cipal, qui  est  précisément  celui  que 
l'accordeur  utilise,  il  persiste  long- 
temps après  l'autre,  et  on  peut  l'eu- 
tendrc  distinctement  en  approchant 

Fig.  592.  —  Diapason  montf.  ,     ,■  j     ii        -n 

*  "^  le  diapason  de  I  oreille. 

La  figure  représente  un  diapason  monté  sur  une  boite  de 
résonnance;  celle-ci  n'a  pas  seulement  pour  effet  de  renforcer  le 
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son,  elle  empêche  la  production  du  son  suraigu,  par  suite  de  son 
désaccord  avec  les  harmoniques  mômes  de  la  masse  d'air. 

Dans  les  diverses  expériences  d'acoustique,  dans  l'emploi  du 
tonomèlre  de  Scheibler  par  exemple,  ces  boîtes  de  résonnance 
permettent  ainsi  d'obtenir  des  sons  simples  et  jouent  par  consé- 
quent un  rôle  important. 

663.  Loi  générale  des  vibrations  d'un  système  solide.  — 
Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  les  vibrations  des  corps  rigides, 
et  nous  mentionnerons  seulement  une  loi  très-générale  qui  est 
d'ailleurs  une  conséquence  rationnelle  de  la  théorie  générale  de 
l'élasticité.  Elle  consiste  en  ce  que,  lorsque  deux  solides  semblables 
vibrent  suivant  le  même  mode,  les  nombres  de  vibrations  sont  inversement 
proportionnels  aux  dimensions  homologues. 

La  formule  des  vibrations  transversales  des  cordes  nous  permet 
de  vérifier  la  loi  dans  ce  cas  particulier. 

Si  en  effet  on  prend  le  rapport  N  et  N'  des  nombres  de  vibra- 
tions de  deux  cordes  cylindriques,  on  a,  d'après  la  formule  citée  : 


ou 


^  _  i   /Z  .  _L  /^ 

W~rl\  'Jtd  '  r'l'\  nd"' 

Or,  si  l'on  suppose  que  les  cordes  soient  de  même  nature  et  que  la 

tension  rapportée  à  l'unité  de  section  soit  la  môme,  le  second 

l' 
membre  de  l'égalité  précédente  se  réduit  à  r  ,  ce  qui  est  l'exprès- 

sion  môme  de  la  proposition  dont  il  s'agit. 

664.  Tuyaux  sonores.  —  Dans  les  tuyaux  sonores,  c'est  l'air 
lui-môme  qui  éprouve  le  mouvement  vibratoire  auquel  est  dû  le 
phénomène  sonore.  Pour  ébranler  la  masse  d'air  contenue  dans  le 
tuyau,  on  se  sert  particulièrement  de  ce  qu'on  appelle  Vembouchure 
de  flûte.  On  sait  que  dans  la  flûte  ordinaire  le  courant  d'air  sortant 
des  lèvres  vient  frapper  les  bords  taillés  en  biseau  d'une  ouverture. 
Ce  choc  produit  un  mouvement  vibratoire  qui  se  communique  à 


840  LOIS  DES  VIBltATIONS. 

l'air  de  la  flûle.  Dnns  les  tuyaui  d'orgue,  on  imite  celle  disposition 
de  la  manière  suivante  :  Un  courant  d'air  fourni  par  une  soufflerie 
arrive  par  la  partie  inférieure  du  tuyau  cylindrique  (ûg.  593)  ou 
prismatique  (fîg.  59/i]  et  s'échappe  par  une  fente  étroite  appelée  la 


1 

Fig.  503.  Tuyaux  ftoiiores.  Fig.  Q9I. 

lumière;  c'est  la  partie  infdrieure  d'une  ouTcrlure  dont  l'ensemble  est 
désigné  sous  le  nom  de  bouche.  La  partie  supérieure,  amincie  en 
biseau,  porte  le  nom  de  lôvre  supérieure  et  détermine  la  vibralion 
de  la  masse  d'air  du  luyau.  Cette  disposition  spéciale  de  l'embou- 
chure est  l'origine  directe  du  son.  On  peut  constater  en  effet  que 
l'embouchure  sente  suHlt  à  produire  le  son;  toutefois  ce  son  est 
maigre  et  a  un  caractère  marqué  de  discordance;  la  masse  d'air  du 
luyau  vibrant  à  l'unisson  le  renforce  et  le  rend  plus  homogène. 

La  soufflerie  desli  née  à  fairfe  parier  le  tuyau  est  représentée  dans 
la  figure  59j.  Elle  se  compose  d'un  soufflet  V,  mis  en  mouvement 
par  une  pédale  P.  On  peut  accélérer  la  vitesse  du  courant  soit  en 
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chargeant  le  soufflel  de  poids,  soit  en  appuyant  sur  la  tige  T  '.  L'air 
arrive  par  un  gros  tuyau  latéral  dans  une  sorte  de  réservoir  pris- 
nialique  C  appelt?  som- 
mier. Sur  la  face  su- 
périeure du  sommier 
sont  établies  diverses 
ouvertures  a,  b,  d.  des- 
tinées à  recevoir  les 
tuyaux.  Une  plaquette 
K,  pressée  par  un  res- 
sort R,  forme  la  partie 
inférieure  de  ces  ou- 
vertures; mais  en  ap- 
puyant sur  la  tou- 
che a,  on  abaisse  la 
plaquette  et  l'air  ar- 
rive dans  le  tuyau. 
Un  arrêt  ménagé  fi 
la  base  de  la  touche 
permet  de  maintenir 
celle-ci  abaissée,  sans 
qu'on  soit  obligé  d'ap- 
puyer le  doigt  dessus. 
665.  Dans  les 
tuyaux  c'est  l'air  qui 
est  le  corps  sonore. 

—  On  peut  facilement 

,         ,  Fin.  ^05.  —  SouOterie  pour  lea  tuyaux  sonores. 

conslaterque.dans  les 

tuyaux,  c'est  effectivement  l'air  qui  est  le  corps  sonore,  et  que  les 

parois  n'ont  qu'une  influence  insigniûanle  sur  la  nature  du  son.  On 

dispose  U  cet  effet  sur  la  sourflerie  trois  tuyaux  de  même  longueur, 

l'un  en  bois,  le  deuxième  en  cuivre  et  le  troisième  en  carton  épais; 

en  les  faisant  parler  successivement,  on  reconnaît  que  les  trois  sons 

ont  exactement  la  même  hauteur;  tout  au  plus  observe-t-on  une 

1.  Dans  les  expériences  d«  précision,  on  emploie  des  souffleries  pcrreciioniiéus  dsoa 
lesquelles  l'air  s'écoule  sous  uue  pression  a 
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légère  difTéi'ence  dans  te  timbre.  Toutefois,  si  les  parois  du  tuyau 
sont  très-minces,  leur  vibration  a  une  influence  sensible,  et  la  hau- 
teur du  son  esl  modifiée. 

666.  Lois  des  dimeosions  bomologues. —  Nous  retrouvons  dans 
la  vibration  des  masses 
gazeuses  la  loi  géné- 
rale énoncée  au  S  063. 
Ainsi  plaçons  sur  la 
soufflerie  deux  tuyaux 
prismatiques  sembla  - 
blés  (flg.  596),  et  dont 
les  dimensions  bomolo- 
gues soient  dans  le  rap- 
port de  2  à  1,  on  rc- 
„.    .^      ,  .    .     ..  ,       ,  connaîtra  en  les  faisant 

Flg.  500.  —  Lois  des  dinienstons  homologues. 

parler  que  l'air  du  petit 
luyau  fîiit  deu.ï  fois  plus  de  vibrations  que  celui  de  l'autre;  le  son 
produit  est,  en  effet,  esaclement  à  l'octave  aiguë  de  celui 
du  grand  tuyau. 

667.  Lois  de  BernouUi.  —  La  loi  précédente  s'ap- 
pli(iue  .'i  des  tuyaux  de  forme  quelconque  et  dont  toutes 
les  dimensions  sont  comparables  entre  elles.  Lorsqu'il 
s'iigit  de  tuyaux  dont  la  longueur  est  beaucoup  plus 
grande  que  les  dimensions  latérales,  on  observe  des 
lois  spéciales  connues  sous  le  nom  de  lois  de  Ber- 
nouUi, et  qui  sont  le  fondement  principal  de  la  théorie 
des  instruments  à  vent.  Nous  allons  les  exposer  suc- 
cinctement. 

I.  Lois   rfgî  harmoniques  d'un   luyau  ouvert.  —  On 

place  sur  la  soufflerie  un  tuyau  ouvert  B  (flg,  597),  on 

I  abaisse  la  touche  correspondante  et  on  ouvre  graduel- 

ly  '  ^      îcmenl  le  robinet  placé  à  la  partie  Inférieure;  on  com- 

FiR.  591.     menée  par  entendre  un  son  grave  peu  intense,  c'est  le 

iwrmoniqut™  ^'^"  fondamental  du  tuyau.  A  mesure  qu'on  ouvre  ie 

duii  tuyau,  l'obinet  et  qu'on  produit  une  vitesse  plus  grande  de 

l'air  en  appuyant  sur  le  soufflet,  on  entend  une  série  de  sons  de 
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plus  en  plus  aigus.  Ce  sont  les  harmoniques  du  tuyau  ouvert.  En 
«lésignant  par^  1  le  nombre  de  vibrations  du  son  fondamental,  les 
nombres  de  vibrations  des  harmoniques  successifs  sont  exprimés 
par  les  nombres  2,  3,  i,  5...,  c'est-à-dire  par  la  série  des  nombres 
naturels. 

IL  Hmimoniques  des  tuyaux  fermés.  —  Si  on  répète  la  même  ex- 
périence avec  un  tuyau  A  fermé  à  son  extrémité  supérieure,  on 
constate  une  série  d'harmoniques  représentés  successivement  par 
les  nombres  1,  3,  5,  7...,  c'est-à-dire  par  la  série  des  nombres  im- 
pairs. 

668.  Explication  des  lois  de  BernouUi.  —  On  explique  les 
résultats  précédents  en  assimilant  les  vibrations  des  colonnes  d'air 
dans  le§  tuyaux  aux  vibrations  longitudinales  des  cordes  ou  des 
verges.  Les  harmoniques  sont  déterminés  par  la  division  spontanée 
(le  la  colonne  en  un  certain  nombre  de  parties  vibrant  à  l'unisson 
et  séparées  par  des  nœuds  ou  des  ventres  de  vibration.  Or  la  posi- 
tion des  nœuds  et  des  ventres  se  trouve  ici  déterminée  nécessaire- 
ment par  la  condition  que  le  fond  d'un  tuyau  bouché  soit  néces- 
sairement un  nœud,  et  que  Torifice  et  l'extrémité  ouverte  soient 
nécessairement  des  ventres. 

En  admettant  cette  condition,  qui  paraît  d'ailleurs  évidente, 
considérons  (j'abord  un  tuyau  ouvert  :  le  son  le  plus  grave  corres- 
pondra  nécessairement  au  cas  où  un  seul  nœud  sera  placé  au  milieu 
du  tuyau  entre  les  deux  ventres  des  deux  extrémités.  Appelons  1  le 
nombre  de  vibrations  correspondant.  Le  mode  de  subdivision  sui- 
vant sera  celui  où  il  y  aura  deux  nœuds;  les  longueurs  des  colonnes 
vibrantes  seront  réduites  de  moitié,  le  son  sera  donc  représenté 
par  2;  dans  le  cas  de  trois  nœuds,  on  aura  le  son  3,  et  ainsi  de 
suite.  La  série  des  sons  sera  donc  représentée  par  la  suite  des 
nombres  naturels  1,  2,  3  .  .  . 

Dans  le  cas  du  tuyau  fermé,  le  son  fondamental  correspondra 
au  cas  où  il  y  aura  un  seul  nœud  placé  au  fond  et  un  seul  ventre 
à  l'orifice;  soit  1  le  son  produit.  Dans  le  son  suivant,  il  y  aura  un 
nœud  au  tiers  du  tuyau  et  un  ventre  aux  deux  tiers;  les  longueurs 
vibrantes  étant  trois  fois  plus  courtes,  le  son  produit  sera  3.  Dans  le 
mode  suivant,  il  y  aura  deux  nœuds  et  par  suite  cinq  parties 
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vibrantes  distinctes,  d'où  le  son  5,  et  ainsi  de  suite.  La  série  des  sons 
sera  donc  représentée  par  la  suite  des  nombres  impaire  l,o,  5  .  .  . 
Il  résulte  de  cette  théorie  que  le  son  fondamental  de  tuyaux  de 
diverses  longueurs  doit  correspondre  à  des  nombres  de  vibrations 
inversement  proportionnels  aux  longueurs.  Cette  conséquence  est 
vérifiée  par  Texpéwence. 

On  voit  aussi  que  le  son  fondamental  d'un  tuyau  fermé  corres- 
pond à  une  partie  vibrante  deux  fois  plus  longue  que  celle  qui 
donne  le  son  fondamental  dans  un  tuyau  ouvert  de  môme  longueur. 
On  en  conclut,  et  l'expérience  le  vérifie  complètement,  que  le  son 
{ond'immtal  dun  tuyau  fo-mé  est  à  V octave  grave  du  son  fondamental 
d\in  tuyau  ouvert  de  même  longueur. 

669.  Conséquences  diverses.  —  On  déduit  encore  de  cette 
théorie  que  si  on  substitue  dans  un  tuyau  une  cloison  fixe  à  la 
couche  d'air  occupé  par  un  nœud,  on  ne  doit  pas  mo- 
difier la  hauteur  du  son.  On  en  conclut  aussi  que  la  hau- 
teur du  son  ne  sera  pas  modifiée  si  l'on  met  en  com- 
munication avec  l'atmosphère  les  points  où  se  trouvent  des 
ventres.  On  vérifie  celte  dernière  conséquence  de  la  ma- 
nière suivante  :  on  prend  un  tuyau  formé  de  deux  par- 
ties A',  A"  (fig.  598)  vissées  l'une  sur  l'autre  et  embouchées 
'  de  manière  à  donner  le  deuxième  harmonique  2.  Dans  ce 
mode  de  subdivision  il  y  a  un  ventre  intermédiaire  situé  au 
point  de  jonction  des  tubes.  Or,  si,  pendant  que  le  tuyau 
parie,  on  dévisse  le  tube  A',  le  son  conserve  la  même  hau- 
teur. 

Fig.  598.  670.  Origine  des  nœuds  et  des  ventres.  —  Les  nœuds 

et  les  ventres  ont  pour  origine  l'interférence  de  l'onde  directe  pro- 
duite à  l'embouchure  et  d'une  onde  réfléchie  formée  à  l'extrémité 
du  tuyau.  Dans  le  cas  d'un  tuyau  fermé,  le  phénomène  est  iden- 
tique à  celui  qui  a  été  exposé  (637)  dans  l'explication  du  méca- 
canisme  de  la  propagation  du  son.  On  en  conclut  immédiate- 
ment que  les  nœuds  successifs  sont  distants  d'une  demi-longueur 
d'onde;  il  en  est  de  même  des  ventres.  Dans  le  cas  du  tuyau  ouvert, 
il  y  a  aussi  une  onde  réfléchie,  mais  dans  une  condition  physique 
différente.  En  effet,  la  couche  d'air  qui  occupe  exactement  l'extré- 
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mité  se  détend  dans  Tair  extérieur;  ce  mouvement  de  dilatation  se 
transmet  en  arrière  dans  le  tuyau  sous  la  forme  d'une  onde  réflé- 
chie qui  diffère  de  celle  qui  se  produit  dans  un  tuyau  fermé,  en  ce 
que  les  deux  vitesses  à  l'extrémité,  au  lieu  d*étre  égales  et  contraires, 
sont  égales  et  de  même  sens.  Il  en  résulte  qu'à  l'extrémité  du  tuyau 
se  trouve  un  ventre  au  lieu  d'un  nœud;  mais  le  résultat  relatif  à  la 
distribution  des  nœuds  et  des  ventres  est  toujours  le  même,  et  l'in- 
tervalle qui  les  sépare  les  uns  des  autres  est  toujoure  égal  à  une 
demi-longireur  d'onde. 

671.  Application  à  la  mesure  de  la  vitesse  du  son  dans  les 
différents  gaz.  —  La  demi-longueur  d'onde  est  l'espace  parcouru 
par  le  son  pendant  la  durée  d'une  vibration  du  corps  sonore  (637). 
Si  nous  appelons  cette  durée  /,  X  la  demi-longueur  d'onde  et  v  la 
vitesse  du  son,  on  a  donc  la  relation  X  =  ^;^  Soit  n  le  nombre  de 
vibrations  exécutées  dans  une  seconde,  la  durée  d'une  vibration  t 

sera  -  ,  et  par  suite  la  formule  précédente  devient 

V  =  nx, 

formule  très-simple,  qu'on  peut  considérer  comme  le  résumé  de  la 
théorie  de  Bernouili,  et  qui  lie  la  vitesse  v  à  deux  quantités  n  et  X 
faciles  à  déterminer. 

La  quantité  n  se  mesure  par  les  méthodes  indiquées  au  cha- 
pitre Lvi.  Quant  à  X,  on  peut  le  déterminer  en  faisant  mouvoir  un 
piston  dans  le  tuyau  de  manière  à  lui  faire  occuper  deux  nœuds 
consécutifs.  C'est  là  le  principe  des  expériences  avec  lesquelles 
Dulong  et  plus  récemment  M.  Wertheim  ont  déterminé  la  vitessis 
du  son  dans  différents  gaz,  successivement  employés  à  faire  parler 
un  même  tuyau.  Voici  le  tableau  des  résultats  obtenus  : 

Air 33<  Acide  carbonique.  .   .   .  262 

Oxygène 317  Protoxyde  d'azote  ...  262 

Hydrogène  ..:...  4,269  Gaz  oléfiant 3U 

Oxyde  de  carbone  .   .   .  337 

Remarquons  que  le  même  principe  est  applicable  à  la  mesure 
du  son  dans  les  liquides,  il  suffit  de  les  faire  vibrer  comme  des  gaz 
dans  un  tuyau.  Il  est  même  applicable  aux  solides,  car  dans  les 
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vibrations  longitudinales  des  veines  on  doit  considérer  rinter\alle 
entre  deux  nœuds  comme  la  demi-longueur  de  l'onde  qui  se  pro- 
page dans  le  solide;  on  pourra  donc  appliquer  la  formule  v  =  n'). 
et  mesurer  ainsi  la  vitesse  de  propagation  dans  le  solide.  C'est 
par  cette  méthode  qu'ont  été  déterminés  les  nombres  ci  lés 
au  §  635. 

672.  Tuyaux  &  anche.  —  Les  tuyaux  embouchés  comme  il   a 
été  dit  (66fi}  sont  appelés  à  embouchurede  Hûte;  on  se 
sert  en  outre,  dans  les  orgues,  des  tuyaux  à  anclie 
^     (ftg.  599).  L'anche  est  formée  par  une  lame  élastique  / 
fermant  une  sorte  de  rigole  r.  L'air  arrive  de  la  souf- 
flerie dans  le   tuyau  porte-vent  t.  ébranle  la  lame 
élastique,  la   met  en  vibration  et  s'échappe  par  le 
tuyau  ('.  La  tige  -,  appelée  rasette,  mobile  à  frotte- 
ment dur  dans  le  trou  b.  liniile  la  partie  vibrante  de 
l'anche.  Les  tuyaux 
â  anche   sont    sou- 
vent terminés  à  leur 
i  partie  supérieure  par 

une  sorte  de  cornet 
arrondi. 

La  fig.  599  repré- 
sente un  tuyau  à 
nnche  baUanle  ;  l'an- 
che bat  en  effet  contre 
les  bords  de  la  ri- 
gole, ce  qui  donne 
P  au  son  un  caractère 

nasillard.    Dans     le 
tuyau   à    anrfw  litre 
Ftg.  MO.  (tlg.  600)  la  languette 

T«r««  i  «nche.  Fig.  600.  -  Anche  libre.  ^^^^^  ^^^^  l'intérieur 

de  la  rigole  p  dont  elle  ne  touche  pas  les  bords,  ce  qui  donne  lieu 
à  un  son  beaucoup  plus  doux. 

Les  sons  des  tuyaux  à  anche  peuvent,  quand  on  force  le  vent, 
augmenter  d'intensité  dans  une  assez  large  mesure  sanschanger  de 
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hauteui'.  Cette  circonstance  permet  d'oblenii-  une  expression  que  no 
peuvent  donner  les  tuyaux  it  embouchure  de  flûte,  qui,  dans  la 
même  circonstance,  octavient,  c'est-ft-diie  pi-ortuisent  les  harmo- 
niques supérieurs. 

673.  Instraments  à  vent.  —  Les  instruments  à  vent  sont  ou  à 
embouchure  de  fhlte  ou  h  anche.  La  première  catégorie  renferme 
la  flûte  traversiëre  proprement  dite  et  le  flageolet.  La  clarinelte,  le 
hautbois,  le  basson,  ont  une  anche  formée  par  une  lame  de  roseau 
Ûxée  sur  le  bec  de  l'instrument.  Dans  le  cor,  la  trompette,  le  clairon 
la  fonction  de  l'ancbe  est  remplie  par  les  lèvres.  Les 

diverses  notes  constitutives  d'un  cliani  sont  obte- 
nues dans  ces  divers  instruments  par  des  moyens 
différents.  Dans  les  tuyaus  simples  comme  le  cor, 
la  trompette,  on  i-este  dans  les  harmoniques  supé- 
rieurs qui  se  trouvent  assez  rapprochés  pour  for- 
mer une  gamme.  Les  trous  de  la  flOle,  de  la  cla- 
rinette, font  naître,  quand  on  les  ouvre,  des  venti-es 
correspondants  et  donnent  naissance  par  suite  à  un 
harmonique  déterminé.  Dans  le  trombone,  le 
cornet  à  piston,  on  peut  faire  varier  la  longueui' 
de  la  colonne  d'air  vibrante. 

674.  Flammes  manométriqnes.  —  M.  Kœnig 
applique  depuis  plusieurs  années  à  l'élude  de  la 
constitution  de  l'air  d'un  tuyau  sonore  une  dispo- 
sition ingénieuse  représentée  par  la  fig.  601 .  Trois 
petits  becs  de  gaz  sont  placés  le  long  d'un  tuyau, 
les  deux  extrêmes  en  face  de  nœuds,  par  exemple, 
et  celui  du  milieu  en  face  d'un  ventre.  Le  gaz  qui 
alimente  ces  becs  n'est  séparé  de  l'air  du  tuyau 
que  par  une  légère  membrane  verticale.  Si  l'on 

^        *^  "  Fig.  aOI.  — Flammes 

fait  parler  le  tuyau,  la  flamme  du  nœud  est  vive-     manoméiriqiies. 
ment  agitée  par  suite  des  condensations  et  des  dilatations  de  la 
masse  gazeuse,  tandis  qu'elle  est  â  peu  près  immobile  dans  le  voisi- 
nage du  ventre. 

L'agitation  de  la  flamme  est  une  véritable  vibration  ;  aussi, 
si  l'on  vient  â  l'observer  dans  un  miroir  tournant,  elle  ofl're  l'as- 
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pectd*une  série  de  languettes  séparées  par  des  intervalles  noirs  dont 
la  distribution  dépend  de  la  nature  des  vibrations. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  celte  apparence.  En  effet, 
pendant  la  vibration  de  la  flamme,  celle-ci  éprouve  des  variations 
successives  de  longueur;  à  chacune  de  ces  longueurs  correspond 
une  image  qui  n'a  pas  la  même  situation,  puisque  le  miroir  a  un 
mouvement  de  rotation  continu.  On  apercevra  donc  une  base  com- 
mune formée  par  la  région  au-dessous  de  laquelle  la  flamme  ne  des- 
cend jamais,  et  une  série  de  languettes  distinctes.  Si  Ton  place  à 
côté  Tun  de  Tautre  deux  tuyaux  donnant  deux  sons  à  Toctave  Tun 
de  l'autre,  on  voit  distinctement  à  côté  de  l'image  du  son  grave  la 
seconde  image  formée  d'un  nombre  de  languettes  doubles,  les  unes 
coïncidant  à  peu  près  avec  celles  de  la  première,  les  autres  situées 
dans  l'intervalle  qui  les  sépare. 


CHAPITRE    LVl. 


ÉTUDE  OPTIQUE   DES  SONS.   —  TIMBRE. 


675.  Étude  optique  du  son.  — Le  son  est  une  sensation  spéci- 
fique perçue  par  l'organe  de  Fouie,  mais  il  peut  se  manifester  à 
d'autres  sens;  ainsi  la  main  sent  le  frémissement  d'un  corps  sonore, 
l'œil  voit  le  sable  s'agiter  sur  une  plaque  vibrante,  un  style  tracer  sa 
vibration  sur  le  vibroscope,  etc.  Cette  sorte  d'aide  que  peuvent  se 
prêter  les  différents  sens  pour  l'appréciation  d'un  phénomène  qui 
paraît  ne  ressortir  que  de  l'un  d'eux  est  très-digne  d'intérêt.  M.  Lis- 
sajous  a  fait  de  l'investigation  optique  du  son  une  application  fort 
curieuse  que  nous  allons  exposer  sommairement.  ^ 

676.  Expérience  de  M.  Lissajous. — Supposons  qu'on  introduise 
dans  une  chambre  obscure  (fig.  602)  un  faisceau  de  lumière  solaire 
qui,  concentré  par  une  lentille  L,  soit  réfléchi  d'abord  par  un  petit 
miroir  placé  sur  l'une  des  branches  d'un  diapason  D,  puis  par  un 
second  miroir  M,  et  enfin  vienne  tomber  sur  l'écran  E;  il  se  formera 
sur  cet  écran  une  image  du  soleil  qu'on  pourra  rendre  très-nette  et 
très-brillante  en  plaçant  convenablement  la  lentille.  Si  les  deux  mi- 
roirs sont  immobiles,  l'image  sera  immobile  elle-même;  mais  si  l'on 
vient  à  faire  vibrer  le  diapason  en  l'attaquant  de  manière  à  écarter  les 
branches  dans  leur  propre  plan,  l'image  réfléchie  oscillera  suivant 
une  direction  verticale  H',  et,  à  cause  de  la  persistance  des  impres- 
sions lumineuses,  l'œil  verra  une  ligne  lumineuse  IF.  Si,  le  diapason 
étant  au  repos,  on  faisait  tourner  le  miroir  M  autour  d'un  axe  ver- 
tical, l'image  éprouverait  un  déplacement  dans  le  sens  horizontal. 
Si  par  conséquent  on  produit  ces  deux  mouvements  à  la  fois,  si,  par 
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exemple,  on  fait  vibrer  le  diapason  pendant  que  le  miroir  tourne, 
on  observera  sur  l'écmn  une  ligne  sinueuse  dont  chaque  sinuosité 
correspond  à  une  vibration  du  diapason. 

Supposons  actuellement  qu'on  remplace  le  miroir  M  par  un 
second  diapason    dont  le  plan    soit  perpendîculaîi'e  â   celui   du 


Fig.  009.  —  Principe  de  I'eïp(>rience  de  M.  Lis»»ious. 

premier;  si  on  Tait  vibrer  ce  dernier  tout  seul,  l'image  éprouvera 
)in  déplacement  horizontal  semblable  à  celui  que  produisait  la 
rotation  du  miroir.  A  cela  près  que  ce  déplacement  aura  un  carao 
tère  oscillaloire,  et  par  conséquent  l'œil  apercevra  sur  l'écran  une 
ligne  lumineuse  horizontale  dont  la  longueur  décroîtra  graduel- 
lement avec  l'amplitude  de  la  vibration.  Si  l'on  fait  vibrer  les  deux 
diapasons  fi  la  fois,  la  petite  image  du  soleil  pourra  être  considérée 
comme  animée  de  deux  mouvements,  l'un  dans  le  sens  vertical, 
l'autre  dans  le  sens  horizontal,  et,  par  suite,  elle  aura  un  certain 
mouvement  résultant,  qui  se  manifestera  par  une  courbe  dont  la 
forme  dépend  du  rapport  des  deux  sons,  c'esl-â-dire  des  vitesses 
relatives  des  petits  miroirs. 

Au  lieu  de  procéder  par  projection,  on  peut  observer  le  phéno- 
mène directement  parle  moyen  d'une  lunette;  c'est  la  disposition 
indiquée  par  la  figiue  603. 
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-  Supposons  les  deux  diapasons  k  l'unisson ,  les  deux  mou- 
vements vibratoires  composants  ont  alors  la  m^me  période,  et  le 
calcul  indique  dans  ce  cas  que  la  courbe  est  en  général  une  ellipse. 
Cette  ellipse  peut  d'ailleurs  devenir  un  cercle  quand  les  ampli- 
tudes des  mouvements  vibratoires  sont  égales,  ou  même  une  ligne 


Fisc.  ÙOi.  —  Expérience  de  M.  Lissajoiis. 

droite,  quand  la  phase  des  deux  mouvements  vibratoires  est  ta 
même  ou  difTëre  d'une  longueur  d'onde.  On  voit  donc  que.  les  deux 
diapasons  étant  à  l'unisson,  on  devra  apercevoir  une  ligure  ou  ellip- 
tique, ou  circulaire,  ou  rectitigne.  Du  reste,  si  l'unisson  était  rigou- 
reux, c'est  la  même  Qgure  qui  persisterait,  éprouvant  seulement 
une  diminution,  de  dimensions  correspondante  à  la  diminution 
d'amplitude  du  mouvement  vibratoire.  Mais  cet  unisson  rigoureux 
n'est  jamais  obtenu,  il  y  a  toujours  une  petite  difTérence,  bien 
qu'elle  paisse  être  assez  petite  pour  échapper  à  l'oreille  même 
la  plus  exercée.  Cette  différence  se  manifeste  optiquement  par  deux 
caractères  :  premièrement  te  tracé  de  la  courbe  est  légèrement  altéré, 
mais  si  l'unisson  est  approché,  cette  altération  ne  modifie  pas  sen- 
siblement la  physionomie  de  la  ligne  lumineuse  qui  présente  tou- 
jours l'une  des  formes  caractéristiques  de  l'unisson.  En  second 
lieu,  et  c'est  là  le  caraclèrc  le  plus  important,  la  petite  différence 
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dr'lië  m  trace  au  diamant  qu'on  observe  à  l'aide  du  microscope.  Si 
l'on  faitvibrerlesdeuxdiapasons,  ce  trait  donnera  lieu  k  une  ligure 


Fig.  005.  —  Cotnptnileiir  optique  dca  mik. 

acoustique,  dont  les  oscillations  permettront  de  se  rendre  compte 
du  plus  ou  moins  i;rand  degré  de  rigueur  de  l'ajustement. 

678.  Timbre  des  sons.— Le  timbre  est  cette  qualité  Indépendante 
de  la  hauteur  et  de  l'intensité  qui  fait  que  les  sons  se  distinguent 
les  uns  des  autres.  Le  la  du  violon  ne  ressemble  pas  du  tout  au  ta 
de  la  (lûtc.  La  même  note  a  un  caractère  différent,  suivant  qu'on  la 
chante  sur  une  voyelle  ou  sur  une  autre.  Pendant  longtemps  on 
n'a  eu  sur  ce  sujet  que  des  notions  vagues  et  Incomplètes.  Les 
recherches  de  M.  Helmoitz  ont  abouti  à  une  théorie  satisfaisante 
dont  nous  allons  donner  une  idée  succincte. 

Remarquons  d'abord  que  la  hauteur  et  l'intensité  d'un  son  dé- 
pendent du  nombre  de  vibrations  et  de  leur  amplitude  ;  il  faut  donc 
chercher  l|origine  du  timbre  dans  un  autre  élément  du  mouvement 
vibratoire.  Or  il  n'en  est  pas  d'autre  que  la  nalurede  la  trajecloire 
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de  la  molécule  Vibranle/ Cette  trajectoire,  tout  en  ayant  des  ondula- 
tions en  même  nombre,  peut  présenter  dans  son  parcours  des  com- 
plications plus  ou  moins  grandes,  qu'on  peut  rendre  sensibles  par 
rinscription  graphique.  On  reconnaît  en  effet  que,  dans  le  plus 
grand  nombre  des  cas,  le  tracé,  outre  les  sinuosités  générales, 
présente  diverses  sinuosités  particulières  qui  doivent  évidemment 
avoir  un  rapport  déterminé  avec  la  nature  du  son. 

Ces  sinuosités  tiennent  à  l'existence  de  sons  qui  se  produisent 
simultanément  avec  le  son  principal.  Nous  avons  vu,  en  effet,  que 
dans  tous  les  systèmes  vibrants  il  y  a  un  très-grand  nombre  de 
sons  possibles;  on  les  désigne  sous  le  nom  d'harmoniques  Cessons 
peuvent  coexister  avec  le  son  fondamental,  comme  ils  peuvent  aussi 
se  faire  entendre  séparément.  Dans  le  premier  cas,  Toreille  peut  les 
séparer  en  faisant  poui-  les  écouter  un  effort  spécial;  mais  ils  peu- 
vent aussi  former  une  sorte  d'accompagnement  indivis  qui  est 
précisément  la  cause  du  timbre.  L'expérience  suivante  de  M.  Kœnig 
explique  très-nettement  cette  double  sensation.  Sur  une  table  de 
résonnance  on  gi'oupe  un  gros  diapason  donnant  un  son  très- 
grave  et  une  série  de  petits  diapasons  donnant  les  divere  harmo- 
niques. Si  Ton  ébranle  tout  le  système,  il  se  produit  un  son  grave, 
harmonieux  et  qui  paraît  unique,  si  Ton  ne  fait  pas  un  effort  tout 
spécial.  Mais  vient-on  à  arrêter  le  mouvement  du  gros  diapason, 
immédiatement  on  distingue  nettement  les  harmoniques  qui  l'ac- 
compagnaient tout  à  l'heure.  Il  y  a  donc  une  série  d'harmoniques 
susceptibles  de  se  fondre  avec  le  son  principal,  et  dont  la  coexis- 
tence ordinaire  avec  lui  en  détermine  le  timbre. 

Tous  les  corps  sonores  produisent  spontanément  des  harmo- 
niques; il  n'y  a  guère  que  les  tuyaux  d'orgue  de  grandes  dimen- 
sions qui  fournissentdes  sons  simples,  et  rëxpérience  a  montré  qu'il 
y  a  précisément  utilité  dans  ce  cas  à  suppléer  artificiellement  à  l'ab- 
sence d'harmoniques.  Ce  qii  on  appelle  fourniture  dans  l'orgue  est 
un  ensemble  de  trois  à  sept  tuyaux  accordés  à  la  quinte  ou  à  Toc- 
tave  les  uns  des  autres  ;  it  en  résulte  un  accompagnement  de  sons 
aigus  qui  se  confond  avec  le  son  principal  et  lui  donne  un  cai'ac- 
tère,  un  timbre  particulier.  On  est  donc  conduit  à  penser,  ainsi 
que  Rameau  l'avait  pressenti,  il  y  a  plus  d'un  siècle,  que  le  timbre 
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<)'unson  es\  dâ  à  la  présence  de  certains  harmoniques  qui  naissent 
en  même  temps  que  lui.  Un  son  serait  donc  en  général  le  résultat 
de  la  superposition  de  plusieurs  sons,  de  même  que  (es  couleurs 
des  objets  naturels  résultent  de  la  superposition  de  plusieurs  cou- 
leurs simples.  Il  faut  ajouter  que  les  diverses  particularités  acces- 
soires ,'■  la  production  du  son,  le  bruit  de  l'émission  de  l'air  dans 
les  instruments  à  vent,  le  grincement  des  crins  de  l'arciiet,  etc., 
ajoutent  leur  influence  à  la  cause  propre  du  timbre. 

679.  Résonnatears  de  Helmoltz.  —  M.  Helmoltz  a  confirmé  sa 
théorie  par  des  expériences  relatives  à  l'analyse  des  sons  composés. 
Il  s'appuie  sur  le  fait  de  la  commu- 
nication du  mouvement  vibratoire 
et  l'aptitude  de  certaines  masses 
iimitëes  de  gaz  à  vibrer  à  l'unis- 
son de  certains  sons.  L'instru- 
ment dont  il  se  sert  porte  le  nom 
(le  résounaleur;  il  est  formé  d'un 
globe  creux  (flg.  606)  eo  cuivre 

muni  de  deux  ouvertures.  L'une     „ „      ...  ^,„  ,    „ 

d'ellesforme  une  sorte  de  pavillon, 

l'autre  est  munie  d'uue  pointe  qu'on  introduit  dans  l'oreille.  Les 
dimensions  des  résouuateurs  sont  choisies  de  façon  à  vibrer  k 
l'unisson  de  sons  déterminés;  iis  sont  donc  capables  de  renforcer, 
A  l'exclusion  des  autres,  les  sons  pour  lesquels  ils  ont  été  accordés. 

D'après  cela,  si  l'on  veut  analyser  un  son  complexe,  on  le  sou- 
tient pendant  quelque  temps,  et  on  intitiduit  successivement  dans 
l'oreille  différents  résonnateurs;  lorsqu'on  saisit  un  renforcement 
prononcé,  c'est  que  le  sou  du  résonnaient  est  un  des  éléments  du 
son  que  l'on  étudie. 

L'expérience  peut  être  disposée  de  manière  qu'un  grand 
nombre  de  pei'sonnes  puissent  simultanément  en  apprécier  l'elTet. 
Une  série  de  résonnateurs  (flg.  607)  accordés  pour  la  série  des  har- 
moniques 1,  2,  S,  II,  5.,  6  sont  placés  en  ligne  verticale  en  regard 
d'un  miroir  tournant.  Chacun  d'eux  communique  par  la  petite  ou- 
verture avec  une  capsule  manométriqiie,  munie  de  son  bec  de  gaz. 
Il  est  aloi-s  très-facile  de  distinguer,  quand  on  tourne  le  miroir. 
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celles  des  flammes  qui  sont  influencées  par  le  son  que  l'on  étudie. 
Le  corps  sonore  dont  on  se  sert  est  promené  pendant  la  rotatioo 
du  miroir  devant  les  pavillons  du  résonnateur. 

C'est  à  la  présence  de  tels  et  tels  harmoniques  que  les  sons 


Fig.  6tt".  —  Analyse  du  timbre  de»  sons. 

doivent  leur  timbre,  et  par  suite  une  partie  de  l'impression  qu'ils 
peuvent  produire.  Ainsi,  par  exemple,  les  cloches,  les  cymbales 
fournissent  toujours  des  sons  accompagnés  d'harmoniques  suraigns 
et  discoidanls ;  aussi  n'est-ce  que  rarement  que  les  carillons  pro- 
duisent un  effet  agréable. 

La  voix  humaine  est  très-riche  en  harmoniques  ;  il  s'en  produit 
un  grand  nombre  dans  la  glotte,  mais  il  n'y  a  que  ceux  qui  peu- 
vent déterminer  la  vibration  de  la  masse  d'air  de  la  bouche  qui 
soient  renforcés.  C'est  l.'i  l'origine  des  voyelles.  Celles-ci,  d'après  la 
Ihéorie  de  M.  HelniotU,  ne  sont  que  le  timbre  particulier  que  prend 
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une  note  par  suite  de  la  résonnance  de  Tair  de  la  bouche,  réson- 
nance  dont  l'effet  est  de  renforcer  parmi  les  harmoniques  celui  qui 
se  rapproche  le  plus  d'une  certaine  note  fixe  et  caractéristique. 
Ainsi,  par  exemple,  la  voyelle  A  résulte  de  la  résonnance  si b^.  Ces 
notes  caractéristiques  peuvent  être  découvertes  en  plaçant  devant 
la  bouche  ouverte  une  série  de  diapasons  émettant  une  voyelle,  et 
observant  ceux  dont  le  son  se  trouve  refiforcé. 

680.  Synthèse  des  sons.  —  M-.  HelmoUz  a  vérifié  sa  théorie  par 
la  synthèse  des  sons.  Il  emploie  une  série  de  diapasons  dont  la 
vibration  est  entretenue  par  l'aimantation  et  la  désaimantation 
dVlectro-aimants  animés  eux-mêmes  par  un  diapason  interrupteur 
de  128  vibrations  par  seconde.  Les  divers  diapasons  sont  accordés 
aux  harmoniques  du  son  de  428  vibrations  par  seconde.  Au-devant 
de  chaque  instrument  est  un  tuyau  renforçant,  fermé  par  un  disque 
susceptible  d'être  déplacé  à  l'aide  d'une  touche  analogue  à  celle  d'un 
piano.  On  peut  ainsi,  en  abaissant  telle  ou  telle  touche,  faire  varier 
les  harmoniques  renforçants  et  produire  assez  distinctement  le 
timbre  propre  c^  chaque  voyelle. 
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^  /  681.  De  la  lumière.  —  Lorsque  Ton  vient  à  fermer  toutes  los 

f'   ' 

ouvertures  cVune  chambre,  les  objets  qui  se  trouvent  dans  Tinté- 
rieur  de  la  chambre  cessent  d'êlre  aperçus.  Ces  objets  existent 
toutefois,  l'organe  de  la  vision  existe  également,  et  pourtant  le  rap- 
port ne  s'établit  point  entre  eux  ;  la  visîou  n*a  pas  lieu.  Il  ne  suffit 
donc  pas  qu'un  objet  soit  en  présence  de  Toeil  pour  que  celui-ci 
Taperçoive,  il  faut  encore  un  agent  intermédiaire  à  Taide  duquel 
s'établit  le  -rapport  de  l'un  à  l'autre;  de  même  qu'il  ne  suffit  point 
que  l'oreille  soit  en  présence  d'un  corps  en  vibration  pour  perce- 
voir un  son  :  ce  son  ne  peut  être  perçu  qu'autant  qu'il  existe  un 
milieu  pondérable  et  élastique  capable  de  transmettre  le  mou- 
vement à  l'organe  de  l'ouïe.  Dans  le  cas  de  la  vision,  cet  inter- 
médiaire s'appelle  la  lumière.  Les  physiciens  admettent  commu- 
nément aujourd'hui  qu'elle  est  constituée  par  un  fluide  infiniment 
subtil  et  élastique  appelé  éther,  qui  remplit  tout  l'espace  et  pénètre 
la  substance  même  des  corps  transparents.  Les  corps  que  l'on  appelle 
lumineux  par  eux-mêmes,  les  sources  de  lumière,  sont  dans  un  état 
particulier  de  vibration;  cette  vibration  se  communique  à  Téther, 
dans  lequel  elle  se  transmet  de  proche  en  proche  par  ondes  ana- 
logues aux  ondes  sonores.  Ce  mouvement  finit  par  atteindre  la  i*éline. 
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(lui  se  trouve  impressionnée  de  la  mêine  façon  que  le  soiil  les  par- 
ties internes  de  l'oreille  par  les  ondes  sonores. 

La  lumière  est  donc  une  vibration  comme  le  son.  De  même 
que  tous  les  corps,  à  peu  près,  peuvent  devenir  sonores,  de  même 
tous  les  corps  peuvent  devenir  lumineux;  il  suffit  d'élever  suffisam- 
ment leur  température,  soit  directement  par  l'action  d'un  foyer 
calorifique,  soit  par  l'intervention  de  l'électricité,  soit,  ce  qui  a  lieu 
le  plus  ordinairement,  par  la  production  d'un  phénomène  chi- 
mique. Tout  le  monde  sait  que  c'est  à  la  combustion,  qui  n'est 
qu'une  comT)inaison  chimique,  que  nous  empruntons  toutes  les 
sources  de  lumière  dont  nous  nous  servons  dans  l'économie  domes- 
tique, l'industrie  ou  les  arts. 

Ce  ne  sont  pas  seulement  des  impressions  optiques  que  pro- 
duisent les  vibrations  de  Téther,  ce  sont  aussi  des  impressions 
calorifiques  (326).  Toutefois  la  lumière  ne  commence  que  lorsque 
la  vibration  est  devenue  suffisamment  rapide,  de  même  que  cela 
arrive  pour  l'oreille  vis-à-vis  des  mouvements  vibratoires  ordinaires. 
Loi'squ'elles  ont  une  vitesse  moyenne,  les  vibrations  de  l'éther  pro- 
duisent une  impression  exclusivement  calorifique.  Le  mouvement 
vibratoire  de  l'éther  engendre  aussi  des  phénomènes  chimiques 
qui  sont  le  fondement  de  la  photographie.  Ce  sont  surtout  les 
vibrations  rapides  qui  sont  aptes  à  cette  fonction  spéciale.  Il  arrive 
même  un  moment  où,  à  cause  de  leur  rapidité,  ces  vibrations 
cessent  d'impressionner  la  rétine,  alors  même  qu'elles  agissent  pour 
exciter  l'action  chimique. 

682.  Propagation  rectiligne  de  la  lumière.  —  Le  mouvement 
vibratoire  de  l'élher  diffère  beaucoup  de  celui  qui  transmet  le 
son;  la  vitesse  de  transmission  est  infiniment  plus  grande,  et  les 
ondes  infiniment  plus  courtes.  Ainsi  les  sons  les  plus  graves  em- 
ployés en  musique   ont  une  longueur  d'onde  d'une  dizaine  de 

•        •     • 

mètres;  l'onde  des  plus  aigus  est  de  5  ou  6  centimètres,  et  les  sons 
qui,  sans  aucun  emploi  musical  possible,  à  cause  de  leur  caractère 
suraigu,  sont  cependant  susceptibles  d'être  perçus  par  l'oreille,  ont 
encore  une  longueur  d'onde  d'environ  un  centimètre.  Le  phéno- 
mène optique  qui  correspond  à  la  hauteur  du  son  est  la  couleur. 
La  couleur  la  plus  grave  est  le  rouge.  Sa  longueur  d'onde  est  de 
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310  millionièmes  de  millimètre,  ce  qui  correspond  à  51/|  iHHions 
de  Tibralions  par  seconde.  l.e  violel  est  la  couleur  la  plus  aigoB,  elle 
résulte  de  752  trilUons  de  vibrations  par  seconde,  avec  une  lon- 
gueur d'onde  de  212  millionièmes  de  milUmëlre. 

A  cette  particularité  se  rattache  un  phénomène  Irès-important  : 
c'est  que  lès  ondes  arrêtées  par  un  obstacle  ne  se  reforment  pas 
derrière,  comme  cela  a  lieu  pour  le  son.  Il  y  a  bien,  même  dans  \e 
cas  du  son,  une  sorte  A'omhre  sonore,  mais  le  fait  est  peu  sensible, 
tandis  qu'il  est  presque  absolu  pour  la  lumière,  et  les  choses  se  pas- 
sent de  telle  façon  que  la  propagation  de  la  lumière  doit  être  con- 
sidt^rée  comme  se  faisant  exactement  suivant  une  ligne  droite. 

On  peut  démontrer  la  propagation  rectiligne  de  la  lumière  par 
l'expérience  suivante  : 

On  place  une  lumière  C  [flg.  608)  derrière  un  écran  percé  d'uDf 
petite     ouverture    A. 
A  une  certaine  distance 
on  dispose  un  second 
I  ëcranpcrcéaussid'une 
petite  ouverture  B ,  ot 
on  applique  l'œil  der- 
rière.   Tant    que    les 
trois  points  0,  A,  B 
sont  en  ligne  droite, 
l'ceil    aperçoit   la   lu- 
mière; mais  pour  peu 
Fig.  608.  -  Propagïtioii  rcciiligne  de  la  lumière.       quccetledirection  roc- 
tiligne  soit  altérée,  on 
cesse  de  l'apercevoir.  On  peut  donc  admettre  que,  dans  un  môme 
milieu  du  moins,  la  propagation  de  la  lumière  a  lieu  en  ligne  droite, 
et  on  nomme  rayon  lumineux  toute  ligne  droite  suivant  laquelle  la 
lumière  se  propage.  Au  lieu  d'un  écran,  on  pourrait  en  prendre  plu- 
sieurs, et  on  démontrerait  le  fait  de  la  façon  la  plus  précise. 

En  présence  d'une  source  de  lumière,  tous  les  corps  deviennent 
lumineux,  c'est-à-dire  qu'ils  éprouvent  par  communication  le 
mouvement  vibratoire  caractéristique  de  l'impression  lumineuse; 
ils  doivent  donc  Hve  considérés,  au  même  titre  que  les  sources. 
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coinme  les  ceutres  d'où  partent  les  rayons  lumineux  dtrifçës  dans 
toutes  les  directions  de  l'espace. 

Nous  remarquerons  toutefois  que  lo  fait  de  la  propagation 
rectiligne  n'a  pas  une  rigueur  absolue  :  divers  phénomènes,  en 
particulier  ceux  de  diffraction,  démontrent  que  les  ondes  se  i-efor- 
ment  réellement  derrière  les  obstacles;  mais  il  faut,  pour  les  ob- 
server, des  conditions  spéciales  qui  ne  se  rencontrent  pas  dans  les  cir- 
constances ordinaires.  Nous  n'en  tiendrons  nullement  compte  ici,  et 
nous  supposerons  que  les  rayons  lumineux  sont  formés  exactement 
par  des  lignes  droites.  Divers  phénomènes  très-simples  et  très-cou- 
nus  peuvent  se  rattacher  directement  à  cette  supposition. 

683.  Chambre  noire.— Si  l'on  vient  à  pratiquer  une  petite  ouver- 
ture dans  le  volet  d'une  chambre  (ûg.  €09),  parfaitement  close  d'ail- 


Fjg.  600.  —  Chambre  noire. 

leurs,  et  qu'en  face  de  l'ouverture  on  dispose  un  écran  blanc,  on 
aperçoit  sur  l'écran  une  image  renversée  du  paysage  extérieur.  Cette 
image  est  d'autant  plus  nette  que  l'ouverture  est  plus  petite,  et  que 
les  objets  sont  plus  éloignés;  toutes  les  couleurs  et  leurs  diverses 
nuances  seront  d'ailleurs  reproduites  avec  la  plus  parfaite  fidélité. 
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Fig.  GIO.— Théorie  de 
la  chnmbre  noire. 


Ces  résultats  s'expliquent  très-aisément.  Considérons  en  effet  un  objet 
extérieur  AB  (fig.  610),  et  soit  0  la  petite  ouverture  de  la  chambre. 
Le  point  A  envoie  des  rayons  Innuneux  suivant  toutes  les  directions 

dans  Tespace;  parmi  eux  un  petit  faisceau 
pénètre  .dans  la  chambre  par  l'ouverture  0 
et  vient  tomber  sur  l'écran  en  A'.  Le  point 
A'  reçoit  de  la  luniière  du  point  A  et  n'en 
reçoit  que  de  ce  point.  11  n'y  a  d'ailleurs 
aucun  autre  point  de  l'écran  qui  reçoive  de 
la  lumière  du  point  A  ;  l'œil  sera  donc  im- 
pressionné par  le  point  A'  comme  il  le  serait 
par  le  point  A;  en  d'autres  termes,  le  point 
A  sera  l'image  du  point  A.  Par  la  même 
raison  le  point  B'  sera  l'image  du  point  B.  Les  points  intermé- 
diaires entre  A  et  B  feront  leur  image  entre  A'  et  B';  on  aura 
donc  en  A'  B'  une  image  renversée  de  l'objet  AB.  On  voit  du  reste 
que  si  l'ouverture  est  tant  soit  peu  considérable,  A' ne  sera  plus 
un  point,  mais  une  petite  surface,  intersection  par  l'écran  du  cône 
qui,  ayant  pour  sommet  le  point  A,  aurait  pour  ba.se  Touverlure 
elle-même.  Il  en  serait  de  môme  pour  tous  les  autres  poiifts;  il  n'y 
aurait  donc  pas  unité  de  sensation  dans  les  difféi^ents  points  de 
l'image,  qui  par  cela  même  serait  un  peu  confuse. 

On  peut  faire  l'expérience  de  la  chambre  noire  sous  une  forme 
différente.  On  perce  avec  une  aiguille  une  petite  ouverture  dans 
une  carte  (flg.  611)  qu'on  interpose  entre  une  bougie  et  un  écran: 
on  voit  alors  sur  l'écran  l'image  renversée  de  la  bougie.  Si  l'on  opère 
dans  une  chambre  obscure  et  que  le  trou  soit  très-fin,  l'image  ob- 
tenue  est  extrêmement  nette. 

C'est  pour  la  même  cause  qu'un  faisceau  de  lumière  solaire  qu'on 
laisse  pénétrer  (flg.  612)  dans  une  chambre  noire  par  un  petit  trou, 
forme  un  cône,  rendu  visible  par  les  corpuscules  qui  sont  toujours 
flottants  dans  Fair  et  qui  sont  éclairés  par  la  lumière  solaire  elle- 
même.  Suivant  l'inclinaison  du  plan  sur  lequel  tombe  le  cône,  il  se 
forme  une  image  tantôt  ronde,  tantôt  elliptique  du  soleil. 

Lorsque  les  rayons  du  soleil  tombent  sur  un  arbre  couvert  de 
feuilles,  les  faisceaux  qui  passent  à  travers  les  divers  interstices  don- 
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nent.lieii,  quelle  que  soit  In  Torme  naturellement  très-im^gulière  de 


Pig.  cil. 
ces  derniers,  à  des  images  rondes  ou  ovales  (ftg.  613)  que  l'on  voit 


sur  le  sol  dans  l'ombre  même  de  l'arbre.  Au  moment  d'une  éclipse 
de  soleil,  le  disque  solaire  pr^ente  la  forme  d'un  croissant  plus  ou 
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moins  délié  par  suite  de  l'intei-position  de  la  iuae.  Si  dans  ces  cir- 
constances on  observe  les  images  du  soleil  dans  l'ombre  des  arbres, 
on  reconnaît  que  toutes  ces  images  ont  précisément  la  forme  de 


Fig.  013.  —  Images  du  soleil  dans  l'ombre  des  arbres. 

croissant.  Il  en  serait  de  même  de  l'image  qu'on  obtiendrait  en 
faisant  pénétrer  un  faisceau  de  lumière  par  un  petit  trou  dans  une 
chambre  obscure.  - 

684.  Thiorie  des  ombres.  —  La  propagation  rectitigne  de  la 
lumière  sert  de  fondement  â  la  théorie  physique  des  ombres-  Sup- 
posons, par  exemple,  un  corps  lumineux  que  nous  réduirons  par 
le  raisonnement  à  un  point  unique,  et  plaçons  au-devant  de  lui  un 
corps  opaque.  Si  l'on  imagine  par  le  point  lumineux  un  cône  dont 
1^  nappe  soit  tangente  à  la  surface  du  corps  opaque,  il  est  éjiident 
que  dans  tout  l'intérieur  de  ce  cAne,  au  delà  du  corps  opaque,  au- 
cun rayon  lumineux  ne  pourra  pénétrer  ;  toute  cette  portion  de 
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l'espace  sera  donc  dans  l'obs'cunté,  s'il  u'y  a  pas  d'autre  lumière 
que  celle  du  point  lumineux-,  elle  sera,  dans  tous  tes  cas,  dans  une 
obscurité  relative.  C'est  le  cône  d'ombre.  L'inlersectlen  du  cône 


flg.  su.  —  Ombre  poilAe. 

d'ombre  par  une  surface  donne  lieu  à  une  portion  plus  ou  moins 
noire  qui  est  ce  qu'on  appelle  i'ombre  portée. 

Dans  l'hypothèse  oi'i  nous  nous  sommes  placés  d'un  point  lumi- 


Fig.  eiS.  —  Ombre  et  pénombre. 

lieux,  il  est  clair  que  le  cane  d'ombre  est  nettement  limité;  il  en  est 
de  même  de  l'ombre  portée.  Mais  le  cas  d'un  point  lumineux  est 
une  pure  a])Stracliou,  le  corps  lumineux  a  toujours  des  dimensions 
qui  occasionnent  une  certaine  complication  dans  le  phénomène. 

PKT9.   VESCHANEL.  55 
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Considérons,  par  exemple  (flg.  615),  un  corps  lumineax  placé  entre 
deux  corps  opaques,  dont  l'un  a  un  volume  plus  petit,  et  l'autre  un 
volume  plus  grand  que  le  sien.  Concevons  deux  cônes  dont  les  nappes 
enveloppent  extèrieuremeni  le  corps  lumineux  et  chacun  des  deux 
corps  opaques.  L'intérieur  de  ces  nappes  au  delà  des  corps  opaques 
constitue  le  cône  d'ombre.  En  aucun  de  ses  points  il  ne  peut  arri- 
ver de  lumière.  L'intei'section  par  un  écran  donne  lieu  à  une  partie 
noire,  c*est  l'ombre  proprement  dite.  On  voit  que  le  cône  d'ombre 
est  illimité  quand  le  corps  opaque  est  plus  grand  que  le  corps  lumi- 
neux; il  est  limité  dans  le  cas  contraire. 

Concevons  actuellement  deux  nouveaux  cônes  tangents  inté- 
rieurement au  corps  lumineux  et  aux  corps  opaques;  les  nappes  de 
ces  cônes  enveloppent  évidemment  les  cônes  d'ombre,  comme  le 
montre  la  figure.  On  voit  en  outre  que,  dans  la  portion  de  l'espace 
comprise  entre  les  deux  nappes,  il  arrive  une  certaine  proportion 
de  lumière,  d'autant  plus  grande  qu'on  s'approche  davantage 
de  la  nappe  extérieure,  d'autant  plus  petite  qu'on  s'approche 
davantage  de  la  nappe  intérieure.  Cette  portion  de  l'espace  se 
nomme  la  pénombre.  Si  on  considère  l'ombre  portée  sur  un  écran, 
on  voit  qu'elle  se  compose  de  deux  parties  distinctes  :  une  partie 
noire  centrale,  c'est  Tombre  proprement  dite,  et  une  partie  grise 
qui  l'enveloppe,  c'est  la  pénombre. 

Cette  pénombre  est  sensible  sur  le  corps  opaque  lui-même.  En  • 
effet,  la  ligne  de  contact  du  cône  d'ombre  est  plus  éloignée  que 
celle  du  cône  de  pénombre.  Au  delà  de  la  première,  aucune  lumière 
n'arrive  ;  la  portion  comprise  en  avant  de  la  deuxième  est  pleine- 
ment éclairée.  Quant  à  la  partie  comprise  entre  les  deux  lignes, 
elle  est  le  siège  d'un  éclairement  partiel,  qui  forme  précisément  la 
pénombre. 

685.  Vitesse  de  la  lumière.  —  Les  ondes  lumineuses,  à  la  dif- 
férence de  ce  qui  a  lieu  pour  le  son,  se  propagent  avec  une  extraor- 
dinaire rapidité,  qu'on  peut  très-approximativement  évaluer  à 
298,000  kilomètres  par  seconde;  on  voit,  par  conséquent,  qu'en 
une  seconde  la  lumière  ferait  environ  sept  fois  et  demie  le  tour  de 
la  terre.  Une  pareille  vitesse  semble  interdire  l'espoir  de  la  mesurer 
par  des  expériences  faites  à  la  surface  du  globe.  On  y  a  toutefois 
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réussi.  M.  Foucault  a  pu  même  iustaller  son  appareil  dans  une 
chambre  de  dimensions  ordinaires,  où  le  rayon  lumineux  étudié 
ne  parcourait  pas  plus  de  20  mètres.  Le  temps  employé  pour  fran- 

1 

chir  cet  intervalle  est  inférieur  à  iqaaaaaq  de  seconde,  et  pour- 
tant il  a  pu  être  mesuré  avec  exactitude  !  Avant  l'expérience  de 
M.  Foucault,  la  vitesse  de  la  lumière  avait  été  déjà  mesurée  par 
M.  Fizeau  en  opérant  sur  une  longueur  de  quelques  kilomètres. 
Nous  allons  essayer  de  donner  une  idée  de  ces  deux  mémorables 
expériences. 

686.  Expérience  de  H.  Fizeau.  —  Supposons  une  source  lumi- 
neuse placée  à  une  certaine  distance  d'un  miroir  plan,  perpendi- 
culaire à  la  direction  de  la  ligne  qui  aboutit  au  point  où  il  est  placé  : 
les  rayons  lumineux,  qui,  partis  de  la  source,  viendront  rencontrer 
le  miroir  plan,  se  réOéchiront  normalement  et  retourneront  à  la 
source.  ViXi  observateur  placé  derrière  celle-ci  recevra  donc  le  rayon 
réfléchi,  et  par  suite  verra  un  point  lumineux,  image  de  la  source 
lumineuse.  Imaginons  maintenant  qu*au-devant  de  la  source  on 
fasse  tourner  une  roue  dentée,  d'un  mouvement  uniforme.  Au  mo- 
ment où  la  rotation  amène  une  dent  au-devant  de  la  source,  la 
lumière  est  interceptée  ;  elle  passe  librement,  au  contraire,  quand 
c'est  l'intervalle  vide  entre  deux  dents.  Or,  dans  ce  second  cas,  on 
conçoit  que  si  la  vitesse  de  rotation  de  la  roue  est  assez  considé- 
rable, les  rayons  lumineux,  à  leur  retour  du  miroir,  puissent  rencon- 
trer précisément  une  dent  ;  dans  ce  cas,  l'œil  n'apercevra  pas  d'image. 
Si  Ton  connaît  la  vitesse  de  la  roue,  et  le  nombre  de  dents,  on  pourra 
en  déduire  le  temps  que  met  la  lumière  à  parcourir  le  double  de 
la  distance  qui  sépare  les  deux  stations.  Dans  le  cas  où  la  vitesse 
n'est  pas  exactement  celle  qui  correspond  à  la  disparition  de  la 
lumière,  l'œil  aperçoit  d'une  manière  continue  un  point  lumineux 
à  cause  de  la  persistance  des  impressions  sur  la  rétine,  mais  avec 
une  intensité  moindre  que  quand  le  point  lumineux  est  vu  directe- 
ment à  travers  les  dents  de  la  roue  immobile.  La  roue  employée  par 
M.  Fizeau  avait  720  dents  ;  les  deux  stations,. l'une  à  Suresnes, 
l'autre  à  Montmartre,  étaient  distantes  de  8663  mètres,  et  la  dispa- 
rition de  la  lumière  avait  lieu  pour  une  vitesse  de  12,6  tours  par 
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seconde.  Il  résulte  de  )à  que  la  roue  met  à  touroer  d*UDe  quantité 

angulaire  correspondante  à  la  largeur  d*uae  dent  un  temps  égal  à 

i 
2  X  720  X  12, e 

temps  que  la  lumière  emploie  à  parcourir  un  espace  égal  à 
2  X  SÔ63  =  17326  mètres.  Donc  dans  une  seconde  l'espace  parcouru 
serait  17326  x  181(|Ii  =  314  362  9!i4  m&tres,  environ  315000  kilo- 
mètres par  seconde.  Ce  nombre,  peu  éloigne  de  celui  qui  résulte 
des  anciennes  observations  de  Rœmer,  est  toutefois  un  peu  trop  fort, 
ainsi  que  cela  résulte  des  nouvelles  mesures  de  la  parallaxe  solaire, 
d'accord  elles-mêmes  avec  l'expérience  directe  de  H.  Foucault. 

Si  la  vitesse  de  la  roue  qui  produit  une  extinction  devient  douldc. 
les  rayons  lumineux  arriveront  sur  des  vides,  et  on  observera  de  nou- 
veau l'image  du  point;  à  une  vitesse  triple  correspondra  une  nou- 
velle éclipse,  et  ainsi  de  suite.  On  pourra  donc  faire  une  série  de  déter- 
minations, qui  conduisent  à  peu  près  au  même  résultat  numérique. 

Nous  n'avons,  dans  ce  qui  précède,  indiqué  que  le  principe  de 
l'expérience;  on  conçoit  que  des  précautions  particulières  doivent 


FIg.  GIS.  —  Rtpérience  de  M.  Piieaui 

être  prises  pour  que  les  rayons  ne  se  disséminent  pas  dans  l'espace 
et  puissent  à  leur  retour  avoir  une  intensité  suffisante  pour  im- 
pressionner l'œil.  La  ligure  G16  donne  l'idée  de  l'appareil  à  l'aide 
duquel  a  été  résolue  celte  difficulté. 

La  lumière  d'une  lampe  est  concentrée  d'abord  à  l'aide  d'une 
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lentille  et  vient  tooit^r  sur  une  glace  sans  tain  M  inclinée  à  65°  qui 
les  renvoie  normalement  dans  un  corps  de  lunette  ;  l'objectif, 
placé  convenablement,  les  rend  ensuite  parallèles;  ils  traversent 
alors  l'espace  compris  entre  les  deux  stations,  tombent  sur  une 
seconde  lentille  qui  les  concentre  sur  le  miroir  où  ils  se  rëflëchis- 
sent,  traversent  de  nouveau  les  lentilles  et  redeviennent  parallèles. 
Ils  pénètrent  à  leur  retour  dans  la  première  lunette,  traversent  ]i\ 
glace  sans  tain  et  sont  reçus  par  l'œil,  qui  regarde  à  l'aide  d'un  ocu- 
laire, La  roue  R  est  mise  en  mouvement  par  un  rouage  d'horlogerie. 
Les  figures  617,  618  et  619  montrent  le  point  lumineux  vu  à  travers 
les  dents  de  la  roue  immobile.rëclipse  totale  produite  par  une  certaine 


Fig.  617.  —  Puint  lumiDeui  Fig.OiS.  — Éclipse        Fig.  619.  —  Éclipse 

TU  k  traien  les  dents  de  Is  totale.  piriielle. 

roue  iaimoblle. 

vitesse  de  rotation  et  l'éclipsé  partielle.  Remarquons  que  le  pli(!no- 
mène  de  l'éclipsé  totale,  qui  sert  précisément  à  mesurer  la  vitesse  de 
la  lumièi-e,  est  un  peu  incertain;  il  ne  devrait  correspondre  qu'à  une 
vitesse  bien  déterminée  de  la  roue;  mais  il  paraît  durer  plus  ou  moins 
de  temps,  parce  que  de  part  et  d'autre  du  point  précis  de  l'éclipsé  II 
n'arrive  pas  assez  de  lumière  à  l'œil  pour  l'impressionner.  L'expé- 
rience de  M.  Fizeau,  qui  a  rendu  sensible  pour  la  première  Cois  la 
trausmissioB  progressive  de  la  lumière,  sur  une  étendue  restreinte 
à  la  surface  du  globe,  est,  à  ce  point  de  vue,  très- remarquable,  et 
elle  Ht  dans  le  monde  savant  une  sensation  extrême;  mais  elle  est 
difficile,  peut-être  impossible  à  disposer  pour  une  mesure  rigou- 
reuse. La  méthode  employée  plus  tard  par  M.  Foucault  est,  au  con- 
traire, susceptible  d'une  très-grande  rigueur. 

687.  Ezpdrience  de  M.  Foncaolt.  —  M.  Foucault  a  eu  i-ecours 
à  la  méthode  du  miroir  tournant,  employée  par  M.  Wheatstone  à  la 
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mesure  de  la  durée  de  Tétincelle  électrique  (436).  L'appareil  pri- 
mitif, qui  lui  servit  seulement  à  constater  la  différence  de  vitesse 
de  la  lumière  dans  Tair  et  dans  Teau,  était  disposé  de  la  manière 
suivante  : 

Un  faisceau  de  lumière,  pénétrant  par  une  ouverture  carrée, 
traverse  presque  immédiatement  un  réseau  de  fils  fins  de  platine  ; 
concentré  par  une  lentille  achromatique,  il  tombe  avant  sa  conver- 
gence sur  un  miroir  tournant.  Dans  Tune  des  positions  de  celui-ci, 
le  faisceau  réfléchi  est  dirigé  sur  un  miroir  sphérique  concave  dont 
le  centre  de  courbure  coïncide  avec  Taxe  de  rotation  du  miroir 
mobile;  le  faisceau  revient  donc  sur  le  miroir  plan,  et  de  là  il 
retourne  à  l'ouverture.  Pour  observer  cette  image  sans  masquer  le 
faisceau  d'origine,  on  place  obliquement  sur  le  faisceau  une  glace 
parallèle,  et  on  observe  avec  un  puissant  o.culaire  l'image  rejetée 
sur  le  côté.  Le  miroir  en  tournant  fait  paraître  cette  image  à 
chaque  révolution.  Si  la  vitesse  de  rotation  est  uniforme,  et  d'ail- 
leui*s  assez  rapide,  la  persistance  des  impressions  sur  la  rétine  fait 
voir  rimage  d'une  manière  continue  et  dans  une  position  fixe. 
Pour  obtenir  un  pareil  résultat,  il  suffit  que  la  vitesse  de  rotation 
dépasse  30  tours  par  seconde. 

Mais  si  Ton  suppose  que  la  vitesse  devienne  plus  considérable, 
entre  le$  deux  réflexions  sur  le  miroir  mobile,  la  lumière  a  par- 
couru le  double  de  l'espace  qui  sépare  les  deux  miroirs,  et  pendant 
ce  temps  le  miroir  tournant  peut  changer  sensiblement  de  position, 
ce  qui  se  trahit  par  un  déplacement  de  l'image  formé  par  le  fais- 
ceau réfléchi  à  son  retour  sur  le  réseau. 

C'est  ce  déplacement  que  M.  Foucault  a  constaté  en  donnant 
au  miroir  une  vitesse  de  7  à  800  tours  par  seconde.  En  interposant 
entre  les  deux  miroirs  un  tube  contenant  de  Teau,  on  constate  que, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  déplacement  est  plus  considérable, 
ce  qui  prouve  que  la  lumière  se  meut  plus  vite  dans  l'air  que  dans 
l'eau,  conformément  à  la  théorie  qui  admet  que  la  lumière  est  une 
vibration. 

L'expérience  précédente  fut  exécutée  par  M.  Foucault  en  1850, 
très-peu  de  temps  après  celle  de  M.  Fizeau.  Depuis  cette  époque,  la 
méthode  a  été  notablement  perfectionnée,  surtout  en  ce  qui  con- 
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cerne  la  vitesse  de  rotation  du  miroir,  qui  est  évidemment  l'élément 
numérique  capital  dans  la  question.  La  machine  motrice  du  miroir 
est  une  soufflerie  à  pression  constante  du  système  de  M.  Gavaillé- 
Coll,  animant  par  son  air  comprimé  une  sorte  de  sirène  dont  Taxe 
vertical  porte  le  miroir.  Au  lieu  de  mesurer  la  vitesse  de  rotation 
par  des  procédés  toujours  empreints  d'une  certaine  incertitude, 
M.  Foucault  s'est  attaché  à  lui  donner  une  vitesse  constante  et  cer- 
taine^ &00  tours  par  seconde.  Cette  vitesse,  plus  petite  que  celle  des 
premières  expériences,  est  toutefois  suffisante,  parce  que  le  trajet 
de  la  lumière  a  été  porté  de  /i  à  20  mètres  en  faisant  réfléchir  le 
faisceau  sur  plusieurs  miroirs. 

Un  mécanisme  d'horlogerie  fait  mouvoir  un  disque  denté  et  lut 
fait  faire  exactement  un  tour  en  une  seconde.  Les  dents  sont  au 
nombre  de  ùOO,  de  sorte  que  chacune  d'elles  met  à  passer  de  1« 

position  qu'elle  occupe  à  celle  de  la  dent  voisine  7^    de  seconde, 

La  denture  pénètre  en  partie  dans  le  champ  du  microscope  qui 
sert  à  observer  l'image  du  réseau.  Cette  image,  bien  que  produisant 
sur  l'œil  une  impression  continue,  n'est  toutefois  éclairée  que  par 
intermittences  à  chaque  révolution  du  miroir;  il  en  est  de  même 
de  la  denture.  Or,  si  Ton  suppose  que  le  miroir  tournant  fasse 
exactement  400  tours  par  seconde,  les  dents  occuperont  le  méine 
point  du  champ  de  la  vision  à  chaque  éclairement,  et  par  suite  la 
roue  paraîtra  absolument  immobite.  Si  la  vitesse  diffère  un  peu  de 
celle  de  400  tours  par  seconde,  on  verra  la  roue  tourner  dans  un 
sens  ou  dans  un  autre.  On  pourra  donc  en  réglant  la  soufflerie 
arriver  à  obtenir  l'immobilité  absolue  de  l'image  de  la  roue;  on 
sera  dès  lors  parfaitement  sûr  que  le  miroir  se  meut  rigoureusemem 
avec  une  vitesse  de  400  tours  par  seconde. 

C'est  à  l'aide  de  cette  admirable  combinaison  que  M.  Foucault 
a  pu  mesurer  exactement  la  vitesse  de  la  lumière,  qu'il  a  trouvée 
égale  à  298,000  kilomètres  par  seconde;  cette  vitesse,  un  peu  plus 
faible  que  celle  qui  avait  été  admise  jusqu'à  présent,  se  trouve  dans 
un  accord  remarquable  avec  la  nouvelle  valeur  de  la  parallaxe 
solaire  qui  résulte  des  derniers  travaux  sur  la  théorie  du  soleil. 

688.  Vitesse  de   la  lumière  déduite   de   robBervation   des 
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éclipses  des  satellites  de  Jupiter.  —  Jusqu*à  Tépoque  où  a  été 
exécutée  Texpérience  de  M.  Fizeau,  on  n'avait  pu  réussira  rendre 
sensible  ia  transmission  successive  de  la  lumière  par  des  expé- 
riences faites  à  la  surface  de  la  terre;  mais  le  fait  était  connu,  on 
l'avait  déduit  de  certains  phénomènes  astronomiques  qui  avaient 
même  pu  servir  à  mesurer  avec  assez  d'exactitude  cette  vitesse  de 
transmission.  C'est  va  l'astronome  danois  Rœmer,  venu  en  France 
avec  Picard  en  1672,  qu'est  due  celte  importante  découverte.  Il  y 
a  été  conduit  par  la  discussion  des  heures  auxquelles  se  produisent 
les  éclipses  du  premier  satellite  de  Jupiter. 

On  sait  que  Jupiter  est  entouré  de  quatre  satellites  qui  se  meu- 
vent à  peu  près  dans  le  plan  de  l'orbite  de  la  planète.  Il  résulte  de  là 
que,  lorsque  le  satellite  passe  derrière  la  planète  par  rapport  au 
soleil,  il  pénètre  dans  le  cône  d'ombre  de  celle-ci  et  s'éclipse.  Ces 
éclipses  peuvent  être  observées  très-aisément,  même  avec  des 
lunettes  d'un  pouvoir  grossissant  faible.  Suivant  la  position  rela- 
tive de  la  Terre  et  de  Jupiter,  on  peut  observer  soit  l'entrée  dans 
le  cône  d'ombre,  c'est-à-dire  Vimmersion,  soit  la  sortie  ou  Vémer- 
sion,  mais  on  n'observe  pas  les  deux  phénomènes  à  la  fois  pour 
la  même  éclipse,  parce  qu'une  partie  du  cône  d'ombre  nous  est 
masquée  par  le  corps  de  la  planète.  Malgré  celte  circonstance  on  a 
pu,  en  combinant  les  diverses  observations,  calculer  avec  une  très- 
grande  exactitude  l'intervalle  moyen  de  deux  éclipses.  C'est  ainsi 
qu'on  a  reconnu  que  pour  le  premier  satellite  cet  intervalle  est  égal 
à  42  heures  1/2  environ. 

Cela  posé,  imaginons  que  la  terre  soit  en  T,  Jupiter  en  J,  c'est- 
à-dire  que  les  deux  astres  soient  en  conjonction  (fig.  620);  la  distance 
qui  les  sépare  est  alors  la  plus  petite  possible.  Les  deux  planètes  se 
meuvent,  mais  la  terre  a  un  mouvement  beaucoup  plus  rapide,  de 
sorte  que,  lorsque  Jupiter  sera  venu  en  J',  la  terre  sera  en  T',  en 
opposition  ;  ce  sera  le  moment  de  la  plus  grande  distance  entre 
eux.  Pendant  toute  cette  période  la  distance  des  deux  planètes  aura 
été  en  augmentant.  Or,  si  l'on  examine  les  intervalles  successifs  des 
éclipses,  on  trouve  qu'ils  sont  tous  supérieurs  à  42  heures  1/2, 
c'est-à-dire  à  la  valeur  moyenne.  A  partir. de  cette  opposition,  les 
deux  astres  se  rapprochent  jusqu'à  une  nouvelle  conjonction  qui 
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Fig.   620. 


se  produit  lorsque  Jupiter  est  en  J"  et  la  terre  en  T".  Pendant 
cette  période  FinteiTalle  des  éclipses  est,  au  conlraire,  constam- 
ment plus  petit  que  42  heures  1/2.  C'est  cette  double  variation  en 
sens  inverse  que  Rœmer  établit  rigoureusement  en  comparant  et 
discutant  toutes  les  observations 
faites  jusqu'à  lui.  Or,  si  Ton  admet 
que  la  lumière  ne  se  transmet  pas 
instantanément,  les  particularités 
précédentes  deviennent  faciles  à 
comprendre.  Car  d'une  immersion 
à  la  suivante ,  quand  les  astres  se 
rapprochent,  il  doit  s'écouler  moins 
de  temps  que  lorsque  les  astres 
s'éloignent,  la  différence  étant  pré- 
cisément le  temps  que  la  lumière 
met  à  parcourir  la  différence  de 

distance  des  astres  d'une  position  à  l'autre.  De  plus,  si  l'on  fait 
la  somme  de  toutes  ces  différences  d'une  conjonction  à  une 
opposition,  ou  d'une  opposition  à  une  conjonction,  on  trouve 
qu'elle  est  égale  à  une  vingtaine  de  minutes.  C'est  le  temps  que 
met  la  lumière  à  parcourir  un  intervalle  à  peu  près  égal  à  la  diffé- 
rence de  la  distance  maxima  à  la  distance  minima  des  deux  planètes, 
c'est-à-dire  au  diamètre  de  l'orbite  terrestre.  Nous  disons  à  peu  près, 
parce  que  les  deux  astres  ne  s'éloignent  pas  l'un  de  l'autre  ou  ne 
se  rapprochent  pas  suivant  une  direction  rectiligne.  Mais  il  est 
facile  d'interpréter  ces  observations  d'une  manière  tout  à  fait 
précise. 

Supposons  la  terre  et  Jupiter  en  conjonction  en  T  et  en  J;  on 
observe  une  éclipse  du  satellite  et  on  note  l'instant  exact  t  où 
l'écllpse  apparaît.  Cet  instant  n'est  pas  l'instant  réel  6;  il  en  diffère 
du  temps  a  que  la  lumière  a  mis  à  parcourir  l'espace  JT  ;  on  a 
donc  la  relation 

A  l'opposition  suivante  en  J'  et  T'  on  aura  une  relation  ana- 
logue : 

/'  =  6'  +  a'.  (2) 
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Enfin  à  la  conjonction  suivante  en  T"  et  J"  ou 

r  =  ô"  +  «,  (3) 

a  a  la  même  valeur  dans  les  équations  (1)  et  (3)  puisque  JT  est 

très-sensiblement  égal  à  J*'T". 

Retranchant  membre  à  membre  l'équation  (1)  de  l'équation  (2) 
et  réquation  (2)  de  l'équation  (3),  on  a 

r  —  f  =  ô'  —  6  +  *'  —  a, 

r  —  r  =  ô"  —  6'  —  (a'  —  «), 

d'où,  en  retranchant  ces  dernières  l'une  de  l'autre  : 

l'  —  t--  {t"  -  t')  =  (ô'  -  6)  -  (6"'—  0')  +  2  (a'  —  a). 

Mais  6'  —  6  est  égal  à  6"  —  6'  et  a'  —  a  représente  le  temps 
que  la  lumière  met  à  parcourir  l'orbite  terrestre.  Ce  temps  peut 
donc  se  déduire  de  l'équation  précédente. 

C'est  ainsi  que  Rœmer  a  trouvé  une  valeur  égale  à  16  minutes 
36  secondes;  on  en  conclut  que  la  lumière  emploie  pour  venir  du 
soleil  à  la  terre  8  minutes  18  secondes. 

Le  mémoire  de  Rœmer  fut  présenté  à  l'Académie  des  sciences 
en  1676;  cinquante  ans  plus  tard  l'astronome  anglais  Rradley  décou- 
vrait l'aberration  et  en  tirait  relativement  à  la  vitesse  de  la  lumière 
des  conclusions  tout  à  fait  conformes  à  celles  du  savant  danois  ^ 

689.  Photométrie.  —  La  photométrie  a  pour  objet  la  mesure 
de  l'intensité  lumineuse  de  diverses  sources  ;  les  procédés  employés 
à  cet  effet  sont  tous  plus  ou  moins  défectueux  ;  l'œil  n'est  pas  en 
effet  plus  habile  à  apprécier  l'intensité  de  la  vibration  lumineuse 
que  l'oreille  ne  l'est  à  apprécier  celle  de  la  vibration  sonore.  La 
difficulté  est  même  à  peu  près  absolue  quand  les  lumières  à  com- 
parer ont  des  couleurs  différentes. 

Quand  les  lumières  ont  à  peu  près  la  même  teinte,  on  peut 
établir  approximativement  le  rapport  de  leurs  intensités  en  se  fon- 

1.  On  appelle  aberrcUion  la  différence  qui  existe  entre  la  ligne  de  visée  d'une  lunette 
dirigée  sur  une  étoile  et  la  ligne  réelle  aboutissant  à  cette  étoile.  Cette  différence  est 
due  à  la  vitesse  de  la  lumière  et  à  la  vitesse  de  tmnslation  de  la  terre. 
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<lant  sur  la  loi  de  la  variation  en  raisïin  iiivei-se  du  carré  des  dis- 
tances. Cette  loi  est  une  conséquence  directe  de  la  théorie  des 
vibrations  lumineuses  et  on  l'admet  à  priori  bien  plutôt  qu'on 
ne  la  démontre  expérimentalement.  Toutefois  on  pourrait  con- 
stater A  peu  près  qu'une  surrace  donnée  est  égatemenl  éclairée  soit 
par  une  source,  soit  par  quatre  sources  pareilles  placées  k  une 
distance  double.  Quoi  qu'il  en  soîl,  c'est  sur  cette  loi  que  sont  fon- 
<léesla  plupart  des  méthodes  photométriques;  nous  en  indiquerons 
succinctement  quelques-unes. 

690.  Photomètre  de  Bonguer.  —  Une  surface  blanche,  «ne 
feuille  de  papier,  par  exemple,  un  verre  dépoli,  ou  une  lame  mince 


Fig.  631.  —  Photomèlre  de  Bouguer. 

de  porcelaine,  est  divisée  en  deux  parties  par  un  écran  opaque,  de 
part  et  d'autre  duquel  on  place  tes  deux  sources.  La  disposition  doit 
être  telle,  que  chaque  source  éclaire  exclusivement  l'une  des  sur- 
faces. L'observateur  placé  du  côté  opposé  aux  lumières  voit  deux 
surfaces  blanches,  séparées  par  une  ligne  d'ombre  due  à  l'écran, 
On  éloigne  la  source  la  plus  intense,  jusqu'à  ce  que  l'éctairement 
des  deux  surfaces  paraisse  le  même.  Si  aloi-s  l'une  des  sources  se 
trouve  à  une  distance  double,  elle  envoie  quatre  fois  moins  de 
lumière  que  si  elle  était  placée  à  la  même  dislance  que  l'autre,  et 
puisqu'elle  produit  en  définitive  un  éclairement  égal,  c'est  que  son 
intensité  est  quadruple. 
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691.  Photomètre  de  Rumford.  —  Le  photomèlre  de  Rumrord 
est  fondé  sur  la  comparaison  des  teintes  de  deux  ombres  portëcs 
par  deux  lumières.  Au-devant  des  deux  lumières  on  place  un  bâton 
cylindrique  dont  l'ombre  est  projetée  sur  un  écran.  Chacune  des 


Fig,  033.  —  Pliotpmètre  de  fiumrard. 

deux  ombres  portées  par  une  des  sources  est  éclairée  par  l'autre, 
et  leur  teinte  esl  généralemeut  différente.  On, éloigne  progressive- 
ment la  source  la  plus  intense,  jusqu'à  ce  qu'elles  paraissent  exac- 
tement du  mtime  noir.  On  doit  conclure  que  dans  cette  position 
chacune  d'elles  reçoit  la  même  quantité  de  lumière.  Si  donc  on 
constate  que  l'une  des  sources  est  à  une  distance  double  de  l'autre, 
par  exemple,  c'est  que  son  intensité  est  quatre  fois  plus  grande. 

692.  Photomdtre  de  H.  Foucault.  —  Le  photomètre  de  H.  Fou- 
cault est  une  modification  de  celui  de  Rumford.  il  se  compose  d'une 
boite  présentant  un  fond  en  glace  dépolie  et  divisée  en  deux  com- 
partiments par  une  cloison  mobile.  Les  deux  lumières  sont  placées 
du  côté  opposé  à  la  glace,  dans  une  position  symétrique  par  rap- 
port à  la  cloison.  D'après  cette  disposition,  chaque  lumière  projette 
sur  l'écran  une  ombre  de  la  cloison,  et  ces  deux  ombres  peuvent  ou 
empiéter  l'une  sur  l'autre,  ou  être  séparées  par  un  intervalle  lumi- 
neux, ou  être  tangentes.  A  l'aide  d'un  bouton  destiné  à  cet  effet,  on 
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fait  mouvoir  Fécran  jusqu'à  ce  que  les  ombres  se  touchent,  et  il  est 
facile  alors  de  juger  de  Tiustant  où,  par  suite  de  l'éloignement  de  la 
lumière  la  plus  intense,  les  deux  ombrée  ont  la  même  teinte. 

693.  Photomètre  de  Bunsen.  —  Le  photomètre  de  Bunsen  se 
compose  d*une  feuille  de  papier  tendue  sur  un  cadre  et  présentant 
en  son  milieu  une  tache  faite  avec  un  corps  gras.  Si  Ton  place  la 
feuille  entre  Fœil  et  une  source  de  lumière,  la  tache  parait  translu- 
cide  et  blanche  sur  un  fond  peu  éclairé  ;  si,  au  contraire,  on  place  la 
source  entre  l'œil  et  la  feuille,  la  tache  paraît  sombre  sur  un  fond 
blanc.  Supposons  d'après  cela  que  Ton  place  de  part  et  d'autre  de  la 
feuille  deux  sources  d'inégale  intensité,  par  exemple  une  bougie  et 
un  bec  de  gaz  :  en  regardant  la  feuille  du  côté  de  la  bougie,  on  verra 
la  feuille  éclairée  par  diffusion  et  la  tache  par  transmission,  et  cette 
dernière  sera  plus  brillante,  puisque  le  bec  de  gaz  a  une  lumière 
plus  intense.  Mais  si  on  l'éloigné  à  une  distance  suffisante,  il  arri- 
vera un  moment  oii  le  papier  paraîtra  uniformément  éclairé  et  où 
la  tache  disparaîtra  à  peu  près  complètement;  c'est  que  l'éclairement 
produit  par  les  deux  sources  sera  le  même.  Il  suffira  donc  de  me- 
surer leurs  distances  au  photomètre  pour  en  déduire  le  rapport  de 
leui's  intensités. 
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694.  Réflexion.  —  Si  l'on  fait  iiénélrer  dans  rintérieur  d'une 
cliambre  noii-e  un  faisceau  délié  de  lumière  solaire  AB  (ûg.  623)  et 
qu'on  le  fasse  loin  bersurunesm-faceplane  présentant  un  certain  degrt- 
de  poli,  on  voit  le  faisceau  se  relever  suivant  la  direclion  BC  :  c'esl  en 


Fig.  cas.  —  Réflexion  do  la  lumière. 

cela  que  consiste  la  réflexion .  AB  se  nomme  le  rayon  incident,  BCIe 
rayon  réflécliî.  L'angle  ABD  formé  par  le  rayon  incident  et  la  per- 
pendiculaire ou  normale  à  la  surface  BU  se  nomme  l'angle  d'inci- 
dence. L'angle  CBD  formé  par  le  rayon  l'éQéchi  et  la  même  nor- 
male est  l'angle  de  l'éllexiou.  On  appelle  plan  d'incidence  le  plan 
formé  par  le  l'ayon  incident  AB  el  la  normale  DD. 
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695.  Lois  de  la  réflexion.  —  La  réflexion  de  la  lumière  à  la 
surface  des  corps  polis  se  fait  suivant  les  lois  suivantes  : 

l""  La  réflexion  a  lieu  dans  le  plan  de  l'incidence; 

2""  L'angle  de  réflexion  est  égal  à  Tangle  d'incidence. 

On  vérifle  expérimentalement  ces  deux  lois  de  la  manière  sui- 
vante :  On  se  sert  d'un  limbe  vertical  divisé  (flg.  62&),  au  centre  du- 
quel se  trouve  une  petite  plaque  polie  que  Ton  rend  exactement  ho- 
rizontale à  Taide  d'un  niveau  à  bulle.  Sur  le  limbe  se  meuvent  deux 
cui^seurs  portant  deux  tubes  noircis  à  l'inté- 
rieur et  munis  de  lignes  de  visée  exactement 
dirigées  vers  le  centre  du  limbe.  Ces  lignes  / 
de  visée  sont  ordinairement  formées  par  des  t 
ouvertures  très-étroites.  Le  zéro  de  la  division 
du  cercle  est  placé  à  l'extrémité  du  diamètre 
vertical  passant  par  le  centre,  et  cette  divi- 
sion s'étend  symétriquement  de  part  et  d'au- 
tre. Les  curseurs  sont  munis  de  points  de  re- 
père correspondant  aux  lignes  de  visée  des   ^ig.  024.  —  Vérification 

.    ,  des  loi^  de  la  réflexion. 

tubes. 

Pour  faire  l'expérience,  on  place  devant  l'extrémité  extérieure 
de  l'un  des  tubes  la  flamiiîe  d'une  bougie,  par  exemple.  Une  por- 
tion de  la  lumière  envoyée  par  cette  source  pénètre  dans  le  tube 
en  formant  un  faisceau  ayant  précisément  la  direction  de  la  ligne 
de  visée,  car  les  rayons  d'une  direction  différente  sont  arrêtés  et 
absorbés  par  les  parois  intérieures  qui  sont  noircies. 

En  faisant  mouvoir  le  second  tube,  et  plaçant  l'œil  derrière 
son  extrémité,  on  arrive  toujours  à  trouver  une  position  qui  permet 
de  voir  la  lumière  de  la  bougie  réfléchie  par  la  petite  surface 
plane.  Or  on  reconnaît  que  les  deux  cui-seurs  sont  placés  à  la 
même  distance  du  zéro,  ce  qui  démontre  l'égalité  de  Tangle  de 
réflexion  et  de  l'angle  d'incidence.  D'ailleurs  la  réflexion  se  fait 
dans  le  plan  vertical  du  limbe  qui  est  précisément  le  plan  de  l'in- 
cidence. Les  deux  lois  de  la  réflexion  se  trouvent  donc  vérifiées. 

696.  Horizon  artificiel.  —  Les  lois  de  la  réflexion  de  la 
lumière  sont  le  fondement  d'une  méthode  très -usitée  pour  la 
mesure  de  la  hauteur  d'un  astre  au-dessus  de  l'horizon,  et  dont 
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l'exaclilude  reconnue  peut  élre  considérée  comme  la  vériûcfition 

de  ces  lois  elles-mêmes. 

On  se  sert  d'un  cercle  divisé  (fig.  625),  établi  par  des  proc^cl^s 
convenables  dans  un  plan  vertical.  On  dirige  une  lunette  munie 


Fig.  625.  —  Horizon  aniBciel 

d'une  ligne  de  visée  suivant  la  direction  l'S'  et  de  faœii  à  voir  uiif 
étoile  déterminée.  On  dirige  ensuile  ou  une  seconde  lunette  si  l'in- 
strument en  présente  une.  ou  celle  qui  a  servi  pour  la  pi-écédenle 
expérience,  suivant  la  direction  l'R,  de  façon  k  apercevoir  l'image 
de  rétoile  par  réflexion  à  la  surface  d'un  bain  de  mercure. 
En  admettant  l'exactitude  des  lois  de  la  réflexion  de  la  lumière,  la 
hauteur  de  l'aslre  uu-dessus  de  l'horizon  est  la  moitié  de  la  dis- 
tance angulaire  qui  sépare  les  deux  lunettes. 

En  eiïet,  l'image  de  l'étoile  observée  par  réflexion  e^t  fournie 
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par  la  réflexion  d'un  rayon  lumineux  18  parallèle  h  l'S'  à  cause  de 
Textréme  distance  de  l'étoile.  Les  deux  angles  SIN  et  NIR  sont 
égaux;  il  en  est  de  même  des  angles  S TN',  N'i'R'  qui  sont  égaux 
aux  premiers  en  vertu  des  propriétés  des  parallèles.  Or,  si  Ton  con- 
çoit en  r  une  droite  horizontale  perpendiculaire  à  l'N',  cette  droite 
divise  évidemment  en  deux  parties  égales  l'angle  S  TR,  et  la  moitié 
supérieure  est  précisément  la  hauteur  de  l'astre  au-dessus  de  l'ho- 
rizon. 

Ce  procédé  pour  mesurer  la  hauteur  d'un  astre  est  souvent  em- 
ployé, soit  dans  les  observatoires,  soit  dans  les  stations  géodésiques; 
on  le  désigne  sous  le  nom  d*hortzon  artificiel  on  horizon  de  mercure. 

697.  Réflexion  irrégulière.  —  La  réflexion  dont  il  vient 
d'être  question  porte  le  nom  de  réflexion  régulière  ;  elle  est  d'au- 
tant plus  marquée  que  la  surface  est  plus  polie  et  que  les  rayons 
^ont  plus  inclinés.  Il  y  a  une  autre  sorte  de  réflexion  appelée  dit 
fusioi),  en  vertu  de  laquelle  une  surface  frappée  par  un  faisceau  de 
lumière  devient  le  siège  de  faisceaux  dirigés  dans  toutes  les  direc- 
tions de  Tespace.  C'est  à  raison  de  cette  diffusion  que  les  corps 
éclairés  sont  visibles  et  peuvent  être  considérés  comme  des  corps 
lumineux.  S'il  n'y  avait  que  la  lumière  régulièrement  réfléchie,  on 
verrait  non  pas  les  corps,  mais  bien  la  source  qui  les  éclaire.  Ainsi 
un  observateur  qui  se  placerait  sur  le  trajet  d'un  rayon  solaire  ré- 
fléchi verrait  l'image  éblouissante  du  soleil  et  ne  verrait  pas  le 
miroir.  C'est  la  diffusion  qui  rend  celui-ci  visible.  Ajoutons  que  dans 
l'acte  même  de  la  diffusion  il  s'étublit  dans  le  faisceau  une  modifi- 
cation spécifique  k  la  suite  de  laquelle  les  faisceaux  qui  proviennent 
du  corps  ont  une  intensité  ou  une  couleur  qui  dépend  de  la 
nature  du  corps  lui-même. 

698.  Miroirs.  —  On  donne  le  nom  de  miroir  à  toute  surface 
polie  capable  de  réfléchir  la  lumière  et  de  donner  lieu  à  des  images 
de  formes  diverses.  Les  anciens  se  servaient  exclusivement  de 
miroirs  en  métal,  ordinairement  en  bronze,  mais  quelquefois  en 
argent  ou  même  en  or.  L'usage  des  miroirs  en  glace  étamée 
remonte  au  xii*  siècle.  Ce  sont  des  lames  de  verre  ou  de  glace  der- 
rière  lesquelles  on  applique  un  amalgame  d'étain  (tain)  qui  forme 
la  surface  réfléchissante.  De  cette  façon  celle-ci  se  trouve  soustraite 
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à  rallération  de  Fair,  ce  qui  est  un  avantage  considérable.  Toute. 
fois  le  tain  et  la  surface  du  verre  forment  en  réalité  deux  miroirs 
et  donnent  par  suite  deux  images,  ce  qui  dans  les  expériences  d'op- 
tique constitue  un  inconvénient  tout  à  fait  intolérable  :  aussi  dans 
ce  cas  se  sert-on  de  miroirs  métalliques.  Le  métal  des  miroirs  est  une 
sorte  de  bronze  formé  de  66  parties  de  cuivre  et  33  d'étain.  On  y 
ajoute  quelquefois  du  plomb,  de  Tantimoine  et  même  de  l'arsenic. 
Les  miroirs  en  verre  argenté,  fort  employés  aujourd'hui,  sont  bien 
supérieurs  aux  précédents.  On  a  essayé  aussi,  mais  sans  beaucoup 
dfr  succès,  des  miroirs  en  verre  platiné. 

Les  effets  produits  par  les  miroirs  dépendent  de  leur  forme  ; 
nous  examinerons  ici  seulement  avec  quelques  détails  les  miroirs 
plans  et  les  miroirs  sphériques. 

699.  Miroir  plan.  —  Le  miroir  pian  est  une  surface  plane 
réfléchissante  ;  son  effet  général  et  bien  connu  est  de  donner  lieu 

derrière  le  miroir  à  une  image 
pareille  à  Tobjet.  Les  lois  de  la 
réflexion  de  la  lumière  rendent 
très-aisément  compte  de  ce  fait. 
Soit  en  effet  un  miroir  plan 
MN  et  un  point  lumineux  S.  De 
ce  point  partent  différents  rayons, 
SI,  Sr,  SI",  qui  se  réfléchissent 
sur  le  miroir  et  donnent  lieu 
aux  rayons  réfléchis  10,  l'O',  T'O". 

Fig.  626.  —  Miroir  plan.  .,    .  ,  .    ^   «  , 

^  "^  Abaissons  du  pomt  S  sur  le  mi- 

roir une  perpendiculaire  SK  et  prolongeons-la  derrière  le  miroir. 
Prolongeons,  d'autre  part,  le  rayon  réfléchi  10;  ce  rayon,  étant 
situé  dans  le  plan  normal  d'incidence  SIN,  ira  couper  quelque  part 
en  S'  la  droite  SK  qui  est  dans  le  même  plan.  Cela  posé,  on  voit 
que  les  deux  triangles  rectangles  SKI,  KIS'  sont  égaux,  car  ils  ont 
le  côté  Kl  commun;  les  deux  angles  SIK,  K18'  sont  égaux,  comme 
complémentaires,  le  premier  de  SIN,  le  second  de  NIO,  et  les  deux 
angles  SIN,  NIO  sont  égaux  d'après  la  loi  de  la  réflexion;  l'angle 
en  K  est  d'ailleurs  droit,  les  deux  triangles  considérés  ont  donc  un 
côté  égal  adjacent  à  deux  angles  égaux;  ils  sont  donc  égaux. 
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et  par  suite  KS'=KS.  Mais  ce  qui  est  vrai  pour  le  rayon  10  l'est 
aussi  pour  tous  les  autres;  doue  tous  les  rayons  réfléchis  prolon- 
gés vont  passer  par  le 
point  S'  symétrique  du 
point  S.  II  suit  de  là 
que,  si  quelques-uns  de 
ces  rayons  arrivent  à 
l'œil,  celui-ci  sera  exac- 
tement impressionné 
comme  s'ils  venaient 
de  S';  il  verra  donc  en 
S'  un  point  lumineux 
image   du  point  S.  ^' 

La  figure  627  montre  un  pinceau  de  rayons  lumineux  parlant 
d'un  point  de  la  flamme  d'une  bougie;  le  faisceau  réiléchi  diver- 
gent pénètre  dans  l'oeil,  et  son  sommet  est  précisément  l'image  du 
point  considéré. 

Ce  qui  est  vrai  pour  un  point  particulier  s'applique  évidemment 
à  chacun  des  points  d'un  objet.  Si  par  exemple  un  objet  AB  est 
placé  au-devant  d'un  miroir 


r" 


"/ 


(fig.  628),  l'œil  situé  en  0 
verra  l'imagé- du  point  A 
en  A',  celle  du  point  B  en  B', 
et  par  suite  l'image  de  AB 
sera  la  ligne  symétrique  A'B'. 
On  voit  d'après  cela  que 
l'image  vue  dans  un  miroir 
plan  n'est  pas  égale  à  l'objet 
dans  le  sens  absolu  du  mot  ; 
elle  est  symétrique  de  l'ob- 
jet, c'est-à-dire  que  ses  difl'é- 
rents  points  sont  sur  les  per- 
pendiculaires abaissées  des  points  correspondants  de  l'objet  et  pro- 
longées d'une  quantité  égale  derrière  le  miroir.  Ainsi,  ce  qui  est  à 
droite  dans  l'objet  est  à  gauche  dans  l'image,  c(  vice  uersa  ;  une  per- 
sonne placée  devant  un  miroir  et  mouvant  son  bras  droit  voit  son 


-  Ima^  d 
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image  mouvoir  le  bras  gauche;  les  caractères  d'imprimerie  sonl 
vus  renversés  tels  qu'ils  se  trouvent  sur  la  forme  d'impression,  ou 
comme  on  les  verrait  par  transparence  en  regardant  derrière  la 
feuille  de  papier  qui  les  porte,  etc. 

700.  Miroirs  multiples.  —  Lorsque  des  rayons  provenant  d'un 

point  lumineux  m  et  déjà 
:^^  réfléchis  3ur  un  premier 
miroir  AB  viennent  se  ré- 
fléchir sur  un  second  CD, 
ils  donnent  lieu  derrière 

jy-ç^ — ^  ce  second  miroir  à  une 

//<'^  image  m"  symétrique  de 


Fig.  G29.  —  Miroirs  multiples. 


la  première  m',  car  au 
moment  où  ils  tombent 
sur  lui,  ils  ont  pour  point  de, concours  la  première  image,  qui  joue 
par  conséquent  le  rôle  d'un  point  lumineux.  De  même  la  réflexion 
sur  un  troisième  miroir  donnerait  lieu  à  une  troisième  image 
symétrique  de  la  deuxième,  et  ainsi  de  suite.  On  expliquera  donc 
toutes  les  particularités  des  réflexions  multiples  en  considérant 
successivement  chaque  image  comme  un  objet.  Nous  citerons  ici 
ce  qui  se  produit  entre  deux  miroirs  parallèles  et  deux  miroirs 
inclinés. 

701.  Miroirs  parallèles. —  Considérons  un  objet  0  placé  entre 
deux  glaces  parallèles  (flg.  630); -une  première  réflexion  sur  cha- 
cune d'elles  donne  lieu  aux  images  a^  et  o^\  une  seconde  réflexion 
donne  lieu  à  deux  nouvelles  images  «j,  o^  dont  la  position  s'obtient 
en  considérant  a^  et  o^  comme  objets;  de  même,  à  l'aide  de  a^  et  o,, 
on  trouvera  la  position  des  images  a^  et  o^  qui  correspondent  à  une 
troisième  réflexion,  et  ainsi  de  suite.  La  figure  montre  un  œil  rece- 
vant les  faisceaux  trois  fois  réfléchis  qui  donnent  les  images  Og  et  O3; 
mais  le  même  œil  reçoit  les  faisceaux  qui  ont  subi  une,  deux  et  en 
général  un  nombre  quelconque  de  réflexions;  il  apercevra  donc 
une  série  pour  ainsi  dire  indéfinie  d'images,  mais  dont  l'éclat  va 
en  décroissant,  car  à  chaque  réflexion  il  y  a  toujours  une  certaine 
perte  de  lumière. 

Si  les  glaces  sont  bien  parallèles»  toutes  ces  images  sont  sur 
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une  direction  perpendiculaire  fi  chacune  d'elles;  mais  si  les  ginces 
forment  un  petit  angle,  la  ligne  des  images  louriie  d'une  façon 


Fig.  C30.  - 


'S  panillt!lca. 


d'autant  plus  marquée  que  l'angle  est  plus  sensible.  On  se  sert  soii  - 
vent  dn  cette  remarque  pour  placer  deux  glaces  evàctement  paral- 
l(>les  l'une  à  l'autre. 

702.  Hiroirs  rectangulaires.  —  Considérons  un  point  lumi- 
neux m  placé  entre  deux  glaces 
rectangulaires  0\  et  OB.  Il  se 
formera  par  suite  d'une  pre- 
mière réflexion  une  image  m' 
derrière  OA  et  m"  derrièr«  OB. 
L'image  m'  étant  considérée 
comme  objet  donnera  lieu  dans 
OA  à  une  nouvelle  image  m'", 
et  il  en  sera  de  même  de  l'i- 
mage formée  derrière  OB.  Mais 
il  est  évident  que  ces  deux  images  coïncident  en  une  seule  qui 
est  placée  dans  l'angle  dièdre  opposé  à  celui  que  forment  les  mi- 
roirs. Or  celle-ci  est  placée  de  telle  façon  qu'elle  ne  saurait  plus 
donner  lieu  à  aucune  image  nouvelle,  puis<iue  les  rayons  qui  y 


Fig.  631.- 
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aboutissent  ne  renconlrent  plus  les  miroii'S;  il  y  aura  donc  en  tout 
trois  images,  quatre  en  comptant  le  point  lumineu.x.  Ln  figure  632 


fig.  O^â.  —  Miroirs  rcclangulsires. 

montre  dans  leura  positions  relatives  véritables  les  images  d'un 
objet  placé  entre  deux  glaces,  l'une  horizontale,  l'autre  verticale, 
703.  Miroirs  inclinés  à  45  degrés.  —  Cette  conclusion,  parti- 

culiiVc  au  cas  oiï  l'angle  formé  par  les  miroirs  est  j-  de  la  circonW- 

rence,  s'applique  aussi  au  cas  plus  général  où  cet  angle  est  une 
partie  aliquote  quelconque  de  la  circonférence.  Si,  par  exemple,  cet 
angle  est  de  115°,  il  y  a,  en  comptant  l'objet,  huit  images  placées 
circulairement  et  situées  chacune  dans  un  des  secteurs  de  (|5"  dans 
lesquels  la  circonférence  totale  peut  être  divisée. 

La  figure  633  montre  nettement  l'origine  de  ces  images  et  la 
cause  qui  en  limite  le  nombre.  L'objet  placé  entre  les  deux  miroii's 
donne  par  réflexion  sur  CD  une  image  dans  l'angle  BCA';  la 
seconde  réflexion  sur  AC  donne  une  image  symétrique  dans  l'angle 
B'CA'",  celle-ci,  à  l'aide  de  la  troisième  réflexion  sur  CB,  donne 
une  image  dans  l'angle  B"'CA",  et  cette  dernière  fournit  par  ré- 
flexion sur  AC  une  image  dans  l'angle  B"CA".  Cet  angle  A"CB". 
opposé  à  celui  des  miroii's,  peut  être  appelé  la  région  inefficace,  car 
les  droites  qui  aboutissent  à  un  point  quelconque  de  cette  région,  une 
fois  dans  l'angle  des  miroii-s,  ne  les  rencontrent  plus  ;  la  dernière 


KALÉIDOSi:OPK.  887 

image  que  nous  venons  de  mentionner  ne  peut  donc  en  fournir  de 
nouvelles. 

Si  nous  considérons  actuellement  la  première  image  formée 
par  le  miroir  AC  et  qui  se  trouve 
dans  l'angle  BGA,  on  voit  que,, 
considérée  comme  objet,  elle 
donne  une  image  symétrique 
dans  l'angle  B  "CA',  celle-ci  en 
donne  une  dans  la  région  B"CA"', 
et  cette  dernière  dans  la  région 
inefficace  B  ■CA".  Mais  la  symé- 
trie de  la  ligure  indique  évidem- 
ment que  cette  dernière  image 
coïncide  avec  celle  qui  a  été  men-    Fig.  033.  —  images  dans  Uoux  miroirs 

„,  ,  ,  inclinas  à  45". 

tionnée  tout  à  Iheure,  de  sorte 

qu'ilya,  en  comptantl'objet,  huilimagesdisposéessymétriquement. 
704.  Kaléidoscope.  —  Les  apparences  observées  dans  les  mi- 
roirs inclinés  sont 
le  fondement  d'un 
petit  instrument 
dont  l'invention  pa- 
rait due  à  Porta, 
mais  qui  a  été  per- 
fectionné par  Brew- 
ster.  Il  consiste  en 
un  tube  dans  lequel 
sont  placés  deux 
miroirs  inclinés  à 
60°  ordinairement; 
l'une  desextrémités 
du  tube  est  fermée 

par  une  plaque  mu-  ^.^  ^3,  _  j,^,„^  ,^  tMùo«:m. 

nie  d'un  petit  trou 

qui  sert  à  appliquer  l'œil.  A  l'autre  extrémité  se  Irouvent  deux 
plaques  de  verre ,  l'une  transparente  à  l'intérieur;  l'autre  située 
vers  l'extérieur  esten  verre  dépoli.  Entre  ces  deux  plaques  on  place 
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de  menus  objets  en  verre  coloré.  L'image  de  ces  objets  est  répétée 
symétriquement  de  part  et  d'autre  des  lignes  qui  divisent  le  champ 
de  la  vision  en  six  secteurs.  Si  Ton  fait  tourner  le  tube,  les  objets 
prennent  une  disposition  différente  qui  se  reproduit  dans  chacune 
des  images,  ce  qui  permet  de  faire  varier  les  dessins  à  TinOni. 
Moyennant  quelques  perfectionnements  qui  permettent  d'en  étendre 
et  d'en  varier  les  effets,  le  kaléidoscope  peut  être  utilement  appliqué 
à  composer  des  dessins  symétriques  pour  les  châles. 

On  pourrait  employer  trois  miroirs  au  lieu  de  deujc  ;  on  obtien- 
drait ainsi  la  superposition  des  effets  particuliers  h  la  combinaison 
des  miroirs  deux  à  deux.  La  figure  634  représente  une  des  disposi- 
tions symétriques  obtenues  par  un  kaléidoscope  à  trois  miroirs. 

705.  Applications  diverses  des  miroirs  plans.  —  La  ré- 
flexion de  la  lumière  sur  un  ou  plusieurs  miroirs  diversenient 
agencés  peut  donner  lieu  à  des  effets  assez  curieux  qui  sont 
décrits  dans  les  anciens  traités  de  physique  amusante.  On  y  trouve, 
par  exemple,  la  disposition  à  employer  pour  voir  de  l'intérieur 
d'une  chambre  la  personne  qui  frappe  à  la  porte  ;  pour  observer  les 
travaux  des  assiégeants  {polénxoscope),  etc.  C'est  par  la  combinaison 
de  deux  miroirs  plans  rectangulaires  inclinés  à  /|5®  sur  les  parois 
d'une  salle,  qu'on  produit  le  jeu  optique  connu  sous  le  nom  de  téie 
parlante.  L'image  du  sol  et  celle  des  parois  se  raccordent  avec  les 
objets  eux-mêmes,  et  la  tête  d'une  pei-sonne  placée  derrière  les 
miroirs  parait  isolée  à  la  partie  supérieure  de  ceux-ci. 

Dans  ces  derniers  temps,  on  a  appliqué  le  miroir  plan  à  la  pro- 
duction d'un  effet  théûtral  assez  curieux  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  les 
spectres.  Sur  une  partie  de  la  scène  est  disposée  une  glace  sans  tain 
qui,  par  suite  de  la  demi-obscurité  qu'on  fait  régner  sur  la  scène, 
est  invisible  pour  les  spectateurs.  Derrière  elle  se  trouvent  les 
acteurs  qui  figurent  dans  la  pièce  et  que  Ton  aperçoit  à  travers  la 
glace.  En  avant,  dans  une  région  soustraite  aux  regards  du  public, 
sont  placés  d'autres  personnages  qu'on  éclaire  vivement  par  un 
procédé  convenable.  Leur  position  est  telle,  que  leur  image  va  se 
former  dans  la  partie  de  la  scène  occupée  par  les  acteurs  réels.  Ces 
sortes  de  fantômes  peuvent  donc  se  mêler  avec  les  personnages,  exé- 
cuter divers  mouvements  en  rapport  avec  la  nature  de  la  pièce,  et 
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dans  certaines  circonstances  on  a  pu  produire  ninsi  des  eiïels  asspz 
l>izarres. 

706.  Miroirs  sphériqaes.  —  Les  niiroii's  sphériques  sont  ^es 
calottes  sphériques  formant  une  portion  plus  ou  moins  sensible,  mais 
géntfralement  assez  petite  de  la  sphère  totale.  Si  la  réllexion  se  Tait  à 
l'intérieur  de  la  calotte,  le  miroir  est  appelé  concave;  il  est  convexe  dans 
le  cas  contraire,  c'est-à-dire  quand  la  réflexion  se  fait  à  l'extérieur. 

Rappelons  ce  que  nous  avons  dit  à  propos  de  la  chaleur  rayon- 
nante (310),  que  l'axe  principal  du  miroir  est  la  droite  passant  par  le 


PIg.  635.  —  Foj'er  priucipal  d'un  mirair  spliLTique. 

centre  C  de  la  sphère  et  le  pôle  A  ou  le  sommet  du  miroir;  cette  droite 
est  perpendiculaire  au  plan  de  section  du  miroir  et  de  la  sphère. 

Quand  des  rayons  lumineux  arrivent  parallèlement  à  l'axe 
principal,  ils  se  réfléchissent  suivant  les  lois  indiquées  plus  haut 
(095),  et  viennent  après  la  réflexion  concourir  en  un  point  F  que 
l'on  appelle  le  foyer  principal.  Cette  propriété,  ainsi  que  cela  sera 
expliqué  plus  loin,  n'est  qu'approximative  dans  le  cas  des  miroirs 
sphériques;  elle  est  tout  à  fait  rigoureuse  pour  les  miroirs  parabo- 
liques qui  sont  formés  par  une  portion  de  paraboloide  de  révolu- 
tion voisine  de  son  sommet.  Aussi  plusieurs  savants  et  constructeurs 
ont-ils  cherché  par  des  procédés  divers  à  obtenir  rigoureusement 
cette  forme  parabolique  pour  les  miroirs  de  télescope.  On  emploie 
aussi  des  miroirs  paraboliques  comme  réflecteurs  destinés  à  ren- 
voyer les  rayons  lumineux  provenant  d'une  source  placée  au  foyer; 
mais  dans  cette  application  on  se  contente  d'une  surface  parabo- 
lique plus  ou  moins  approchée. 

707.  Foyers  conjugués.  —  Revenons  aux  miroirs  sphériques 
et  supposons  qu'un  point  lumineux  P  soit  placé  sur  l'axe  prin- 
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cipal.  De  ce  point  partent  des  rayons  lumineux  dans  toutes  les 
directions,  et  un  faisceau  limité  par  l'ouverture  du  miroir  vient 
tomber  sur  celui-ci.  Considérons  en  paiticulier  le  rayon  incident 
PI,  menons  la  normale  01,  qui  n'est  autre  chose  que  le  rayon  de  la 
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spliè-i-c;  l'angle  d'incidence  est  011».  Pour  avoir  le  rayon  réfléchi,  il 
suffit  de  mener  de  l'autre  cOté  de  01  et  dans  le  pinn  OIP  une  droite 
IP'  faisant  avec  10  un  angle  P'fO  égal  à  PfO. 

D'après  cela  la  droite  10  est  bissectrice  de  l'angle  PIP',  ce  qui 
donne  d'aprfis  une  propriété  géométrique  connue  : 


PO 
P'O" 


Désignons  par  p  la  distance  AP  du  point  lumineux  au  sommet 
du  miroir,  par  p'  la  distance  AP',  et  par  r  le  rayon  du  miroir.  Re- 
marquons d'ailleurs  que,  si  l'ouverture  angulaire  du  miroir  esl 
très-petite,  ce  qui  a  toujours  lieu  dans  les  miroirs  de  télescope,  on 
pourra  sensiblement  confondre  IP  avec  AP  et  IP'  avec  AP'.  D'après 
ces  remarques,  l'équation  précédente  devient 

—,  =  ' ■„      (I  ou      pr  4-  pr  =  ipp  : 

et  par  suite,  en  divisant  tous  les  termes  par  pp'r  . 


Cette  formule  fait  connattre  la  position  du  point  P'  où  le  rayon 
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rëflëchi  vient  i-eiicontrer  l'aiP-,  on  voit  que,  d»ns  les  limites  de  l'ap- 
proximalion  qui  a  ^té  adoptée  dans  le  raisonnemcnl,  la  posllion  du 
point  P'  ne  di^pend  que  de  la  dislance  IP.  On  est  donc  conduit  à 
celte  conclusion  .imporlante  expliquée  par  la  flguro  637  :  Tous  les 
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rayons  lumineux  partant  d'un  même  point  siluè  sur  l'axe  principal 
viennent  après  la  réflexion  concourir  enun  vùme  point. 

Il  est  (évident  que  si  les  rayons  lumineux  parlaient  du  point  P', 
ils  viendraient  après  la  réflexion  concourir  en  P;  à  raison  de  celle 
réciprocité  les  points  P  et  P'  sont  appelés  foyers  conjugués. 

Nous  avons  supposé  dans  la  démonstration  le  point  P  sur  l'axe 
principal  ;  mais  il  est  évident  que  le  même  raisonnement  aurait  pu 
(>lre  fait  sur  un  point  quelconque  p.  Seulement  le  foyer  conjugué 
se  trouverait  dans  ce  cas  en  p'.  sur  le  rayon  passant  par  le  point  p. 
Toute  droite  passant  par  le  centre  porte  par  opposition  Â  l'axe  prin- 
cipal le  nom  d'axe  secondaire.  On  peut  donc  énoncer  la  propriété 
(générale  suivante  :  Lorsque  des  rayons  lumineux  parlant  d'un  jnéme 
point  rencontrent  un  miroir  sphérique  concave,  iis  viennent  après  la  ré- 
flexion se  couper  en  un  même  point  placé  sur  Vaxe  secondaire  qui  passe 
par  le  point  lumineux. 

Cette  propriété  suffit  pour  comprendre  comment  un  objet  étant 
placé  au-devant  d'un  miroir  concave,  l'œil  placé  convenablement 
devra  apercevoir  une  image  de  l'objet.  En  effet,  des  différents  points 
de  l'objet  partent  des  rayons  lumineux  qui,  après  la  réflexion,  vien- 
nent concourir  à  leurs  foyers  conjugués.  Si  donc  l'œil  est  placé  au 
delà  de  la  région  où  se  fait  le  concours,  les  rayons  seront  pour  lui 
comme  s'ils  venaient  des  difféi-enls  foyers  conjugués  ;  l'ensemble  de 


relation  —  =  -,  d*oii  p'  =  g.  La  disiance  focale  principale  est  donc 
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ces  foyers  ou  leur  lieu  géomélrîque  produira  l'effet  d'un  objet;  ce 
sera  l'image  de  l'objet  lui-même. 

708.  Foyer  principal.  —  Si  dans  la   formule  (a)  des  foyers 

conjugués  on  suppose  que  la  distance  p  devienne  de  plus  en  plus 

1 
grande    —7  décroît  indéfiniment  et  devient  nul  pour  une  valeur 
P 

infinie  de  p.  C'est  le  cas  où  les  rayons  arriveraient  parallèlement  A 

Taxe  ;  p'  devient  alors  le  foyer  principal  et  sa  valeur  se  déduit  de  la 

J_  ^  2     ,.   ,      .        r 

p'        r 
égale  à  la  moitié  du  rayon  du  miroir. 

Cette  propriété  permettrait  de  trouver  par  une  expérience 
optique  très-simple  le  rayon  de  courbure  tlu  miroir;  mais  ce  pro- 
cédé n'est  ni  aussi  commode  ni  aussi  exact  que  le  moyen  géomé- 
trique  ordinaire  et  surtout  que  l'emploi  du  spbéromètre.  C'est  pré- 
cisément par  la  mesure  du  rayon  de  courbure  que  l'on  détermine 
la  distance  focale. 

Si  l'on  appelle/la  distance  focale  principale  du  miroir,  et  qu'on 

r 
remplace  dans  la  formule  {à)  -  par  f,  celle-ci  prend  la  forme  sui- 
vante, qui  est  plus  généralement  usitée  : 

709.  Discussion  de  la  formule.  —  La  discussion  de  la  for- 
mule (6)  permet  de  se  rendre  compte  des  positions  relatives  des 
deux,  foyers  conjugués.  On  voit  en  effet  que,  si  p  est  très-grand, 
p'  est  très-peu  différent  de  f,  c'est-à-dire  que  le  foyer  conjugué  est 
très-voisin  du  foyer  principal.  A  mesure  que  p  diminue, p' augmente, 
c'est-é-dire  que  les  deux  foyers  vont  au-devant  l'un  de  l'autre  et 
s'approchent  simultanément  du  centre  où  ils  arrivent  en  même 
temps,  car  lorsque  p  =  2  /*,  p'  est  aussi  égal  à  2  /*.  Il  est  évident 
d'ailleurs  à  priori  que,  si  les  rayons,  lumineux  partent  du  centre, 
ils  sont  normaux  à  la  surface  de  la  sphère  et  reviennent  par  consé- 
quent suivant  la  même  direction. 

Si  le  point  lumineux  dépasse  le  centre  et  s'avance  vers  le  foyer 
principal,  son  foyer  conjugué  s'éloigne  au  delà  du  centre,  cest-à- 
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dire  que  p'  continue  à  augmenter;  et  lorsque  le  point  lumineux 
atteint  le  foyer  principal,  p'  devient  inilni;  en  d'autres  termes  les 
rayons  réfléchis  sont  parallèles  à  l'axe. 

Considérons  actuellement  le  cas  où  le  point  lumineux  conti* 
iiuant  à  marcher  viendrait  occuper  une  position  entre  le  foyer 
principal  et  le  miroir.  Dans  ce  cas,  p  étant  plus  petit  que  f,  —  est 
plus  grand  que  j;  donc  —  et  par  suite  p' doit  être  négatif.  Cela 
veut  dire  que  les  rayons  lumineux  ne  se  coupent  pas  au-devant  du 
miroir,  mais  leurs  prolongements  géométriques  vont  se  couper 
derrière  le  miroir  à  une  distance  égale  à  la  valeur  ahsolue  de  p' 
tirée  de  l'équation  aux  foyers.  C'est  ce  que  montre  ta  figure  638; 


Fig,  038.  —  Foyer  virtuel. 

8'est  la  position  du  point  lumineux,  s  est  son  foyer  conjugué.  On 
dit  dans  ce  cas  que  le  foyer  est  niriuet.  Le  foyer  est  appelé  iwl 
quand  il  résulte  du  concours  des  rayons  lumineux. 

710.  Formation  des  images. —Les  explications piécédcnlessuf- 
iisent  pour  l'intelligence  de  toutes  les  particularités  relatives  A  la  for- 
mation des  images.  Considérons,  par  exemple  (fig.  630),  un  objet  AB 
placé  au-devant  du  miroir  concave  et  au  delà  du  centre.  Uu  point  A 
partent  des  rayons  lumineux  qui,  après  la  réflexion,  viennent  con- 
courir en  un  point  conjugué  a.  Ce  point  est  d'ailleui-s  facile  à  dé- 
terminer. Il  sufflt  de  mener  par  le  point  A  le  rayon  parallèle  k  l'axe 
qui,  après  la  i-édexioo,  vient  passer  au  foyer  principal;  son  inter- 
section avec  l'axe  secondaire  AC  est  évidemment  le  point  cherché. 
Une  construction  analogue  donne  le  foyer  conjugué  6  du  point  B. 
Les  points  compris  entre  A  et  B  ont  évidemment  leurs  foyers  con- 
jugués dans  les  points  intermédiaires  entre  a  et  b.  Donc  un  œil 
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placé  au  delà  de  ab  recevra  les  rayons  qui  vieimeul  des  difTéreDl» 
points  de  a&  et  apercevra,  par  conséquent,  une  image  renversée  ab 
de  l'objet.  Il  est  évident  que  si  l'objet  était  ab,  l'image  serait  pré- 
cisément formée  par  AB  pour  un  œil  qui  serait  placé  au  delà  de 
cette  ligne. 

7H.  Grandeur  des  images.  —  La  figure  permet  de  calculer 
les  rapports  de  grandeur  de  l'image  et  de  l'objet.  En  effet,  les  deux 


Fig.  639.  —  Image  formée  par  an  miroir  uncavc. 

triangles  ABC  et  atC  étant  semblables,  on  voit  que  le  rapport  de  AB 
à  ab  est  le  même  que  le  rapport  des  distances  de  ces  deux  lignes  au 

centre,  rapport  qui  est  égal  à  ^  - ,  ;  on  a  donc  la  relation 

AB      p-îf 
'ih^^tf-p- 

Mais  on  tire  de  la  formule  fondamentale 

et  en  substituant  dans  la  formule  précédente,  il  vient 

AB  _  p~f 

nh     ~      f    ' 

Cette  formule  montre  clairement  que  si  p  est  plus  grand  que 
2  (,  c'est-à-dire  si  l'objet  est  au  delà  du  centre,  le  second  membre 
est  plus  grand  que  i'unité  et  par  conséquent  l'image  est  plus  petite 
que  l'objet.  Ce  serait  évidemment  le  contraire  si  l'objet  était  placé 
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entre  If  cenlre  et  le  foyer  principal.  On  peut  doDC  formuler  la 
proposition  suivante  :  Quand  un  objet  ui  placi  au^vant  d'un  miroir 
sphèriqiic  concave,  un  œil  dans  une  poiUion  convetuAU  au-^vant  du 
vxiroir  apereeora  une  image  renvenéf.  de  Vobjet  ;  cette  image  sera  plus 
petite  que  Fobjet,  si  Cobjet  est  situé  au  delà  du  centre  ;  elle  sera  plus 
grande,  si  Tobjet  est  placé  entre  le  centre  et  le  foyer  principal. 

Il  est  clair  que,  si  l'objet  était  placé  vers  le  centre,  l'image  serait 
à  peu  près  égale  à  l'objet. 

712.  Expérience  da  bonqnet  renversé.  —  On  place  au-devant 
d'un  miroir  concave  M,  et  A  peu  près  vers  le  cenlre,  une  caisse 


Piic.  040.  —  EipMenoe  du  bouquet  n 

formée  de  deux  pamis  opaques  entre  lesquelles  est  disposé  un 
bouquet  renverse!  B.  A  la  partie  supérieure  de  la  caisse  est  un  vase  à 
fleurs.  On  peut,  en  inclinant  un  peu  le  miroir,  lui  donner  une 
position  telle,  que  l'image  du  bouquet  vienne  se  faire  en  B,  juste 
au-dessus  du  vase.  Comme  le  bouquet  est  renversé,  son  image  est 
droite,  et  par  suite  une  personne  placée  à  une  certaine  distance 
au  delà  de  la  caisse  voit  le  bouquet  dans  le  vase.  Lorsque  les  cou- 
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U;ur»  du  tiou<|uel  sont  un  peu  vifes.  l'éclat  de  l'image  eal  eifcore 

assez  grand  inalf;ré  la  perle  qu'amène  la  réflexion,  et  l'illusion  e^l 

complète. 

Les  apparences  dues  aux  images  réelles  produites  au-devani  des 
miroirs  concaves  sont  assez  curieuses  ;  il  est  asse2  singulier  de  se 
voir  renversé  au-devant  d'un  miroir  de  grandes  dimensions  et  de 
voir  l'image  se  rapprocher  quand  on  s'approche  soi-même  du 
miroir.  In  certain  nombre  de  miroirs  de  ce  genre  se  trouvaient  à 
l'eAposilion  internationale  de  1867  et  eicitaient  vivement  la  curio- 
sité du  public.  Si  l'on  avance  vers  le  miroir  t'extrémité  d'une 
canne  ou  mieux  encore  une  épée  nue,  la  pointe  s'avance  vers  l'ob- 
s<;rvateur;  l'illusion  peut  être  assez  grande  pour  le  faire  reculer. 
Ajoutons  touterois  que  ce  sont  là  des  expériences  du  ressort  de  la 
physique  amusante  et  d'un  inlérél  scientifique  médiocre. 

713.  Images  obtenues  par  projection.  —  La  vision  directe  des 
images  formées  par  les  miroirs  sphérîques  exige  que  l'œil  ait  une 


Fig,  OU.  —  Image  riiellc  d 


certaine  position  ;  il  faut  évidemment  qu'il  reçoive  les  rayons  réflé- 
chis, et  après  qu'ils  se  sont  croisés  à  leurs  foyers  conjugués.  On 
peut  obtenir  les  images  par  une  autre  méthode  qui  permet  de  les 
rendre  visibles  pour  un  très-grand  nombre  de  persounes  à  la  fois. 
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Od  Opère,  par  exemple,  dans  une  chambre  obscure,  et  on  place 
une  bougie  allumée  au-devant  d'un  miroir  concave.  On  dispose  un 
écran  dans  l'endroit  où  doit  se  former  l'image,  et  on  voit  se  dessiner 
sur  l'écran  une  image  renversée  de  la  bougie,  présentant  avec 
l'objet  lui-même  les  relations  de  grandeur  et  de  position  qui  ont  été 
précédemment  indiquées.  La  figure  ô/il  correspond  au  cas  où, 
l'objet  étant  placé  entre  le  centre  et  le  foyer  principal,  l'image 
renversée  est  au  delà  du  centre  et  plus  grande  que  l'objet. 

On  peut  par  ce  mode  d'expérimentation  vérifier  très-rigoureu- 
sement les  conséquences  de  la  formule  des  foyers,  car  la  position 
de  l'écran  qu  i  correspond  à  la  netteté  de  l'image,  à  ce  qu'on  appelle 
le  point,  est  très-précise,  du  moins  quand  ou  n'opère  pas  à  do  grandes 
distances.  Pour  peu  qu'on  dérange  l'écran  de  cette  position,  limage 
se  trouble  immédiatement. 

714.  DifférenceB  qui  existent  entre  les  images  vues  direc- 
tement et  les  images  par  projection.  —  Caustiques.  —  Il  existe 
entre  tes  images  vues  directement  et  les  images  par  projection  une 
différence  fondamentale.  Les  premières  changent  un  peu  suivant  la 
position  de  l'observateur,  tandis  que  les  secondes  ont  une  position 
invariable  et,  comme  nous  venons  de  le  dire,  rigoureusement  dé- 
finie. Pour  se  rendre  un  compte  eiacl  de  cette  différence,  il  faut 
remarquerque  la  formule  des 
miroirs    n'est  qu'approchée. 
Rigoureusement  parlant,  les 
rayons  réfléchis  ne  viennent 

■  pas  concourir  en  un  même 
point  :  ils  forment  par  leui-s 
intersections  successives  une 
surface  particulière  à  laquelle 
les  géomètres  ont  donné  le 
nom    de   caustique,    et  dans 

tons  les  points  de  laquelle  la        p^^  ^iî.  -  ausiiqae  par  nSiioxioD. 
lumière  est   plus  condensée 

qu'ailleurs.  On  peut  rendre  sensible  l'existence  de  la  surface  caus- 
tique en  faisant  tomber  les  rayons  solaires  sur  une  lame  de  métal 

■  poli  repliée  circulairement.  On  voit  se  dessiner  sur  le  plan  où  elle 

PHTS.    DESCHANEL.  67 
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repose,  une  courbe  présentant  une  sorte  de  sommet  aigu;  c'est 
l'intersection  de  la  surface  caustique  par  le  plan. 

La  forme  de  la  surface  caustique  dépend  naturellement  de 
celle  de  la  surface  réfléchissante.  Dans  le  cas  des  miroirs  sphéri- 
ques,  la  surface  caustique  a  la  forme  d'une  sorte  d'entonnoir  courbe 
dont  l'ouverture  est  dirigée  vers  le  miroir  et  le  sommet  placé  pré- 
cisément au  foyer.  On  peut  considérer  aussi  comme  faisant  partie 
de  la  surface  caustique  une  ligne  droite  aboutissant  au  même  som- 
met et  dont  la  direction  se  confond  avec  celle  même  de  l'axe.  Le 
foyer  conjugué  est  donc,  d'après  cette  forme  de  la  surface  caus- 
tique, un  point  où  se  trouve  une  condensation  toute  spéciale  et 
maxima  de  lumière.  Si  donc,  opérant  avec  un  objet  lumineux,  on 
place  un  écran  dans  une  position  convenable,  les  points  correspon- 
dant aux  foyers  conjugués  recevront  une  quantité  de  lumière  beau- 
coup plus  forte,  leur  ensemble  dessinera  une  image  de  l'objet  dont 
la  position  et  la  grandeur  sont  rigoureusement  données  par  la  for- 
mule des  foyers,  et  qu'on  pourra  naturellement  apercevoir  d'un 
point  quelconque  de  l'espace  ambiant. 

Si,  au  contraire,  il  s'agit  de  l'image  d'un  point  vue  directement, 
la  position  de  celte  image  est  déterminée  par  le  point  de  concours 
des  rayons  qui  pénètrent  effectivement  dans  la  pupille;  ce  point  de 
concours  est  un  point  de  la  surface  caustique  ;  mais  il  n'est  pas  le 
même  suivant  la  position  de  l'œil. 

Danà  les  télescopes,  le8'  faisceaux  lumineux  admis  dans  l'in- 
strument font  toujours  un  très-petit  angle;  la  surface  caustique  a 
donc  une  étendue  relative  très-petite;  toutefois,  même  dans  ce  cas, 
il  peut  être  utile  de  tenir  compte  de  l'erreur  commise,  en  se  servant 
de  la  formule  des  foyers.  Cette  erreur  constitue  ce  qu'on  appelle 
Vaberration  de  sphéricité.  Il  est  facile  d'en  calculer  la  valeur  exacte 
quand  on  connaît  l'ouverture  du  miroir. 

715.  Image  virtuelle  dans  un  miroir  concave. -^Considérons 
un  objet  (flg.  6/iS  et  644),  placé  au-devant  d'un  miroir  concave 
entre  le  foyer  principal  et  le  miroir.  Les  rayons  lumineux  partis  du 
point  A  (flg.  643)  forment  après  la  réflexion  un  faisceau  divergent, 
dont  le  point  de  concours  est  en  b.  Pour  déterminer  ce  point,  il 
suffit  de  mener  par  le  point  A  un  rayon  parallèle  à  l'axe  principal; 
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le  rayon  réfléchi  passe  par  le  foyer  F  et  son  prolongement  va  couper 
l'aie  secondaire  précisément  au  point  b.  On  détermine  de  même  le 
point  a,  foyer  conjugué 
du  point  B.  Les  points 
intermédiaires  ont  leurs 
foyers  situés  entre  a  et 
b;  l'œil  placé  en  avant 
du  miroir  recevra  donc 
(les  rayons  dont  les 
points  de  concours  sont 
les  différents  points  de 
ab,  et  verra  par  consé- 

.     Ftf.  1143.  —  Image  virtuelle  dant  un  miroir  copcave. 

quent    une  image  qui 

estdroite  et  évidemment  plus  grande  que  l'objet.  On  calculerait 
d'ailleurs  sa  grandeur  exacte  par  la  méthode  indiquée  plus  haut. 
C'est  à  raison  de  cet 
agrandissement  de  l'i- 
mage qu'on  se  sert  quel- 
quefois d'un  miroir  légè- 
rement concave,  comme 
miroir  à  barlM. 

716.  Remarques  sur 
les  images  Tirtnelles.  — 
Les  images  virtuelles  ne 
sauraient  être  observées 
par  projection,  puisque 
les  rayons  ne  se  coupent 
pas  réellement;  elles  ne 
peuvent  qu'être  vues  di- 
rectement. Elles  sont 
d'ailleurs  nécessairement 
droi  tes,  puisque  les  rayons 
ne    se  sont  pas   croisés  „    „    „  h  .    .„  ™i™r  ™if«,. 

'^  rig.  Dïl.  —  Image  vinui-lle  dans  vin  miroir  coiioïb. 

avant  d'arriver  à  l'œil. 

Les  images  du  miroir  plan  sont  de  véritables  images  virtuelles. 
On  peut  d'ailleurs  les  rattacher  à  la  théorie  des  miroiresphériques. 
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Un  plan  n'est  autre  chose,  en  effet,  que  la  surface  d'une  sphère 

dont  le  rayon  est  infini.  La  formule  des  miroirs  devient  dans  ce 

1         1 
cas  —  +    — ï  =  0,  d'où  p  =  —  p'.  Le  foyer  conjugué  est  donc 

placé  derrière  le  miroir  et  à  égale  distance  sur  la  perpendiculaire, 
qui  est  ici  l'axe  secondaire.  De  l'égalité  de  p  et  p'  résulte  l'égalité 
de  grandeur  de  l'image  et  de  l'objet.  La  formule  est  d'ailleurs  dans 
ce  cas  particulier  tout  à  fait  rigoureuse,  car  le  miroir  pla"n  ayant 
théoriquement  une  grandeur  infinie,  celui  dont  on  se  sert  en  est 
toujours  une  portion  inQniment  petite. 

717.  Miroirs  convexes.  —  Il  est  aisé  de  voir  par  une  simple 
construction  que  dans  le  cas  des  miroirs  convexes  les  rayons  lumi- 
neux, après  la  réflexion,  forment  toujours  un  faisceau  divergent  ; 
le  foyer  principal  aussi  bien  que  les  foyers. conjugués  sont  donc  tou- 
jours virtuels. 

La  formule  des  foyers  est  du  reste  applicable  aux  miroirs  con- 
vexes comme  aui  miroirs  concaves,  il  suffit  d'y  changer  le  signe  du 
rayon.  Elle  devient  ainsi 

et  l'on  voit  que  p'  sera  toujours  négatif,  et  par  conséquent  l'image 
virtuelle.  La  construction  de  ces  images  se  feit  toujours  de  la 


Pig.  G45.  —  Iniigcs  produites  par  un  miroir  convete. 

même  façon  que  pour  les  miroirs  concaves.  Soit  un  objet  placé  au- 
devant  d'un  miroir  convexe  (ilg.  6ii5).  Menons  par  l'extrémité  supé- 
rieure de  l'objet  un  rayon  parallèle  à  Taxe;  le  rayon  réfléchi  pro- 
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longé  va  passer  par  le  foyer  principal,  et  son  interseclion  avec  l'axe 
secondaire  détermine  le  foyer  conjugué.  On  aurait  de  mâme  le 
foyer  conjugué  de  l'autre  extrémité,  et  l'on  voit  par  conséquent  que 
l'oeil  verra  une  image  droite  et  plus  petite  que  l'objet. 

En  répétant  la  même  construction  pour  le  même  objet  plus  rap- 
proché du  miroir,  on  voit  que  l'image  devient  plus  grande  tout  en 
étant  toujours  plus  petite  que  l'objet. 

On  n'a  guère  utilisé  le  miroir  convexe  que  dans  un  télescope 
à  peu  près  oublié  aujourd'hui,  et  qui  porte  le  nom  de  télescope  de 
Cassegrain,  bien  que  la  disposition  en  ait  été  indiquée  par  Newton. 

Les  boules  argentées  qu'on  rencontre  si  fréquemment  dans  les 
jardins  sont  de  véritables  miroirs  convexes  dans  lesquels  se  reflète, 
si  petites  qu'elles  soient,  tout  le  paysage  d'alentour.  La  courbure 
étant  ici  très-forte,  la  déformation  des  images  est  extrêmement  mar- 
quée, et  elles  prennent  d'une  manière  très-visible  une  sorte  d'em- 
preinte sphérique. 

718.  AnamorphosM.  —  Cette  déformation  des  images  est  surtout 


Fig.  640.  —  Anamorphouï, 

frappante  dans  les  miroirs  cylindriques  ou  coniques  que  l'on  montre 
dans  quelques  spectacles  forains.  Si  c'est  un  miroir  cylindrique 
concave ,  et  dont  l'axe  soit  vertical ,  les  rayons  réfléchis  suivant  les 
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aréles  suivent  la  même  marche  que  dans  un  miroir  plan,  et  ceux 
qui  sont  réfléchis  suivant  une  ligne  perpendiculaire  suivent  la  loi 
des  miroirs  sphériques. 

En  se  plaçant  assez  près,  on  veri-a  une  image  virtuelle,  inéga- 
lement agrandie  dans  ses  diverses  régions,  ce  qui  donne  lieu  à 
des  effets  très-singuliers. 

On  peut  dessiner  à  Tavance  sur  des  cartons  des  figures  ne  re- 
présentant en  apparence  rien  de  déterminé,  et  qui,  dans  un  miroir 
cylindrique  ou  conique  convenablement  placé,  donnent  lieu  à  des 
images  régulières.  Ces  jeux  d'optique  portent  le  nom  û'anamor- 
phoses  (fig.  646). 

719.  De  quelques  applications  particulières  des  miroirs  sphé- 
riques. —  Les  miroirs  sphériques  sont  appliqués  à  Téclairement  de 
certains  objets  qu*un  observateur  placé  derrière  le  miroir  peut 
observer  à  l'aide  d'une  ouverture  pratiquée  dans  le  miroir  lui- 
môme.  C'est  là  le  principe  d'instruments  qui  depuis  un  certain 
nombre  d'années  ont  rendu  de  grands  services  à  la  physiologie, 
tels  que  Vophihalmoscope,  le  lai^ngoscope,  Vendoscope,  etc.  Nous  don- 
nerons comme  exemple  une  idée  de  l'ophthalmoscope.  Il  se  compose 
d'un  miroir  concave  percé;  l'observateur  le  place  au-devant  d'un  de 
ses  yeux,  la  face  réfléchissante  tournée  vers  l'œil  que  l'on  veut 
observer,  et  dirigée  de  façon  que  le  faisceau  de  lumière  réfléchie 
pénètre  dans  la  pupille.  La  rétine  est  ainsi  fortement  éclairée,  et  on 
peut  en  voir  tous  les  détails.  Souvent,  au  lieu  de  regarder  l'inté- 
rieur de  l'œil  lui-même,  on  regarde  une  image  réelle  qu'en  donne 
une  lentille  placée  au-devant. 


CHAPITRE   LIX. 

BÉFBACTION. 


720,  Réft-actîon.—  Lorsqu'un  rayon  lumineux  passe  d'un  milieu 
transparent  dans  un  autre,  il  se  produit  à  la  surface  de  séparation 
des  deux  milieux  un  changement 
de  direction.  Le  rayon  ne  pour- 
suit plus  sa  route  en  ligne  droite, 
il  dévie  dans  un  sens  ou  dans  un 
autre,  suivant  les  cas.  C'est  à  ce 
pliénomène  que  l'on  donne  le 
nom  de  réfraction. 

On  rend  ce  phénomène  sen- 
sible en  faisant  pénétrer  dans 
une  chamhre  ohscure  (fig.  6f|7) 
un  faisceau  de  lumière  solaire  et 
le  recevant  à  la  surfiice  d'une 
masse  d'eau  contenue  dans  une 
cuve  en  verre.  On  voit  qu'au 
point  même  de  la  surface  liquide 

,     ,  .  .  j       ,.       ..  Fia.  ei7.  — Héfraclion. 

le  .faisceau  change  de  direction,  ° 

et  on  peut  suivre  sa  marche  dans  le  liquide  à  cause  de  l'éclairemeot 

des  particules  qui  se  trouvent  sur  son  trajet. 

Une  expérience  très-simple  et  très-connue  met  en  évidence  lephé- 
iiomèue  de  la  réfraction.  Au  fond  d'un  vase  à  parois  opaques  (ûg.  6AS) 
on  met  une  piècede  monnaie  mii,  et  on  se  place  de  façon  qu'une  ligne 
droite  partant  de  m  et  rasant  le  bord  A  du  vase  atteigne  l'œil.  Celte 
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position  est  la  limite  de  celles  qui  permettent  de  voir  la  pièce.  Si 
alors  on  verse  de  l'eau  dans  le  vase  jusqu'en  PP'  en  prenant  les 
précautions  nécessaires  pour  que  la  pièce  de  monnaie  ne  change 

pas  de  position,  rœil  l'aper- 
çoit très -distinctement  en 
m\  Il  faut  donc  en  conclure 
qu'un  faisceau  de  rayons  lu- 
mineux ayant  pour  sommet 
géométrique  le  point  m'  pé- 
nètre dans  l'œil.   Mais  ces 

Fig.  648.  -  Expérience  de  la  pièce  de  monnaie,  rayons    sont   effectivement 

partis  du  point  m,  ils  ont 
donc  nécessairement  éprouvé  aux  points  I  et  I'  une  déviation  qui 
les  a  fait  aboutir  à  l'œil.  Celui-ci,  rapporlant  l'objet  au  point  de 

concours  des  rayons  qu'il  re- 
çoit, le  voit  en  m'  plus  élevé 
qu'il  ne  l'est  réellement. 

C'est  la  même  cause  qui 
explique  l'élévation  apparente 
du  fond  d'une  rivière  ou  d'un 
lac  limpide.  C'est  aussi  la  ré- 
fraction qui  produit  l'appa- 
rence, si  anciennement  ob- 
servée, d'un  bâton  que  l'on 
plonge  dans  l'eau  (fig.  649); 
il  paraît  brisé  à  la  surface  du 
liquide,  et  les  deux  portions,  extérieure  et  intérieure,  ne  sont  point 
sur  le  prolongement  l'une  de  l'autre.  En  effet,  l'extrémité  inférieure 
paraît  soulevée  comme  la  pièce  de  monnaie  de  l'expérience  précé- 
dente, le  point  qui  se  trouve  à  la  surface  n'éprouve  aucun  déplace- 
ment, par  conséquent  la  portion  plongée  paraît  avoir  pour  l'œil  une 
direction  différente  de  sa  direction  réelle. 

721 .  Milieux  plus  ou  moins  réfringents.  —  Dans  l'expérience 
de  la  pièce  de  monnaie,  les  rayons  lumineux  en  se  réfractant  aux 
points  I  et  1'  s'écartent  des  normales  ZN,  Z'N'.  Dans  la  première 
expérience   que   nous  avons  décrite,  le  faisceau  lumineux,  en 
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649. 

—  Apparence  que  présente 
plongé  dans  l'eau. 

un  bâton 
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passant  de  l'air  dans  l'eau,  se  rapproche  au  contraire  de  la  Dor- 
male.  Quand  un  rayon  en  passant  d'un  milieu  dans  un  autre 
se  rapproche  de  la  normale,  on  dit  que  le  second  milieu  est  pftu 
rèfringenl  que  le  premier  ;  il  est  moins  réfringent  lorsque  le 
rayon  lumineux  s'éloigne  de  la  normale.  Bien  que  cela  ne  soit  pas 
tout  à  fait  sans  exception,  on  peut  dire  que  la  réfringence  et  la 
densité  sont  corrélatives,  de  telle  sorte  qu'en  général  un  milieu 
plus  dense  qu'un  autre  est  en  même  temps  plus  réfringent,  et 
réciproquement. 

732.  Lois  de  la  réfraction.  —  La  loi  de  la  réfraction  de  la 
lumière  n'a  été  découverte  qu'à  une  époque  relativement  récente. 
Snellius,  savant  hollandais,  et  Descartes,  en  ont  donné  chacun,  et 
à  la  suite  de  travaux  indépendants  les  uns  des  autres,  un  énoncé 
particulier.  Toutefois,  la  formule  plus  simple  de  Descartes  étant 
restée  dans  la  science,  on  donne  le  plus  souvent  aux  lois  de  la 
réfraction  le  nom  de  lois  de  Descaries.  Nous  allons  indiquer  en  quoi 
elles  consistent. 

Considérons  un  rayon  lumineux  RI  (Qg.  650)  lombaot  en  I  à  la 
surface  de  séparation  de  deux  mi- 
lieux; l'angle  que  fait  ce  rayon 
avec  la  normale  au  point  I  se 
nomme  l'angle  d'incidence,  et  son 
plan  est  le  plan  même  de  l'inci- 
dence. D'après  cela,  la  première  loi, 
de  la  réfraction  consiste  en  ce  que 

La  réfraction  se  fait  dans  le  plan 
de  l'incidence. 

Le  rayon  lumineux  réfracté 
IS ,  dans  le  cas  de  la  figure .  se       pj^.  o^o.  -  ho\  de  i»  réfraction, 
rapproche  de  la  normale,  ce  qui 

veut  dire  que  le  second  milieu  est  plus"  réfringent  que  le  premier, 
mais  il  ne  sort  pas  du  plan  d'incidence. 

Quant  à  l'angle  de  réfraction  SIP,  sa  valeur  n'est  pas  liée  â  celte 
de  l'angle  d'incidence  par  une  relation  facile  â  saisir,  et  c'est  ce  qui 
explique  comment,  malgré  des  recherches  très-nombreuses,  la  loi 
de  la  réfraction  est  restée  si  longtemps  inconnue. 
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Mais, au  lieu  de  comparer  diiecteiiienl  les  angles  d'incidence  et 
de  réfraction,  comparons  leurs  lignes  Irigonom étriqués.  Décrivons, 
par  exemple,  du  point  I  comme  centre  une  circonférence  de  cercle 
qui  coupe  le  rayon  réfracté  en  S,  et  le  prolongement  du  rayon  inci- 
dent en  R',ct  abaissons  les  perpendiculaires  R'P'  et  SP  sur  la  nor 
maie.  On  reconnaît  que,  quel  que  soit  l'angle  d'incidence,  le  rapport 
de  ces  deux  perpendiculaires  est  constant.  Ces  perpendiculaires  sont 
précisément  les  sinus  des  angles  d'incidence  et  de  j-éfraction.  On 
peut  donc  énoncer  comme  il  suit  la  seconde  loi  de  la  réfraction  : 

Le  sinus  de  fangle  d'incidence  et  le  sinus  de  Cangie  de  réfraction 
xoni  dans  un  rapport  constant. 

723.  Vérification  de  la  loi  de  Descartes.  —  On  peut  vériûer 
^  les  lois  de  la  l'éfrac- 

tion  avec  l'appareil 
que  représente  la 
ligure  C51,  appareil 
fort  semblable  d'ail- 
leurs à  celui  dont 
se  servait  Descartes 
lui-même.  11  se  com- 
pose d'unccrclegra- 
dué  vertical  sur  le- 
quel est  disposé  un 
vase  ayant  la  forme 
d'un  demi-cylindre 
contenant  de  l'eau 
ou  toutaulre  liquide 
transpai'ent.  La  sur- 
face libredu  liquide 
passe     exactement 

Fig.  651.  —  Appareil  pour  vdilfier  les  lois  da  Is  réfraclion  ,  ^  , 

par  le  centre  du 
limbe.  On  fait  arriver  un  rayon  solaire  sur  le  pelit  miroir  I,  et  on 
le  dirige  en  inclinant  convenablement  le  miroir  sur  le  centre  0. 
en  lui  faisant  traverser  un  petit  tube  diaphragmé.  L'alidade  On 
munie  d'un  vernier  fait  connaître  la  valeur  exacte  de  l'angle 
d'incidence.  Le  rayon  lumineux  se  réfracte,  et  on  assigne  sa  posi- 
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tion  en  faisant  mouvoir  une  seconde  alidade  OR  jusqu'à  ce  que 
le  rayon  lumineux  sortant  du  vase  vienne  tomber  exactement 
sur  le  petit  diaphragme  du  tube  qui  la  termine.  Le  rayon  sor- 
tant du  vase  dans  une  direction  perpendiculaire  n'éprouve  au- 
cune réfraction  nouvelle,  et  par  conséquent  la  position  de  Tali- 
dade  définit  exactement  la  direction  du  rayon  réù'acté.  On  peut 
lire  sur  le  limbe  la  valeur  de  l'angle  d'incidence  et  de  l'angle  de 
réfraction  :  on  prend  le  rapport  de  leurs  sinus  et  on  trouve  qu'en 
faisant  varier  l'angle  d'incidence,  ce  rapport  reste  constant.  On  peut 
aussi  mesurer  directement  les  sinus  à  l'aide  des  extrémités  a  et  6 
des  alidades  et  d'une  règle^divisée  horizontale  qui  peut  se  mouvoir 
parallèlement  à  elle-même. 

Remarquons  qu'il  serait  très-facile  avec  cet  appareil  de  faire 
arriver  le  rayon  lumineux  par  la  partie  inférieure,  et  que  le  rapport 
des  sinus  resterait  le  môme,  ce  qui  veut  dire  qu'en  rebroussant 
chemin  un  rayon  lumineux  repasse  exactement  par  les  mêmes 
points.  Ce  principe  assez  évident  à  priori,  et  connu  sous  le  nom  de 
pi^incipe  du  retour  inverse,  est  d'un  usage  continuel  en  optique. 

724.  Indices  de  réfraction.  —  La  valeur  numérique  du  rap- 
port constant  entre  le  sinus  de  l'angle  d'incidence  et  le  sinus  de 
l'angle  de  réfraction  varie  avec  la  nature  de  chacun  des  milieux; 
on  l'appelle  Vindice  relatif  de  réfraction.  Si  on  suppose  que  le  rayon 
lumineux  passe  du  vide  dans  une  substance  considérée,  le  rapport 
dont  il  s'agit  est  dans  ce  cas  toujours  plus  grand  que  l'unité  et  ne 
dépend  que  de  la  nature  de  la  substance.  C'est  par  conséquent  un 
nombre  spécifique,  servant  à  définir  la  substance  conisidérée,  et 
constituant  un  caractère  physique  très-important.  On  le  nomme 
ïindice  de  réfraction.  L'indice  de  réfraction  de  l'air  étant  très-petit 
par  rapport  à  celui  de  la  plupart  des  solides  et  des  liquides,  dans  un 
grand  nombre  d'applications  on  en  néglige  la  valeur,  et  on  sup- 
pose que  l'indice  est  le  môme,  soit  que  le  rayon  passe  de  l'air  dans 
une  substance  déterminée  ou  du  vide  dans  la  même  substance. 
Rigoureusement  il  n'en  est  pas  ainsi,  et  lorsque  l'on  connaît  l'indice 
relatif  d'une  substance  par  rapport  à  l'air,  il  faut  multiplier  par  l'in- 
dice de  l'air  pour  avoir  l'indice  absolu.  Le  tableau  suivant  renferme 
l'indice  de  réfraction  de  quelques  substances. 
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Diamant î,7o5      Élher 1,358 

Soufre  Toniiu  .....  3,148  Humeur  aqueuse  de  l'œil.  1,337 

Boracile 1,701       Humear  vitrée 1,339 

Suirure  de  carbone.   .    .    .  1,678  Enveloppe    extérieure    du 

Ftinl-gias! (,605  cristallin 1,337 

Glace  Sainl-Gobain.   .    ,    .  1,543  Enveloppe  moyenne  .   .    .  1,379 

Crown-glass 1,534  Enveloppe  centrale.  .    ,    .  1,399 

Alcool 1,374      Eau 1,336 

Albumine 1,360      Air 1,000!9 

725.  Angle  limite.  —  On  voit,  d'après  la  loi  de  Descartes, 
que  lorsqu'un  rayon  lumineux  tend  à  pénétrer  dans  un  milieu 
plus  dense,  à  tout   angle  dUncidence  correspond    toujours   un 


Fig.  652.  ~  Angle  limite. 

angle  de  réfraction  déterminé.  Il  n'en  est  pas  de  même  lorsque  le 
rayon  tend  à  passer  d'un  milieu  plus  dense  dans  un  milieu  moins 
dense.  Considérons  en  elTet  (ûg.  652]  les  rayons  incidents  SO,  S'O, 
S"0  sur  un  milieu  plus  dense,  les  rayons  réfractés  sont  OB,  OR'. 
OR"  ;  l'incidence  de  90°  correspond  au  rayon  réfracté  OL.  Récipro- 
quement, si  les  rayons  OB,  OB',  OB"  viennent  du  milieu  plus  dense, 
ils  sortiront  suivant  OS,  OS',  OS";  au  rayon  incident  OL  correspond 
le  rayon  émergent  OB,  qui  fait  avec  la  normale  un  aoRle  de  90». 
L'angle  qui  correspond  k  une  émergence  de  90°  se  déduit  facilement 
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de  la  loi  de  Descartes,  car  ea  désignant  par  n  l'indice  relatif  du 

.,.,,.  j  -.        ■     sin  90"  j.   .     .  1 

milieu  le  plus  dense,  on  doit  avoir  -^~—  =  n,  dousina.-  =  —, 

"^  sin  a:  n 

Cet  angle  porte  le  nom  d'angle  limite.  Dans  le  passage  de  l'eau  dans 
l'air,  cet  angle  a  pour  valeur  Eib°  35';  il  est  de  ki°  pour  le  passage 
du  verre  dans  l'air. 

Si  un  rayon  tel  que  10  tend  à  sortir  du  milieu  le  plus  réfrin- 
gent sous  un  angle  plus  grand  que  l'angle  limite,  la  loi  de  Des- 


Fig.  633.  —  RéflBiion  totale. 

cartes  n'est  plus  applicable,  mais  l'expérience  montre  que  le  rayon 
est  réfléchi  dans  l'intérieur  suivant  01'.  Ce  phénomène  porte  le 
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nom  de  réflexion  totale,  non  pas  qu'il  n'y  ait  aucune  perle  de 
lumière  dans  la  réflexion,  mais  cela  veut  dire  qu'aucun  rayon  ne 
sort  à  l'eitérieur.  On  peut  donc  énoncer  la  proposition  suiyante  : 
Lorsqu'un  rayon  lumineux  tend  à  sortir  cTun  milieu  plus  réfringent  dans 
un  milieu  moins  réfringent  sous  un  angle  plus  grand  que  l'angle  limite, 
le  rayon  est  totalement  réfléchi  à  l'intérieur. 

Le  phénomène  de  la  réflexion  totale  s'observe  dans  des  circon- 
stances très-connues.  Ainsi,  par  exemple,  si  Ton  plonge  une  cuiller 
dans  un  verre  contenant  de  l'eau  (flg.  653),  et  qu'on  Télève  au- 
dessus  de  l'œil,  on  voit  la  surface  du  liquide  brillante  comme  un 
métal  poli  à  sa  partie  inférieure,  et  une  portion  de  la  cuiller  y 
forme  son  image  comme  dans  un  miroir. 

Dans  les  aquariums  si  répandus  aujourd'hui,  la  réflexion  totale 
ajoute  beaucoup  à  l'aspect  intéressant  de  l'appareil.  Dans  la  surface 
supérieure  du  liquide  se  montrent  en  effet  les  images  des  poissons, 
et  des  différents  objets  que  l'aquarium  renferme.  Lorsque  celui-ci  est 
convenablement  placé  par  rapport  à  l'œil  de  l'observateur,  que  les 
mousses,  les  plantes  marines,  les  coquillages  ont  été  disposés  avec 
une  certaine  symétrie,  l'ensemble  de  ces  divers  objets  et  de  leur 
image  dans  la  surface  supérieure  du  liquide  peut  produire  un  effet 
très-agréable. 

726.  Mirage.  —  Le  mirage  est  aussi  un  effet  de  la  réflexion 
totale.  Ce  phénomène  singulier  s'observe  fréquemment  dans  les 
plaines  sablonneuses  échauffées  par  le  soleil.  L'observateur  voit  à 
l'horizon  comme  une  immense  nappe  d'eau  (ûg.  65/i),  dans  le  sein 
de  laquelle  se  reflètent  comme  dans  un  miroir  le  ciel,  les  nuages, 
les  arbres,  etc.  Le  mirage  est  commun  en  Egypte,  et  l'armée  fran- 
çaise, à  l'époque  de  la  célèbre  expédition  de  1798,  en  éprouva 
souvent  de  cruelles  déceptions.  iMonge,  qui  faisait  partie  de 
l'expédition,  a  donné  sur  place  une  explication  qui  est  devenue 
classique. 

Par  l'effet  des  rayons  solaires,  lorsque  l'atmosphère  est  calme, 
les  couches  d'air  qui  sont  en  contact  avec  le  sol  s'échauffent  beau- 
coup, et  il  peut  arriver  que  dans  une  petite  épaisseur  leur  densité 
soit  décroissante  à  mesure  qu'elles  s'approchent  du  sol  lui-même. 
C'est  un  fait  purement  accidentel,  qui  dépend  de  diverses  circon- 
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stances  propres  au  lieu  où  on  Tobserve,  qui  ne  s'étend  que  très-peu 
et  ne  porte  aucune  atteinte,  par  conséquent,  à  la  loi  générale  du 
décroissement  de  la  densité  à  mesure  qu'on  s'élève.  Daus  le  cas  où 
ces  conditions  physiques  particulières  se  rencontrent,  voici  ce  qui 
peut  arriver  :  un  rayon  lumineux  venu  du  point  M  (flg.  655)  va  se 
réfi*acLer  successivement  en  n,  d  en  s'éloignant  de  la  normale;  à  un 
certain  moment  sa  direction  coïncidera  avec  celle  de  la  couche  d^alr  A. 


■-    m''    - 
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Fig.  655.  —  Théorie  du  mirage. 

et  cette  dernière  fera  rofûce  d'un  miroir;  le  rayon  suivra  donc  en  se^^ 
inverse  une  route  pareille  A  a'  d'  à  celle  qu'il  a  déjà  suivie  et  attein- 
dra Tœil  de  Tobsei^ateur,  qui  verra  en  M'  une  image  du  point  M. 
en  même  temps  qu'il  verra  l'objet  directement.  C'est  donc  la  coucbe 
d'air  qui,  à  un  certain  moment,  devient  miroir  et  joue  par  con- 
séquent le  même  rôle  qu'une  nappe  d'eau  réfléchissante. 

On  peut  donner  une  certaine  consistance  h  cette  théorie  par 
l'expérience  suivante  :  On  se  sert  d'une  caisse  rectangulaire  o\\ 
tôle,  dont  on  enlève  deux  parois  opposées;  on  chauffe  le  fondd»» 
la  caisse  en  dehors  avec  du  charbon,  et  on  se  place  pour  observer 
du  côté  où  les  parois  ont  été  enlevées.  Ordinairement  on  n'observe 
rien  de  particulier,  si  ce  n'est  un  certain  tremblement  dans  h* 
champ  de  la  vision  produit  par  le  mouvement  des  couches  d'air 
dilatées.  Mais  quelquefois  aussi  un  certain  calme,  dû  à  des  con- 
ditions difficiles  à  analyser,  s'établit;  l'une  des  couches  d'air  se 
transforme,  dans  ce  cas,  en  miroir,  et  on  voit  dans  son  intérieur 
l'image  des  objets  placés  au  delà  de  la  caisse. 
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Le  mirage  précédent  est  le  mirage  iaférieur.  On  l'observe  trèa- 
raremeot  dans  nos  pays.  Le  mirage  latéral  est,  au  contraire,  assez 
commun  ;  il  se  produit  au  voisinage  d'un  mur  eiposé  au  midi  et 
fortement  échauffé  par  le  soleil. 

Dans  ce  cas,  les  objets  placés  à  une  certaine  distance  donnent 
lieu  à  des  rayons  qui  viennent  se  réfléchir  sur  l'une  des  couches 
d'air  voisines  du  mur.  L'observateur  voit,  par  conséquent,  une 
image  de  l'objet;  si  celui-ci  est  mobile,  on  voit  l'image  et  l'objet  se 
rapprocher  ou  s'éloigner  l'un  de  l'autre,  se  pénétrer  quelquefois  en 
partie,  ce  qui  donne  lieu  à  un  spectacle  assez  singulier. 

Le  mirage  supérieur  est  très-fréquent  en  mer  quand  l'air  est 
calme;  il  est  produit  par  la  réflexion  des  rayons  venus  d'un  navire 
siu"  des  couches  d'air  supérieures;  on  voit  alors  une  image  ren- 
versée du  navire,  située  au-dessus  de  lui  et  présentant  en  général 
une  sorte  de  confusion  ou  de  pénétration  à  la  région  de  contact. 

727.  Chambre  claire.  —  La  chambre  claire,  instrument  fort 
employé  soit  pour  le  dessin,  soit  pour  la  mesure  du  grossissement 
dans  les  instruments  d'optique,  est  fondée  aussi  sur  le  phénomène 
de  la  réflexion  totale.  On  peut  lui  donner  des  dispositions  assez 


rig.  656.  —  Chambre  claire.  Fig.  657.  —  Chambre  claire. 

diverses;  la  ligure  656  représente  celle  qui  a  été  proposée  par  Wol- 
laston.  L'oigne  essentiel  est  un  prisme  à  quatre  iiices,  dont  deux 
sont  perpendiculaires  l'une  sur  l'autre,  tandis  que  les  faces  oppo- 
sées se  coupent  sous  un  angle  de  135°;  les  deux  autres  angles  sont 
sensiblement  égaux  à  67* ,5. 

L'une  des  faces  perpendiculaires  est  tournée  vers  les  objets 
extérieurs  ;  un  rayon  x  pénétrant  normalement  par  cette  face  tombe 

PHTS.   DB9CHANBL.  >lg 
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sur  les  deux  faces. inclinées  à  135%  sous  un  angle  de  67<»  environ, 
angle  très-supérieur  à  l'angle  limite;  il  se  réfléchit  donc  normale- 
ment sur  la  seconde  face  perpendiculaire  et  peut  être  reçu  par 
l'œil.  On  peut  placer  l'arête  a  du  prisme  de  façon  que  l'une  des 
moitiés  de  la  pupille  pp  reçoive  le  faisceau  x  venant  des  objets 
extérieurs  et  l'autre  moitié  un  autre  faisceau  provenant  d'une 
feuille  de  papier  blanc  placée  au-dessous.  On  pourra  donc  voir  à  la 
fois,  projetées  sur  la  feuille  de  papier,  et  l'image  virtuelle  des  objets 
extérieurs  et  la  pointe  d'un  crayon  avec  laquelle  on  pourra  les  des- 
siner. Le  prisme  est  porté  horizontalement  sur  un  pied  (fig.  657) 
et  peut  tourner  librement  autour  de  son  axe.  La  face  supérieure  est 
recouverte  d'un  écran  percé  d'une  ouverture  de  quelques  milli- 
mètres de  largeur,  et  placée  dans  le  voisinage  de  l'arête  a  de  ma- 
nière à  dépasser  le  prisme  d'une  quantité  variable. 

L'œil  ayant  besoin  de  s'approprier  aux  diverses  distances  des 
objets  qu'il  aperçoit,  la  simultanéité  des  deux  images,  trèa-inégale- 
ment  distantes  en  réalité,  produit  rapidement  un  sentiment  de 
fatigue  très-prononcé.  On  atténue  beaucoup  cet  inconvénient  en 
plaçant  sur  le  trajet  des  rayons  et  en  avant  du  prisme  un  verre 
concave,  qui  rapproche,  comme  nous  l'expliquerons  dans  le  cha- 
pitre suivant,  l'image  virtuelle  des  objets  extérieurs.  On  peut  aussi 
tailler  la  face  DD  de  manière  à  lui  donner  la  courbure  nécessaire 
pour  produire  le  même  effet. 

728.  Réfraction  à  travers  une  lame  à  faces  parallèles.  — 
Lorsqu'un  faisceau  de  rayons  lumineux  tombe  normalement  sur  une 
lame  transparente  à  faces  parallèles,  il  n'y  a  pas  de  réfraction,  et 
par  suite  pas  de  déviation  apparente  du  point  d'où  provient  le  fais- 
ceau. Il  n'en  est  pas  de  même  quand  le  rayon  arrive  sur  la  lame 
sous  une  incidence  oblique.  Soit,  par  exemple  (flg.  658),  un  rayon 
incident  SI,  tombant  sur  la  lame  sous  un  angle  d'incidence  SIN  ;  il  se 
réfracte  et  prend  la  direction  IR.  Au  point  R  l'angle  d'incidence  pour 
sortir  dans  l'air  étant  le  même  que  l'angle  de  réfraction  en  I,  il 
résulte  du  principe  indiqué  plus  haut  (722)  que  l'angle  d'émer- 
gence S'RN'  est  égal  à  SIN,  c'est-à-dire  que  le  rayon  émergent  RS' 
est  parallèle  au  rayon  incident  SI,  mais  il  n'est  point  sur  son  pro- 
longement. 
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Soit  d'après  cela(fig.  659)  un  point  lumineux  S  envoyant surune 

lame  à  faces  parallèles  un  faisceau  de  rayons  lumineux  ;  ce  faisceau 

traverse  la  tame,  et  les  rayons  émergents  sont  parallèles  aux  rayons 


pig.  ess. 

incidents;  mais  comme  ils  ont  subi  un  déplacement,  leur  point  de 
concours  S'  se  trouve  changé,  et  c'est  en  ce  point  que  l'œil  voit  le 
point  S.  Ce  déplacement  dépend  à  la  fois  de  l'indice  de  réfraction 
de  la  substance  et  de  l'épaisseur  de  la  lame.  Toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  il  dépend  seule- 
ment de  l'indice  et  peut 
fournir   un   moyen    Irès- 
simple  de  le  déterminer'. 
729.  Images  multiples 
produites  par  les  lames  à 
faces  parallôles.  —  Imagi- 
nons un  point  lumineux  S 
(Qg.  660)  placé  au-devant 
d'une  lame  transparente  à 
faces  parallèles,  les  rayons 
émanés  de  ce  point  subis- 
sent sur  la  face  supérieure  Fig.  ( 
une  rélTexion  qui  donne 
lieu  à  l'image  S';  ils  pénètrent  dans  la  lame,  se  réfléchissent  sur  la 
face  inférieure  et  donnent  lieu  à  une  seconde  image  S"  ;  ils  vien- 
nent se  réfléchir  ensuite  sur  la  face  supérieure,    et  de  là  une 

I.  C'est  sar  re  principe  qu'eat  Tundé  Te  rérracmmètre  de  H.  PicEioi. 


916  RÉFRACTION. 

seconde  fois  sur  la  face  inférieure,  ce  qui  donne  lieu  à  l'image  Si, 

et  ainsi  de  suile,  de  sorte  qu'un  œil  placé  à  une  certaine  distance  du 

point  S,  de  façon  à  pouvoir  écarter  suffisamment  les  images,  en  apei^ 

cevra  une  série  dont  l'éclat  diminue  d'ailleurs  rapidement  à  cause  de 

la  perle  due  aux  réflexions.  C'est  pour  cette  raison  que,  si  l'on  place 

une  bougie  deïant  une  glace  ordinaire  (fig.  661)^  et  qu'on  se  place 

un  peu  obliquement,  on  aperçoit 

une  première  image  uu  peu  terne 

due  à  la  réflcxiou  sur  la  surface 

du  verre;  une  deuxième  twaucoup 

plus  brillante  due  à  la  réflexion 

sur  le  tain,  et  une  série  dont  l'éclat 

va  en  décroissant,  provenant  des 

réflexions  successives  à  la  surface 

du  tain. 

Si    le   point    lumineux   ob- 
servé est  à   une  distance  infini- 
ment grande,  si  c'est  une  étoile, 
par  exemple,  toutes  les  images 
Fig.  081.  —  Image  d'une  bougie  vue     doivent  sc  confondre  en  une  seule, 
dftDs  une  glace  ordinaire.  . 

dont  la  position  est  absolument 

invariable,  quel  que  soit  le  faisceau  particulier  qui  arrive  à  l'œil, 
si  toutefois  la  lame  a  ses  faces  bien  rigoureusement  parallèles.  Cette 
expérience  donne  précisément  le  moyen  de  constater  s'il  en  est 
ainsi.  On  pose  la  lame  sur  trois  pointes;  on  vise  l'image  avec  une 
lunette  munie  d'un  réticule,  et  on  s'assure  que  pendant  le  mou- 
vement de  la  plaque  l'image  reste  at>solument  immobile. 

730.  Réfraction  &  traTers  on  prisme.—  En  optique  on  désigne 
sous  le  nom  de  prisme  une  masse  transparente  (fig.  662),  ordinaire- 
ment en  verre,  formant  un  prisme  droit  dont  la  base  est  un 
triangle  équilatéral  ou  isocèle.  Si  l'on  suppose  une  section  faite  par 
un  plan  perpendiculaire  aux  arêtes,  on  obtient  la  section  pn'nctpofe 
du  prisme,  qui  n'est  autre  chose  que  le  triangle  de  base. 

Le  prisme  est  ordinairement  monté  sur  un  pied  (Qg.  663)  et  fixé 
sur  une  pièce  en  métal,  sur  laquelle  il  peut  tourner  autour  de  son 
axe.  La  pièce-est  elle-même  mobile  autour  d'un  axe  vertical  et  elle 
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est  d'ailleurs  munie  d'un  genou,  de  telle  fnçon  que  le  prisme  peut 
être  place  d'une  manière  tout  k  fait  quelconque  dans  l'espace. 

Supposons  actuellement  (Qg.  66fi)  un  rayon  lumineux  SI  situé 


Fig.  602.  —  Prisme.  Flg.  003.  —  Prisme  moufi  sur  un  pied. 

dans  le  plan  de  la  section  principale  du  prisme;  au  point  d'inci- 
dence I  le  rayon  passant  dans  un  milieu  plus  dense  s'approche  de  la 
normale  IN  et  prend  la  direction 
lE.  Au  point  E  le  rayon  passant 
dans  un  milieu  moins  dense 
s'éloigne  de  la  normaie  EN'  et 
prend  la  direction  EB.  L'effet 
des  deux  réfractions  est  donc 
d'abaisser  le  rayon  vers  la  base 
du  prisme  ou  de  l'éloigner  du 
sommet,  c'est-à-dire  de  l'angle     „       ,  . 

*  Pig.  0Ù4.  —  «éfraciion  è,  iravera  un  prisuie. 

de  réfringence. 

On  peut  Tériller  directement  ce  résultat  en  introduisant  un 
faisceau  de  lumière  solaire  dans  ane  chambre  obscure  et  le  faisant 
tomber  sur  le  prisme,  tout  près  dé  son  sommet,  de  façon  qu'une 
portion  seulement  du  faisceau  soit  interceptée.  On  peut  suivre  ainsi 
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directement  la  marche  du  faisceau  direct  et  de  celui  qui  a  trarerst^ 

le  prisme,  et  constater  la  déviation  de  ce  dernier  du  côté  de  la 

base. 

Puisque  les  rayons  sont  abaissés  vers  la  base  du  prisme,  il  est 
évident  que  ï'œ'û  qui  les  reçoit  doit  voir  l'objet  d'où  ils  proviennent 
dans  une  position  plus  élevée  que  celle  qu'il  occupe  réellement. 
C'est  ce  qu'il  est  facile  de  constater  par  l'eipérience.  Il  suffit  d'in- 


Fig.  WiS.  —  Vision  il  traïers  un  prisme. 

lerposer  entre  l'oeil  et  une  bougie  allumée  (Ûg.  665)  un  prisme  dont 
l'arête  de  réfringence  soit  horizontale;  on  voit  ainsi  l'image  de  la 
bougie  très-sensiblement  élevée,  et  d'autant  plus  d'ailleui's  que  l'angle 
de  réfringence  du  prisme  est  plus  considérable. 

731.  Relations  entre  les  divers  éléments  de  la  réfï-action 
produite  par  on  prisme.  —  Déviation  minima.  —  Considérons  un 
rayon  incident  SI  (Itg.  66G]  tombant  dans  le  plan  de  ta  section  prin- 
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cjpale  et  sons  od  angle  d'incidence  égal  à  i.  Si  l'on  désigne  par'r 
l'angle  de  réfraction  et  par  n  rindic«,  on  aura  la  relatioD 


on  aura  de  même,  en  désignant  par-i  l'angle  d'incidence^à  la  sortie 
et  par  r'  l'angle  d'é- 
mergence : 
3int'  =  nsinr'.    (S) 

Si  on  prolonge  le 
rayon  émergent  jus- 
qu'à sa  rencontre 
avec  le  rayon  inci- 
dent, on  obtient  l'an- 
gle sous  lequel  ils  se 
coupent  et  qui  est 
précisément  la  dé- 
tiation  D  produite  par  le  prisme.  On  a  évidemment  après  li 


D'autre  part,  dans  le  quadrilatère  AlMl',  deux  angles  en  I  et  I'  sont 
droits,  les  deux  autres  sont  donc  supplémentaires;  mais  l'angle  en 
M  est  le  supplément  de  r  et  r'  ;  donc 

A  =  r  +  r\  (3) 

et  par  conséquent 

D  =  ,  +  f_A.  (4) 

Les  quatre  équations  (i),  (2),  (3),  (b)  permettent  d'étudier  rigou- 
reusement toutes  les  circonstances  de  la  réfraction  dans  le  plan  de 
la  section  principale  du  prisme.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  cette 
analyse,  qui  est  un  peu  en  dehors  de  l'esprit  général  de  ce  traité, 
mais  nous  examinerons  en  particulier  une  circonstance  fort  impor- 
tante. Lorsque  l'angle  d'incidence  t  a  une  valeur  quelconque, 
l'angle  d'émergence  i'  est  généralement  différent.  Il  est  évident 
que  si  l'angle  d'incidence  était  i',  l'angle  d'émergence  serait  t  et  la 
déTiation  aurait  la  même  valeur.  11  y  a  donc  deux  angles  d'inci- 
dence i  et  i' qui  produisent  la  même  déviation.  Cela  posé,  diminuons 
un  peu  l'angle  i,  l'angle  i'  diminuera  aussi,  et  d'après  l'équation  (fi) 
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il  en  sera  de  même  de  la  déviation.  A  mesure  donc  que  les  deux 
angles  i  et  i'  se  rapprochent,  la  déviation  commune  qu'ils  produi- 
sent diminue  aussi  ;  elle  aura  donc  la  plus  petite  valeur  possible 
quand  ces  angles  seront  égaux,  c'est-à-dire  quand  l'angle  d'inci- 
dence sera  égal  à  l'angle  d'émergence  :  c'est  ce  que  Ton  appelle  la 
déviation  minima.  Il  est  facile  de  placer  un  prisme  dans  la  position 
qui  lui  correspond  :  il  suffit  de  le  faire  tourner  autour  de  son  axe 
et  de  suivre  le  déplacement  de  l'image  ;  il  y  a  une  position  où 
elle  parait  stationnaire  pendant  quelques  instants  malgré  le  mouve- 
ment du  prisme  :  c'est  précisément  celle  qui  correspond  au  mini- 
mum de  déviation. 

Dans  ce  cas,  les  équations  ci-dessus  se  simplifient  notablement  ; 
en  effet,  i  étant  égal  à  i'  et  r  à  r',  les  équations  (3)  et  (4)  don- 

A  D  +  A 

nent  ^  =  ô  et  I  =  — 5 — ,  d'où  l'on  déduit,  à  l'aide  de   l'équa- 
tion (1)  : 

.    D-HA 

sin  — - — 
n  = : — . 
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relation  importante  qui  permet  de  déterminer  l'indice  de  réfrac- 
tion, à  l'aide  seulement  de  la  déviation  et  de  l'angle  de  réfringence 
du  prisme.  C'est  le  principe  de  la  méthode  la  plus  en  usage  pour  la 
détermination  des  indices. 

732.  Double  réfraction.  —  Dans  tout  ce  qui  précède,  nous 
n'avons  parlé  que  d'un  seul  rayon  réfracté;  il  n'y  en  a  qu'un  en 
effet  lorsqu'il  s'agit  des  liquides,  des  solides  transparents  non  cris- 
tallisés, ou  de  ceux  qui  cristallisent  dans  le  système  régulier,  dont 
les  formes  types  sont  le  cube  et  l'octaèdre  régulier.  Dans  toutes  les 
autres  substances  cristallisées,  à  un  rayon  incident  unique  corres- 
pondent deux  rayons  réfractés.  Ce  phénomène  a  été  découvert 
en  1670  par  Érasme  Bartholin  dans  le  spath  d'Islande;  il  fut  étudié 
avec  beaucoup  de  soin  par  Huyghens,  qui  détermina  avec  une  pré- 
cision extrême  la  manière  dont  se  fait  la  double  réfraction  dans 
cette  substance. 

733.  Particularités  de  la  double  réfraction  dans  le  spath.  — 
Le  spath  d'Islande  est  du  carbonate  de  chaux  cristallisé;  son  nom  lui 
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Tient  de  ce  qu'on  ea  trouve  en  Islande  des  gisements  très-impor- 
tants. La  forme  sous  laquelle  on  le  rencontre  le  plus  fréquemment 
est  celle  d'un  solide 
(âg.  667)  dont  les  faces 
sont  parallèles  à  celles 
d'un  rtioniboèdre.  On 
désigne  ainsi  un  parai-' 
lélipipëde  oblique  dont 
toutes  les  faces  sont  des 
losanges. 

Pour  constater  la 
double  rérraction  du 
spath,  il  suffit  de  poser  ,  ,  ^    .    ^ 

•^  '^  Fig.  60Ï.  —  Spath  dUslaiidc. 

un    échantillon    de   la 

substance  sur  les  caractères  d'un  livre  (fig.  668),  chacun  d'eux 
paraît  doublé  ;  en  outre,  la  teinte  noire  des  caractères  ne  se  re- 
trouve pas  dans  les  deus  images  ;  celles-ci  sont  plutôt  grises,  et  ce 


Fig.  G6S.  —  Double  réfraction  dans  le  apalli. 

n'est  que  dans  les  endroit  od  les  images  se  superposent,  que  le  ton 
noir  est  le  même  que  celui  des  lettres,  ou  encore  celui  qu'on  aurail 
observé  à  travers  une  substance  monoréfringente. 

Pour  comprendre  les  caractères  physiques  de  la  réfraction  dans 
le  spath,  il  faut  analyser  un  peu  sa  forme  cristalline.. 

Si  Ton  considère  le  solide  rhomboédrique  idéal  (fig.  669)  auquel 
se  rapporte  la  forme  du  spath,  on  appelle  axe  du  cristal  la  droite  qui 
joint  les  sommets  des  angles  trièdres  obtus.  On  ne  rencontre  jamais, 
ou  presque  jamaisdu  moins,  des  soiidesrégulièrement  formés  comme 
celui  de  la  figure  ;  mais  les  angles  des  faces  n'élant  jamais  altérés 
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quel  que  soit  leur  développement  relalif,  il  est  toujours  facile  d'as- 
signer la  direction  de  l'axe  malgré  l'irrégularité  apparents  du  cristal. 

Pour  éia  - 
dier  les  lois  de 
la  réfraction,  od 
façonne  la  sub- 
stance en  pris- 
me, dont  les 
arêtes  ont  un 
rapport  de  si- 
tuation     défini 

Fig.  OCU.  —  Asc  cristiillogr»phique  du  spalh.  ^^^^      ^.^^^     ^^ 

cristal.  On  est  ainsi  arrivé  aux  résultais  sulFanls  : 

l"  Des  deux  rayons  réfractés  que  fournit  un  rayon  incident  sur 
le  spalh,  il  y  en  a  un  qui  suit  complètement  la  loi  de  Descartes,  c'est  le 
rayon  ordinaire;  l'autre  qui  ne  la  suit  pas,  c'est  le  rayon  exlraordi- 
tid/i,'.  Ce  dernier  n'est  pas  généralement  dans  le  plao  de  l'iacidence, 

2°  Quand  le  plan  d'incidence  renferme  l'axe  du  cristal,  le 
rayon  extraordinaire  reste  dans  le  plan  de  l'incidence,  mais  l'angle 
de  réfraction  ne  suit  pas  la  loi  de  Descartes. 

3°  Quand  te  plan  d'incidence  est  perpendiculaire  à  l'axe  du 
cristal,  les  deux  rayons  suivent  tous  les  deux  la  loi  de  Descartes, 
mais  avec  des  indices  différents.  On  appelle  indice  ordinaire,  l'in- 
dice du  rayon  ordinaire;  indice  extraordinaire,  l'indice  du  rayon 
extraordinaire. 

734.  Cristaux  à  an  et  deux  axes.  —  Les  faits  précédents  s'appli- 
qu'entà  tous  les  cristaux  qui  ont  un  axe  cristallographîque;  c'est  ce 
qui  a  lieu  pour  toutes  les  substances  qui  appartiennent  au  syslèmedu 
rhomboèdre,  ou  du  prisme  à  base  carrée,  telles  que  le  quartz,  le  rutile 
(oxyde  de  titane),  l'idocrase  (silicate  d'alumine  et  de  chaux),  etc. 
Dans  tous  les  autres  systèmes,  il  y  a  toujours  deux  rayons,  mais 
aucun  des  deux  ne  suit  la  loi  de  Descartes  ;  ils  sont,  si  l'on  peut 
parler  ainsi,  tous  lesdeux  exiraordinaires.  Les  substances  tellesque 
le  spalh  d'Islande,  le  quartz  sont  très-correctement  appelées  cris- 
taux à  un  axe;  les  autres  sont  désignées  sous  le  nom  moins  propre 
de  cristaux  à  deux  axes. 


CHAPITRE    LX. 


LENTILLES. 


735.  Lentilles.  —  On  désigne  sous  le  nom  de  lentilles  des 
masses  de  verre  comprises  entre  deux  surfaces  sphériques.  On  en 
distingue  de  plusieurs  sortes  se  rapportant  à  deux  types. 

1°  Les  lentilles  convergentes,  qui  présentent  l'une  des  trois 
formes  représentées  dans  la  figure  670.  La  première  est  appelée  len- 
tille biconvexe  ;  elle  est  terminée  par  deux  surfaces  sphériques  dont  les 


V.'-A 


'/;, 


^.'■'•^•^, 


y /A 


■/U 


,■'■'>'. 


Fig.  670.  —  Lentilles  convergentes. 


Fig.  671.  —  Lentilles  divergentes. 


courbures  sont  dirigées  en  sens  contraires.  La  deuxième,  appelée 
plan^onvexe,  est  comprise  entre  une  surface  plane  et  une  surface 
sphérique.  La  troisième,  qui  porte  le  noiri  de  ménisque  convergent,  est 
limitée  par  deux  surfaces  sphériques  ayant  leurs  courbures  dans  le 
même  sens. 

Ces  trois  sortes  de  lentilles  sont  toutes  plus  épaisses  au  centre 
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que  Fers  les  bords;  elles  portent  le  nom  commun  de  lentilles  con- 
vergentes, parce  que  deux  rayons  qui  tombent  sur  elles  éprouvent, 
par  la  rëfraclion  à  travers  leur  substance,  un  accroissement  de  con- 
verçence  ;  ordinairement  même,  de  divergents  qu'ils  étaient  à  l'en- 
trée, ils  deviennent  convergents  à  la  sortie. 

2°  Les  lentilles  divergentes  (ûg.  671)  produisent  un  effet  in- 
verse :  elles  augmentent  la  divergence  des  rayons  qui  tombent  sur 
elles.  Elles  sont  toujours  plus  épaisses  au  bord  qu'au  centre.  Elles 
présentent  aussi  trois  formes  distinctes.  La  première,  limitée  par 
deux  surfaces  sphériques  concaves  vers  l'extérieur,  s'appelle  UntUle 
biconcave.  La  seconde  est  comprise  entre  une  surface  plane  et  une 
surface  spbérique  concave  vers  l'extérieur,  on  l'appelle  lentille 
plànrconcave.  La  troisième,  limitée  par  deux  surfaces  sphériques, 
l'une  concave,  l'autre  convexe,  porte  le  nom  de  ménisque  divergent. 
Les  lentilles  sont  les  organes  fondamentaux  de  tous  les  instru- 
ments d'optique  ;  elles  sont  d'ailleurs  appliquées  dans  une  foule  de 
circonstances  spéciales  ;  on  peut  dire  qu'en  elles  se  résume  la  par- 
tie pratique  de  l'optique.  Il  est  donc  essentiel  de  se  faire  une  idée 
précise,  au  moins  de  leurs  propriétés  fondamentales.  Nous  allons  les 
faire  connaître  aussi  succinctement  que  possible. 

736,  Foyer  principal.  —  On  appelle  aie  principal,  dans  une 
lentille,  la  droite  qui 
passe  par  les  cen- 
tres des  deux  sur- 
faces sphériques  qui 
la  terminent. 

Lorsque  des  rayons 
lumineux  (âg.  672) 
tombent  sur  une  len- 
FiB.  072.  -  Foyer  principal  d'une  lentille  convergenie.  tjne  convergente  pa- 
rallèlement à  l'axe  principal,  après  les  deux  réfractions  subies  à 
l'entrée  et  à  la  sortie,  ils  viennent  tous  passer  par  un  même 
point  F  que  l'on  nomme  le  foyer  principal.  La  distance  AF,  du  foyer 
à  la  lentille,  se  nomme  la  distance  focale  principale.  Cette  distance 
est  d'autant  plus  petite  que  la  courbure  de  la  lentille  est  plus  pro- 
noncée. Une  lentille  est  dite  à  long  ou  à  court  foyer,  suivant  que  la 
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distance  focale  est  grande  ou  petite.  Le  foyer  peut  être  considéré 
iadifTéreniDient  d'un  cOté  ou  de  l'autre  de  la  lentille  et  à  la  même 
distance,  du  moins  si  ou  néglige  l'épaisseur  de  la  lentille. 

Lorsque  la  len- 
tille est  di?ergenle 
(fig.  673),  les  rayons 
parallèles  à  l'axe  di- 
vergent après  la  ré- 
fraction, mais  leurs 
prolongements  Tien- 
nent se  couper  à  un      „.    ^„,      ^         .    .    ,  ^ j. 

rig.  u7J.  —  Foyer  principal  d  une  lentille  divergenU:. 

certain  point  F  qui  est 

le  foyer  principal,  virtuel.  La  distance  du  point  F  à  la  lentille  porte 

toujours  le  nom  de  dislance  focale  principale. 

737.  Centre  optique.  Axes  secondaires.  —  Soient  0  et  0'  les 
centres  des  surfaces  sphé- 
riques  de  la  lentille  (Ûg.  67ii}, 
menons  les  rayons  01  et  O'E 
parallèlement  l'un  à  l'autre, 
et  considérons  la  droite  lE 
comme  un  rayon  réfracté  ;  il 
sera  facile  de  construire  le 
rayon  incident  SI  qui  lui  au- 
rait donné  naissance.  Or,  au 
point  E  l'angle  de  réfraction 

intérieure  étant  le  mémequ'au 

.    ,   ,     „        ,     j,,  Fig.  07i.- Contre  opiiquc. 

point  I,  langle  d  émergence 

devra  être  égal  k  l'angle  d'incidence  ;  les  rayons  SI  et  ER  sont 
donc  parallèles  entre  eux. 

La  droite  lE  coupe  l'axe  00'  en  un  point  C  et  détermine  deux 
triangles  OCI,  O'CE  qui  sont  évidemment  semblables  et  donnent  la 
relation 

co  _  R^ 
CO'      R-  • 

R  étant  le  rayon  de  la  sphère  qui  a  pour  centre  le  point  0,  R'  te 
rayon  de  la  sphère  qui  a  pour  centre  0'.  Or,  si  au  lieu  des  rayons 
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parallèles  01  el  O'E  on  en  mène  deux  autres  quelconques,  on  aura 
une  relation  analogue,  c'est-à-dire  que  le  rayon -réfracté  intériear 
passera  encore  par  le  point  C  ;  il  en  sera  de  môme  de  tons  les 
rayons  réfractés  correspondant  à  des  rayons  incidents  et  émergents 
parallèles.  On  est  donc  conduit  à  cette  conséquence  très-intéres- 
sante :  que  toutes  les  fois  que  le  rayon  incident  et  le  rayon  émergent 
sont  parallèles,  le  rayon  réfracté  intérieur  passe  par  un  point  dé- 
terminé; ce  point  porte  le  nom  de  centre  optique.  Dans  le  cas 
d'une  lentille  biconrexe,  le  centre  optique  est  dans  l'épaisseur  de  la 
lentille;  il  serait  même  au  milieu  de  cette  épaisseur  si  les  rayons 
de  courbure  étaient  égaux;  dans  une  lentille  plan-convexe.  Il  est 
sur  la  face  sphërique.  Dans  tous  les  cas,  il  est,  par  rapport  k  la  len- 
tille, dans  une  position  déterminée  que  l'on  pourra  toujours  déduire 
de  la  relation  fondamentale  indiquée  plus  haut,  en  l'interprétant 
toutefois  convenablemeut  suivant  le  sens  des  courbures. 

Si  l'on  néglige  l'épaisseur  des  lentilles,  approximation  géné- 
ralement adoptée,  on  voit  que  les  rayons  IS  et  BR,  et  le  rayon  inté- 
rieur lE  ne  forment  qu'une  seule  el  même  ligne  droite,  qu'on 
peut  considérer  comçie  un  rayon  traversant  la  lentille  sans  dévia- 
tion. Toute  ligne  passant  par  le  centre  optique  jouit  de  la  même 
propriété.  C'est  ce  qu'on  nomme  un  axe  secondaire. 

La  convergence  en  un  même  point  des  rayons  parallèles  à 
l'axe  principal  n'est  pas  exclusivement  attachée  à  cette  direc- 
tion particulière. 
Toutes  lesfois  que 
des  rayons  arri- 
vent parallèle- 
ment sur  une  len- 
tille (fig.  675),  ils 
convei^ent  en  un 
même  point  ^,-  ce 
Fis-  675.  -  Foyer  principal  sur  un  a«  secondaire.  p^j^  ggj  gjiy^  g^r 

l'axe  secondaire  ac/" parallèle  à  la  direction  donnée.  Il  y  a  donc 
autant  de  foyers  principaux  que  de  directions  possibles  pour  les 
rayons  lumineux. 

L'ensemble  de  ces  foyers  est  placé  sur  un  plan  perpendiculaire 
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à  l'axe  et  passaot  par  le  foyer  principal  ;  c'est  ce  que  l'on  appelle  le 
plan  focal. 

73S.  Foyers  coningués.—  Lorsqu'un  point  lumineux  S  envoie 


Fig,  070.  —  Foyers  conjugués. 

des  rayons  sur  une  lentille  (Ûg.  676),  après  la  réfraction  tous  les 
rayons  viennent  concourir  en  un  m€ine  point  S'.  Si  le  point  lumi- 
neux ëtait  en  S',  le  foyer  serait  évidemment  en  S  ;  ces  deux  points 
sont  appelés,  comme  dans  la  théorie  des  miroirs,  foyers  conjugués. 
Lorsque  le  point  lumineux  est  sur  l'axe  principal, son  foyer  con- 
jugué y  est  aussi  ;  lorsque  le  point  lumineux  est  dans  une  position 
quelconque  en  dehors  de  l'axe,  le  foyer  conjugué  est  sur  l'axe 
secondaire  mené  par  le  point  lumineux. 

La  propriété  de  ramener  à  un  même  point  de  concours  les 
rayons  lumineux  partant  d'un  même  point  est  ici,  comme  dans  les 
miroirs,  le  principe  de  la  formation  des  images.  Il  est  évident,  en 
effet,  que  si  l'œil  se  place  derrière  une  lentille,  au  delà  du  point  de 
croisement  des  rayons  venus  d'un  objet,  ces  rayons  seront  pour  lui 
comme  s'ils  avaient  pour  origine  les  foyers  conjugués  des  différents 
points  de  l'olijel.  L'ensemble  ou  le  lieu  géométrique  de  ces  foyers 
conjugués  constitue  donc  pour  l'œil  une  image.  La  position  et  la 
grandeur  de  ces  images  se  déterminent  par  une  théorie  analogue  k 
celle  des  miroirs,  quoique  toutefois  un  peu  plus  complexe  et  d'une 
approximation  moins  visible. 

73S.  Formule  des  lentilles.  —  Soit  (fig.  677]  un  point  lumi- 
neux P  placé  sur  l'axe  principal  d'une  lentille  biconvexe,  et  con- 
sidérons un  rayon  lumineux  particulier  PI  ;  ce  rayon  se  réfracte  à 
l'entrée  de  la  lentille  en  se  rapprochant  de  la  normale  et  prend 
une  direction  II'.  Si  le  milieu  qui  constitue  la  lentille  s'étendait  in- 
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déflniment  au  delà  de  sa  surfece  antérieure,  le  rayon  réfracté  irait 
couper  l'axe  en  K.  Il  est  facile  d'établir  une  relation  approchée 
entre  la  dislance  PA  =  p  du  point  lumineuià  la  surface  AI,  el 
la  distance  KA  =  p,  du  point  où  le  rayon  réfracté  coupe  l'aie. 


Fi  g.  677.  —  Théoi-ie  des  lentilles. 

En  effet,  la  surface  du  triangle  IPC  est,  d'après  un  théorème 
connu  de  géométrie,  égal  au  demi-produit  des  deux  cdtésIP  et  IC 
par  le  sinus  de  l'angle  compris,  lequel  étant  le  supplément  de 
l'angle  t  a  le  môme  sinus,  sin.  i.  On  a  donc 

surf.  IPC  =  -■■  ■  -    sin  t. 

On  aurait  de  même 

,  ,„,„      IK  .  IC    . 
surf.  ICK  n. — sin  r. 

Or  ces  deux  triangles  ayant  même  sommet  ont  des  surfaces 
proportionnelles  à  leurs  bases  ;  donc 


r  désignant  le  rayon  It'.  Or,  dans  l'hypothèse  déjà  indiquée  de 
rayons  très-peu  écartés  de  l'axe,  on  peut  admettre  que  le  rapport  de 
IP  à  IK  est  sensiblement  le  même  que  celui  de  p  à  p,.  La  relation 
précédente  devient  donc 


r/>,  +  npr=  (n  — 1)pp„ 
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et  en  divisant  tous  les  ternies  par  ppiV, 

P  Pi  T  ^    ' 

Cette  formule,  étant  indépendante  de  la  position  particulière  du 
rayon  qui  a  été  choisi,  nous  montre  que  tous  les  rayons  partant  du 
point  p  viennent  après  la  réfraction  dans  le  milieu  indéfini  terminé 
par  une  surface  sphérique  concourir  en  un  même  point  K.  Cette 
conclusion  est  tout  à  fait  générale,  quel  que  soit  le  sens  de  la 
courbure  et  quelle  que  soit  la  position  du  point  radiant;  il  suf- 
fira seulement,  pour  appliquer  la  formule  (a)  dans  les  différents 
cas,  d'interpréter  convenablement  le  signe  des  quantités  qui  y 
entrent. 

Cela  posé,  continuons  à  suivre  la  marche  du  rayon  considéré 
à  travers  la  lentille.  Au  point  ï  une  seconde  réfraction  a  lieu,  le 
rayon  s'éloigne  de  la  normale  et  vient  couper  l'axe  principal  en  P'. 
Si  on  suppose  un  point  lumineux  en  P',  et  un  rayon  PT  se  réfractant 
dans  un  milieu  indéfini  terminé  par  la  surface  sphérique  l'fi,  ce 
rayon  prolongé  viendrait  couper  Taxe  en  K.  On  pourrait  donc 
appliquer  aux  distances  BP'=p'  et  à  la  distance  fiK  la  formule  (a); 
toutefois,  comme  le  point  K  est  du  même  côté  que  le  point  lumi- 
neux, il  faudra  changer  le  signe  de  p^..  Ajoutons  que  si  on  néglige 
l'épaisseur  de  la  lentille,  BK  a  la  même  valeur  que  AK  et  est  par 
conséquent  égal  à  p^.  En  tenant  compte  de  ces  remarques  on  a  la 
relation 

1  n  '     n  —  \  ... 

r'  désignant  le  rayon  de  la  seconde  surface  sphérique.  Ajoutons 
membre  à  membre  les  équations  (//)  et  [b),  il  vient 


j^^.  =  f„_,,(i  +  i.).. 


relation  qui  nous  montre  que  tous  les  rayons  partis  du  point  P 
viennent  après  la  réfraction  concourir  en  P'  et  qui  permet  de  cal- 
culer la  position  de  l'un  de  ces  points,  quand  on  connaît  celle  de 
l'autre,  l'indice  de  réfraction  n  et  les  rayons  r  et  r'  des  deux  surfaces 
de  la  lentille. 

PHYS.   DESCHANEL.  ^9 
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Supposons  que  dans  cette  dernière  équation  p  devienne  infini- 
ment grand,  c'est-à-dire  que  les  rayons  arrivent  parallèlement  à 

1 

l'axe  ;  dans  ce  cas   -  est  égal  à  zéro  et  la  formule  devient 

p 


7  =  '-"(7  +  7j- 


Mais  alors  p'  est  précisément  la  distance  focale  principale;  dési- 
gnons-la par  f,  on  a 


I 


=  (-M7-^^)- 


En  substituant  cette  valeur  dans  la  formule,  celle-ci  devient 

P        P         1 

formule  tout  à  fait  semblable  à  celle  qui  a  été  obtenue  pour  les  mi- 
roirs. 

740.  Cas  où  le  point  lumineux  n*est  pas  sur  Taxe.  —  Dans  le 
cas  où  le  point  lumineux  n'est  pas  sur  l'aïe,  mais  en  est  du  reste  peu 
éloigné  (ce  n'est  que  dans  cette  hypothèse  que  les  formules  sont 
applicables,  puisqu'elles  supposent  que  les  rayons  s'écartent  tou- 
jours peu  de  Taxej,  il  est  aisé  de  faire  voir  que  les  rayons  viennent 
après  la  réfraction  concourir  en  un  même  point.  En  effet,  menons 
par  le  point  donné  et  le  centre  de  la  première  surface  de  la  lentille 

une  droite  ;  d'a"près  les  raisonnements  qui  ont  servi  à  établir  la  for- 

• 

mule  (a),  on  voit  qu'après  la  première  réfraction  les  rayons  iront 
concourir  en  un  même  point  de  la  droite  donnée.  Joignant  ce  point 
de  concours,  qui  peut  être  considéré  comme  la  nouvelle  origine  des 
rayons  lumineux  au  second  centre,  on  en  conclut  de  même  qu'a- 
près la  seconde  réfraction  les  rayons  concourront  en  un  même  point 
de  cette  nouvelle  droite.  11  est  évident  d'ailleurs  que  le  point  de 
concours  des  rayons  doit  se  trouver  sur  le  rayon  sans  déviation, 
c'est-à-dire  sur  l'axe  secondaire.  Il  y  a  donc  des  foyers  conjugués 
sur  les  axes  secondaires,  comme  sur  Taxe  principal,  et  nous  allons 
faire  voir  que  leur  position  relative  est  déterminée  par  une  relation 
identique  à  la  relation  {m). 
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Soit  en  eiïet  un  point  M  (lig.  678)  situé  en  dessus  de  l'axe. 

Dn  rayon  lumineux  MI  ii'a  couper  l'axe  secondaire  en  un  point  M' 


Fig.  07S. 

qui  est  son  foyer  conjugué.  Soient  m,  ni  les  distances  de  ces  deux 
points  à  la  lentille.  Le  rayon  incident  coupe  l'iixe  principal  en  un 
point  P,  et  le  rayon  réfracté  coupe  le  même  axe  en  P'.  Les  points  P 
et  P'  sont  évidemment  des  foyers  conjugués  auxquels  s'applique  la 
relation 

p  et  p'  étant  les  distances  des  points  P  et  P'  à  la  lentille.  La  figure 
MLM'  peut  être  considérée  comme  un  triangle,  dont  les  trois  côtés 
sont  coupés  par  la  transversale  POP'.  D'après  un  théorème  connu 
de  géoinélrie,  les  produits  des  trois  segments  non  coiiligus  sont 
égaux  ;  on  a  donc 

MP  .  iP'  .  M'O  =-  PI  .  Ml''  .  MO, 

ou,  d'après  les  approximations  qui  ont  été  admises, 

{p~m)p-m'  =  p[m-—p']  m. 
ou 

mm'p'  +  mm'p  i=  pp'm'  +  pp'm, 

d'où,  en  divisant  tous  les  termes  par  ■pp'mm'. 

I       I       I        I 

Or,  le  premier  membre  de  cette  relation  étant  égal  à  y,  il  en  est 
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de  même  du  second  ;  d'où  on  voit  que  la  formule  des  foyers  conju- 
guéSi  relativement  à  un  axe  secondaire  quelconque,  est  exactement 
la  même  que  celle  qui  se  rapporte  à  un  axe  principal. 

741.  Discussion  de  la  formule.  — Il  est  donc  démontré  d'une 
manière  générale  que  toutes  les  fois  qu'ua  point  lumineux  se  trouve 
placé  en  regard  d'une  lentille,  le  cAne  de  rayons  lumineux  qui  a  ce 
point  pour  sommet,  et  pour  base  l'ouverture  même  de  la  lentille,  se 
trouve  transformé  par  la  réfraction  en  un  deuxième  cône  s'appuyant 
aussi  sur  la  lentille  et  ayant  pour  sommet  le  foyer  conjugué  de  ce 
point  lumineux.  Ces  deux  foyers  conjugués  sont  situés  sur  le  même 
axe  secondaire  à  des  dislances  de  la  lentille  données  par  la  relation 


Celte  formule,  étant  tout  à  fait  identique  à  celle  des  miroirs, 
donne  lieu  à  une  discussion  pareille.  Voici  les  principaux  résultats 
qu'il  est  utile  de  remarquer. 

Lorsque  le  point  lumineux  est  situé  très-loin,  les  rayons  sont 

à  peu  près  parallèles  et  le  foyer  conjugué  coïncide  sensiblement  avec 

le  foyer  principal.  A  mesure  que  le  point  lumineux  s'approche, 

1  1 

c'est-à-dire  que  p  diminue,  -  augmente  et  par  suite  —  diminue: 

le  foyer  conjugué  s'éloigne  donc  de  la  lentille.  Lorsque  le  point 
lumineux  est  à  une 
distance  de  la  lentille 
égale  au  double  de  la 
dislaoce  focale  prin- 
cipale, le  foyer  con- 
jugué est  à  la  même 
distance.  Si  en  effet 
„    „,.       „  ,  dans  la  formule  on 

Flg.  OTJ.  —  tojcr  virtuel, 

faîtp  =2/',  on  en  dé- 
duit p'  r-  2/.  Le  point  lumineux  continuant  à  s'approcher,  le  foyer 
conjugue  continue  â  s'éloigner;  lorsque  le  point  lumineux  arrive  au 
foyer  principal,  les  rayons  réfractés  deviennent  parallèles  à  l'axe.  Si 
enfin  le  point  lumineux  S  est  placé  (fig.670}  entre  le  foyer  principal  et 
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la  lentille,  pelant  plus  petit  que/",  -  est  plus  grand  que  -;  donc  p' 

est  négatif,  ce  qui  veut  dire  que  le  foyer  est  TÎrtuel. 

Les  rayons  partis  de  S  sont  divergents  après  In  réfraction,  et 
leurs  prolongements  se  coupent  eu  S'. 

742.  Formation  des  images.  —  Cette  théorie  permet  de  rendre 
compte  des  particularités  que  présente  la  formation  des  images. 

GoDsidërons  le  cas  d'un  objet  AB  (llg.  680]  pincé  au  devant  d'une 
lentille  h  une  dis- 
tance plus  grande 
que  le  double  de  la 
distance  focale  prin- 
cipale. Le  foyer  con- 
jugé  du  point  A  se 
trouve  en  a,  à  une 
distance  plus  petite  „.    „„„       „        .     ,    . 

■^  Fig.  OSO.  —  ForniHtinn  dp»  imngc». 

que  le  double  de  la 

distance  focale  principale.  On  obtient  d'ailleurs  très-aisément  la  po- 
sition exacte.  On  mène  par  le  point  A  un  rayon  parallèle  à  l'axe,  le 
rayon  réfracté  passe  nécessairement  par  le  foyer  principal  F  et 
son  intersection  avec  l'axe  secondaire  AD  donne  précisément  le 
point  ». 

On  obtiendrait  de  même  le  point  b  et  les  différents  points  inter- 
médiaires entre  a 
et  b.  L'œil  placé  au 
delà  de  ab  i-ecevra 
les  rayons  comme 
s'ils  venaient  de  dl', 
et  verra  par  suite 
une  image  ab  ren- 
versée  et  plus  pe-  „.    „„,       „        . 

'  Fig.  081.  —  Formation  des  imagea. 

tite  que  l'objet. 

Il  est  évident  que  si  ab  était  l'objet,  l'image  AB  se  trouverait  nu 
delà  de  la  distance  focale  principale  renversée  et  plus  grande  que 
l'objet.  Ce  cas  est  représenté  directement  par  la  figure  681.  AB  est 
l'objet  placé  enire  le  foyer  principal  et  le  double  de  la  dislance 
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focale  principale,  Timage  renversée  el  agrandie  ab  se  forme  au 
delà  du  double  de  la  distance  focale  principale. 

Le  rapport  exact  entre  la  grandeur  de  l'image  et  celle  de  l'ob- 
jet s'établira,  dans  les  différents  cas  particuliers,  à  l'aide  de  la  for- 
mule fondamentale.  En  effet,  la  similitude  des  triangles  AOB,  aOb 

AB       p 

donne  —r  =  '-r- 
ab       p 

pf 
Mais,  d'après  la  formule  généi^ale,  p'  =•-  — 5^;   donc 

.  AB  _  p^f 
ab~~     f    ' 

formule  dans  laquelle  il  suffira  de  mettre  à  la  place  de  p  sa  valeur 
particulière  pour  obtenir  le  rapport*  de  la  grandeur  de  l'objet  à 
celle  de  l'image. 

743.  Application.  ~  Une  droite  de  25  millimètres  de  lon- 
gueur est  placée  perpendiculairement  sur  Taxe,  à  35  centimètres 
d'une  lentille  de  15  centimètres  de  foyer;  quelles  sont  la  position 
et  la  grandeur  de  l'image  ? 

La  position  est  donnée  par  l'expression 

pf  0.35  .  0,15        ^    ^, 

^        p-^f       0,35-0,15        "  '^^• 

La  grandeur   est   donnée  par  l'expression 

0,025  .    ~^  =  0«OI87. 
P  —  f 

744.  Images  par  projection.  —  On  peut  avec  les  lentilles,  de 
même  qu'avec  les  miroirs,  obtenir  la  projection  des  images  sur  un 
écran  en  plaçant  celui-ci  dans  la  position  exacte  des  foyers  conju- 
gués de  l'objet.  Les  remarques  faites  plus  haut  (711)  sur  ce  genre 
d'images  sont  entièrement  applicables  ici.  Il  y  a  en  effet  dans  les 
lentilles  comme  dans  les  miroirs  une  double  aberration  de  sphéri- 
cité, provenant  des  deux  surfaces  de  la  lentille;  la  formule  des 
foyers  conjugués  donne  donc  non  pas  le  point  où  concourent  ions 
les  rayons,  mais  seulement  le  point  de  concours  des  rayons  cen- 
traux. C'est  toutefois  en  ces  points  que  l'éclat  est  le  plus  vif  et,  par 
suite,  que  se  forment  les  images  par  projoction. 
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745.  Image  Tirtnell«.  —  Considérons  actuellement  le  cas  d'un 
objet  AB  (flg.  082)  placé  entre  le  foyer  principal  et  la  lentille.  Les 
foyers  conjugués  des  poinLs  Aet  B  sont  virtuels;  on  les  obtient  ù  la  ma- 
nière ordinaire  en  menant  par  les  points  dçnnés  un  rayon  parallèle  à 
l'axe,  rayon  qui  après 

la  réfi'action  va  passer 
par  le  foyer  princi- 
pal F.  L'intersection 
de  ce  rayon  aved'axe 
secondaire  corres- 
pondant donne  pré- 
cisément    le    foyer 

conjugué.  Les  rayons  ^''«-  ^^-  "  '""^'  "^"■^"'■ 

sont  donc  divergents,  et  l'œil  placé  derrière  la  lentille  verra  une 
image  droite  et  agrandie  de  l'objet.  C'est  le  principe  de  la  loupe, 
instrument  qui  sera  décrit  plus  loin. 

746.  Lentille  concave.  —  La  formule  des  foyers  conjugués  es) 
applicable  à  la  lentille  concave,  pourvu  qu'on  ait  le  soin  de  chan- 
ger le  signe  des  rayons.  Le  second  membre  -  devient  ainsi  négatif, 
etpar  suite  on  voit  que,  quelle  que  soit  la  valeur  dep,  p'sera  toujours 
négatif.  Les  foyers  sont  par  conséquent  virtuels  dans  tous  les  cas. 

Soit  d'après  cela  un  objet  AB  (flg.  683)  placé  au-dcvanl  d'une  len- 
tille biconcave.  On 
obtient  le  foyer  vir- 
tuel a  par  la  con- 
struction ordinaire-, 
on  mène  un  rayon 
parallèle  &  l'axe  ;  le 
rayon  réfracté  passe 
par  le  foyer  virtuel 

-     Fig.  fiSJ.  —  Image  virtuelle  tUn>  une  lentille  concave. 

F  et  son  intersec- 
tion avec  l'axe  AO  détermine  le  point  a;  b  est  le  foyer  conjugué  de 
B;  l'œil  placé  derrière  la  lentille  recevra  les  rayons  comme  s'ils 
venaient  des  difTérents  points  de  ab  et  verra  par  conséquent  une 
image  ab  droite  et  plus  petite  que  l'objet. 

747.  Focomètre  de  Silbermaan.  —  Le  focomètre  est  un  instru- 
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inenl  destiné  à  la  mesure  de  la  distance  focale  des  lentilles.  Il  est 
fondé  sur  le  principe  démontré  plus  haut,  que,  lorsque  le  point 
lumineux  est  distant  de  la  lentille  d'une  quantité  égale  au  double 


ï'ig.  081.  ~  Focumèu-o  di:  Silberiiiaiiii. 

de  la  distance  focale  principale,  le  foyer  conjugué  se  fait  à  la  même 
distance.  Il  en  résulte  que  l'image  d'un  objet  placé  au  m^mc  point 
est  eiaclement  égale  à  l'objet.  C'est  sur  cette  remarque  qu'est  fondé 
l'instrument.  Il  se  compose  d'un  banc  divisé  sur  lequel  deux  cur- 
seurs M  et  M' se  meuvent  d'un  mouvement  commun  de  façon  à  rester 
toujours  A  la  même  dislance  de  la  lenlillc  L,  dont  on  veut  mesurer  le 
foyer.  En  U  et  en  M'  se  trouvent  deux  petites  règles  divisées  faites  en 
matière  translucide,  telle  que  de  la  corne  ou  de  l'ivoire  mince.  On 
fait  varier  la  dislance  commune  des  deuit  curseui's,  jusqu'à  ce  que 
l'image  des  divisions  de  l'un  des  systèmes  coïncide  rigoureuse- 
ment avec  celles  de  l'autre.  La  distance  focale  se  trouve  alors  exac- 
tement mesurée  par  le  quart  de  la  distance  des  deux  curseurs- 

748.  Chambre  noire.  —  T^s  images  que  l'on  obtient  dans  la 
chambre  noire  (68:i}  sont  d'aulanl  plus  nettes  que  l'ouverture 
est  plus  petile.  Mais  à  mesure  que  l'ouverture  diminue,  la  quantité 
de  iumiùre  devient  natai-ellcment  plus  petite,  el,  par  suite,  l'image 
est  de  moins  en  moins  éclairée.  Les  propriétés  des  lentilles  permet  • 
tent  de  lever  cette  difficulté.  Si,  en  effet,  à  la  place  de  la  petite  ouver- 
ture on  place  une  lentille  d'une  ouverture  plus  ou  moins  consîd^ 
rable  et  qu'on  dispose  un  écran  à  son  foyer  principal,  les  objets 
extérieurs  sufnsammcnt  éloignés  donneront  lieu  à  des  images  ren- 
versées, conformément  aux  propriétés  précédemment  indiquées. 
Cette  image  ne  sera  évidemment  nelle  qu'autant  que  les  objets 
seront  à  une  assez  grande  distance,  mais  ils  pourront  d'ailleurs  être 
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à  des  distances  eïtrèmement  diverses;  car,  d'après  la  farmule  des 
foyers,  dès  i|ue  le  point  lumineux  a  dépasse  d'une  Taçon  un  peu 
notable  le  double  de  la  distance  focale  principale,  le  foyer  conjugue 
n'éprouve  que  des  variations  de  position  insensibles. 

La  figure  685  représente  la  cbambrc  obscure  qu'emploient 
quelquefois  les  dessinateurs  et  qui  leur  permet  de  faire  rapidement 


Fig.  085.  —  Clismbro  nnire  pour  le  dessin. 

le  dessin  d'un  paysage.  C'est  une  sorte  de  tente  pouvant  se  fermer 
complètement  avec  des  tentures  opaques.  Au  sommet  est  placée 
une  ouverture  sous  laquelle  on  ench.1ssc  une  lentille,  et  au-dessus 
un  miroir  qui  renvoie  les  rayons  sur  la  lentille,  fl  y  a  avantage  A 
supprimer  le  miroir  et  à  employer  l'objectif  particulier  qui  est 
représenté  séparément  dans  la  ligure  686.  Les  rayons  lumlneun 
venant  des  objets  extérieurs  tombent  sur  une  surface  conveie  oîi  ils 
éprouvent  une  première  réfraction;  de  là  ils  rencontrent  la  surface 
plane  inclinée  sous  un  angle  tel,  qu'ils  se  réAéchissent  totalement 
suivant  le  sens  vertical  et  viennent  émerger  par  une  surface  concave 
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vers  rextérieur.  Le  résullal  est  donc  le  ménip  que  s'ils  sVlaient  ré- 
fractes h  travers  un  ménisque  conTergenl. 
L'image  vient  se  faire  en  A  sur  une  feuille  dp 
papier,  et  le  dessinateur,  assis  dans  la  tente, 
peut  en  suivre  aisément  tous  les  contmirs.  Cei 
instrument,  assez  employé  autrefois,  et  qui  col 
i    I  même  une  certaine  vogue,  est  à  peu  près  oo- 

I  blié  aujourd'hui,  ou  du  moins  il  est  relégoé 

!  au  rang  des  jouets  d'optique.  Il  servail  eu 

I  '  effet  surtout  pour  faire  des  croquis  que  l'ar- 

i;  liste  utilisait  ensuite  dans  son  travail.  Au- 

J  jourd'hui    ces   croquis  sont  très-avantagea- 

sement  remplacés  par  des  (épreuves  pholr- 
grapliiques. 
749.  Chambre  noire  des  photographes.  —  La  cbambre  noir? 

Ndes  photogra  phes  est  formée 
d'une  bolle  sur  l'une  desfare» 
j^  lie  laquelle  est  fixé   sur  uhp 

ouverture  convenable  un  Inbc 
AB  terminé  par  l'objectif.  Cet 
objectif  est  formé  des  deux 
lenlilles  E.L. L'emploi  de deun 
lentilles,  à  la  place  d*une  len- 
tille unique,  est  une  chose 
1res- fréquente  en  opiiqtie  pI 
il  est  facile  d'en  comprendi* 
la  raison.  Supposons  en  eff'*! 
un  faisceau  de  rayons  paral- 
lèles arrivaut  sur  un  pareil 
système  :  après  la  réfraction 
sur  la  première  lentille,  l€s 
rayons  en  subissent  une  sf^ 
conde,  et  leur  point  de  con- 

Fig.  087. -Chambre  noire  d«phct«gr.phc,.   ^^^    ^^    ^    ^^.^    ^^^^p 

plus  près.  On  a  donc  obtenu  le  même  effet  qu'en  employant 
une  lentille  d'un   foyer  plus  court,   mais   avec  l'avantage  d'un 
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plus  grand  éclairement.  Ceci  résulte  de  ce  que,  pour  éviter  les 
aberrations  de  sphéricité,  les  lentilles  ne  doivent  jamais  embrasser 
qu'une  petite  portion  des  sphères  qui  les  terminent;  si  donc  les 
sphères  ont  un  très-petit  rayon,  c'est-à-dire  si  le  foyer  est  court,  la 
lentille  sera  naturellement  très-petite,  et,  par  suite,  elle  admettra 
peu  de  lumière.  C'est  à  cet  inconvénient,  ainsi  qu'à  quelques  autres 
dont  nous  n'avons  pas  à  parler  ici,  que  remédie  la  disposition 
adoptée.  En  G  se  trouve  une  glace  dépolie  sur  laquelle  vient  se 
former  l'image  de  l'objet  que  l'on  veut  reproduire.  Pour  meure  au 
point,  c'est-à-dire  pour  placer  la  glace  à  l'endroit  qui  correspond 
exactement  au  foyer  conjugué  de  l'objet,  on  se  sert  d'abord  du 
tirage  de  la  boîte  qui  présente  une  partie  M  plus  petite  et  rentrant 
dans  la  portion  N,  et,  pour  achever,  du  pignon  V  qui,  à  l'aide  d'une 
crémaillère,  fait  mouvoir  la  portion  du  tube  AB  qui  porte  l'objectif. 
C'est  lorsque  la  mise  au  point  est  aussi  parfaite  que  possible  que 
l'on  substitue  à  la  glace  dépolie  la  plaque  sensibilisée  sur  laquelle 
doit  venir  l'épreuve  *. 

1.  Les  procédés  photographiques  sont  aujourd'hui  infiniment  variés,  non  pas  en  ce 
qui  regarde  la  partie  optique  de  l'appareil,  mais  dans  les  réactions  chimiques,  et  par 
suite  dans  la  nature  des  produits  employés.  Le  principe  fondamental  remonte  au  physi- 
cien anglais  Talbot;  oublié  pendant  les  grands  succès  de  Daguerre,  il  se  retrouve  aujour- 
d'hui dans  tous  les  procédés.  Il  consiste  &  obtenir  d'abord  une  épreuve  inverse  appelée 
négative,  dans  laquelle  les  blancs  de  l'objet  sont  noirs  et  vice  versa.  Cette  épreuve  obte- 
nue sur  une  plaque  plus  ou  moins  transparente  est  placée  ensuite  sur  une  feuille  de 
papier  sensibilisé  au  chlorure  d'argent  et  exposée  aux  rayons  solaires.  Les  blancs  des 
négatifs  donnent  lieu  alors  à  des  noirs  sur  le  papier  sensible  et  l'on  obtient  ainsi 
l'épreuve  positive.  Le  même  négatif  ou  cliché  peut  servir  à  obtenir  un  grand  nombre 
de  positifs. 

On  se  sert  le  plus  souvent  aujourd'hui,  pour  les  clichés,  d'une  plaque  de  verre  sur 
laquelle  on  verse  une  couche  d'albumine  ou  de  coliodion  sensibilisés  par  un  sel  d'argent. 
Voici  une  des  nombreuses  formules  qu'on  peut  employer  : 

Éthor  sulfurique 300  grammes 

Alcool  à  40« 200        >» 

Coton-poudre 5        » 

On  ajoute  à  ce  mélange,  après  les  avoir  broyés  au  mortier  de  porcelaine: 

lodure  de  potassium 13  grammes. 

^-       d'ammonium l'',75 

—        de  cadmium 1p',75 

Bromure  de  cadmium ^p^25 

On  verse  le  coliodion  sur  la  glace  que  l'on  immerge  ensuite  dans  une  dissolution  k 
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750.  Emploi  des  lentilles  dans  les  projections.  —  Les  lentifles 
sont  continuellement  employées  en  physique  pour  projeter  Fimage 
de  diverses  expériences,  et  les  rendre  visibles  pour  un  très-grand 
nombre  de  spectateurs  à  la  fois.  Les  dispositions  varient  d*an  cas  à 
Tautre  et  ne  sauraient  être  indiquées  d'une  manière  générale. 

751.  Kicroscope  solaire.  *-  Lanterne  magique.  —  Le  micro- 
scope solaire  se  compose  essentiellement  d'une  lentille  convergente,  à 


Fig.  688. 


—  Microscope  solaire. 


court  foyer,  donnant  une  image  très-agrandie  d'un  petit  objet  placé 
un  peu  au  delà  du  foyer.  Pour  donner  à  cette  image  un  éclat  suffi- 
sant, on  éclaire  Tobjet  au  moyen  de  rayons  solaires  réfléchis  par 
une  glace  et  concentrés  par  une  lentille  à  large  surface;  c'est  ce  que 
Ton  appelle  VUluminaieur.  Souvent,  au  Ifeu  d'une  lentille  simple,  à 
très-court  foyer,  on  prend  une  combinaison  d'une  lentille  convexe 
et  d'une  lentille  concave  qui,  pour  le  même  agrandissement,  donne 
plus  de  lumière. 

Le  foyer  lumineux,  dans  les  régulateurs  de  lumière  électrique, 

10  V,  d'azotate  d'argent.  La  couche  de  collodion  devient  opaline,  on  retire  la  plaque,  on 

l'égoutte  et  on  la  met  dans  le  ch&ssis  à  poser. 

La  pose  terminée,  on  fait  venir  l'épreuve  «par  l'action  d'un  liquide  dont  voici  une 

formule  : 

Eau  distillée 250  grammes 

Acide  pyrogailique .  .  1        » 

Acide  acétique  cristal! isabte 20        » 

Quand  l'image  est  arrivée  au  degré  de  vigueur  désirable,  on  la  fixe  soit  par  une  dis- 
solution d'hyposulRte  de  soude  à  25  ou  30  */«,  soit  par  du  cyanure  de  potassium  à 
3  Yo»  et  le  cliché  est  terminé.  Pour  obtenir  l'épreuve  positive,  on  pose  le  cliché  sur  un 
rh&ssis  vitré  au-dessus  d'une  feuille  de  papier  sensibilisé  au  chlorure  d*argcnt  (la  sensi- 
bilisation de  la  feuille  positive  s'obtient  par  l'immersion  d'abord  dans  une  dissolution  de 
sel  marin  à  3  ou  4  */«,  puis  dans  du  nitrate  d'argent  à  18  */•).  On  arH^te  l'exposition 
quand  on  croit  le  ton  suffisamment  fort,  on  fait  virer  la  teinte  par  un  sel  d'or,  et  on  flxe 
une  dernière  fois  à  l'hyposulfite  de  sonde.  \\  n'y  a  plus  alors  qu'à  laver  et  faire  sécher. 
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est  placé  ordinairement  dans  une  lanterne,  au  foyer  d'un  réflecteur 
sphérique  ou  parabolique  ;  le  faisceau  est  ensuite  concentré  par  une 
lentille  et  peut  ainsi  éclairer  un  objet  dont  l'image  est  ensuite  dou- 


Fig.  6H9.— Hkroscope  pboto-électrique. 

née  par  une  lentille  placée  au  delà.  On  peut  ainsi  projeter  des 
objets  microscopiques,  et  l'appareil  prend  dans  ce  cas  le  non^de 
microscope  pboto-éleclrique  {flg.  680). 

La  lanterne  magique  est  un  jouet  très-connu  et  dont  la  disposi- 
tion est  analogue  à  la  précédente.  C'est  une  boite  carrée  conlenant 
une  lampe.  Un  réflecteur  placé  derriëi'e  la  lampe  renvoie  la  lumière 
sur  une  des  faces  de  la  belle.  Surcelle  face  s'adapte  un  tube  terminé 
à  chacune  de  ses  extrémités  par  une  lentille;  l'une  d'elles  sert  à 
éclairer  l'objet,  l'autre  à  en  donner  une  image.  Les  objets  sont  ordi- 
naii'emeiit  des  peintures  grossières  sur  verre.  On  les  place  renver- 
sées dans  la  botte  et  leur  image  se  trouve  ainsi  redressée. 


CHAPITRE    LXI. 


DFSPERSION.  -  ÉTUDE  nf  SPECTRE. 


752.  Expérience  de  Newton.  —  Dans  \e  §  730,  nous  avons 
examiné  l'elTel  du  prisme  sur  la  vision,  mais  nous  n'avons  consi- 
déré que  l'elTet  propre  de  la  réfraction.  L"n  phénomène  d'un  genre 
tout  dilTéreut,  qu'on  nomme  dispersion,  et  qui  accompagne  toujours 


Fig.  090.  —  Expérience  de  Newton. 

la  vision  à  travers  les  prismes,  est  mis  en  évidence  par  l'expérience 
suivante  de  Newton. 

Sur  un  tableau  noir  on  dispose,  à  cAté  l'un  del'autre  et  sur  un<' 
même  ligne  horizontale  {Ak-  fiS'O),  trois  bandes  étroites,  l'une  bleue. 
l'autre  blanche,  la  troisième  rouRC,  Il  faut  choisir  pour  faire  cettp 
expérience  des  bandes  dont  les  couleurs  soient  très-vives  et  très- 
pures;  les  pétales  de  capucine  et  do  certaines  espèces  de  volubilis 
conviennent  très-bien  pour  cela. 

Si  on  place  l'aréledu  prisme  horizonlalement  et  qu'on  regarde 
les  trois  bandes  colorées,  on  observe  les  apparences  suivantes  : 

i"  La  blinde  blanche  consene  la  même  largeur  horizontah'. 
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mais  elle  est  fortement  dilatée  dans  le  sens  vertical,  et  présente  la 
forme  d'un  rectangle. 

Ce  rectangle  n'est  plus  blanc,  comme  la  bande  qui  lui  a  donné 
naissance;  il  est  coloré  de  diverses  nuances  qui  passent  insensible- 
ment de  Tune  à  l'autre  ;  c'est  ce  que  Ton  appelle  un  spectre.  A  par- 
tir de  la  région  supérieure,  ces  couleurs  se  succèdent  dans  l'ordre 
suivant  : 

Violet,  indigo,  bleu,  vert,  jaune,  orangé,  rouge, 

2"*  La  bande  rouge  donne  lieu  aussi  k  une  image  rectangulaire 
de  m^me  dimension  que  celle  de  l'image  blanche,  mais  dans  la- 
quelle on  distingue  seulement  d'une  façon  sensible  la  partie  rouge. 
Celle-ci  est  toujours  sur  le  même  alignement  horizontal  que  le  rouge 
de  l'image  centrale  et  occupe  la  même  largeur.  Sur  les  autres  par- 
lies  du  rectangle,  la  coloration  est  peu  marquée,  et  peut  même  être 
tout  à  fait  nulle  si  l'on  opère  sur  certains  rouges  très-purs  que  l'on 
peut  rencontrer  accidentellement. 

3^  La  bande  bleue  est  aussi  remplacée  par  un  rectangle  de 
même  largeur  que  les  précédents,  et  dans  lequel  se  trouve  seule- 
ment un  peu  sensible  la  portion  bleue  et  souvent  un  peu  de  violet, 
sur  la  même  ligne  horizontale  que  la  partie  de  même  couleur  dans 
l'image  centrale.  Si  l'on  emploie,  pour  former  la  bande,  bleue,  une 
portion  de  pétale  de  certains  volubilis,  les  autres  parties  du  rec- 
tangle peuvent  être  complètement  dépourvues  de  coloration. 

753.  Conséquences  de  l'expérience  de  Ne wton.~  Composition 
des  couleurs.  —  Si,  se  servant  toujours  de  la  bande  blanche  comme 
terme  de  comparaison,  on  répète  l'expérience  précédente  avec  des 
bandes  colorées  d'une  manière  quelconque,  on  observe  toujours 
une  image  rectangulaire  de  même  largeur  dans  laquelle  on  rencontre 
les  diverses  nuances  de  l'image-type  et  à  la  même-hauteur  que  dans 
cette  dernière.  Jamais  le  rectangle  ne  dépasse  la  largeur  de  celui 
qui  provient  du  blanc  ;  jamais  on  ne  rencontre  d'autres  teintes  que 
celle  qu'il  présente  lui-même. 

Ces  expériences  établissent  rigoureusement  les  propositions 
suivantes  : 

Les  rayons  lumineux  qui  proviennent  des  différents  points  d'un 
corps  blanc,  et  qui  cheminent  suivant  une  même  direction,  ne  sont 
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point  simples  :  ils  sont  en  réalité  la  superposition  de  rayons  diverse- 
ment féfrangibles  et  diversement  colorés.  La  réfraction  qui  s'opère 
à  l'entrée  et  à  la  sortie  du  prisme  sépare  ces  diflëreuts  rayons  et  les 
fait  apparaître  avec  leurs  couleurs  propres. 

Toutes  les  couleurs  que  nous  présentent  les  corps  sont  compo- 
sées aussi  comme  l'est  la  lumière  blanche ,  mais  il  n'y  a  pas  d'autres 
éléments  que  dans  cette  dernière  ;  Ce  sont  les  mêmes  rayons,  une 
partie  seulement  d'entre  eux  peut  faire  défaut;  c'est  Taction  résul- 
tante de  ces  divers  rayons  qui  produit  la  teinte  que  perçoit  nota» 
œil,  de  même  que  le  blanc  est  le  résultat  de  l'action  simultanée  de 
tous  les  rayons  élémentaires. 

754.  Spectre  solaire.  —  En  dehoi-s  des  sources  de  lumière,  le*> 
corps  n'ont  pas  de  lumière  propre  ;  ils  ne  sont  que  des  centres  secon- 
daires mis  en  mouvement  par  la  lumière  du  soleil  ;  on  est  donc  con- 
duit à  penser  par  les  expériences  précédentes  que  les  divers  rayons 
provenant  du  soleil  sont  précisément  formés  parla  superposition  de 
rayons  de  colorations  et  de  réfrangibilités  diverses.  C'est  là  le  prin- 
cipe de  la  célèbre  expérience  du  spectre  solaire.  Elle  s'exécute  de  la 
manière  suivante  : 

On  introduit  dans  une  chambre  obscure  un  faisceau  de  lu- 
mière solaire  qui  y  pénètre  par  une  ouverture  étroite;  le  faisceau, 
reçu  sur  un  écran  blanc,  donne  lieu  à  une  image  circulaire  du  so- 
leil (683).  Si  alors  on  interpose  (flg.  691)  sur  le  trajet  du  faisceau  un 
prisme  dont  l'angle  de  réfringence  soit  en  bas,  le  faisceau  est  rejeté 
vers  la  partie  supérieure,  et  il  donne  lieu  sur  l'écran  à  une  image 
oblongue  terminée  supérieurement  et  inférieurement  par  deux 
demi-circonférences  et  fortement  dilaté  dans  le  sens  perpendiculaire 
aux  arêtes  du  prisme.  Dans  le  sens  horizontal,  les  dimensions  ne 
sont  pas  altérées  et  restent  les  mêmes  que  celles  de  l'image  circu- 
laire du  soleil.  C'est  celle  image  que  l'on  nomme  le  spectre  solaire. 
Elle  présente  les  couleurs  qui  ont  été  nommées  plus  haut.  Dans  la 
disposition  indiquée  par  la  figure,  le  violet  est  à  la  partie  supé- 
rieure, c'est  la  couleur  la  plus  réfrangible;  le  rouge  est  la  couleur 
la  moins  réfrangible ,  il  est  placé  à  la  partie  inférieure.  La  ligure  1 
de  la  planche  lit  montre  la  disposition  relative  des  diverses  cou- 
leurs. 
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Celle  eipërîence  capitale  met  en  pleine  évidence  Ja  coiiipo&i- 

jion  d'un  rayon  de  lumière  solaire,  et  le  montre  comme  constilut' 

de  rayons  éléinen  1311*6$  d'une  rérrangibilité  et  d'une  couleur  pro- 


Fig.  601 .  —  Ëipéricnce  du.  spectre  solaire. 

pres  :  ces  divers  rayoDS  superposés  suivant  une  même  direction 
composent  un  rayon  de  lumière  blanche. 

L'existence  de  ces  rayons  élémentaires  est  rendue  sensible  par 
l'expérience  suivante.  Dans  la  partie  du  spectre  correspondante  à 
une  couleur  délerminée,  au  rouge  par  exemple,  on  pratique  uno 
pelile  ouverture  qui  laisse  passer  un  l'alsceau  sur  le  trajet  duquel  on 
place  «n  second  prisme.  Il  se  produit  une  seconde- rérraction,  une 
dilatation  moindre  qne  la  précédente,  et  on  obtient,  sur  un  second 
écran,  un  spectre  monocbromatique,  sur  lequel  on  peut  expéri- 
menler  de  la  même  manière.  On  obtient  ainsi  successivement  des 
faiseeaux  de  moins  en  moins  dilalés  et  qui  se  rapprocbent  de  plus 
d'un  rayon  d'une  couleur  et  d'une  réfranglbililé  simples. 
.  '.'  17B5.  Recomposition  de  la  lumière  blanche.—  La  théorie  de  la 
composition  de  la  lumière  est  confirmée  par  la  recomposition  do  la 
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lumière  blanche,  en  réunissant  les  diverses  couleurs  au  spectre.  On 

effectue  cette  recomposition  <le  diverses  manières  : 

1°  On  reçoit  le  faisceau  spectral  sortant  du  prisme  sur  sept  petits 
miroirs  pians  (ûg.  692),  sur  cbacun  desquels  tombe  la  portion  du 
spectre  à  peu  près  correspondante  à  une  couleur  déterminée:  on 


Fig.  60!.  —  Recomposition  de  la  lumière  blanclie. 

donne  aux  miroirs  une  inclinaison  telle,  que  les  faisceaux  réQécbis 
viennent  concourir  à  peu  près  en  un  même  point.  Si  en  ce  point 
on  place  un  écran,  on  obtient  une  lumière  blanche. 

2°  Le  faisceau,  à  sa  sortie  du  prisme,  est  reçu  sur  une  lentille 
convergente  (Dg.  6^3);  les  divers  rayons  colorés  sont  ramenés  par 


Fi([.  603.  —  ttecompotition  de  la  lumière  bUnclie  pur  une  lentille. 

la  lentille  et  viennent  concourir  â  peu  près  en  un  point  où  I'od  place 
un  écran  sur  lequel  se  forme  une  image  blanche.  Il  est  à  remarquer 
toutefois  que  cette  image  n'est  tout  à  fait  blanche  que  dans  les  par- 
ties centrales;  sur  les  bords,  ta  superposition  des  diverses  couleurs 
n'est  pas  complète,  et  il  y  a  des  contours  colorés. 

3°  On  peint,  sur  un  disque  de  verre,  des  secteurs,  suivant  les 
diverses  nuances  du  spectre,  et  dont  l'étendue  relative  est  à  peu 
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près  pareille  à  celle  des  couleurs  correspondantes  dans  le  spectre 
lui-même.  Si,  à  l'aide  d'un  petit  pignon,  d'une  roue  et  d'une  corde 
detransmission(ûg.691i), 
on  imprime  au  disque 
un  mouvement  suffi- 
samment rapide,  les 
sensations  des  diverses 
couleurs  sesuperposent. 
et  l'on  aperçoit  le  disque 
avec  une  teinte  blanche. 
On  peut,  pour  rendre 
l'expérience  plus  frap- 
pante, projeter,  à  t'aide 
d'une  lentille,  sur  un 
écran  blanc,  le  disque 

coloré;  en  plaçant  COn-       pig.  69t.  -  Retomposiibn  de  la  lumière  bUuclie 

venablement  la  lentille  par  le  disque  wuniïBt. 

on  obtient  une  image  très-nette  du  disque;  mais  au  moment  de  la 

rotation,  on  aperçoit  une  image  entièrement  blanche. 

756.  Composition  des  coalears.  — Coolears  complémentaires. 
—  Dans  le  second  procédé  pour  recomposer  la  lumière  blanche,  si 
l'on  intercepte,  avec  un  écran,  une  portion  du  faisceau  prismatique, 
l'image  formée  par  la  lenlîlle  prend  une  teinte  qui  est  la  résultante 
des  couleurs  qui  ne  sont  pas  interceptées.  Si,  après  avoir  intercepté 
une  portion  du  faisceau  et  obtenu  une  ima;^e  d'une  certaine  teinte, 
on  intercepte  l'autre  portion  en  laissant  passer  la  première,  on  ot>- 
lient  une  image  d'une  autre  teinte.  Ces  deu.ï  teintes  réunies  forme- 
raient évidemment  du  blanc.  Les  couleurs  qui  présentent  cette  pro- 
priété sont  appelées  couleurs  complémentaires. 

On  peut  varier  les  expériences  de  cette  nature  en  se  servant  d'é- 
crans percés  de  diverses  ouvertures,  de  façon  à  laisser  passer  telle 
portion  du  spectre  que  l'on  veut,  et  l'on  obtient  ainsi  des  couleurs 
composées,  dont  quelques-unes  peuvent  ressembler  à  une  des  cou- 
leurs du  spectre.  Ainsi  en  laissant  passer  du  jaune  et  du  bleu  on 
obtient  du  vert  ;  le  violet  peut  s'obtenir  par  le  mélange  du  bleu  et 
du  rouge,  etc.  Mais  ces  couleurs  diffèrent  de  celles  du  spectre  par 
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leur  composition  ;  en  les  regardant  à  travers  un  prisme  on  sépare 
les  teintes  élémentaires  -qui  les  constituent. 

Le  tableau  suivant,  donné  par  M.  Helmhoitz,  fait  connaître  le 
résultat  de  la  combinaison,  deux  à  deux,  des  cinq  couleurs  élémen- 
taires les  plus  nettes  du  spectre. 


Rouge. 

Jaune. 

Vert. 

Bleu. 

Violet. 

Rouge. 

Rouge. 

Orangé. 

Jaune  terne. 

Rose. 

Pourpre. 

Jaune. 

Orangé. 

Jaune. 

Vert  Jaunâtre. 

Blanc. 

Rose. 

Vert. 

Jaune  terne. 

Vert  jaunâtre. 

Vert. 

Vert  bleuâtre. 

Bleu  pâle. 

Bleu. 

Rose. 

Blanc. 

Vert  bleuâtre. 

Bleu. 

Indigo. 

Violet. 

Pourpre. 

Rose. 

Bleu  pâle. 

Indigo. 

Violet. 

Dans  la  nature  on  trouve  rarement  des  couleurs  simples,  c*esl- 
à-dire  des  couleurs  qui,  vues  à  travers  un  prisme,  donnent  un 
spectre  monochromalique.  Cela  se  rencontre  pourtant  quelquefois, 
et  c*est  avec  des  couleurs  de  ce  genre  qu'il  convient  de  faire  Texpé- 
rience  décrite  au  commencement  de  ce  chapitre. 

757.  Couleurs  propres  des  corps.  —  Les  explications  précé- 
dentes permettent  de  se  rendre  compte  avec  précision  des  causes 
physiques  de  la  couleur  des  corps.  La  couleur  est  une  qualité  non 
pas  précisément  du  corps,  mais  de  la  lumière.  Dans  une  chambre 
complètement  close,  il  n'y  a  pas  de  couleur.  Or  la  lumière,  quand 
elle  émane  du  soleil  du  moins,  ou  de  la  plupart  des  sources  uti- 
lisées dans  rinduslrie  ou  l'économie  domestique,  renferme  toutes 
les  couleurs  du  spectre.  Si  les  molécules  des  corps  ébranlées  par 
chacun  des  rayons  lumineux  renvoyaient  à  l'œil  tous  ces  rayons 
sans  les  altérer  ou  faisaient  subir  à  chacun  d'eux  une  perte  égale, 
la  sensation  qui  en  résulterait  serait  celle  du  blanc.  Mais  il  n'en  est 
pas  ainsi  ;  quelques-unes  des  radiations  sont  absorbées  dans  une 
proportion  plus  forte  que  d'autres;  c'est  alors  comme  si  dans  le 
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faisceau  sortant  du  prisme  on  interceptait  un  certain  nombre.de 
rayons,  et  l'œil  reçoit  Timpression  de  la  teinte  résultante  des  rayons 
(élémentaires  qui  lui  parviennent.  Un  corps  qui  absorberait  toutes 
les  radiations  ne  renverrait  à  l'œil  aucune  lumière;  il  serait  invi- 
sible ou  noir. 

758.  Coloration  par  transparence.  — La  coloration  partranspa- 
rence,  celle,^par  exemple,  des  verres  colorés,  admet  une  cause  ana- 
logue. Ces  corps  se  laissent  pénétrer  sans  les  éteindre  par  les  diverses 
espèces  de  rayons,  avec  une  facilité  variable  d'une  espèce  à  une 
autre.  Lors  donc  qu'un  faisceau  de  lumière  blanche  vient  à  les  tra-  . 
vereer,  les  différents  rayons  éprouvent  des  pertes  inégales  au  fur  et 
à  mesure  de  leur  trajet;  le  faisceau  émergent  ne  renferme  plus  les 
éléments  constitutifs  de  la  lumière  blanche,  et  il  est  coloré. 

Cette  circonstance  peut  donner  lieu  à  un  phénomène  très- 
curieux,  mais  très-facile  à  expliquer,  qu'on  appelle  le  dichroïsme. 
C'est  la  propriété  que  possèdent  certains  corps  d'offrir  des  couleurs 
très-distinctes  suivant  qu'on  les  regarde  sous  une  épaisseur  plus  ou 
moins  grande.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  si  l'on  verse  dans  un 
verre  à  expérience  une  dissolution  de  chlorure  de  chrome,  la  partie 
inférieure  où  l'épaisseur  est  moindre  paraîtra  verte,  tandis  que  la 
partie  supérieure  a  une  teinte  brune  passant  au  rouge.  La  teinture 
de  tournesol  présente  un  phénomène  analogue  :  bleue  sous  une 
épaisseur  un  peu  grande,  elle  est  rouge  violacé  en  lames  minces. 
En  réalité,  toutes  les  substances  transparentes  et  colorées  sont  di- 
chroïques,  c'est-à-dire  que  leur  teinte  change  avec  l'épaisseur, 
mais  on  n'observe  que  rarement  des  modifications  aussi  nettes  que 
celles  qui  viennent  d'être  indiquées;  le  plus  ordinairement  c'est 
une  variation  plutôt  de  l'intensité  de  la  couleur  que  de  la  couleur 
elle-même. 

L'explication  du  dichroïsme  se  trouve  dans  l'inégale  absorp- 
tion des  rayons  colorés  élémentaires.  Supposons,  par  exemple, 
qu'une  certaine  substance  absorbe  très-rapidement  tous  les  rayons, 
à  l'exception  du  rouge  et  du  vert,  et  que  d'ailleurs  cette  dernière 
couleur  soit  elle-même  beaucoup  plus  absorbable  que  le  rouge. 
Tant  que  l'épaisseur  traversée  sera  petite,  l'éclat  des  rayons  verts 
masquera  l'effet  du  rouge,  et  le  corps  paraîtra  vert.  Mais,  après  avoir 
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traversé  une  épaisseur  un  peu  grande,  les  rayons  verts  auront 
subi  une  perte  très-grande  relativement  h  celle  des  rayons  rouges, 
et  le  corps  devra  paraître  rouge. 

759.*  Spectres  des  lumières  artificielles.  —  Les  lumières  artifi- 
cielles donnent  un  spectre  analogue  au  spectre  solaire,  mais  toutefois 
pas  absolument  identique;  ainsi  les  rayons  jaunes  sont  en  proportion 
plus  considérable.  Aussi  est-il  facile  de  confondre,  quand  ils  sont 
éclairés  par  ces  lumières,  certains  bleus  de  jour  avec  le* vert,  préci- 
sément parce  qu'en  ajoutant  du  jaune  à  du  bleu  on  obtient  du  vert. 

On  peut  composer  des  sources  artificielles  dont  le  spectre  soit 
très-différent  du  spectre  solaire.  Vues  avec  ces  lumières,  les  couleurs 
des  corps  sont  naturellement  altérées.  On  peut  même  arriver,  en  se 
servant  de  diverses  substances  minérales,  à  obtenir  des  feux  ne  ren- 
fermant  qu'une  seule  couleur;  ainsi  les  feux  rouges  s'obtiennent 
avec  des  sels  de  strontium,  les  feux  jaunes  avec  la  soude,  etc.; 
tous  les  corps  éclairés  par  ces  feux  ont  la  même  couleur,  dont  l'in- 
tensité seule  est  modifiée  par  la  nature  propre  de  leur  surface. 

760.  Achromatisme.  —  La  composition  de  la  lumièi'e  blanche 
et  par  suite  des  diverses  lumières  fournies  par  les  corps  donne  lieu 
à  une  conséquence  des  plus  fâcheuses,  relativement  aux  propriétés 
des  lentilles.  La  distance  focale  d'une  lentille  dépend  de  l'indice  de 
réfraction  de-  la  substance  dont  elle  est  formée,  mais  cet  indice  est 
différent  suivant  qu'il  s'agit  d'une  couleur  ou  d'une  autre.  Ainsi  le 
foyer  des  rayons  violets  doit  se  faire  plus  près  de  la  lentille  que  le 
foyer  des  rayons  rouges,  puisque  leur  réfrangibilité  est  plus  grande. 
Lorsque,  par  conséquent,  on  se  servira  d'une  lentille  convergente 
dans  un  instrument  d'optique  pour  obtenir  l'image  d'un  objet,  il 
y  aura  en  réalité  une  infinité  d'images  correspondantes  à  chacun 
des  rayons  élémentaires  venant  de  l'objet.  Ces  diverses  images  exa- 
minées avec  un  système  optique  quelconque  se  superposent  dans 
la  plus  grande  partie  de  leur  surface,  et  par  conséquent  en  ces 
points  la  teinte  de  l'objet  n'est  pas  altérée.  Mais  sur  les  bords  cette 
superposition  n'est  pas  complète  ;  il  en  résulte  que  certaines 
images  colorées  débordent  sur  les  autres  et  donnent  lieu  à  des 
contours  colorés  ou  irisés.  Ces  auréoles  constituent  un  défaut 
des  plus  graves  et  tout  à  fait  intolérable  dans  les  instruments  d'op- 
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tique.  Ce  sont,  en  effet,  les  contours  des  objets,  quels  qu'ils  soient, 
que  l'on  examine,  qu'il  est  essentiel  de  bien  voir,  car  c'est  par  eux 
seuls  que  Ton  peut  juger  de  leur  forme  exacte  et  de  leurs  dimen- 
sions. Aussi  à-t-on  cherché  par  des  méthodes  convenables  à  faire 
disparaître  cette  grave  imperfection  qui  constitue  Vaberration  de 
réfrangibilité.  Les  instruments  et  les  lentilles  qui  en  sont  exempts 
sont  dits  achromatiques. 

761.  Possibilité  de  rachromatisme.  —  Pendant  longtemps 
on  a  supposé  que  l'achromatisme  était  impossible  à  obtenir,  et 
Newton  parait  lui-même  avoir  eu  cette  opinion.  On  se  fondait  sur 
ce  que  la  dilatation  du  faisceau  étant  une  conséquence  nécessaire 
de  la  réfraction,  on  ne  saurait  la  faire  disparaître  qu'en  faisant 
disparaître  la  réfraction  elle-même;  mais  alors,  s'il  n'y  a  pas  de 
réfraction,  il  n'y  a  pas  non  plus  d'instrument  d'optique,  puisque 
ceux-ci  utilisent  les  images  que  produit  la  réfraction  elle-même. 

Ce  raisonnement  est  erroné.  En  effet,  l'action  d'un  prisme  sur  un 
faisceau  lumineux  a  un  double  résultat,  celui  de  le  réfracter  et  de  le 
dilater.  Le  second  phénomène  porte  particulièrement  le  nom  ie  dis- 
persion; on  le  déQnit  numériquement  par  la  différence  entre  V indice  de 
réfraction  des  rayons  violets  et  celui  des  rayons  rouges.  Or  il  est  bien  vrai 
que  la  dispersion  est  une  conséquence  de  la  réfraction,  mais  les  deux 
choses  ne  sont  pas,  quanta  leur  intensité,  proportionnelles  Tune  à 
l'autre.  Ainsi  dans  une  substance  la  réfraction  moyenne  peut  être  plus 
grande  que  dans  une  autre,  et  la  dispersion  plus  petite,  ou  vice  versa. 

Il  résulte  de  là  que  si,  à  la  suite  d'un  prisme  traversé  par  un 
faisceau  lumineux,  on  en  place  en  sens  inverse  un  second  d'une 
substance  différente  et  dont  la  dispersion  soit  plus  grande,  on 
pourra  ramener  au  parallélisme  les  rayons  rouges  et  violets,  par 
exemple,  sans  détruire  pour  cela  complètement  l'effet  de  la  réfrac- 
tion première.  On  aura  donc  un  système  de  deux  prismes  qui 
produira  une  déviation,  et  pas  de  coloration.  Ce  petit  appareil  se 
rencontre  dans  tous  les  cabinets  de  physique.  Le  premier  prisme 
est  en  crownrçlass,  verre  d'optique  analogue  au  verre  ordinaire  ; 
le  second  en  flint-glass,  analogue  au  cristal  K 

1.  Le  crown-glass  est  une  sorte  de  silicate  de  potasse  et  de  cliaiix;  dans  le  fllnt-glass, 
qui  est  plus  dispersif,  une  partie  de  la  chaux  est  remplacée  par  l'oxyde  de  plomb. 
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762.  Calcul  de  rachromatisme  des  prismes.  —  Dans  le  cas 
de  très-petits  angles  d'incidence,  qui  est  le  seul  applicable  aux  in- 
struments d*optique,  on  peut  aisément  calculer  le  rapport  qui  doit 
exister  entre  les  angles  de  réfringence  des  deux  prismes,  pour  que  le 
système  soit  achi-omatique,  les  angles  de  réfringence  étant  d'ail- 
leurs eux-mêmes  très-petits.  En  effet,  les  équations  indiquées  au 
§  731  deviennent,  dans  les  conditions  particulières  d'approxima- 
tion où  nous  nous  plaçons  ici  :  i  =  nr,  i'  =  nr\  et  par  suite 
D  =  t  +  i'  —  A  =  n  (r  -h  r')  —  A.  Mais  r  +  r'  =  A,  donc 
D  =  (n  —  1  )  A.  Le  second  prisme  placé  en  sens  inverse,  à  la  suite 
du  premier,  produirait  une  déviation  D'  =  (n'  —  1)  A'.  La  déviation 
effective  produite  par  l'ensemble  des  deux  prismes  a  donc  pour 
expression 

(n-^)  A-  (n'-^)  A' 

Supposons  que  dans  cette  formule  n  représente  l'indice  de  ré- 
fraction des  rayons  rouges.  Soient  8  et  5'  les  dispersions  des  deux 
substances  ;  si  au  lieu  des  rayons  rouges  nous  considérons  les  rayons 
violets,  la  déviation  produite  différera  de  celle  qu'exprime  la  formule 
précédente  de  la  quantité  5  A  —  ^'  A'.  Or,  si  les  rayons  rouges  et 
les  rayons  violets  doivent  être  ramenés  au  parallélisme,  cette  quan- 
tité doit  être  nulle  ;   on  aura  donc  5  A  =  J'  A',  d'où 

i       A' 
^'  ""  A' 

La  condition  d'achromatisme  est  donc  qœ  les  angles  de  réfrin- 
gence des  prismes  soient  invei^sement  proportionnels  à  la  dispersion  des 
substances  qui  les  forment.  Ce  résultat  a  été  vérifié  expérimentalement 
par  l'emploi  des  diasporomhtres ;  ce  sont  des  instruments  dans 
lesquels  à  un  prisme  d'angle  constant  en  crown  on  oppose  un 
prisme  en  flint  dont  on  fait  varier  l'angle  jusqu'à  ce  que  l'achro- 
matisme soit  obtenu. 

763.  Lentilles  achromatiques.— C'est  par  une  disposition  analo- 
gue que  l'on  achromatise  les  lentilles.  Les  premières  lentilles  achro- 
matiques ont  été  construites  par  l'opticien  anglais  Dollond, vers  1757. 
Elles  se  composent  d'une  lentille  convergente  en  crown  à  laquelle 
est  accolée  une  lentille  divergente  en  flint.  Si  les  deux  lentilles  sont 
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convenablement  choisies,  leur  ensemble  conserve  encore  les  pro- 
priétés des  lentilles  convergentes,  et  peut  fournir  une  image  réelle 
(les  objets  vus  au  travers,  mais  les  rayons  diversement  colorés  ne 
sont  plus  séparés  les  uns  des  autres  et  Timage  ne  présente  pas  de 
contours  irisés.  On  peut  établir  aisément  la  condition  de  Tachro- 
matisme  d'une  lentille.  La  distance  focale  de  la  lentille  de  crown  est 
liée  aux  rayons  de  courbure  de  la  lentille  par  la  relation  (739) 


p-='«-''(l+i?)- 


De  même  la  distance  focale /"de  la  lentille  en  flint  est  donnée 
par  la  formule 

f=<.-.,(i+i). 

Or  on  démontre  très-aisément  ^  que  Fassociation  de  ces  deux 
lentilles  donne  lieu  à  une  distance  focale  9,  donnée  par  la  relation 

Supposons  que  dans  cette  formule  n  et  n'  désignent  les  indices 
de  réfraction  des  rayons  rouges;  si  on  considère  les  rayons  violets, 
Texpression  différera  de  la  précédente  de  la  quantité 

»(É  +  r) -'■(->?> 

et  pour  que  le  foyer  des  rayons  violets  se  fasse  au  même  point  que 
celui  des  rayons  rouges,  il  faut  que  cette  quantité  soit  nulle,  c'est-à- 
dire  que 

C'est  la  condition  de  l'achromatisme. 

Si  l'on  introduit  dans  cette  dernière  formule  les  distances 
focales  des  deux  lentilles,  on  obtient 

^  $'  F  *  ^' 

ou 


F(n-1)~  /-(w'— ^)  '      ""       f       »-.4'n'-4' 

On  désigne  la  quantité  ——-7  sous  le  nom  de  pouvoir  dispersif 

t.  Voyez  les  problèmes. 
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de   la  substance.    On  peut   donc    énoncer   cette   proposition    : 

Dans  une  lentille  achromatique,  le  rapport  des  pouvoirs  dispersifs 
est  égal  au  rapport  des  distances  focales  des  deux  lentilles. 

On  remarquera  que  dans  la  formule  (1)  il  entre  quati^  quanti- 
tés à  déterminer,  ce  sont  les  quatre  rayons  de  courbure.  Assez 
ordinairement,  on  fait  coïncider  exactement  la  face  postérieure  de 
la  lentille  de  crown  avec  Fuife  des  faces  de  celle  de  flint,  ce  qui 
réduit  le  nombre  des  inconnues  à  trois;  le  problème  n'en  est  pas 
moins  très-indélerminéet  comporte  un  grand  nombre  de  solutions. 
Mais  ces  solutions  doivent  être  compatibles  avec  celles  qui  réduisent 
le  plus  possible  Faberration  de  sphéricité.  Ajoutons  que,  quand  on  a 
réuni  les  rayons  rouges  et  les  rayons  violets,  on  n*a  pas  réuni  les 
autres,  qu'il  est  donc  impossible  d'obtenir  un  achromatisme  com- 
plet et  qu'il  faut  dès  lors  se  préoccuper  des  portions  du  spectre  qu'il 
est  le  plus  convenable  d'achromatiser.  Enfin  un  dernier  élément 
complique  la  question  :  c'est  que  les  images  directes  sont  elles- 
mêmes  vues  à  Taide  d'un  autre  système  optique,  dont  les  effets 
propres  viennent  modifier  ceux  de  la  lentille  elle-même. 

On  comprendra  facilement,  d'après  ces  explications,  que  la 
construction  des  lunettes  et  des  microscopes  achromatiques  soit  en- 
tourée de  très-grandes  difficultés  ;  ces  difficultés  sont  telles,  que 
dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  les  constructeurs  se  bornent  à 
reproduire  des  modèles  auxquels  on  est  arrivé  par  des  essais  empi- 
riques. La  détermination  rigoureuse,  a  priori,  des  conditions  qui 
caractérisent  une  lentille  achromatique,  ayant  d'ailleurs  les  meil- 
leures qualités  possible  à  tous  les  points  de  vue,  est  une  question 
extrêmement  difficile,  à  cause  de  son  caractère  complexe. 

764.  Arc-en-ciel.  —  L'inégale  réfrangibilité  des  rayons  diverse- 
ment colorés  a  permis  à  Newton  de  donner  une  théorie  complète  de 
Tarc-en-ciel,  et  de  la  confirmer  par  des  mesures  directes.  On  sait 
que  ce  magnifique  phénomène  s'observe  lorsque  des  nuages  se  ré- 
solvent en  pluie  dans  une  région  du  ciel  opposée  à  celle  qu'occupe 
le  soleil.  L'observateur  placé  en  face  du  nuage  voit  deux  arcs  con- 
centriques et  présentant  les  couleurs  du  spectre  solaire.  Dans  l'arc 
intérieur,  qui  est  ordinairement  le  plus  brillant,  le  rouge  est  en 
haut  et  le  violet  en  bas;  c'est  l'inverse  dans  l'arc  supérieur. 
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L'aic-en-cid  s'observe  aussi  sur  les  cascades  éclairées  par  le 

soleil,  â  côté  des  jets  ou  pièces  d'eau  et  en  général  dans  toutes  les 

circonstances  où    il  se    produit    une    gi-ande    pulvérisation  du 

liquide. 

Puisque  le  pliénomène  suppose  la  présence  du  soleil  et  qu'on 
ne  peut  en  être  témoin 
qu'autant  qu'on  tourne 
le  dos  à  cet  astre,  on 
doit  nécessairement  l'at- 
tribuer à  des  rayons  so- 
laires qui,  pénétrant  dans 
une  goutte  d'eau,  y  su- 
bissent une  ou  plusieurs 
i-éfleiioDS  intérieures  et 
reviennentà  l'œil  de  l'ol»- 
servateur.  La  Ûgure  695 

représente  un  faisceau  SI      '"'B-  "'5-  —  RéOeiioD  produisant  l-arc  iniériaur. 

qui  subit  une  réflexion  en  A  et  émerge  suivant  r  M.  La  figure  696 
correspond  au   cas   où    le  faisceau  subit  deux    réflexions  en  A 
et  en  B.   Or,  après  les  réflexions  intérieures,  les  réfractions  à 
l'entrée  et  à  la  sortie,  les 
rayons  formant  un  faisceau 
parallèle  en  1,  cessent  d'être 
parallèles  à  la  sortie  enl';  ils 
forment  alors  un  faisceau  di- 
vergent, se  disséminant  dans 
l'espace  suivant  des  direc- 
tions tout  Â  fait  quelconques 
et  ne  pouvant  donner  lieu  à 

aucune  sensation  précise  et     fîb- <K»--i><™i>ie  réflexion  produiwnU'irc 
déterminée.  Cela  est  vrai  au 

moins  pour  la  plupart  des  faisceaux  -.  il  en  est  toutefois  qui  échap- 
pent à  cette  conclusion  :  ce  sont  ceux  qui  tombent  sur  la  goutte 
sous  une  incidence  telle,  que  la  déviation  ait  une  valeur  minima. 
Les  variations  dans  le  voisinage  de  toute  valeur  extrême  étant  natu- 
rellement très-petites,  un  petit  faisceau  parallèle  SI  formera  aussi 
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à  sa  sortie  un  faisceau  parallèle  IM.  Les  rayons  présentant  celle 
particularité  ont  été  appelés  rayons  efficaces. 

L'angle  qui  correspond  à  l'efûcacité  dépend  naturellement  de 
rindice  de  réfraction  ;  dans  le  cas  d'une  réflexion  unique,  cet  angle 


est  donné  par  la  formule  cos  i  =  \  / Si  on  met  à  la  place  de  n 
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la  valeur -jTT-  qui  est  l'indice  des  rayons  rouges  dans  Teau,  on  en  dé- 
duit i  =  59<»22'  et  la  déviation  correspondante  est  de  42®2'.  11  suit  de 
laque  toutes  les  gouttes 
d'eau  qui  sont  situées 
sur  la  surface  d'un 
cône  dont  l'axe  passerait 
par  le  soleil  et  l'œil  0 
(fig.  697)  de  l'observa- 
teur, et  dont  le  demi- 
angle  serait  égal  à  42®2', 
enverront  à  cet  observa- 
teur des  rayons  rouges 
efficaces  et  dessineront 
pour  lui  sur  le  ciel  un 
arc  lumineux  rouge.  Si 
dans  la  formule  on  rem- 
place n  par  l'indice  des 
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rayons  violets 


81  ' 


on 


Fig.  697.  —  Théorie  de  rarc-en-ciel. 


trouve  1  =  58^,  ce  qui  correspond  à  une  déviation  de  ù0«17'.  Le 
cône  qui,  ayant  l'axe  précédemment  indiqué,  aurait  une  demi- 
ouverture  de  iO*»!?',  doit  donc  découper  dans  le  ciel  un  arc  dont 
tous  les  points  enverront  à  l'observateur  de  la  lumière  violette. 
Entre  ces  deux  se  trouvent  les  arcs  correspondants  aux  autres 
couleurs  du  spectre;  on  a  donc  lin  arc  d'une  largeur  égale  à 
i2o2'  •—  WM'  =  1045'.  C'est  l'arc  intérieur  dans  lequel  le  rouge 
est  évidemment  en  dehors  et  le  violet  en  dedans  de  l'arc. 

Dans,  le  cas  de  deux  réflexions,  la  formule  qui  donne  Tincidence 


relative  à  l'efficacité  est  cos  / 


=\/'v- 


Pour  les  rayons  rouges 
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i  devient  égal  à  71<*50'  pour  une  déviation  de  50<>58'.  L'incidence 
pour  les  rayons  violets  est  l\^2à'  et  la  déviation  54°  9';  on  en  con- 
clut Texistence  d'un  arc  de  bk""^'  —  50^58'  =  3<»  11'  de  largeur,  dans 
lequel  le  violet  est  en  dessus;  les  deux  arcs  sont  séparés  par  un  arc 
de  50^58'— 42®2'  =  8^56'.  Ces  différents  nombres  ont  été  confirmés 
par  des  mesures  directes. 

En  supposant  un  plus  grand  nombre  de  réflexions,  on  obtien- 
drait la  position  d'autres  arcs;  mais  jusqu'à  présent  on  ne  les  a  pas 
observés.  Le  calcul  montre  que  le  troisième  et  le  quatrième  sont 
situés  entre  l'observateur  et  le  soleil,  et  ne  peuvent  donc  qu'être 
noyés  dans  la  lumière  solaire.  Le  cinquième,  placé  du  côté  opposé 
au  soleil,  a,  dit-on,  été  observé  quelquefois  dans  les  cascades. 

En  faisant  tomber  dans  une  cbambre  obscure  des  rayons 
solaires  sur  un  jet  d'eau,  on  a  pu  observer  jusqu'au  dix-septième 
arc  et  vérifier  les  conclusions  de  la  théorie  de  Newton. 

765.  Moyen  d'obtenir  un  spectre  pur.  —  Le  spectre  solaire 
obtenu  dans  les  conditions  ordinaires  est  en  réalité  le  résultat  de  la 
superposition  des  diverses  images  circulaires  du  soleil,  dont  chacune 
correspond  à  une  couleur  et  à  une  réfrangibilité  déterminées.  On  ^\ 
cherché  i\  isoler  autant  que  possible  dans  le  spectre  les  parties  dues 
à  chacune  des  parties  constituantes.  A  cet  effet,  on  a  diminué  les 
dimensions  de  l'ouverture  par  laquelle  pénètre  le  faisceau  solaire, 
en  se  servant  d'une  fente  très-étroite  et  parallèle  aux  arêtes  du 
prisme.  Le  faisceau,  au  sortir  du  prisme,  est  reçu  sur  une  lentille 
achromatique.  Celle-ci  ramène  à  la  convergence  des  rayons  diver- 
gents qui,  passant  par  un  point  de  l'ouverture,  iraient  formel*  après 
leur  réfraction  à  travers  le  prisme  une  image  colorée  du  soleil.  11  se 
produira  donc  sur  un  écran  convenablement  placé  une  série  d'images 
de  l'ouverture  en  aussi  grand  nombre  qu'il  y  a  de  rayons  diver- 
sement colorés.  Ces  images  empiètent  encore  les  unes  sur  les  autres, 
mais  d'autant  moins  que  l'ouverture  est  plus  étroite,  de  sorte  qu'en 
réduisant  celle-ci  autant  que  possible,  on  pourra  avoir  un  spectre 
d'une  remarquable  pureté.  Au  lieu  de  regarder  directement  le 
spectre  sur  un  écran,  on  pourrait  le  regarder  h  la  loupe;  mais 
on  peut  supprimer  Fécrau  et  observer  l'image  aérienne.  Or  la 
réunion  de  la  lentille  achromatique  et  de  la  loupe  constitue  une 
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lunette  astronomique.  Le  procédé  précédent  consiste  donc  à  rece- 
voir le  faisceau  à  sa  sortie  du  prisme  sur  Tobjectif  d'une  lunette  et 
à  observer  le  spectre  avec  Toculaire  de  la  lunette  elle-même.  C'est 
de  cette  façon  qu'opérait  Fraunhofer,  célèbre  opticien  et  savaat  de 
Munich. 

766.  Raies  du  spectre.  —  C'est  par  l'emploi  de  cette  méthode 
que  Fraunhofer  fit,  vers  1815,  une  découverte  des  plus  importantes. 
Ayant  observé  le  spectre  d'un  prisme  de  flint  très-pur,  il  constata 
qu'il  était  sillonné  dans  toute  son  étendue  de  raies  noires  unes, 
parallèles,  réparties  d'ailleurs  assez  irrégulièrement.  Il  compta  plus 
de  600  de  ces  raies  et  il  en  dessina  35ù  sur  une  carte  du  spectre 
qui  est  devenue  classique.  Ces  raies  ayant  une  position  invariable 
constituent  des  points  de  repère  précis  pour  la  détermination  des 
indices  des  diverses  couleurs. 

Dans  la  figure  1  de  la  planche  III  on  a  représenté  les  groupes 
principaux  et  câracléristiques  des  diverses  régions,  avec  les  lettres 
qui  servent  à  les  désigner. 

767.  Spectroscope.  —  La  méthode  d'exploration  du  spectre  a 
reçu  un  perfectionnement  important:  il  consiste  à  remplacer  la  fente 
pratiquée  dans  la  paroi  d'une  chambre  obscure  par  un  collimateur, 
c'est-à-dire  par  une  fente  placée  au  foyer  principal  d'une  lentille;  do 
cette  façon  les  rayons  lumineux  paraissent  venir  d'une  fente  infini- 
ment éloignée.  Le  très-grand  avantage  de  cette  disposition,  c'est 
que,  le  collimateur  étant  renfermé  dans  un  tube,  l'appareil  d'obser- 
vation devient  portatif  et  peut  s'installer  où  l'on  veut  :  c'est  ce  que 
l'on  nomme  un  spectroscope. 

La  figure  698  représente  un  spectroscope  à  un  prisme.  Il  se  com- 
posed'un  support  sur  lequel  est  placé  un  prisme  recouvert  d'un  cha- 
peau qu'on  ne  voit  pas  sur  la  figure.  Le  chapeau  est  percé  de  trois 
ouvertures  vers  lesquelles  sont  dirigés  trois  corps  de  lunettes.  L'un 
d'eux  appartient  à  la  lunette  d'obsei^vation  du  spectre.  L'autre  contient 
le  collimateur,  elle  se  termine  vers  le  dehors  par  une  fente  étroite 
placée  au  foyer  principal  d'une  lentille.  Le  troisième  corps  présente 
à  son  extrémité  un  micromètre  divisé,  éclairé  par  une  bougie,  et 
dans  son  intérieur  une  lentille  destinée  à  donner  l'image  du  micro- 
mètre. Cette  image  est  renvoyée  par  réflexion  dans  la  lunette.  Il 
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résulte  de  cette  disposition  que  si  l'on  met  une  flamme  au-devant 
de  la  fente  du  collimateur,  l'observateur  qui  regardera  avec  l'ocu- 
laire verra  le  spectre  delà  flamme  et,  projetée  sur  ce  spectre,  l'image 


FIg.  G9S.  —  Spectrouope. 

ilu  micromètre  qui  permettra  d'assigner  la  position  exacte  des  raies. 
La  ligure  représente  le  spectroscope  à  un  prisme;  on  peut  en  aug- 
menter beaucoup  la  puissance  dispersive  en  aesociant  plusieui-s 
prismes. 

768.  Diverses  radiations  da  spectre.  —  Le  specti-e  solaire  est 
formé  par  des  radiations  lumineuses  dont  l'éclat  est  variable  d'un 
point  k  un  autre;  c'est  entre  les  raies  D  et  E,  c'est-A-dire  vers  le 
milieu  du  jaune,  que  se  trouve  le  maximum  d'éclat. 

En  explorant  le  spectre  à  l'aide  d'un  petit  thermomètre  très- 
sensible  ou  d'une  pile  thermo-électrique,  on  trouve  que  l'élévation 
de  température,  sensible  dans  toute  l'étendue  visible,  l'est  encore 
bien  au  delà  du  rouge.  Le  maximum  de  tempéiatui-e  observé  avec  un 
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prisme  de  sel  gemme  se  trouve  même  au  delà  des  limites  du  spectre 
visible,  à  uDe  petite  distance  du  rouge. 

Indépendamment  du  spectre  lumineux  et  du  spectre  calorifique, 
il  y  a  aussi  un  spectre  chimique;  c'est  en  effet  Faction  cbimique  i\o 

m 

la  lumière  qui  est  la  base  de  la  photographie.  Lorsque  par  les  pro- 
cédés ordinaires  on  fait  une  épreuve  photographique  du  spectre,  ou 
remarque  que  l'action  s'étend  jusqu'au  rouge  exclusivement  ;  Ion 
radiations  de  cette  couleur  ne  paraissent  donc  pas  propres  à  ex- 
citer les  phénomènes  chimiques.  Mais  cette  action  chimique  cjLîstt^ 
chez  des  radiations  qui  vont  bien  au  delà  du  violet.  Lorsque  l'on 
prend  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  avoir  un  specti*e  pur. 
répreuve  dans  la  partie  lumineuse  montre  les  raies  de  Fraunhofer. 
on  trouve  aussi  des  raies  dans  l'image  du  spectre  ultra-violet;  on  a 
désigné  les  groupes  principaux  par  les  lettres  H,L,  M,N,0,  P,  qui 
font  suite  à  celles  qui  ont  été  employées  par  Fraunhofer. 

769.  Radiations  phosphorogôniques.  —  il  existe  des  suJ»- 
stances  qui,  après  une  courte  exposition  à  la  lumière  solaiiv. 
jouissent  de  la  propriété  d'émettre  de  la  lumière  pendant  un  temps 
plus  ou  moins  long,  sans  que  leur  température  s'élève  d'une  ma- 
nière notable.  Ces  substances  portent  le  nom  de  substances  phos- 
phorescentes. Le  sulfure  de  calcium  (phosphore  de  Canton),  It- 
sulfure  de  baryum  (phosphore  de  Bologne),  etc.,  sont  connus 
depuis  longtemps  par  cette  circonstance.  Toutes  les  radiations  du 
spectre  ne  paraissent  pas  propres  à  développer  la  phosphorescence: 
il  est  facile  de  constater  que  cette  faculté  réside  plus  parliculi^Te- 
ment  dans  les  rayons  ultra-violets. 

La  phosphorescence  est  une  propriété  beaucoup  plus  fréquente 
qu'on  ne  serait  porté  à  le  croire  d'après  les  observations  oixlinaires. 
c'est  que  chez  un  très-grand  nombre  de  corps  la  phosphorescence  ne 
dure  que  quelques  instants  après  la  fin  de  l'insolation.  M.  Edmoml 
Becqqerel  a  fait  connaître ,  sous  le  nom  de  plwsphoroscope ,  un 
instrument  très-ingénieux  à  l'aide  duquel  on  peut  constater  la  phos- 
phorescence, même  quand  elle  a  une  très-courte  durée.  Il  se  com- 
pose (fig.  699  et  700)  de  deux  disques  percés  de  quatre  ouverture> 
dans  des  positions  reclangulaii-es;  ces  ouvertures  ne  se  correspon- 
dent pas,  de  sorte  qu'en  face  de  l'espace  vide  de  l'un  d'eux  corres- 
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pond  uu  espace  plein  de  l'autre.  Les  deux  disques  soni  monl^s 
sur  le  même  axe  et  peuvent  recevoir  d'un  rouage  convenable  un 
mouvement  de  rotation  extrêmement  rapide.  Le  corps  dont  on  veut 
étudier  la  phosphorescence  est  placé  entre  les  deux  disques  dans 


Fig.  ÔUU.  —  Phoajihoroscope. 

une  position  invariable.  L'appareil  étant  placé  dans  une  chambre 
obscure,  on  ie  dispose  en  face  d'un  volet,  par  lequel  on  fait  entrer 
un  feisceaii  solaire,  •'■  la  hauteur  du  point  où  se  trouve  le  corps,  et 
l'observateur  se  place  du  côté  oppose,  derrière  un  écran  percé 
d'une  ouverture  à  la  même  hauteur.  Lorsque  le  faisceau  atteint  le 
corps,  c'est  qu'il  passe  par  une  ouverture,  et  il  est,  par  conséquent, 
arrêté  par  le  plein  du  disque  suivant.  Par  la  rotation  le  corps  peut 
être  aperçu  par  l'observateur,  car  un  vide  du  second  disque  vient 
se  présenter  devant  son  oeil;  mais  alors  le  corps  ne  i-eçoil  pas  de 
lumière,  et  s'il  est  visible,  c'est  grâce  â  la  phosphorescence  qu'il 
possède.  On  reconnaît  ainsi  que  presque  tous  les  corps  sont  plios- 
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phoi-escenls;  seuleineiil  pour  quelques-uns  d'enlre  eux  la  phospho- 

l'iîscence  ne  dure  pas  plus  de    .■■■■     de  seconde. 

La  fluorescence  dont  il  a  été  question  au  $  618  est  une 
phosphorescence  qui  cesse  au  moment 
même  où  cesse  la  lumière.  Ainsi,  st 
dans  la  partie  uttra-violelte  du  specire 
on  trace  des  traits  avec  le  sulfate  de  qui- 
nine, ceux-ci  deviennent  hrillanis  et  visi- 
bles. Eu  imprégnant  la  totalité  du  champ 
du  spectre  ultra-violet  avec  le  sulfete  de 
quinine,  on  rendra  tout  le  spectre  visi- 
Fig.  700.  — Disque  du  piio»-  )jie,  sauf  certaines  lignes  qui  sont  précî- 
p  oioscope.  sèment  les  raies  du  spectre  ultra-violet. 

770.  Différeotes  sortes  de  spectres.  —  En  étudiant  au  spec- 
troscope  les  spectres  de  divei-ses  origines,  on  a  é\é  conduit  à  les 
classer  suivant  différents  types  : 

1"  Le  spectre  solnire  de  Praunliofer,  caractérisé  par  des  raies 
noires.  Le  spectre  de  la  lune  et  des  planètes  présente  les  mêmes 
raies  caractéristiques,  ce  qui  est  tout  naturel,  puisque  ces  corps  ne 
font  que  réfléchir  la  lumière  solaire.  Le  specire  des  étoiles  présente 
aussi  des  raies  noires,  mais  autrement  disposées  que  celles  de  la 
lumière  solaire. 

2'  Le  spectre  des  solides  et  liquides  incandescents.  Ces  spectres 
sont  tout  à  fait  continus  ;  ils  ne  présentent  aucune  solution  de  con- 
tinuité, ce  qui  veut  dire  qu'ils  renfennent  les  rayons  lumineux  de 
toutes  les  réfrangibilités,  depuis  l'extrême  rouge  jusqu'à  l'exti'éme 
violet. 

3°  Les  flammes  dans  lesquelles  ne  se  trouve  en  suspension 
aucune  particule  solide,  c'est-à-dire  les  gaz  incandescents,  donnent 
un  spectre  discontinu  et  formé  d'un  nomhre  limité  de  bandes  lumi- 
neuses. La  continuité  des  spectres  que  l'on  obtient  avec  la  flamme 
d'une  bougie,  d'une  lampe,  d'un  bec  de  gaz,  tient  uniquement  aui 
particules  de  charbon  contenues  dans  ia  flamme  et  qui  donnent  le 
specire  du  charbon  incandescent.  Mais  si  dans  le  bec  de  gaz  on  fait 
arriver  un  excès  d'air,  la  décomposition  du  combustible  n'a  pas 
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lieu;  il  n'y  a  plus  de  pailicuies  dans  la  flamme,  et  le  spectre  devient 
discontinu.  Celte  lumière  spéciale  du  gaz  brûlant  avec  un  excès 
d'air  porte  le  nom  de  lumière  de  Bunsen. 

4^  Le'  speclre  de  Tare  voltaïque  est  formé  par  un  grand  nom- 
bre de  bandes  brillantes,  auxquelles  viennent  se  superposer  celles 
qui  caractérisent  la  nature  chimique  des  électrodes  qui  se  volati- 
lisent sous  l'action  de  la  chaleur  produite. 

Dans  un  gaz  très-raréfié,  Pétincelle  de  la  bobine  donne  un 
spectre  discontinu  dont  la  disposition  propre  caractérise  le  gaz  lui- 
même. 

771.  Analyse  spectrale.  —  On  fait  brûler  la  lampe  k  gaz 
placée  devant  le  collimateur  du  spectroscope  avec  un  excès  d'air  ; 
on  obtient  ainsi  un  spectre  à  peine  visible.  Slaloi^,  à  l'aide  d^un  fil 
de  platine,  porté  par  un  petit  support,  on  introduit  dans  la  flamme 
une  petite  quantité  d'un  sel  métallique,  la  matière  se  volatilise 
dans  la  flamme  et  on  voit  aussitôt  apparaître  des  bandes  bril- 
lantes caractéristiques  et  qui  définissent  la  nature  propre  de  la 
substance.  La  planche  III  représente  au-dessous  du  spectre  de 
Fraunhofer  les  spectres  de  différents  métaux,  celui  du  phosphore, 
de  l'hydrogène,  etc.,  de  manière  à  pouvoir  établir  la  correspondance 
des  diverses  raies. 

La  présence  de  ces  raies  caractéristiques  des  diverses  substances 
a  été  signalée  depuis  longtemps,  piais  ce  n'est  que  bien  plus  ré- 
cemment, et  à  la  suite  d'un  très-beau  travail  de  Bunsen  et  Kirchboff 
sur  ce  point,  qu'on  en  a  tiré  parti  pour  l'analyse  qualitative.  Ce 
procédé  est  d'une  sensibilité  extrême,  et,  quoique  connu  depuis  un 
petit  nombre  d'années  seulement,  il  a  déjà  donné  lieu  à  la  décou- 
verte de  quatre  nouveaux  métaux  :  le  césium,  le  rubidium,  le  thaï- 
lium  et  Vindium. 

772.  Renversement  des  raies.  -—  Analyse  chimique  de 
ratmosphdre  solaire.  —  Il  peut  paraître  surprenant  que,  tandis 
que  les  solides  et  les  liquides  incandescents  à  la  surface  du  globe 
donnent  un  spectre  continu  renfermant  tous  les  rayons  possibles, 
le  spectre  solaire  présente  des  solutions  de  continuité  accusant 
l'absence  de  certains  rayons.  Il  est  assez  naturel  de  supposer,  et 
cette  hypothèse  a  été  faite  il  y  a  fort  longtemps,  que  celte  absenci^ 
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a  pour  cause  une  absorption.  Mais  où  et  dans  quelles  circonstances 
cette  absorption  se  produit-elle?  C'est  ce  qu'il  a  été,  jusqu'aux  Ira- 
yaux  de  MM.  Bunsen  et  Kirchhoff,  impossible  d'affirmer  d'une  façon 
rationnelle.  Une  observation  faite  pour  la  première  fois  par  Fou- 
cault, et  répétée  ensuite  d'une  manière  générale  par  les  observa- 
teurs précédemment  nommés,  permet  d'établir  à  ce  sujet  une 
théorie  plausible. 

Si  l'on  fait  passer  sur  une  flamme  donnant  un  spectre  métal- 
lique à  raies  brillantes  la  lumière  d'un  solide  incandescent  à  spectre 
continu,  on  voit  dans  le  spectre  de  ce  dernier  les  raies  brillantes  de 
la  flamme  se  changer  en  raies  obscures.  En  d'autres  termes,  une 
flamme  qui  émet  pour  son  compte  des  rayons  d'une  certaine  réfran- 
gibilité  est  capable  d'absorber  ces  mêmes  rayons  provenant  d'une 
autre  source.  Dès  lors  l'origine  des  raies  de  Fraunhofer  paraît  évi- 
dente. On  peut  supposer,  en  effet,  que  le  noyau  solaire  est  formé 
par  un  solide  ou  un  liquide  incandescent  qui  donnerait  un  spectre 
continu,  mais  certaines  de  ces  radiations  sont  absorbées  par  l'atmo- 
sphère solaire,  et  de  là  viennent  les  raies  noires  du  spectre. 

On  peut  aller  plus  loin  :  si  Ton  constate,  par  exemple,  que 
certaines  raies  brillantes  des  spectres  métalliques  sont  en  coïnci- 
dence exacte  avec  des  raies  noires  déterminées  de  Fraunhofer,  on 
devra  en  conclure  que  c'est  à  la  vapeur  de  ce  métal  que  l'absorp- 
tion est  due,  et  que  par  conséquent  ce  métal,  à  l'état  de  vapeur, 
existe  dans  l'atmosphère  solaire,  et  qu'il  fait  partie  de  la  consti- 
tution chimique  du  soleil. 

D'après  les  expériences  faites  jusqu'à  présent,  on  peut  conclure 
qu'il  y  a  dans  le  soleil  les  substances  suivantes  :  potassium,  sodium, 
calcium,  baryum,  magnésium,  zinc,  fer,  chrome,  cobalt,  nickel^  cuivre. 

Ajoutons  que,  lors  de  la  dernière  éclipse  totale  de  soleil  visible 
le  18  août  1868,  on  a  pu  faire  l'étude  spectrale  des  protubérances, 
et  on  a  reconnu  qu'elles  donnaient  lieu  à  un  spectre  discontinu,  ce 
qui  établit  leur  nature  gazeuse.  On  a  trouvé  de  plus  que  trois  de  ces 
raies  sont  précisément  celles  de  l'hydrogène,  ce  qui  donne  une  cer- 
taine consistance  à  l'hypothèse  que  ce  gaz  entre  dans  la  composi- 
tion des  protubérances  et  de  l'atmosphère  solaires. 


CHAPITRE    LXII. 

VISION    ET  INSmCMENTS   D'OPTIQUE. 


773.  Description  de  l'œil.  —  L'œil  de  riiomme  (fig.  701)  est 
formé  d'un  globe  à  peu  près  spbërîque  enchâssé  dans  les  cavités 
orbitaires.  L'enveloppe  extérieure  H  est  formée  par  une  membrane 


Fig.  701.  —  CEil  de  rhommc. 

Opaque  et  résistante  appelée  setirotUiM  ou  cornée  opaque.  Sur  la 
partie  anlérieure,  une  portion  A  de  la  cornée  devient  transparente  : 
c'est  la  cornée  iransparente.  Derrière  la  cornée  transparente  se  trouve 
une  cloison  musculaire  et  contractile  P  appelée  iris;  elle  est  diver- 
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sèment  colorée,  suivant  les  cas  ;  c'est  à  elle  qu'est  due  la  couleur 
des  yeux.  L'iris  est  percé  en  son  centre  d'une  ouverture  appelée 
jkupille,  par  laquelle  les  rayons  lumineux  venus  de  l'extérieur  peu- 
vent pénétrer  dans  l'intérieur  de  l'œil.  Derrière  la  pupille  est  le 
67Hsiallin  E,  corps  transparent,  ayant  à  peu  près  la  forme  d'une 
lentille  dont  la  face  antérieure  a  une  courbure  moins  prononcée 
que  la  face  postérieure.  La  portion  de  l'œil  comprise  entre  le  cris- 
tallin et  la  cornée  transparente  porte  le  nom  de  chambre  antérieure  ; 
elle  est  remplie  d'un  liquide  d'une 'densité  peu  différente  de  celle 
de  l'eau  et  qu*on  désigne  sous  le  nom  d'humeur  aqueuse.  La  partie  L, 
située  derrière  le  cristallin,  est  la  chambre  postérieure;  elle  est 
remplie  d'un  liquide  de  consistance  gélatineuse,  contenu  dans  l'in- 
térieur d'une  membrane  très-mince  ;  c'est  le  corps  vitré  ou  Vhumeur 
mirée.  La  chambre  postérieure  est  tapissée  par  une  membrane  noîn? 
appelée  choroïde.  Sur  la  choroïde  s'étale  la  réiine  K,  qui  n'est  autre 
chose  que  l'épanouissement  du  nerf  optique  M  et  qui  est  destinée  à 
recevoir  l'impression  lumineuse. 

774.  Mécanisme  de  la  yision.  —  II  i*ésulte  clairement  de  cette 
description  que  si  un  pinceau  lumineux,  provenant  d'un  point  exté- 
rieur, pénètre  dans  l'œil,  il  éprouvera  une  série  de  réfractions  qui 
auront  pour  effet  de  le  rendre  convergent,  car  le  cristallin  ayant  un 
indice  de  réfraction  supérieur  aux  deux  milieux  entre  lesquels  il  se 
trouve  (voir  le  tableau,  page  908),  toutes  les  réfractions  ont  lieu 
dans  le  même  sens*.  11  se  formera  donc  quelque  part  une  image 
réelle  et  renversée  d'un  objet  placé  à  l'extérieur.  Si  cette  image  se 
l'orme  sur  la  rétine,  la  vision  a  lieu;  elle  est  nette  si  l'image  est 
nette,  elle  est  confuse  si  l'image  est  confuse.  En  d'autres  termes,  la 
formation  sur  la  rétine  de  l'image  nette  des  objets  extérieui^s  est  la 
condition  physique  essentielle  de  la  vision. 

Il  ne  nous  est  pas  possible  de  découvrir  la  façon  dont  le  phéno- 
mène physique  de  l'image  se  transforme  en  sensation  ;  toutefois  on 
comprend  que,  puisque  la  rétine  est  l'intermédiaire  de  cette  sensa- 
tion, il  faut  que  l'image  soit  nette,  car  à  cette  condition  seule  un 

i.  l\  résulte  de  cette  particularité  que  Toeil  n'est  pas  achromatique.  Ce  défaut,  peu 
sensible  dans  les  cas  ordinaires,  le  devient  beaucoup  lorsqu'il  s'agit  d'objets  très- 
déliés  et  trës-vivemcnt  éclairi^s. 
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point  particulier  de  la  rétine  sera  exclusivement  impressionné  par 
un  point  extérieur. 

L'ensemble  des  réfractions  éprouvées  successivement  dans  Tin- 
térieur  de  l'œil  est  en  réalité  équivalent  à  la  réfraction  unique  que 
ferait  éprouver  un  cristallin  un  peu  différent  du  cristallin  réel  ; 
on  peut  donc  assimiler  Texpérience  de  la  vision  à  celle  même  de  lo 
chambre  obscure,  et  considérer  pour  la  formation  des  images  un 
centre  optique  placé  dans  l'épaisseur  même  du  cristallin.  Cette  con- 
clusion a  d'ailleurs  été  vérifiée  directement  par  l'expérience. 

775.  Distance  de  la  yision  distincte.  —  L'indication  théorique 
précédente,  prise  à  la  lettre,  conduirait  à  une  conséquence  directe- 
ment contraire  à  l'expérience.  En  effet,  comme  la  distance  de  la  rétine 
au  centre  optique  est  invariable,  il  n'y  aurait  que  des  points  situés  à 
unç  distance  déterminée  de  l'œil  qui  pussent  former  une  image 
netïe  et  par  suite  être  distinctement  aperçus.  Or  tout  le  monde  sait 
que  l'œil  peut  apercevoir  distinctement  des  objets  placés  à  des  dis- 
tances quelconques,  au  delà  d'une  certaine  limite.  Si  l'on  prend,  par 
exemple,  un  dessin  formé  de  détails  déliés  et  délicats,  chaque  per- 
sonne trouvera  une  position  pour  laquelle  ces  détails  seront  le  plus 
nettement  distingués.  Si,  à  partir  de  cette  position,  ou  éloigne  le 
carton,  la  vue  ne  cesse  pas  d'être  nette,  c'est-à-dire  qu'il  n'y  a  au- 
cun trouble  dans  la  vision,  mais  la  séparation  des  détails  devient  de 
plus  en  plus  difficile,  et  il  aiTive  un  moment  où  Ton  n'aperçoit  plus 
qu'un  fond  uniformément  éclairé.  Si  on  fait  mouvoir  le  carton  en 
sens  contraire,  en  le  rapprochant  de  l'œil,  la  vision  devient  de 
moins  en  moins  ferme;  il  y  a  conscience  d'un  effort  intérieur,  et 
enfin  on  atteint  ifn  point  à  partir  duquel  toute  vision  distincte  est 
impossible.  11  y  a  donc  pour  chaque  personne  une  limite  inférieure 
de  la  vision  distincte.  Quand  l'œil  est  normal,  cette  limite  p<ara!t 
être  de  quinze  centimètres  ;  elle  est  beaucoup  plus  petite  chez  les 
myopes,  plus  grande  chez  les  presbytes.  Au  delà  de  cette  limite,  la 
vision  reste  distincte  quelle  que  soit  la  distance  des  objets,  à  l'excep- 
tion des  myopes,  chez  lesquels  la  vision  distincte  est  comprise  entre 
des  limites  souvent  très-étroites.  On  admet  assez  généralement  que, 
dans  l'œil  organisé  à  la  manière  normale,  l'effort  intérieur  dont  il 
vient  d'être  question  plus  haut  cesse  à  la  dislance  de  trente  centi- 
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mètres.  C'est  cette  distance  qu*oD  appelle  plus  parlicultèrement  la 
distance  de  la  vision  distincte;  mais  il  est 'important  de  remarquer 
qu'il  n'y  a  pas  de  distance  unique  qui  doive  porter  ce  nom,  et 
qu'il  y  a  toujours  des  distances  très-diverses  pour  lesquelles  la 
vision  peut  être  distincte. 

Pour  les  objets  qui  sont  placés  à  une  distance  considérable  de 
l'œil,  les  propriétés  ordinaires  des  lentilles  permettent  de  se  rendit» 
compte  de  ces  particularités.  Il  résulte  en  efiet  de  la  théorie  que, 
quand  l'objet  est  très-notablement  au  delà  du  double  de  la  distance 
pi'incipale,  le  foyer  se  fait  dans  le  voisinage  du  foyer  principaU  et  des 
variations  considérables  dans  la  position  de  l'objet  ne  cori'espondent 
qu'à  des  variations  insignifiantes  dans  celle  de  l'image.  Mais  lors- 
qu'il s'agit  d'objets  rapprochés  de  l'oeil,  il  faut  nécessairement 
admettre  qu'il  se  produit  une  accommodation  de  l'œil,  destinée  à 
amener  l'image  sur  la  rétine.  L*effort  incontestable  qui  accom- 
pagne  la  vision  des  objets  rapprochés  en  est  sans  doute  le  signe. 
Celle  accommodation  de  l'œil,  longtemps  niée,  a  été  mise  en 
évidence  d'une  façon  absolue.  On  a  pu  constater,  en  effet,  que 
l'image  d'une  bougie,  formée  par  réflexion  à  la  surface  antérieure 
du  cristallin,  se  déplace  très-sensiblement  quand  Tœil  regarde  des 
objets  différemment  éloignés  et  de  façon  à  accuser  un  accroisse- 
ment de  courbure  quand  les  objets  se  rapprochent. 

776.  Rôle  des  deux  yeux  dans  la  yision.  —  La  vision  peut 
incontestablement  se  faire  avec  un  œil  unique  ;  il  est  donc  tout 
naturel  de  rechercher  quelle  est  l'utilité  des  deux  yeux,  quel  rôle 
ils  jouent  dans  la  vision.  On  comprend  d'abord  très-aisément 
comment,  bien  qu'il  y  ait  deux  images  formées  sur  les  deux  réti- 
nes, l'œil  ne  voit  en  réalité  qu'un  objet.  C'est  une  conséquence 
pure  et  simple  de  l'éducation  de  l'organe,  qui  s'habitue  à  une  sen- 
sation unique  lorsque  des  points  correspondants  des  rétines  sont 
impressionnés.  Si  l'on  vient  à  appuyer  le  doigt  sur  le  globe  de 
l'œil,  les  points  impressionnés  sur  les  deux  rétines  ne  sont  plus 
correspondants  et  la  vision  est  double. 

Quant  au  rôle  des  deux  yeux  dans  la  vision  ordinaire,  il  con- 
siste dans  l'appréciation  des  distances.  Si,  en  effet,  on  dirige  les 
deux  axes  visuels  vers  un  point  extérieur,  l'angle  formé  par  ces 
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deux  axes  sera  d'autant  plus  graod  que  le  poinl  sera  plus  rappro- 
elle,  et  réciproquement.  La  conscience  de  la  valeur  de  cet  angle 
intervient  dans  l'appréciation  de  la  distance.  11  est  très-facile  de 
remarquer  que  celle  appréciation  devient  incertaine  quand  on 
ferme  l'un  des  deux  yeui.  Lorsqu'une  personne,  par  suite  d'un 
accident,  se  trouve  privée  momentanément  de  l'usage  de  l'un  de  ses 
yeux,  elle  commet  une  foule  de  maladresses  qui  s'expliquent  par 
l'incertitude  de  l'appréciation  des  distances. 

A  mesure  que  les  objets  s'éloignent,  l'angle  des  deux  axes  vi- 
suels ilevient  de  plus  en  plus  petit,  ses  variations  sont  insensibles. 
Ht  l'appréciation  de  la  distance  devient  impossible.  Aussi,  dès  qu'Ile 
sont  un  peu  éloignés  de  nous,  tous  les  objets  paraissent  en  être  à  - 
la  même  distance. 

777.  Vision    binoculaire.  —  Stéréoscope.  —  Cette  apprécia- 
tion de  la  dislance  esl  évidemment  un  des  éléments  de  la  sensation 


Fig.  703.  —  Stéréoscope. 


Fig.  7(li.  —  Marche  des 
rayons  dSDS  le  Bléréo- 


du  relief.  Mais  celle  sensation  parait  tenir  aussi  à  un  phénomène 
d'une  autre  nature.  Lorsque  nous  examinons  des  objets  peu  dis- 
tants de  l'œil,  les  images  formées  sur  les  deux  rétines  ne  sont  pas 
tout  à  fait  pareilles;  il  y  a,  en  elTet,  des  points  que  l'œil  droit  peut 
apercevoir,  et  qui  sont  invisibles  pour  l'œil  gauche,  et  récipro- 
quement. Si,  par  exemple,  on  regarde  le  dé  représenté  par  la 
ûgure  702  avec  l'œil  droit,  on  apercevra  une  perspective  de  la  face 
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de  droite,  et  la  face  de  gauche  sera  invisible  ;  le  contraire  aura  lieu 
si  Ton  examine  avec  Tœit  gauche.  Suivant  M .  Wheatstone,  c^est  à  la 
combinaison  de  ces  deux  images  dissymétriques  qu*est  précisément 
due  ta  sensation  du  relief.  Celte  ingénieuse  théorie  est  confirmée  par 
les  effets  d*un  instrument  connu  de  tous  aujourd'hui  sous  le  nom  de 
stéréoscope  (fig.  703).  Au  fond  d'une  boite  divisée  en  deux  compar- 
timents par  une  cloison  longitudinale  on  place  deux  dessins  i-e- 
présentant,  l'un  l'image  droite,  l'autre  l'image  gauche  d'un  objet 
en  relief;  sur  la  face  antérieure  de  la  boite  sont  disposés  deux 
prismes,  ou  plus  exactement  deux  demi-lentilles  qui  donnent  aux 
rayons  lumineux,  comme  le  montre  la  figure  704,  la  même  direc- 
tion que  s'ils  venaient  de  l'objet;  l'œil  croit  apercevoir  l'objet  lui- 
même  avec  un  relief  très-sensible. 

Le  relief  sléréoscopique  est  extrênàement  marqué  ;  il  constitue 
une  sensation  propre  et  très-distincte  de  celle  à  laquelle  donne 
toujours  lieu  une  pei^spective  exacte.  Ainsi,  loi'squ'on  regarde  dans 
le  stéréoscope  avec  un  seul  œil  une  épreuve  photographique,  on 
éprouve  une  certaine  sensation  de  relief  résultant  de  la  perspec- 

« 

tive.  C'est  ce  genre  de  sensation  que  produisent  les  décors  de 
théâtre  bien  exécutés,  les  dioramas,  ou  même  les  appareils  appelés 
optiques,  et  où  on  regarde  à  l'aide  de  verres  grossissants  des  dessins 
en  perspective.  Si  alors  on  vient  à  ouvrir  l'autre  œil,  une  sorte  de 
mouvement  se  produit  dans  l'image,  dont  le  relief  se  prononce  et 
se  fixe  d'une  façon  très-curieuse. 

Ce  sont  ordinairement  des  épreuves  photographiques  que  l'on 
place  dans  le  stéréosccrpe  ;  pour  les  obtenir,  on  se  sert  d'une  cham- 
bre munie  de  deux  objectifs  qui  jouent  le  rôle,  l'un  de  l'œil  droit, 
l'autre  de  l'œil  gauche.  On  dirige  l'axe  de  l'instrument  vei-s  la 
portion  centrale  de  l'objet  à  reproduire. 

Le  stéréoscope  a  été  imaginé  par  M.  Wheatstone,  mais  le  modèle 
connu  du  public  est  uive  modification  de  l'instrument  primitif  due 
h  M.  Brewster. 

778.  Instruments  d'optique.  —  Dans  le  sens  littéral  du  mot 
on  peut  appeler  instruments  d'optique  tous  les  instruments,  de 
quelque  nature  qu'ils  soient,  dans  lesquels  on  met  en  évidence  ou 
on  utilise  une  propriété  quelconque  des  l'ayons  lumineux;  mais 
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dans  la  pratique  ou  a  réservé  ce  mot  pour  les  instruments  qui 
deviennent  les  auxiliaires  de  l'oi^ane  de  la  vision,  suppléent  à  ses 
imperfections  et  dans  tous  les  cas  en  accroissent  la  puissance.  Ces 
instruments  forment  quatre  groupes  ;  les  besicles,  les  microscopes, 
les  LUNETTES  ct  les  TÉLESCOPES;  Hous  altoHs  les  étudier  successivement, 

779.  Besicles.  —  Les  besicles  sont  destinées  à  remédier  aux 
défauts  fte  la  vue  connus  sous  le  nom  de  presbytie  et  myopie. 

Besicles  des  presbytes.  —  La  pi-esbytie  est  un  effet  ordinaire  de 
l'flge,  et  peu  de  personnes  y  échappent.  Cliez  les  presbytes,  la  limite 
inférieur  de  la  vision  distincte  étant  plus  grande  que  la  limite 
normale,  il  arrive  généralement  que  des  caractères  d'inipHmérie  de 
grandeur  moyenne,  placés  à  ta  distance  de  30  centimètres,  cessent 
d'être  aperçus  distinctement.  On  obvie  à  ce  grave  inconvénient  en 
diminuant  la  divergence  des  rayons  qui  arrivent  ti  l'œil,  par  l'in- 
terposition d'un  ven-e  convexe  (llg.  703).  On  voit  que  si  des  rayons 
lumineux  parlent  du  point  A,  après  leur  réfraction  sur  la  lentille, 
le  point  de  concours  se  trouve  reporté  en  A',  à  une  distance  plus 
considérable  de  l'œil,  et  qui  peut  être  plus  favorable  pour  la  vision 
distincte  du  presbyte. 

Les  opticiens  distinguent  ordinairement  par  des  numéros  les 
différents  verres  des  lunettes;  ces  numéros  repi-ésentent  la  grandeur 


Fig.  7Ua.  —  Verre  de  presbyte. 

de  ta  distance  focale  exprimée  en  pouces;  ainsi  le  numéro  16  carac- 
térise un  verre  dont  la  distance  focale  est  égale  à  16  pouces.  Lors- 
qu'un presbyte  peut  assigner  la  position  du  point  A',  qui  lui  per- 
met de  lire  facilement,  il  est  très-aisé  de  calculer  le  numéi-o  du 
verre  qui  lui  convient  pour  pouvoir  lire  à  la  distance  de  30  cen- 
timètres. Supposons,  en  effet,  que  A'  soit  placé  à  h5  centimètres 
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de  l'œil,  les  points  A  et  A'  sont  des  foyers  conjugués  par  rapport  à 
la  lentille;  on  a  donc,  en  appliquant  la  formule  ordinaire,  désignant 
par  X  le  numéro  cherclié,  et  remarquant  qu'ici,  le  foyer  conjugut; 
étant  virtuel,  on  doit  changer  le  signe  de  p', 

-1—  1—  ' 

On  tire  de  cette  équation  90  centimètres  pour  la  valeur 
de  X,  ou,  en  pouces,  38  ;  c'est  le  numéro  du  veire  qu'il  convient  de 
choisir. 

Il  n'aiTive  pas  toujoui-s  qu'on  puisse  assigner  la  dislance  à 
laquelle  la  lecture  peut  se  faire  distinctement.  A  mesure,  en  effet,  que 
cette  distance  s'élorgne,  ledianiétre  apparent  des  caractèresdiminue; 
l'organe  de  la  vue  peM  d'ailleurs  de  sa  force  et  de  sa  sensibilité  à 
mesure  que  la  presbytie  fait  des  progrès,  et  les  verres  convei^ents 
très-forts  qu'emploient  quelques  vieillards  agissent  un  peu  k  la 
façon  de  la  loupe,  en  augmentant  le  diamètre  apparent  des  objets 
et  les  rendant  plus  facilement  perceptibles. 

Myopes.  —  Chez  les  myopes,  la  distance  de  la  vision  distincte 
est  comprise  en- 
tre des  limites 
très- étroites,  et 
la  limite  supé- 
rieure de  cette 
vision  est  encore 
souvent     beau- 

„.    .^.      ..       ^  coup  plus  petite 

Tif.  jOo.  —  \erre  de  myope.  "^  "^        '^ 

que  30  centimè- 
tres, de  sorte  que  la  leclure  devient  incommode.  On  se  sert 
alors  d'un  vetre  concave  disposé  de  telle  façon  que  les  rayons 
partis  d'un  point  A  placé  à  la  distance  ordinaire  et  rendus  diver- 
gents par  le  verre  placé  au-devant  de  l'iBi)  paraissent  venir  d'un 
point  A',  situé  dans  les  limites  de  la  vision  distincte  du  myope  ou 
mieux  à  la  limite  inférieure  de  celte  vision. 

On  peut,  dans  ce  cas  comme  dans  celui  de  la  presbytie,  cal- 
culer le  numéro  du  verre  qui  convient.  Supposons  te  point  A'  à 
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15  centimètres,  appliquons  I»  formule  des  lentilles  en  remarquant 
encore  que  p'  doit  être  négatif,  nous  aurons 


d'où  X  =  30,  ou  en  pouces  ;r  =  H.  C'est  le  numéro  cherché. 

Remarquons  que  le  verre  divergent  placé  devant  l'œil  du 
myope  n'a  pas  seulement  pour  effet  de  ramener  dans  les  limites  de 
la  vision  distincte  les  objets  placés  à  une  dislance  déterminée,  mais 
tous  les  objets  placés  au  delà,  dans  une  ceilaine  étendue.  Si  l'on 
place  devant  l'œil  un  verre  dont  la  dislance  focale  soit  précisément 
égale  à  la  limite  supérieure  de  la  vision,  le  myope  verra  distinc- 
tement tous  les  objets  placés  aussi  loin  que  possible,  de  la  même 
façon  que  cela  a  lieu  pour  une  pei'sonne  dont  la  vision  est  nor- 
male. 

780.  Loupe  ou  microscope  simple. —  La  loupe  est  constituée  sim- 
plement par  un  verre  convexe  derrière  lequel  on  place  un  objet  a  b. 
siluéà  unedistance 
plus  petite  que  la 
dislance  focaleprln- 
cîpale.  D'après  ce- 
qui  a  été  expliqué 
au  g  7f|j ,  il  se 
riï.  Î03 .  —  Loupe.  -  ■        _ 

"  forme    une    image 

virtuelle  agrandie  AB;  si  l'on  fait  varier  lu  position  de  l'objet  ab 
de  façon  que  cette  image  se  fasse  â  la  diblnnce  de  la  visioQ  dis- 
tincte, on  pourra  substituer  à  la  vision  de  l'objet  celle  de  l'image 
et  profiler  ainsi,  pour  l'élude  de  l'objet  lui-même,  de  l'agran- 
dissement produit  par  la  réfraction. 

La  figura  montre  la  construction  de  l'image  par  le  procédé 
que  nous  avons  plusieurs  fois  employé.  Par  le  point  a  on  mène  un 
rayon  parallèle  à  l'axe  qui  donne  un  rayon  i-éfracté  MF  passant  par 
le  foyer  ;  l'intersection  avec  l'axe  optique  aO  détermine  ie  point  A. 
Le  point  B  s'obtient  par  une  construclion  analogue. 

Point  où  il  fatu  placer  l'objet.  —  Pour  que  l'image  soit  nettement 
aperçue,  il  faut  que  la  distance  KC  soit  égale  à  la  distance  de  la  vi- 
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sion  distincte;  il  en  résulte  nécessairement  une  position  déterminée 
de  Tobjet  ab  qu'il  est  facile  de  calculer.  Les  deux  points  c  et  G  sont 
en  effet  des  foyers  conjugués,  auxquels  on  peut  appliquer  la  formule 
ordinaire;  ce  qui  donne,  en  changeant  le  signe  de  ;/,  puisque  le 

foyer  est  virtuel, 

j 4^  _4I 

Oc       OC^f 

d'où  on  tire 

Mais  en  appelant  D  la  distance  de  la  vision  distincte  et  a  la  dis- 
lance de  Tœil  à  la  loupe,  on  a  OC  =  D  —  a,  ce  qui  donne  pour  la 
valeur  de  Oc 

On  voit  que  cette  quantité  diffère  très-peu  de  f,  particulière- 
ment quand  cette  quantité  est  très-petite,  c'est-^-dire  quand  la  len- 
tille est  à  très-court  foyer.  Si,  en  effet,  dans  le  dénominateur  oh 
néglige  f  devant  D  —  a,  la  valeur  de  Oc  se  réduit  à  f. 

Remarque  sur  la  limite  de  la  vision  distincte,  —  Si,  dans  la  for- 
mule précédente,  on  met  à  la  place  de  D  la  limite  inférieure  de 
la  vision  distincte,  qui  est  en  effet  la  plus  favorable  pour  l'obser- 
vation des  détails  de  l'objet,  on  trouvera  pour  Oc  une  certaine 
quantité,  qui  est  la  limite  des  positions  où  on  peut  placer  l'objet.  Il 
est  évident  que  le  foyer  constitue  une  autre  limite,  pour  laquelle 
rimage  serait  à  l'infini.  On  voit  que  l'intervalle  entre  ces  deux  limites 
est  très-étroit,  et  c'est  là  l'explication  d'un  fait  qui  semble  constituer 
une  contradiction  avec  ce  que  Ton  connaîtde  la  vision,  et  qui  est  appli- 
cable d'ailleurs  à  tous  les  instruments  d'optique.  Ainsi,  tandis  qu'au 
delà  d'une  certaine  limite  inférieure  l'œil  normal  voit  nettement  à 
toutes  les  distances,  dans  les  instruments  d'optique,  pour  peu  que 
l'objet  s'écarte  dans  un  sens  ou  dans  un  autre  de  ce  qu'on  appelle 
le  point,  la  vision  devient  confuse.  On  voit  par  ce  qui  précède  que, 
pour  que  l'œil  voie  nettement,  il  faut  que  l'image  soit  comprise 
entre  l'infini  et  la  distance  inférieure  de  la  vision  distincte;  or  cela 
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correspond  à  une  variation  très-petite  de  la  position  de  l'objet,  va- 
riation qu'il  serait  d'ailleurs  facile  de  calculer  séparément  dans 
chaque  instrument  d'optique  en  particulier. 

GrossissemenL  —  On  appelle  grossissement  le  rapport  du  dia- 
mètre apparent  de  Timage  au  diamètre  apparent  de  l'objet,  celui-ci 
étant  placé  dans  les  meilleures  conditions  pour  être  vu  directement. 
Or,  puisque  par  hypothèse  AB  est  à  la  distance  de  la  meilleure  vision 
distincte,  c'est  à  celte  distance  qu'il  faudrait  placer  l'objet  pour  le 
bien  voir.  L'image  et  l'objet  étant  placés  alors  à  la  même  distance, 
le  grossissement  est  évidemment  égal  au  rapport  de  leurs  dimen- 

A  n 

sions,  c'est-à-dire  à  — r ,  ou,  d'après  les  triangles  semblables  AOB, 

co 

aOb,  à  — t:.  D'après  la  valeur  précédemment  trouvée,  ce  rapport 
est  égal  à 

Si,  comme  on  .le  fait  très-souvent,  on  néglige  f  eia  devant  la 

dislance  D  qui  est  toujours  d'un  assez  grand  nombre  de  centimètres, 

D 
le  grossissement  se  réduit  simplement  à  —,  expression  qui  se  dé- 

duit  immédiatement  de  la  figure  dans  ces  conditions  d'approxima- 
tion, puisque  dans  ce  cas  OG  est  considéré  comme  égal  à  D  et  Oc 
comme  égal  à/".  Si  on  néglige  seulement  a  sans  négliger  /" devant!), 
la  formule  devient 

r  f 

On  voit  d'après  ces  formules  que  le  grossissement  est  d'autant 
plus  grand  que  le  foyer  est  plus  court  et  la  vue  distincte  plus  lon- 
gue. Cette  seconde  proposition  parait  en  contradiction  avec  l'expé- 
rience, car  c'est  un  fait  notoire  que  lei  tnyopes  ont  plus  d'avantage 
à  se  servir  de  la  loupe  que  les  presbytes.  Cette  contradiction  appa- 
rente tient  à  ce  que  dans  l'usage  qu'on  fait  de  cet  instrument  on  ne  , 
compare  pas  précisément  l'objet  à  son  image  dans  les  conditions 
qui  viennent  d'être  indiquées  ;  mais  on  regarde  un  objet  de  gran- 
deur déterminée,  par  exemple  les  divisions  d'un  vernier  ou  d'un 
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micromètre.  L'agrandissement  du  diamètre  apparent  est  alors  le 
quotient  du  grossissement  proprement  dit  par  la  distance  de  la  vi- 
sion distincte,  et  Ton  voit  aisément  que  ce  quotient  est  plus  grand 
pour  les  myopes  que  pour  les  presbytes. 

Microscope  simple.  —   On    donne  ordinairement   le    nom  de 

microscope  simple  k  une  loupe  qui  est  mon- 
tée de  façon  à  faciliter  l'observation  métho- 
dique  des  objets.  La  figure  708  représente 
un  instrument  de  ce  genre.  La  loupe,  dis- 
posée dans  une  monture  en  cuivre,  est  on 
i  ;  on  peut  l'élever  ou  l'abaisser  par  le  jeu 
du  bouton  V  qui  met  en  mouvement  la 
crémaillère  a.  G'  est  le  porté-objet,  et,  en 
un  certain  point  du  support  h,  on  dispose 
un  miroir  légèrement  concave  M,  à  l'aide 

Fig.  708.  --  Microscope       ^^    ^^j  ^^  ^^,^j^^  j.^^j^^  ^^  j^^^^  ^  ^^^^^^ 
simple.  ^  j  . 

son  image  plus  lumineuse  et  par  conse- 
quent  plus  facile  à  étudier. 

Loïipe  composée.  —  La  formule  du  grossissement  nous  montre 
que,  pour  avoir  un  grossissement  considérable,  il  faut  diminuer 
la  courbure,  des  lenlilles;  mais,  d'autre  part,  les  aberrations  de 
sphéricité  augmentant  très-rapidement  quand  la  courbure  diminue, 
dès. qu'on  s'éloigne  un  peu  de  la  direction  de  l'axe,  les  images  de- 
viennent mauvaises.  D'ailleurs  une  petite  lentille  ne  pouvant  natu- 
rellement recevoir  que  très-peu  de  lumière,  les  images  sont  peu 
éclairées.  On  élude  ces  inconvénients  eu  se  seiTant  de  deux  verres 
convexes,  dont  l'ensemble  agit  comme  un  verre  de  foyer  plus  petit: 
mais  chacun  d'eux  peut  avoir  une  étendue  en  rapport  civec  la  cour- 
bure des  sphères  qui  le  limitent.  C'est  ce  que  l'on  appelle  une  loupe 
composée.  Le  premier  verre  considéré  isolément  donnerait  lieu  à 
une  image,  laquelle  considérée  comme  objet  donnerait  lieu  par  le 
second  verre  à  l'image  définitive. 

On  emploie  souvent  ce  système  particulier  comme  oculaire 
dans  divers  instruments  d'optique  ;  sa  théorie  exacte,  sans  pré- 
senter de  difficultés  véritables,  dépasse  toutefois  les  limites  natu- 
relles de  ce  traité.  Nous  nous  bornerons  à  remarquer  que  l'expé- 
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rieQce  et  la  théorie  montrent  qu'il  y  a  avantage  à  se  servir  de 
ménisques  plan-convexes  dont  les  parties  courbes  se  regardent. 
Lorsque,  les  distances  focales  des  deux  lentilles  étant  les  mêmes,  la 
distance  qui  les  sépare  est  égale  aux  —  de  cette  dislance,  le  système 
prend  le  nom  d'oculaire  de  Bamsden  ou  oculaire  positif. 

781.  Microscope  composé. —  Le  microscope  composé  consiste 
essentiellement  en  une  lentille  0  appelée  objectif,  placée  à  l'une  des 
extrémités  d'un  tube  et  en  une  autre 
lentille  0'  appelée  oculaire,  qui  sert  fi 
i-egarder  l'image  réelle  d'un  objet 
formée  par  la  première.  L'objet  ab 
est  placé  derrière  l'objectif,  entre  la 
distance  focale  principale  et  le  double 
de  cette  distance,  l'image  récllefl'fc' 
est  agrandie.  Si  elle  se  forme  à  une 
distance  convenable  de  l'oculaire, 
celui-ci  permettra  de  voir  l'image 
virtuelle  AB  formée  à  la  distance  de 
la  vision  distincte.  Il  y  a  donc  ici 
deux  grossissements  successifs,  celui 
de  l'objectif  et  celui  de  l'oculaire  :  de 
là  le  nom  de  microscope  composé 
donné  â  l'inslruiiTent. 

Grossmemenl.   —   Un    raisonne- 
ment semblable  à  celui  qui  a  été     '''«■  '""■  "  '"^"""p*  '"'"'^'''•'• 
employé  à  propos  de  la  loupe  montre  que  le  grossissement  est  égal 

au  rapport— T-.  Or  ce  rapportes!  égala —y-.— y-.  Le  premier  fac- 
teur représente  le  grossissement  de  l'objeclif,  le  second  celui  de 
l'oculaire,  d'où  on  voit  que  le  grossissement  total  de  l'instrument 
est  égal  au  produit  du  grossissement  de  l'objectif  par  celui  de  l'ocu- 
laire, ce  qui  est  d'ailleurs  évident  a  priori. 

Le  grossissement  de  l'oculaire,  dans  le  cas  où  celui-ci  est  formé 
par  une  simple  loupe,  est  connu,  et  égal  ai  +  -f^-,  il  sufQt  donc 
de  multiplier  cette  quantité  par  le  grossissement  de  l'objectif. 

PHIS.    DKSTHANBL.  6t 
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Le  grossissement  de  l'objectif  se  mesure  directement  de  la  ma- 
nière suivante  : 

A  l'endroit  où  se  forme  l'image  réelle  de  l'objet  se  trouve  un 
diaphragme  dont  le  diamètre  est  connu.  Ce  diaphragme  sert  d'ail- 
leurs à  limiter  le  champ  de  l'instrument  et  à  ne  laisser  arriver  sur 
l'oculaire  que  les  faisceaux  qui  sont  peu  obliques.  Supposons  qu'on 
place  sur  le  porte-objet  un  micromètre  formé  d'un  millimètre  divisé 
en  100  parties  égales;  on  apercevra  l'image  de  cet  objet  limitée  par 
le  diaphragme;  soit  nie  nombre  de  divisions  qu'on  peut  y  compter, 
chacune  d'elles  a  pour  longueur  7^  de  millimèti'e,  et  par  suile  la 
longueur  réelle  de  l'objet  dont  on  voit  l'image  est,  en  prenant  le 
millimètre  pour  unité,  -rr^.  D'autre  part,  la  longueur  de  l'image 
est  exactement  le  diamètre  M  du  diaphragme,  exprimé  en  milli- 
mètres; le  grossissement  de  l'objectif  est  donc  M  :  rrrr  =  

et.  par  suite,  le  grossissement  total  est    Il  +  -jr).  Comme 

on  ne  se  sert  pas  ordinairement  d'un 
oculaire  simple,  mais  bien  d'un  ocu- 
laire composé  analogue  à  celui"  qui  a 
été  décrit  dans  le  paragraphe  précé- 
dent, le  second  facteur  doit  être  rem- 
placé par  la  valeur  du  grossissement 
dans  l'oculaire  particulier  dont  on  se 
sert. 

Mesure  directe  du- grossissement.  — 
On  peut,  du  reste,  d'une  façon  em- 
pirique, déterminer  le  grossissement 
total  par  une  expérience  directe.  On 
place,  à  cet  effet,  au-dessus  de  l'ocu- 
laire un  miroir  incliné  et  percé  d'un 
trou  à  son  centre.  A  cOté'se  trouve 
un  prisme  rectangle  dont  l'hypolé- 
Fig.  710.  nuse     réfléchit    totalement     l'image 

Mesure  du  groaÙBKineQt.  .,  ,,,■■!        ,         ..     „  ,.     .. 

d  une  règle  divisée  ;  de  cette  façon  1  œil 
voit  dans  le  champ  du  microscope  l'image  de   la  règle.  H  siifût. 
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par  conséquent,  de  prendre  pour  objet  le  micromètre  pour  savoir 
le  nombre  de  divisions  de  la  règle  qui  sont  couvertes  par  un  nom- 
bre déterminé  de  divisions  du  micromètre.  SE,  par  exemple,  » 
divisions  du  micromètre  couvrent  N  divisions  de  la  règle  divisée 
en  millimètres,  le  grossissement  est  égal  à 


Emploi  de  l'oculaire  négatif.  —  On  emploie  comme  oculaire 
tantôt  l'oculaire  positif  décrit  dans  le  pa- 
ragraphe précédent,  tantôt  un  oculaire 
composé  aussi  de  deux  verres  convexes, 
mais  différant  de  celui  de  Ramsden  en 
ce  que  le  premier  se  trouve  plus  rap- 
proché de  l'objectif  que  l'endroit  où  se 
formerait  l'image  réelle  de  l'objet;  celle- 
ci  se  formerait  directement  dans  l'inter- 
valle des  deux  verres.-  A  raison  de  cette 
circonstance  on  a  donné  à  cet  oculaire 
le  nom  d'oculaire  négatif.  Huygheus, 
qui  le  premier  en  a  proposé  l'emploi, 
le  destinait  à  la  correction  des  effets  de 
la  dispersion.  Bien  qu'aujourd'hui  on  se 
serve  d'objectifs  achromatiques,  comme 
cet  achromatisme  n'est  jamais  absolu, 
l'oculaire  négatif  peut  encore  avoir  sous 
ce  rapport  quelque  utilité.  La  figure  711 
montre  comment  cet  effet  peut  être  pro- 
duit. L'objet  AB  placé  derrière  l'objectif  pi^  ,„  _  p,„,^i^  „^g^,if 
donnerait  lieu,  dansic  cas  où  celui-ci  n'est 

pas  achromatique,  à  une  série  d'images  colorées  ;  a,  b,  est  l'image 
rouge  et  a^  K  l'image  violette.  Mais  avant  que  les  rayons  se  soient 
coupés  pour  former  effectivement  cette  image,  ils  rencontrent  la 
lentille  0'  qui  rejette  l'image  rouge  en  a',  b',  et  l'image  violette 
en  a'„  b's.  Or  il  résulte  de  la  disposition  des  axes  optiques  que 
l'image  violette  est  â  la  fois  plus  petite  que  l'image  rouge  et  plus 
rapprochée  de  la  lentille  0".  On  conçoit  donc  que  celle-ci  puisse 
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FiK-  71'^.  —  Micrmcopc  univeritel.  —  S,  socl^;  —  A,  pièce  à  rouiion  de  00°  autour  de 
l'aie  f,  ~  f,  verrou  d'arrél;  —A',  pièce  à  rotation  d'un  tour  complet;  —  r,  verrou 
d'arrêt  dans  tes  ouïErturea  de  IftcollereHendeU  pitceA';  —  B,  pièce  pouvant  monier 
et  desrendre  dans  A'  par  l'icrou  E;  —  ï,. tubes  qui  portent  les  ocultires  el  Ici  objer- 
tiCa;  —  E',  écran  pour  la  miae  au  poiift  du  micronièlre  ; —  D,  revolver  ïdeui  cnlotles 
Bplii^riqiieE  pour  le  changement  des  objectifs;  —  E\  écrou  actionnant  les  vis  Kuides  b 
pour  1b  mouvoment  rapide  des  tubes  Tt  —  s  et  s',  écrous  faisant  mouvoir  solidaire- 
ment ou  indépendamment  les  lentilles  ijiiérieures  ;  —  G,  ouvertures  latérales  pour 
l'éclainige  des  corps  opaques;  —  P,  plstioe  mobile;  —  P',  douille  de  la  platine;  — 
V,  vis  donnant  à  la  platine  un  mouvenient  rapide  ;  —  V ,  vis  donnaot  le  mouTement 
Icni;  —  G,  G',  miroir  concave  et  plan  pour  ridairemeûi;  —  D,  porle-diapliragme : 
—  H,  micromètre  à  li^e  spirale  :  —  D,  R,  diamètres  ;  —  J,  vernier.  —  Le  lystètne 
binoculaire  est  repn^aenti!  ï  part  :  O,  objcciiF;  —  P,  prisme  à  double  réftnion  totale 
séparant  eu  deux  le  faisceau  objectif;  —  (.  lentille  de  cbamp;  —  (',  oculaire;  — q,  vis 
jKiur  l'âcartemenl  des  faisceau». 
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être  placée  de  telle  façon  que  les  deux  images  soient  contenues 
dans  l'angle  qui  a  pour  sommet  le  centre  optique  de  0".  Dans  ce 
cas,  l'œil  étant  très-rap  proche  d.e  ia  lentille,  les  diverses  images 
seront  projetées  exactement  les  unes  sur  les  autres,  et  il  n'y  aura 
pas  de  franges  colorées.  Cet  oculaire  a  aussi  l'arantage  d'augmenter 
le  champ  de  l'instrument. 

Orgaïus  divers  du  microscope.  —  Indépendamment  de  la  partie 
optique  du  microscope,  il  y  a  à  considérer  les  divers  organes  servant 
k  soutenir  les  lentilles,  à  disposer  l'objet,  à  le  mouvoir,  l'éclai- 
rer, etc.,  organes  qui  ont  au  point  de  vue  des  recherches  .scienti- 
fiques une  importance  considérable. 

Les  différents  constructeurs,  HM.  Nachel,  Uberhauser,  etc.,  ont 
varié,  chacun  Â  leur  manière,  les  combinaisons  relatives  à  ces  par- 
ties accessoires  de  l'instrument.  La  figure  712  représente  un  modèle 
du  à  H.  Jaubert,  dans  lequel  ces  dispositionssout  bien  entendues;  la 
légende  placée  au-dessous  en  donne  une  description  suffisante.  On 
voit  à  cOté  de  la  figure  principale  le  mécanisme  qui  permet  d'ob- 
tenir la  vision  binoculaire  ou  stéréoscopique;  les  rayons  se  divisent 
par  la  réflexion,  sur  deux  prismes,  en  deux  faisceaux  dont  chacun 
pénètre  dans  un  tube  particulier  muni  de  son  oculaire. 

782.  I>iuiette  astronomique.  —  La  lunette  astronomique  se 
compose  essentiellement  d'une  lentille  0  dont  l'ouverture  est  assez 
considérable  et  qui 
forme  l'objectif-  Les 
objets  éloignés  don- 
nent lieu  à  une 
image  renversée  ab 
formée  au  foyer 
principal  de  l'ob- 
jectif. Celte  image 

.  jj     1  1,   -j  ^8-  "3.  —  Lunette  uirononiique. 

estregardée  àlaide  ^ 

d'un  oculaire  0',  qui  en  donne,  à  la  distance  de  la  vision  distincte, 
une  image  virtuelle  agrandie  A'B'.  Dans  la  figure,  /  et  2  représen- 
tent les  rayons  extrêmes  du  faisceau  partant  de  la  partie  supérieure 
de  l'objet  (A),  3  et  4  les  rayons  extrêmes  du  faisceau  partant  de  In 
partie  inférieure  (B).  Ces  deux  faisceaux,  après  s'être  réfractés  dans 
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l'objeclif.  ïienoent  concourir  en  a  et  b.  De  là  ils  formenl  deui  fais- 
ceaux qui  viennent  tomber  sur  l'oculaire  et  vont  se  couper  en  EE' 
à  une  petite  distance  de  l'oculairç  lui-même. 

Grossissement.  —  L'objet  est  vu  directement  sous  l'angle  aOb,  et 
l'image  sous-tend  au  centre  optique  de  l'flculaire  l'angle  A'O'B; 
si  donc  on  néglige  la  dislance  de  l'œil  â  l'oculaire,  le  grossissement 

a  pour  expression  le  rapport  „. -,  ou,  ce  qui  est  la  même 
cbose,  ^-rrr-  Or,  comme  ces  angles  sont  toujoui-s  petits,  ce  rap- 
port est  Â  très^eu  près  égal  au  rapport  des  distances  de  ab  à  rob- 
jectif  et  à  l'oculaire.  La  première  distance  est  exactement  la  distance 
focale  F  de  l'objectif;  la  seconde  est  approximativement  la  dis- 
tance focale  de  l'oculaire  f  ;  le  grossissement  est  doncapproxima- 


est  d'autant  plus  grand  que  le  foyer  de  l'objectif  est  plus  long  et 

celui  de  l'oculaire  plus  court. 

Cette  expression  simple  du  grossissement  suppose  que  l'ocu- 

Inire  est  simple,  c'est-à-dire  qu'il  est  formé  par  un  verre  convexe 

unique;  générale- 
ment il  n'en  est 
pas  ainsi ,  et  l'on 
emploie  soit  l'o- 
culaireposîtif,  soit 
l'oculaire  négatif. 
■  Dans  ce  cas,  l'ex- 
pression du  gros- 
sissementestbeau- 
-  coup  plus  com- 
plexe et  nous  ne 
nous  en  occupe- 

Fie.  714.  —  Mesure  du  missiasement  d'une  lunette.  •   ■     n 

"  ■*  rons  pas  ici.  On 

peut  du  reste,  par  un  procédé  analogue  à  celui  qui  a  été  indiqué 
pour  le  microscope,  mesurer  le  grossissement  d'une  manière 
directe. 

On  regarde  dans  la  lunette  avec  l'un  desyeûx  une  mire  ëloi- 
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gnée.  et  avec  l'autre  œil  on  regarde  la  mire  directement.  On  peut 
constater  ainsi  le  nombre  des  divisions  réelles  contenues  dans  l'io- 
lervalle  de  deux  divisions  de  l'image  :  le  rapport  de  ces  nombres 
est  précisément  le  grossissement.  Lorsque  la  lunette  est  un  peu 
forte,  le  corps  de  l'instrument  empâche  île  regarder  la  mire  avec  le 
second  œil  ;  dans  ce  cas,  on  adapte  â  rinstrument  une  espèce  de 
chambre  claire  (Ûg.  71Ei)  comme  dans  le  microscope.  Les  rayons 
venant  directement  de  la  mire  sont  réQéchis  par  le  miroir  nt'  et 
renvoyés  A  l'œil  par  le  miroir  percé  m,  placé  au-devant  de  l'oculaire. 

Disposition  de  l'instrument.  —  L'objectif  achromatique  est  disposé 
dans  une  monture  (fig.715)  qui  se  visse  à  l'exti-émilé  d'un  fort  tube  de 
cuivre  AA.  Dans  ce  tube 
glisse  A  frottement  doux 
un  second  tube  F  à  l'ex- 
trémité duquel  se  place 
l'oculaire.  Dans  le  tulw 
porte-oculaire  se  trouve 
ordinairement  un  réticule 
formé  de  deux  âls  croisés  .    .^ 

trës-Ûns;  ce  réticule  est 
mobile  et  on  en  règle  la 
postlion  pour  que,  vu 
à  travers  l'oculaire,  son 

image  se  fasse  à  la  dis-  yj^.  ^g,  _  !,„„««  »«roi.on,iq«e. 

tance  de  la  vision  dis- 
tincte. C'est  dans  cette  même  position  que  se  trouve  le  dia- 
phragme, et  c'est  là  aussi  que  doit  se  former  l'image  réelle 
fournie  par  la  lentille  objective.  On  obtient  ce  rësullat  par  un 
tirage  que  renferme  le  tube  F,  et  on  l'amène  à  être  très-exact  par 
un  mouvement  lent  proiduit  par  la  vis  V  qui  agit  sur  tout  le. système 
porte-oculaire. 

Cliercheur.  —  On  voit  en  l  une  petite  lunette  parallèle  à  la 
lunette  principale,  et  qui  est  absolument  indispensable  quand  le 
grossissement  est  un  peu  fort;  c'est  ce  qu'on  appelle  le  chercheur. 
Pour  en  comprendre  l'utilité,  il  faut  remarquer  que  dans  la  lunette 
astronomique,  comme  dans  le  microscope,  le  champ  est  limité  par 
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le  cône  qui,  avcint  pour  sommet  le  centre  de  l'objectif,  s'appuierait 
sur  le  contour  de  Foculaire  ou  plutôt  sur  le  diaphragme.  Il  en  résulte 
nécessairement  que,  lorsque  le  grossissement  est  très-fort,  le  champ 
est  très-petit,  et  il  devient  très-difficile  d'amener  dans  la  ligne  de  visé*» 
de  l'instrument  l'objet  que  l'on  veut  regarder.  C'est  pour  cela  qu'on 
emploie  un  chercheur,  qui  est  une  petite  lunette  munie  d'un   réti 
cule.  Le  champ  de  cette  lunette  étant  fort  grand,  il  est  facile  de 
trouver  le  point  que  l'on  veut  observer  et  de  ramener  au  centre  du 
réticule.  D'après  le  parallélisme  des  lignes  de  visée  qui  a  dû  être 
l'objet  d'un  réglage  antérieur,  il  se  trouve  par  cela  même  au  centre 
du  réticule. de  la  lunette  principale. 

Aiineau  oculaire.  —  On  appelle  anneau  oculaire: l'image  de  la 
surface  de  l'objectif  donnée  par  l'oculaire.  On  l'observe  facilement 
en  dévissant  l'objectif,  dirigeant  le  tube  vers  là  lumiôrè  des  nuées 
et  plaçant  un  petit  écran  au  delà  de  l'oculaire;  on  trouve  un 
endroit  oii  se  forme  nettement  un  petit  cérôle  blanc ^  c^est  pré- 
cisément l'anneau  oculaire.  Il  est  évident  qu'un  rayon  quelconque 
qui  a  traversé  l'objectif  doit  passer  par  l'anneau  oculaire  ;  cet 
anneau  est  situé  en  EË',  à  l'endroit  oCi  se  croiisent  les  fais- 
ceaux qui  ont  donné  l'image  réelle;  c'est  donc  en  ce  point 
qu'il  convient  de  placer  l'œil  si  l'on  veut  qu'il  profite  de  tous  les 
rayons  et  qu'il  embrasse  la  totalité  du  champ  de  l'instrument. 
A  cet  effet,  le  tube  porte-oculaire  se  prolonge  au  delà  du  dernier 
verre  et  est  formé  par  une  plaque  percée  d'un  trou  {œilleton)  corres- 
pondant exactement  à  l'anneau  oculaire;  c'est  contre  ce  trou  qu'on 
applique  exactement  l'œil. 

Lorsque  la  lunette  est  ajustée  pour  voir  les  objets  éloignés, 
le  tirage  a  très-approxîmativement  pour  longueur  F  +  f.  Si  dans 
ces  conditions  on  mesure  la  distance  a  de  l'anneau  oculaire  à  la 
surface  extérieure  de  l'oculaire  lui-même,  le  quotient  de  la  lon- 
gueur de  l'instrument  par  a  donne  approximativement  le  grossisse- 
ment. En  effet,  F  -h  f  et  a  sont  pour  la  letitille  oculaire  des 
longueurs  satisfaisant  à  la  formule  des  foyers  conjugués  ;  on  a 

1           i       1                                                       P  4-  /*      F 
donc  = ^  +  -  =  ^,  formule  de  laquelle  on  déduit =  -. 

783.  LuB^ttd  terrestre.  —  La  lunette  astronomique  donne 
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des  images  reaversées,  ce  qui  est  tout  à  fait  sans  inconvénient 
pour  l'observation  des  astres;  mais  l'inconvénient  est  au  contraire 
très-grave  quand  il  s'agit  de  la  contemplation  des  objets  terrestres. 
Pour  transformer  la  lunette  astronomique  en  lunette  terrestre  dans 
laquelle  les  images  sont  redressées,  on  ajoute  au  delà  du  point  où 
se  forme  l'image  réelle  une  petite  pièce  appelée  véhicule,  qui  porte 


Fig    716.  —  Lunette  terrestre. 

deux  lentilles  0"  et  0'"  {ûg.  716)  de  même  distance  focale.  On  voit 
pai-  la  ligure  que  l'image  ai»  est  reportée  en  a'b'  redi'essée,  mais 
sans  altération  de  grandeur.  C'est  au  delà  de  a'b'  qu'esl  placé  l'ocu- 
laire 0'  qui  fournit  l'image  virtuelle  A'B'.  On  voit  que  la  (ransfor- 
inatîon  de  la  lunette  astronomique  en  lunette  terrestre  ne  change 
pas  le  grossissement,  mais  elle  diminue  le  champ  et  augmente  la 
longueur  de  l'instrument  de  toute  la  distance  qui  sépare  ab  de  a'b'. 

784.  Lnuette  de  Galilée.  —  Dans  les  drconstances  où  l'on  n'a 
pas  besoin  d'un  fort  grossissement,  on  peut  se- servir  utilement  de  la 
lunette  imaginée  par  Galilée,  qui  donne  naturellement  des  images 
droites  et  avec  une  longueur  qui,  à  grossissement  égal,  est  beau- 
coup plus  petite  que  celle  de  la  lunette  terrestre. 

Dans  la  lunette  de  Galilée  (fig.  717)  il  y  a  une  lentille  objective  O 
et  un  oculaire  négatif  formé  par  une  lentille  concaveO.  Les  rayons  t 
et  2,  formant  les  limilés  du  faisceau  aboutissant  à  l'extrémité  supé- 
rieurede  l'objet,  vlendraientdonneren  a  l'image  réelle  de  cette  eilré- 
mité  (A).  De  même  le  faisceau  limité  par  les  rayons  3  et  4  viendrait 
donner  en  b  l'image  réelle  de  la  partie  inférieure  (B).  Mais  ces  fais- 
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ceaux  sont  rencontr<^s  par  la  lentille  concave  avant  leur  point  de  con- 
cours réel.  L'image  a  est  reportée  en  A'surl'axe  optique aO' et  l'image 
b  en  B'.  L'oculaire 
étant  dans  une  po- 
sition convenable, 
rimage  Tîrtuelle 
droite  A'B'  se  faite 
la  distance  de  la  vi- 
sion distincte,  c'est 
i  elle  qui  est  perçue 
par  l'œil. 

Fig.  7IÏ.  —  Lunette  de  Gulili^e.  _ 

Grossissement.  — 

Pour  apprécier  le  grossissement,  nous  négligerons  la  distance 
de  l'œil  à  l'oculaire  et  nous  remarquerons  que  Timage  est  vue 
sous  l'angle  A'O'B'  ou  son  égal  aO'b,  tandis  que  l'objet  est  vu 
sous  l'angle  aOb.  Le  grossissement  est  donc  égal  à  —  „  .  • 
Comme  ces  angles  sont  petits,  ce  rapport  est  approximativement 
égalau  rapport  de  la  distance  de  ab  à  l'objectif  et  à  l'oculaire.  L<i 
distance  de  oftàrobjectifestprécisément  la  distance  focale  F  de  l'ob- 
jectif lui-même;  quant  i'i  la  distance  de  obà  l'oculaire,  nous  allons 
démonti-er  qu'elle  est  à  peu  près  égale  à  la  distance  focale  f  de  l'o- 
culaire; le  grossissement  a  donc,  comme  dans  la  lunette  aslrono- 

F 
mique,  pour  expression  —  .  Hemarquons  toutefois  cette  différence 

que  la  longueur  de  la  lunette  astronomique  ajustée  est  égale  l'i 
¥  +  f,  tandis  que  celle  de  la  lunette  de  Galilée  est  F  —  /". 

Distance  àlaqwUe  il  faut  placer  t  oculaire.  —  Cherchons  la  distance 
X  i\  l'image  réelle  ab  où  l'on  doit  placer  l'oculaire  pour  que  l'image 
se  fasse  à  la  distance  de  la  vision  distincte.  A  cet  effet  remarquons 
que  les  rayons  étant  convergents  sur  l'oculaire,  la  distance  pde  l'objet 
doit  être  négative;  l'iraageA'B'étantvirtuelle,?' doit  être  aussi  néga- 
tif, et,  comme  dans  le  cas  des  lentilles  concaves  le  terme  — :-  est  é^- 
iemenl  négatif,  il  s'ensuit  que  les  trois  termes  de  la  formule  des 
foyers  sont  négatifs  ;  on  a  donc  en  changeant  tous  les  signes 
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On  voit  que  si  l'on  néglige  {  devant  D,  x  se  réduit  à  f,  ainsi  que 
nous  l'avons  indiqué  précédemment.  La  formule  montre  en  outre 
que  quand  Ddiminue,  x  augmente,  c'est-à-dire  que  l'oculaire  doit 
être  rapproché  de  l'objectif.  La  lunette  doit  donc  être  raccourcie 
d'autant  plus  que  la  distance  de  la  vision  distincte  est  plus  courte.  ' 

Lunelle  de  spectacle.  —  C'est  la  lunette  de  Galilée  que  l'on  emploie 
comme  lunette  de  spectacle.  Dans  les  instruments  ^^ma 

de  ce  genre  soigneusement  construits,  l'objectif 
et  l'oculaire  sont  achromatiques.  L'objectif  est 
formé  par  une  lentille  concave  en  flint,  comprise 
entre  deux  lentilles  convexes  en  crown.  L'ocu- 
laire se  compose  au  contraire  d'une  lentille  con- 
vexe en  flint,  comprise  entre  deux  lentilles  con- 
caves de  crown.  Ordinairement  on  associe  deux 
lunettes  de  manière  à  pouvoir  regarder  avec  les 
deux  yeux  ;  les  tirages  des  deux  instruments  sont 
mis  en  mouvement  d'une  façon  simultanée  par  s^^^^^B» 
un  mécanisme  unique.  L'appareil  prend  alors  le  ^^j '""' "Jj""""' 
nom  de  jumelle. 

785.  Télescopes.  —  Télescope  de  Hewtoo.  —  Les  télescopes 
diffèrent  des  lunettes  en  ce  que  l'image  objective  est  formée  par  un 
miroir,  au  lieu  de  l'être  par  une  lentille.  Cette  image  est  regardée  à 
l'aide  d'un  oculaire  simple  ou  composé  à  la  manière  ordinaire.  Nous 
décrirons  seulement  ici  le  télescope  de  Newton,  qui  est  du  reste  le 
,  plus  employé,  au  moins  quand  il  s'agit  d'observations  astrono- 
miques. 

L'objectif  est  un  miroir  concave  (fig.  719)  placé  au  fond  d'un  tube 
que  l'on  dirige  vers  les  objets  éloignés.  Les  rayons  /et  ?  d'une  pari, 
J  et  j  de  l'autre,  qui  limitent  les  faisceaux  supérieur  et  inférieur, 
viendraient  donner  en  ab,  au  foyer  Pdu  miroir,  l'image  renversée  de 
l'objet.  Hais  avant  leur  point  de  concours  ils  rencontrent  le  miroir 
plan  H  qui  rejette  l'image  en  a'  b\  les  points  a'  et  b'  étant,  par  rap- 
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port  au  miroir  H,  les  symétriques  de  a  et  b.  L'oculaire  O'  trans- 
forme celte  image  eu  une  image  virtuelle  agrandie  A'B'. 

Grossissement.  —  Le  grossissement  s'exprime  d'une  manière 
approchée  par  la 
même  expression 
quedanslaianetto 
astronomique  et 
ta  lunette  de  Ga- 
lilée. En  effet,  l'i- 
mage ab  soutien- 
drait, au    centre 

„.    ,,„       ^„  ^  „  du  miroir  (O)  que 

Fig.  710.  ~  Télescope  de  Newlon.  *    '  ^ 

l'on   ne   voit    pas 

sur  la  âgure,  un  angle  aOb,  qui  est  précisément   celui  sous 

lequel  l'objet  est  vu  directement;  a' b'  qui  lui  est  égale  sous-tend 

en  0'  un  angle  égal  a'O'B'à  celui  sous  lequel  est  vue  précisément 


l'image  ; 


ïO  b 


même  chose  sensiblement,  au  rapport  de  la  distance  de  ab  au 
centre,  à  la  distance  de  a'  b'  à  l'oculaire.  La  première  dislance  est  la 
distance  focale  F  du  miroir;  la  seconde  esta  peu  ^rès  la  distaj)Cf> 
focale  f  de  l'oculaire  supposé  simple.  Le  grossissement  est  donc 
égalât-. 

Le  télescope  de  Newton  est  monté  sur  un  pied  à  la  manière  des 
lunettes  et  muni  d'un  chercheur,  l^  présence  de  l'oculaire  à  l'ex- 
trémité supérieure  du  tube  n'est  pas  extrêmement  commode,  et,  à 
cause.de  cela,  on  se  sert  quelquefois  du  télescope  de  Gregory.  Dans 
cet  instrument,  dont  nous  croyons  inutile  de  donner  la  description 
détaillée,  le  miroir  objectif  est  percé  en  son  centre  ;  les  rayons,  ra- 
menés par  un  petit  miroir  concave  placé  dans  l'axe  de  l'instrument, 
viennent  former  l'image  réelle  près  de  l'ouverture  du  grand  miroir; 
c'est  dans  cette  ouverture  qu'on  place  le  tube  porle-oculaire.  Le  té- 
lescope présente  ainsi  la  forme  générale  des  lunettes,  c'est-à-dire 
qu'cin  regarde  dans  le  sens  même  de  l'axe  du  tube- 

786:  Télescopes  &  miroir  argenté.—  Traranx  de  M.  Foacanlt. 
—  Les  télescopes,  comparés  aux  lentilles  achroiAatiques,  présentent 
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des  inconvénients  graves  qui  les  avaient  fait  délaisser  presque  com- 
plètement, à  partir  du  moment  où  Ton  a  su  fabriquer  du  flintjassez 
pur  pour  les  objectifs  achromatiques* 

D'une  part,  le  métal  des  miroirs,  qui  est  une  espèce  "de  bronze; 
tout  en  ayant  une  rigidité  spéciale  et  supérieure  à  celle  dès  métaux 
élémentaires  qu'on  pourrait  employer,  n'est  pas  toutefois  tellemenl 
rigide  qu'il  ne  soit  nécessaire  de  lui  donner  une  épaisseur  considé- 
rable pour  prévenir  les  flexions*  cette  épaisseur  doit  même  s^ac- 
croltre  beaucoup  quand  les  dimensions  du  miroir  devîennéilt  tm 
peu  grandes,  et  dès^  lors,  par  suite  de  la  forte  densité  de  Talliage,  le 
poids  du  miroir  dévient  énorme.  En  second  lieu,  le  pouvoir*  réflec- 
teur du  métal  des  mirpirs  n'est  pas  très-considérable,  et,  à  grossis- 
sement égal,  les  images  obtenues  par  un  réfracteur  sont  beaucoup 
plus  lumineuses  que  celles  que  fournit  un  télescope.  Enfin  le  défaut 
le  plus  grave  tient  à  l'altération  progressive  du  poli  de  la  surface 
par  l'action  de  l'air.  A  mesure  que  ce  poli  diminue,  la  clarté  de  l'in- 
strument diminue  avec  lui,  et  au  bout  d'un  certain  temps  il  faut  pro- 
céder à  un  polissage  nouveau.  Mais  ce  travail  doit  être  dirigé  de  façon 
k  ne  pas  compromettre  la  forme  curviligne,  sphérique  ou  parabolique 
du  miroir  ;  il  constitue  donc  un  travail  tout  à  fait  équivalent  au 
travail  primitif,  travail  difficile,  délicat,  et  qui  doit  être  répété  au- 
tant de  fois  que  l'altération  du  poli  l'exige.  Malgré  ces  inconvénients, 
les  télescopes  ont  été  et  sont  encore  employés,  quand  on  veut  avoir 
de  très-grands  grossissements,  dans  le  but  de  pouvoir  observer  les 
détails  des  objets  célestes,  dans  les  études  d'astronomie  physique. 
C'est  qu'en  effet,,  si  la  construction  de  très-grands  miroirs,  grossis- 
sant plusieurs  milliers  de  fois,  comme  ceux  de  W.  Herschel  ou  de 
lord  Ross,  est  une  opération  extrêmement  difficile,  elle  n'est  pas  en 
définitive  irréalisable,  tandis  que  la  fabrication  d'objectifs  d'un  dia- 
mètre supérieur  à  75  ou  80  centimètres  présente  des  difficultés  abso- 
lument insurmontables. 

Vers  1859,  M.  Foucault  en  France  et  M.  Steinheil  à  Munich 
proposèrent  dans  la  construction  des  miroirs  de  télescopes  une  mo- 
dification qui  constitue  une  révolution  véritable,  et  qui  permet  de 
substituer  avantageusement  les  télescopes  aux  réfracteurs,  dans 
tous  les  cas  et  quel  que  soit  le  grossissement.  Elle  consiste  à  em- 
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ployer  des  miroirs  en  verre  argenté.  Le  verre,  plus  rigide  que  l'al- 
liage de;  miroirs  et  d'une  densité  presque  quatre  fois  plus  faible, 
fournit  des  miroirs  d'un  poids  beaucoup  moindre.  L'argent  poli, 
déposé  sur  sa  surface,  possède  un  pouvoir  réflecteur  extrêmement 
considérable  et  qu'on  peut  évaluer  h  95  ou  96  pour  100  *.  Enfin,  et 
c'est  le  point  le  plus  essentiel,  si  on  a  travaillé  la  surface  du  verre  de 
manière  à  lui  donner  toute  la  rectitude  possible,  ce  travail  se  trouve 
définitif,  car  lorsque  la  pellicule  d'argent  se  ternit,  il  suffit  de  l'en- 
lever et  de  la  remplacer  par  une  autre,  et  cela  autant  de  fois  qu'on  le 
jugera  nécessaire. 

Quant  au  travail  de  la  surface  du  verre,  M.  Foucault  a  fait  con- 
naître une  métbode  d'exploration  rationnelle  et  de  retouches  locales 
qui  permet  d'amener,  à  coup  sûr,  un  miroir  approximativement  tra- 
vaillé par  les  méthodes  ordinaires  d'atelier  à  une  forme  strictement 
parabolique.  La  description  de  cette  méthode  »  aussi  précise  qu'ori- 
ginale, excéderait  les  limites  d'un  traité  élémentaire.  Le  lecteur 
la  trouvera  détaillée  dans  le  tome  V  des  Annales  de  VObser valoir e. 

1.  M.  Foucault  se  servait,  pour  argentcr  le  miroir,  du  procédé  Drayton,  dont  l'em- 
ploi est  assez  délicat.  M.  Adolphe  Martin,  collaborateur  de  M.  Foucault,  a  fait  connaître 
un  procédé  d'une  exécution  beaucoup  plus  sûre  et  plus  prompte.  L'auteur  en  a  donné 
la  description  détaillée  dans  le  tome  XV  (4"  série)  des  Annales  de  physique  et  de  chimie. 
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I.   PESANTEUR. 

1.  Deux  mobiles  sont  successivement  lancés  de  bas  en  haut  avec  une 
vitesse  égale  à  100  mètF*es.  Quel  est  l'intervalle  de  temps  qui  doit  séparer 
les  époques  de  leur  départ  pour  que  le  second  se  meuve  S***,?  avant  de 
rencontrer  le  premier? 

2.  Dans  une  machine  d'Atwood  les  poids  suspendus  aux  deux  extrémités 
du  fil  sont  chacun  égaux  à  100»'';  on  demande  ce  que  doit  peser  la  masse 
additionnelle  pour  que  l'espace  parcouru  pendant  les  deux  premières 
secondes  de  la  chute  soit  de  U  décimètres. 

a 

3.  Un  corps  est  lancé  horizontalement  du  sommet  d'une  tour  de  100 
mètres  de  hauteur  avec  une  vitesse  de  30  mètres  par  seconde.  On  demande 
au  bout  de  quel  temps  et  à  quelle  distance  de  la  tour  il  atteindra  le  sol. 

1 

ti.  Deux  corps  sont  abandonnés  à  l'action  de  la  pesanteur  à  —  de 

seconde  l'un  de  l'autre  sur  la  même  verticale.  Au  bout  de  combifm  de 
temps  seront-ils  séparés  par  une  distance  de  1  mètre  ? 

5.  On  laisse  tomber  une  pierre  à  l'orifice  d'un  puits,  et  entre  le  moment 
où  on  l'abandonne  et  celui  où  l'on  entend  le  bruit  de  sa  chute  on  compte 
2  secondes.  On  demande  la  profondeur  du  puits. 

6.  Étant  donné  un  bâton  droit,  terminé  à  l'une  de  ses  extrémités  par 
une  masse  de  plomb,  on  sait  qu'il  est  plus  facile  de  le  maintenir  en  équi- 
libre sur  le  doigt  lorsque  le  plomb  est  à  la  partie  supérieure  que  quand  il 
est  à  la  partie  inférieure.  Expliquer  ce  phénomène. 

7.  On  enlève  dans  l'intérieur  d'une  sphère  de  1  décimètre  de  rayon  une 
portion  sphérîque  dont  le  centre  est  à  5  centimètres  du  centre  de  la  grande 
sphère.  Trouver  la  position  du  centre  de  gravité  du  solide  restant. 

8.  Deux  petites  sphères,  l'une  de  plomb  pesant  100  grammes,  l'autre 
d'ivoire  pesant  25  grammes,  sont  liées  l'une  à  l'autre  par  un  fil  de  0'",75  cen- 
timètres de  longueur,  et  enfilées  sur  la  tringle  de  l'appareil  à  force  cen- 
trifuge; on  demande  de  trouver  la  position  d'équilibre  du  système. 
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9.  Un  guéridon  circulaire  est  porté  par  un  pied  unique  situé  vers  Je 
centre.  En  quels  points  de  la  circonférence  faut-il  placer  trois  poids 
de  lit  5  et  6- kilogrammes  pour  que  la  pression  qui  en  résulte  passe  par  le 
centre  ? 

10.  On  a  un  ballon  plein  d'air  sous  la  pression  indiquée  par  le  baromètre  : 
on  y  fait  le  vide  ou  plutôt  on  réduit  Télasticité  à  être  seulement  x  ;  on  3* 
fait  entrer  de  l'hydrogène  pour  rétablir  la  pression  barométrique;  on  réduit 
de  nouveau  l'élasticité  du  mélange  au  même  point  x,  et  on  fait  de  nou- 
veau rentrer  l'hydrogène  pour  rétablir  la  pression.  11  arrive  après  cettt» 
dernière  opération  que  le  ballon  contient  un  mélange  dans  lequel  le  poids 

de  l'air  est  j-—  du    poids   de  l'hydrogène.  On  demande   quelle   est  la 

valeur  de  x.  La  température  est  constante,  la  pression  750  millimètres  : 
densité  de  l'hydrogène  0,0692. 

11.  Un  morceau  de  fer  plongé  dans  un  vase  plein  d'eau  en  fait  sortir 
10  grammes.  Mis  dans  un  vase  plein  de  mercure,  il  y  flotte  en  déplaçant 
78  grammes  de  mercure.  On  demande  le  poids,  le  volume  et  la  densité  du 
morceau  de  fer. 

12.  On  a  un  cylindre  d'acier  de  22  centimètres  de  longueur  qu'on  vou- 
drait lester  avec  un  cylindre  de  platine  de  même  diamètre  ;  quelle  longueur 
faut-il  donner  au  cylindre  de  platine?  Densité  de  Tacier,  7,5;  densité  du 
platine,  22,5. 

13.  On  mélange  deux  liquides  ;  le  volume  total  est  3  litres  avec  une 
densité  égale  à  0,9.  Le  premier  liquide  a  pour  densité .1,3;  le  second,  0,7. 
Quels  sont  leurs  volumes  respectifs  ? 

14.  Dans  un  tube  recourbé,  à  deux  branches  verticales,  l'eau  s'élève 
à  la  même  hauteur.  Les  deux  branches  ont  des  sections  inégales.  Tune  a 
1  centimètre,  l'autre  10  centimètres.  Au-dessus  du  liquide,  dans  la  branche 
large,  on  place  un  piston  du  poids  de  5  kilogrammes.  En  vertu  de  la  pres- 
sion qu'il  exerce,  le  liquide  s'élève  dans  la  petite  branche,  au-dessus  dp 
son  niveau  primitif,  à  une  hauteur  qu'on  propose  de  déterminer. 

15.  Un  tronc  de  cône  de  liège  de  1  décimètre  de  hauteur  et  dont  les 
rayons  de  base  sont  2  décimètres  et  1  décimètre  flotte  librement  dans 
l'eau,  son  axe  étant  vertical.  On  demande  de  trouver  la  hauteur  d'affleure- 
ment du  liquide.  Densité  du  liège,  0,2^. 

16.  Quel  volume  de  platine  faut-il  associer  à  un  litre  de  fer  pour  que 
le  système  flotte  librement  dans  le  mercure  ? 

17.  Quelle  devrait  être  l'épaisseur  d'une  sphère  creuse  de  platine  de 
1  décimètre  de  rayon  pour  que  la  sphère  vide  flotte  librement  dans  Tin- 
térieur  de  l'eau  ? 
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18.  Une  sphère  en  liége  de  3  centimètres  de  rayon  est  lestée  avec 
une  sphère  d'or;  on  demande  quel  doit  être  le  rayon  de  cette  dernière 
pour  que  le  système  flotte  librement  dans  Talcool. 

19.  Un  alliage  d'or  et  d'argent  a  pour  densité  D;  la  densité  de  l'or  est  d, 

m 

celle  de  l'argent  d'.  Quel  est  le  poids  de  chacun  des  métaux  qui  entrent 
dans  l'alliage,  en  supposant  que  dans  la  formation  de  celui-ci  il  n'y  ait  eu 
ni  contraction  ni  dilatation? 

20.  Connaissant  le  poids  d'un  corps  dans  l'air  et  dans  l'eau  au  maxi<* 
mum  de  densité,  trouver  quel  serait  le  poids  de  ce  corps  dans  le  vide. 

21.  Un  cylindre  vertical  de  1  décimètre  de  diamètre  et  de  3  décimètres 
de  hauteur  communique  par  sa  partie  inférieure  avec  un  tube  de  1  cen- 
timètre de  diamètre  qui  se  recourbe  et  s'élève  verticalement  à  une  hau- 
teur suffisante.  Ce  tube  est  ouvert  à  sa  partie  supérieure.  Le  cylindre  est 
fermé,  et  il  contient  un  volume  égal  d'air  et  de  mercure.  L'air  s'y  trouve 
sous  la  pression  atmosphérique,  de  telle  sorte  que  le  mercure  est  au 
même  niveau  dans  le  cylindre  et  dans  le  tube.  Avec  une  pompe  de  com- 
pression on  introduit  de  l'air  dans  le  cylindre  jusqu'à  ce  que  le  niveau  du 
mercure  se  soit  abaissé  de  10  centimètres  dans  le  cylindre.  Quel  est  le 
poids  de  l'air  introduit  ? 

22.  Un  manomètre  à  air  libre  formé  d'un  tube  de  fer  recourbé,  dont  les 
deux  branches  sont  parallèles  et  verticales,  et  d'un  tube  de  verre  plus 
large  que  le  tube  de  fer,  renferme  du  mercure  jusqu'au  niveau  du  tube 
de  verre,  et  à  la  même  hauteur,  dans  les  deux  branches.  Quel  doit  être  le 
rapport  des  sections  du  tube  de  verre  et  du  tube  de  fer  pour  que  le 
mercure  monte  de  0"',60  pour  une  pression  de  6  atmosphères  exercée  dans 
la  branche  opposée  ? 

23.  Un  récipient  A  de  3  litres  de  capacité  peut  être  mis  en  communi- 
cation avec  une  pompe  foulante  P  et  avec  l'air  extérieur.  La  soupape  R 
ouvre  la  première  communication  et  le  robinet  R'  la  seconde.  Le  réci- 
pient A  est  primitivement  plein  d'air  sec  à  zéro  et  à  0'",160.  La  pompe  P 
puise  dans  un  gazomètre  de  l'acide  carbonique  à  la  pression  constante 
de  0",760  et  à  la  température  de  zéro,  et  elle  peut  l'injecter  en  A;  lorsque  R 
s'ouvre,  le  corps  de  pompe  a  une  capacité  de  2  titres. 

Cela  posé,  on  ferme  R'  ;  on  donne  un  premier  coup  de  piston,  et  quand 
te  mélange  gazeux  est  bien  achevé,  on  ouvre  R'  pendant  un  instant,  de 
manière  que  l'équilibre  de  pression  se  rétablisse  entre  A  et  l'air  extérieur. 
Cela  fait,  on  ferme  R'  ;  on  donne  un  second  coup  de  piston,  et  ainsi  de 
suite,  en  prenant  soin  chaque  fois  de  rouvrir  le  robinet  R'  pendant  un 
instant.  On  demande  combien  11  faut  donner  de  coups  de  piston  pour  qu'il 
ne  reste  plus  que  1  centigramme  d'air  dans  le  récipient  A.  On  suppose 
que  la  pression  extérieure  se  maintient  constante  et  égale  à  0"\760. 

{Concours  général  de  1860,) 
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2û.  On  prend  un  tube  de  verre  bien  cylindrique  de  1  mètre  de  long, 
dont  la  section  intérieure  est  de  4  centimètre  carré;  la  section  exté- 
rieure est  de  2  centimètres  carrés,  en  sorte  que  la  section  du  verre  soit  de 
i  centimètre  carré. 

Le  tube  étant  supposé  fermé  à  Tune  de  ses  extrémités  par  un  fond 
plat  sans  épaisseur  et  sans  poids,  on  remplit  ce  tube  de  mercure,  oo  le 
renverse  sur  une  cuve  profonde,  on  y  introduit  10  centimètres  cubes 
d'air  à  la  pression,  à  la  température  ambiante,  et  on  l'abandonne  à  lui- 
même  dans  une  position  verticale. 

On  demande  quel  sera  le  volume  de  Tair  intérieur;  quelle  sera  la  dif- 
férence de  niveau  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur.—  Densité  du  verre,  2,49; 
pression  extérieure,  0,760.  [Concours  général  de  1866.) 

25.  Sachant  que  la  densité  de  la  dissolution  formée  de  85  parties  d^eau 
et  de  15  de  sel  qui  sert  à  graduer  le  pèse-acide  de  Baume  est  1,116,  dé- 
montrer la  formule  D  =  -m s-  Q^ii  donne  la  densité  du  liquide  en 

IM  —  N 

fonction  du  point  d'a£aeurement. 

26.  Dans  la  graduation  du  pèse-liqueur  on  se  sert  d'une  dissolution  de 
90  parties  d'eau  et  10  de  sel  dont  la  densité  est  1,084.  En  déduire  la  for- 
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27.  Trouver  à  1  millimètre  près  le  côté  du  tétraèdre  régulier  d'or  mo- 
nétaire valant  1,000  francs.  —  Densité  de  l'or,  18. 

28.  Dans- un  baromètre  à  siphon  on  a  observé  une  pression  de  750  mil- 
limètres ;  on  a  ajouté  ensuite  du  mercure  dans  la  branche  ouverte  de  façon 
à  réduire  la  chambre  barométrique  à  sa  moitié,  et  on  trouve  une  diffé- 
rence de  niveau  nouvelle  et  égale  à  740  millimètres.  —  Déduire  de  là 
la  valeur  exacte  de  la  pression  extérieure. 

29.  On  plonge  une  éprouvette  cylindrique  de  4  décimèti*e  de  hauteur 
dans  le  mercure,  l'ouverture  en  bas.  -^  On  demande  de  combien  il  faudra 
l'enfoncer  pour  que  le  volume  de  l'air  intérieur  soit  réduit  à  sa  moitié. 

30.  Dans  une  machine  pneumatique  dont  le  récipient  est  égal  à  1  litre 
on  trouve  qu'après  trois  coups  de  piston  la  force  élastique  est  réduite 
de  0,760  à  0,315.  On  répète  la  même  expérience  en  plaçant  dans  le  réci- 
pient un  certain  corps,  et  on  trouve  qu'au  bout  du  même  nombre  de 
coups  de  piston  la  pression  initiale  0,760  est  réduite  à  0,200.  —  On  pro- 
pose de  déduire  de  là  le  volume  du  corps. 

31.  Une  éprouvette  cylindrique  de  1  décimètre  de  hauteur  et  de  2  déci- 
mètres de  diamètre  flotte  librement  dans  l'eau,  l'extrémité  ouverte  en 
bas  ;   sa  partie  supérieure  arrive  au  niveau  de  la  surface  du  liquide. 
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—  On  demande  à  quelle  hauteur  Teau  s'élève  dans  sop  intérieur.  —  Pres- 
sion extérieure,  0,760  ;  épaisseur  de  Téprouvette,  1  millimètre. 

32.  Une  éprouvette  flotte,  la  partie  ouverte  en  bas,  dans  Teau.  Pour  faire 
arriver  sa  partie  supérieure  au  niveau  de  la  surface  liquide,  il  faut  la 
charger  d'un  poids  qui,  ajouté  au  poids  de  Téprouvette,  forme  un  total 
égal  à  P.  On  répète  Texpérience  en  plongeant  la  partie  fermée  de  Téprou- 
vette  dans  le  liquide,  et  le  poids  nécessaire  pour  produire  Taffleurement 
est,  en  comprenant  le  poids  de  Téprouvette,  Q.  —  Déduire  de  là  la  pression 
atmosphérique. 

33.  Un  cylindre  de  bois  de  1  décimètre  de  hauteur  et  d'une  densité 
égaie  à  0,96  flotte  verticalement  dans  Teau.  Le  vase  est  placé  dans  un 
récipient  où  Ton  peut  comprimer  de  l'air  à  /jO  atmosphères.  —  Chercher 
la  variation  produite  par  cette  pression  dans  la  position  du  cylindre. 


II.    CHALEUR. 

3/i.  Un  vase  exactement  conique  contient  une  certaine  quantité  de  mer- 
cure à  zéro.  — A  quelle  température  faut-il  porter  cet  appareil  pour  que  la 

1 

profondeur  augmente  de  j^  de  ce  qu'elle  est?  [Concours  général  de  1855), 

35.  Quelle  est  la  température  qui  est  désignée  par  le  môme  nombre 
dans  l'échelle  centigrade  et  dans  l'échelle  Fahrenheit?  —  Y  en  a-t-il  plu- 
sieurs qui  présentent  ce  caractère  ? 

36.  Un  pendule  compensateur  de  Graham  est  formé  d'une  tige  de  fer  de 
longueur  /  à  zéro,  supportant  un  vase  cylindrique  de  verre  de  hauteur  h  et 
de  rayon  r,  à  la  môme  température.  —  Déterminer  la  hauteur  x  du  mer- 
cure qu'il  convient  de  mettre  à  zéro  pour  que  la  compensation  soit  établie. 
On  supposera  que  le  centre  de  gravité  se  trouve  au  milieu  de  l'axe  de 
la  colonne  de  mercure,  et  que  c'est  ce  point  qui  doit  rester  dans  une 
position  invariable. 

37.  Dans  un  tube  cylindrique  divisé  en  parties  d'égale  capacité  se  trouve 
du  mercure  et  du  platine  dans  son  intérieur.  Le  niveau  du  liquide  arrive 
à  un  certain  point.  On  chaufie,  et  ce  niveau  se  maintient  invariable.  —  En 
déduire  le  rapport  des  poids  du  mercure  et  du  platine. 

38.  Un  tube  de  verre  fermé  par  un  bout,  effilé  par  l'autre,  a  été  rempli 
d'air  sec  et  porté  à  une  température  x  sous  la  pression  de  l'atmosphère  ; 
puis  il  a  été  fermé  hermétiquement.  Quand  le  tube  a  été  refroidi  à  la 
température  de  iOO",  on  l'a  renversé  verticalement,  Ja  pointe  en  bas. 
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dans  un  bain  de  mercure,  et  on  a  brisé  la  pointe  ;  le  mercure  s^st  élevé 
dans  le  tube  à  19  centimètres,  la  pression  extérieure  étant  toujours 
76  centimètres,  comme  au  commencement  de  Texpérience.  Le  tube  est 
redressé  et  pesé  avec  le  mercure  quMl  contient;  on  constate  qu^il  contient 
un  poids  de  200  grammes  de  mercure.  Entièrement  plein  de  mercure  il 
en  renferme  300  grammes.  —  Déduire  de  là  la  température  x. 

(Paris,  22  Juillet  1868.) 

39.  Un  tube  de  verre  ayant  à  Tintérieur  la  forme  d'un  cylindre  droit  à 
base  circulaire  a  un  diamètre  intérieur  de  2  millimètres  à  zéro  et  ren- 
ferme une  colonne  de  mercure  dont  la  longueur,  à  cette  température 
est  de  2  décimètres.  —  On   demande  quelle  serait  à  la  température 

de  80<*  la  nouvelle  longueur  de  la   colonne  de  mercure.  —  Coefficient 

1 

de  dilatation  du  mercure  ?^-  —  Coefficient  de  dilatation  cubique  du 

60.  Un  ballon  fermé  dont  le  volume  extérieur  est  10  litres  à  zéro 
se  trouve  plongé  dans  Tair  à  15**  et  sous  la  pression  de  0,77  de  mer- 
cure. —  On  demande  :  1**  quelle  perte  du  poids  il  éprouve  par  suite  de 
Faction  de  Tair;  2®  quelle  variation  subirait  cette  perte  de  poids  si  la 
pression  devenait  0,768  et  la  température  17®. 

61.  On  a  renfermé  de  Tair  sec  dans  un  tube  thermométrique  horizontal 
à  Taide  d^un  index  de  mercure.  A  la  température  de  zéro  et  à  0,760  de 
pression  Pair  occupe  720  divisions  du  tube  divisé  en  parties  d'égale  capa- 
cité. A  une  température  et  à  une  pression  inconnues  ce  même  air  occupe 
960  divisions.  Le  tube  ayant  été  mis  dans  la  glace  fondante,  sous  cette 
dernière  pression  Tair  n'y  occupe  que  750  divisions.  —  On  demande  la 
température  et  la  pression. 

62.  A  quelle  température  l'oxygène,  sous  la  pression  de  20  centimètres, 
aurait-il  la  même  densité  que  l'hydrogène  à  zéro  sous  la  pression  de 
160  centimètres  ? 

63.  Quel  est  à  zéro  le  volume  intérieur  d'une  ampoule  de  verre  qui 
à  25°  est  exactement  remplie  par  53  grammes  de  mercure  ? 

66.  Un  baromètre  a  été  observé  à  deux  époques  différentes  et  a  donné 
770  millimètres  à  85°  et-  760  millimètres  à  5°.  —  On  demande  le  rapport 
entre  les  deux  hauteurs  corrigées. 

65.  Le  poids  spécifique  du  cuivre  à  zéro  est  8,8;  son  coefficient  de  dita- 

1 

tation  linéaire  est    -       -  .  On  demande  quelle  sera  à  30°  la  longueur  d'un 

paquet  de  fils  de  ce  métal  pesant  15  kilogrammes,  et  ayant  à  10°  une  sec- 
tion de  6  millimètres  carrés. 
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/i6.  La  pression  atmosphérique  ayant  varié  de  713  millimètres  à  781  mil- 
limètrest  et  la  température  de  — 19<»  à  +  36°,  quelle  est  d'après  cela  la 
variation  du  poids  apparent  de  1  kilogramme  de  laiton,  la  densité  normale 
de  Pair  étant  les  0,000i5Zi  de  celle  du  laiton  7 

Jxl'  Un  tube  de  .verre  creux  cylindrique  est  divisé  en  300  parties 
égales.  Il  est  lesté  avec  du  mercure  de  façon  que  dans  Teau  à  10<*  il  s'en- 
fonce jusqu'à  la  50*  division.  —  On  demande  quelle  sera  sur  Téchelle  la 
position  du  point  d'affleurement  dans  l'eau  à  50**.  Les  volumes  occupés 
par  un  même  poids  d'eau  à  lO*»  et  à  dO»  sont  entre  eux  comme  1,000268 
et  1,01205. 

/iS.  Trouver  la  valeur  du  coefficient  de  dilatation  de  l'air  en  prenant 
pour  origine  des  températures  le  zéro  Fahrenheit  et  pour  intervalle  de 
température  le  degré  de  la  même  échelle. 

« 

49.  A  quelle  pression  devrait-on  amener  de  l'air  à  15°  pour  que  sa 
densité  fût  la  même  que  celle  de  l'hydrogène  à  zéro  et  760  millimètres  7 
—  Densité  de  l'hydrogène,  0,0692. 

50.  A  quelle  température  un  litre  d'air  sec  et  sous  la  pression  de  760 
millimètres  pèse-t-il  1  gramme? 

51.  Dans  un  mètre  cube  d'air  à  20<>  on  a  trouvé  11b'',56  de  vapeur 
d'eau.  —  Quel  est  le  degré  d'humidité  de  cet  air  7 

52.  Calculer  le  poids  de  15  litres  d'air  saturé  de  vapeur  d'eau  à  la 
température  de  20°  sous  la  pression  de  750  millimètres.  —  La  tension 
maxima  de  la  vapeur  à  20°  est  17'»'",39. 

(Paris  24  Juillet  1868.) 

53.  On  a  un  tube  recourbé  se  terminant  à  l'une  de  ses  extrémités  par 
une  boule.  Une  colonne  de  mercure  s'élève  à  la  même  hauteur  dans  les 
deux  branches  et  sépare  ainsi  deux  masses  d'air  à  la  même  pression. 
Celle  qui  est  dans  la  boule  est  saturée  d'humidité,  l'autre  est  formée  d'air 
parfaitement  sec.  On  connaît  la  longueur  occupée  par  celui-ci,  ainsi  que 
la  pression  initiale  à  zéro.  Cela  posé,  on  porte  l'appareil  à  la  tempé- 
rature de  100°  et  on  propose  de  calculer  le  déplacement  de  la  colonne 
liquide. 

On  supposera  qu'il  y  a  assez  d'eau  du  côté  de  la  boule  pour  que  l'air 
reste  toujours  saturé.  On  peut,  en  outre,  à  raison  du  volume  relativement 
considérable  de  la  boule,  supposer  que  l'air  humide  conserve  le  même 
volume. 

hlx*  Un  litre  d'alcool  mesuré  à  zéro,  chauffé  dans  un  vase  de  laiton 
du  poids  de  100  grammes,  placé  dans  un  kilogramme  d'eau  à  10°  con- 
tenu dans  un  vase  de  laiton  du  poids  de  200  grammes,  a  élevé  de  10°  à  27° 
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la  température  de  cette  eau.  —   Quelle  est  la  chaleur  spécifique  d<> 
ralcool  7 

La  densité  de  Talcool  est  0,8.  —  La  chaleur  spécifique  du  laiton 
est  0,1. 

55.  Un  vase  de  cuivre  du  poids  de  1  kilogr.  contient  2  kiiogr.  d^eau, 
et  dans  Teau  plonge  en  totalité  un  thermomètre  dont  le  mercure  pèse 
200  grammes  et  le  verre  100  grammes.  Tous  ces  corps  sont  à  la  même 
température  0\  On  fait  arriver  dans  le  vase  100  grammes  de  vapeur 
d'eau  à  100®  qui  se  condensent.  On  suppose  quMl  n'y  a  pas  de  perte  de 
chaleur  à  l'extérieur,  et  on  demande  quelle  sera  la  température  après  la 
condensation  lorsque  le  cuivre,  l'eau,  le  verre  et  le  mercure  auront  pris 
leur  état  d'équilibre. 

La  capacité  de  mercure  est  0,033,  celle  du  cuivre  0,095,  celle  du 

verre  0,177. 

{Concourt  général  de  i8à3.)  * 


III.   ACOUSTIQUE   ET  OPTIQUE. 

56.  Le  poids  spécifique  du  platine  étant  pris  égal  à  22,  celui  du  fer 
à  7,8,  on  demande  q^uel  rapport  il  doit  y  avoir  entre  les  longueurs  de  deux 
fils,  l'un  en  platine  et  l'autre  en  fer,  tous  les  deux  de  même  section,  pour 
qu'ils  soient  à  l'unisson  quand  ils  sont  également  tendus. 

57.  Deux  cordes  de  même  longueur  et  de  même  section  sont  formées 
de  matières  ayant  des  poids  spécifiques  différents  d  et  d'  ;  chacune  de  ces 
cordes  est  tendue  par  un  poids  égal  à  son  propre  poids.  —  Quel  est  le 
rapport  musical  des  sons  qu'elles  peuvent  rendre  7 

58.  Un  tuyau  donnait  un  son  de  100  vibrations  par  seconde  à  la  tem- 
pérature de  10*».  —  Quelle  devrait  être  la  température  de  l'air  pour  que 
le  son  rendu  fût  à  la  quinte  majeure  du  premier  7 

59.  Quelle  doit  être  au  moins  la  hauteur  d'un  miroir  plan  pour  qu'un 
objet  vertical  placé  au-devant  puisse  y  être  aperçu  dans  toute  sa 
hauteur  7 

60.  La  flamme  d'une  bougie  étant  placée  sur  l'axe  d'un  miroir  sphé- 
rique  concave  à  une  distance  de  1™,54,  son  image  se  forme  à  0<",i)5  du 
miroir.  —  Quel  est  le  rayon  de  courbure  de  ce  miroir? 

61.  Sur  l^xe  d'un  miroir  sphérique  concave  de  1  mètre  de  rayon  on  a 
placé  un  objet  de  9  centimètres  de  hauteur  à  une  distance  de  2  mètres. 
—  Trouver  la  grandeur  et  la  position  de  l'image. 
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62.  Quelle  est  la  dimension  de  Timage  circulaire  du  soleil  qui  se  fbrme 
au  foyer  principal  d'un  miroir  de  20  mètres  de  rayon?  —  Le  diamètre 
apparent  du  soleil  est  de  30  minutes. 

63.  Devant  un  miroir  sphérique  concave  de  2  mètres  de  rayon  on  place 
une  flèche  lumineuse  concave  de  1  décimètre  de  longueur  perpendiculai- 
rement à  Taxe  principal  et  à  5  mètres  du  miroir.  —  Quelles  sont  la  posi- 
tion et  la  grandeur  de  l'image  7 

On  place  ensuite  un  petit  miroir  plan  réflecteur  au  foyer  principal 
du  miroir  sphérique,  incliné  de  /tS""  sur  Taxe  principal  et  la  face  polie 
tournée  vers  le  miroir.  —  Quelle  sera  la  nouvelle  position  de  l'image  7 

64.  On  fait  tomber  un  faisceau  de  rayons  parallèles  sur  une  sphère  de 
verre  de  1  mètre  de  rayon.  —  Trouver  le  foyer  principal  des  rayons,  voi- 
sins de  l'axe.  —  L'indice  de  réfraction  du  verre  est  1,5. 

65.  Quelle  est  la  distance  focale  d'une  lentille  biconvexe  de  diamant  de 
à  millimètres  de  rayon  pour  chacune  des  faces  7  —  Indice  de  réfrac- 
tion, 2,A87. 

66.  Un  objet  de  8  centimètres  de  hauteur  est  placé  sur  l'axe  d'une  len- 
tille de  crown-glass  ordinaire  de  0,^  de  rayon  à  un  mètre  de  distance.  — 
Trouver  la  grandeur  et  la  position  de  l'image. 

67.  Quel  est  le  rapport  du  grossissement  d'une  loupe  de  diamant  à  une 

lentille  de  verre  de  même  foyer?—  Indice  du  verre,  1,5;   indice  du 

diamant,  2,681. 

> 

68.  Un  télescope  (télescope  de  Gregory)  est  construit  de  la  manière 
suivante  :  Les  rayons  lumineux,  réfléchis  par  le  miroir  objectif,  viennent 
former  au  foyer  une  image  réelle.  Continuant  leur  chemin,  ils  rencontrent 
un  petit  miroir  concave  qui  en  donne  une  nouvelle  image  renversée  par 
rapport  à  la  première,  et  droite,  par  conséquent,  par  rapport  à  l'objet. 
Celle-ci  est  regardée  par  un  oculaire  placé  dans  un  tube  qui  reçoit  une 
ouverture  percée  dans  l'objectif.  —  Quel  est  le  grossissement  de  ce 
télescope  ? 

69.  Deux  lentilles  convergentes  de  0,05  de  foyer  sont  séparées  l'une  de 
l'autre  par  un  intervalle  de  0,03,  et  montées  d'ailleurs  de  telle  manière 
que  leurs  axes  coïncident.  —  Quelle  image  ce  système  donnera-t-il  d'un 
cercle  de  0,01  de  diamètre  placé  successivement  à  diverses  distances  en 
dehors  de  l'intervalle  des  deux  lentilles  ? 

(Concours  général  de  4863,) 

70.  A  une  lentille  convexe  dont  la  distance  focale  est  fon  accole  une 
lentille  concave  de  foyer  f,  —  Quelle  est  la  distance  focale  principale 
du  système? 
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71.  L^arbre  d'une  sirène  acoustique  porte  un  miroir  plan,  mince,  poli 
sur  ses  deux  faces  et  parallèle  à  Taxe  de  l'arbre.  La  sirène  rend  un  son 
caractérisé  par  690  vibrations  par  seconde.  Le  plateau  mobile  est  percé  de 
15  trous.  Une  source  de  lumière  fixe  envoie  sur  le  miroir  un  faisceau  de 
rayons  parallèles  horizontaux  dirigés  vers  Taxe  de  rotation.  —  On  demande 
quel  chemin  parcourt  en  une  minute  un  point  du  faisceau  réfléchi  situé 
à  li  mètres  de  Taxe  de  la  sirène.  Cet  axe  est  supposé  vertical. 

{Concours  général  de  1860.) 

72.  Une  lampe  et  une  bougie  sont  distantes  Tune  de  Pautre  de  6'",15, 
et  on  sait  que  les  intensités  des  deux  lumières  sont  entre  elles  comme 
6  est  à  1.  —  A  quelle  distance  de  la  lampe,  sur  la  ligne  droite  qui  joint 
les  deux  lumières,  doit-on  placer  un  écran  pour  qu'il  soit  également 
éclairé  par  l'une  et  par  l'autre  ? 

73.  Un  rayon  lumineux  tombe  perpendiculairement  sur  la  surface  d'un 
prisme  de  verre  équilatéral  dont  l'angle  réfringent  est  de  60".  —  Quelle 
sera  la  déviation  du  rayon  après  l'action  du  prisme?  —  Indice  du 
verre,  1,5. 

7à.  Quelle  est  la  longueur  du  cône  d'ombre  portée  par  la  terre,  et 
quel  est  le  diamètre  de  la  section  faite  dans  ce  cône  à  une  distance  de  ta 
terre  égale  à  celle  de  la  lune  ? 

Le  rayon  du  soleil  égale  112  rayons  terrestres;  la  distance  de  la  lune 
à  la  terre,  60  rayons  terrestres  ;  celle  du  soleil  à  la  terre,  2iï,000  rayons 
terrestres. 

On  ne  tiendra  pas  compte  de  la  réfraction  atmosphérique. 

75.  Une  sphère  de  verre  posée  sur  un  plan  horizontal  reçoit  les  rayons 
solaires.  —  Quelle  doit  être  la  hauteur  x  du  soleil  au-dessus  de  l'horizon 
pour  que  le  foyer  principal  de  la  sphère  soit  sur  le  plan  qui  la  soutient  ? 
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Expérience  de  Newton.  Expérience  du  spectre  solaire.  Recomposition  de  la  lumière 
blanche.  Couleurs  propres  des  corps.  Arc-en-ciel.  Baies  du  spectre.  Spectroscope. 
Phosphoroscope.  Analyse  spectrale. 042 

CHAPITRE  LXIÏ.  —  vision  et  instruments  d'optique. 

Description  de  Tœil.  Mécanisme  de  la  vision.  Myopie.  Presbytie.  Besicles.  Loupe  ou 
microscope  simple.  Microscope  composé.  Grossissement.  Lunette  astronomique.  Réti- 
cule. Grossissement.  Chercheur.  Lunette  terrestre.  Anneau  oculaire.  Lunette  de 
Galilée.  Télescopes.  Télescope  de  Newton.  Télescope  à  miroir  argenté.  Travaux  de 
xM.  Foucault «w 
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